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I.    Einige   Versuche  über   die  Absorption  von 
Ckisen   durch   grauen   vulkanisirten  Kautschuke; 

von  G.  Hilfner. 


In  Bd.  8  dieser  Annalen  (p.  29  —  52)  hat  Wroblewski 
neben  anderen  eine  Beihe  von  Versuchen  mitgetheilt,  die  er 
zum  Zwecke  einer  genauen  Bestimmung  der  Absorptions- 
coefficienten  verschiedener  Gase  für  den  rothen  vulkanisirten 
Kautschuk  unternommen.  Er  gibt  an,  das  von  ihm  benutzte 
Material  sei  schon  vor  4^2  Jahren  angeschafft  gewesen;  es 
habe  sein  frisches  Aussehen  vollständig  und  den  dem  frischen 
Kautschuk  eigenthümlichen  Geruch  in  beträchtlichem  Grade 
verloren  gehabt.  Das  specifische  Gewicht  eines  mit  Wasser 
ausgekochten  Stückes  habe  —  im  Mittel  aus  zwei  Bestim- 
mungen —  1,02685  bei  15®  betragen.  Die  von  ihm  unter- 
suchten Gase  waren  Stickoxydul,  Kohlensäure,  Wasserstoff 
und  atmosphärische  Luft,  und  die  einzelnen  Temperaturen, 
bei  welchen  die  Absorption  jedesmal  vor  sich  ging,  bewegten 
sich  zwischen  0*^  und  20^ 

Wroblewski  hat  nun  gefunden,  dass  bei  0®  der  Absorp- 
tionscoefücient  des  Stickoxyduls  für  rothen  Kautschuk  etwa 
1,5  mal  grösser  als  derjenige  der  Kohlensäure,  32  mal  grösser 
als  derjenige  der  Luft  und  etwa  95  mal  grösser  als  derjenige 
des  Wasserstoffes  ist,  und  hat  aus  seinen.  Versuchsdaten 
ferner  den  Schluss  abgeleitet,  dass  mit  wachsender  Temperatur 
die  Absorption  bei  Stickoxydul  und  Kohlensäure  ab-,  bei 
Luft  und  Wasserstoff  dagegen  zunähme,  und  dass  endlich  die 
Absorptionscoefficienten  in  allen  vier  Fällen  lineare  Euüc- 
tionen  der  Temperatur  seien.  Seine  Interpolationsformeln 
sind  folgende: 

Ana  d.  Phyi.  o.  Chem.   N.  F.   XXSIV.  1 
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a^  =  1,9561   ~  0,026  649     ^  für  Stickoxjdul, 
)>  =1,2779  -0,015  757     ^    ,,    Kohleusäure, 
»,  =0,02050+0.004  0714^    ,,    Wasserstoff, 
}>  =0,060754-0,003  757     ^^    „    Luft. 

Ich  habe  aus  praktischen  Gründen  seit  einem  Jahre  eine 
Reihe  ähnlicher  Beobachtungen  wie  Wroblewski  über  das 
Verbalten  des  Kautschuks  gegen  Gase  angestellt;  allein  ich 
habe  dazu  eine  Kautschuksorte  gewählt,  die  man  täglich  zum 
Verschliessen  von  Gefassen  verwendet,  nämlich  solide  Stopfen 
aus  grauem  vulkanisirten  Kautschuk.  *)  Dieselben  waren 
noch  frisch,  ziemlich  weich  und  bei  Zimmertemperatur  leich- 
ter als  Wasser.  Ihr  specifisches  Gewicht  betrug,  nachdem 
man  sie  eine  halbe  Stunde  lang  mit  destillirtem  Wasser 
gekocht  und  dann  rasch  in  kaltem  Wasser  abgekühlt  hatte^ 
bei  0^  1,0084,  bei  21^  dagegen  0,9965.  Es  berechnet  sich 
daraus,  wenn  man  die  Ausdehnung  während  dieses  Intervalles 
als  genau  der  Temperatur  proportional  annimmt,  der  sehr 
bedeutende  Ausdehnungscoefficient  meiner  Kautschuksorte 
von  0,0006  für  den  einzelnen  Grad. 

Zu  den  Absorptionsversuchen  diente  ein  Apparat,  der 
früher  schon  zu  einem  ähnlichen  Zwecke  benutzt  und  auch 
bereits  in  diesen  Annalen^)  beschrieben  worden  ist.  Derselbe 
war  diesesmal  aber  insofern  abgeändert,  als  an  das  freie 
Ende  des  im 'rechten  Winkel  gebogenen,  mit  der  äusseren 
Luft  communicirenden  Manometerschenkels  eine  etwas  weitere, 
auf  der  dem  Apparate  abgekehrten  Seite  mit  einem  dicht 
schliessenden  Hahne  versehene  Röhre  angeschliffen  worden, 
die  sich  für  jeden  einzelnen  Versuch  von  neuem  mit  Phos- 
phorsäureanhydrid beschicken  liess. 

Durch  diese  Röhre  strich  sowohl  die  Luft,  die  vor  An- 
fang des  Versuches  mittelst  der  Luftpumpe  aus  dem  Apparate 
gesaugt,  wie  dasjenige  Gas,  welches  jedesmal  in  ihn  hinein- 
geleitet ward.  Da  sie  sich  an  ihrem  freien  Ende  durch  einen 
Hahn  verschliessen  lässt,  so  war  es  namentlich  möglich,  den 

.  1)  Dieselben  sind  durch  einen  hiesigen  Mechanikus  aus  der  Strass- 
burger  Gunimi Warenfabrik  von  Neddermann  bezogen. 

2)  G.  Hüfner,    Wied.  Ann.    16.   p.   267  ff.    1882;   vgl.    namentlich 
Taf.  III.  Fig.  7. 
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evacairten  Apparat  sammt  Kautschuk  mehrere  Tage  laug 
der  austrocknenden  Wirkung  des  Anhydrids  zu  überlassen. 
Ich  habe  in  den  folgenden  Versuchen  den  evacuirten  Kaut- 
Bchuk  nur  mit  ganz  trockenen  G-asen  zusammengebracht,  weil 
er  selber  hygroskopisch  ist  und  somit  zu  der  Besorgniss  Ver* 
anlassung  gab,  er  werde  nicht  blos  den  Druck  des  Gases, 
sonden\  auch  die  Spannung  des  Wasserdampfes  in  uncon- 
trolirbarer  Weise  verändern. 

Die  von  mir  untersuchten  Gase  sind  atmosphärische  Luft, 
Stickstoff,  Kohlensäure  und  Wasserstoff. 

Der  Stickstoff  wurde  aus  gleichen  Theilen  Natriumnitrit, 
Ammoniumnitrat  und  Kaliumbichromat  und  aus  drei  Theilen 
Wasser  bereitet,  darauf  noch  über  glühendes  Kupfer  und 
zuletzt  in  ein  Quecksilbergasometer  eingeleitet;  die  Kohlen* 
säure  wurde  aus  Kreide  mit  concentrirter  Schwefelsäure  dar- 
gestellt und  gleichfalls  in  einem .  Quecksilbergasometer  auf- 
gefangen; der  Wasserstoff  endlich  ward  mit  arsenfreiem  Zink 
aus  verdünnter  reiner  Schwefelsäure  entwickelt^  mit  Kalium- 
permanganat und  Natronlauge  gewaschen  und  ebenso  wie  die 
anderen  Gase  aufgesammelt.  —  Die  Kautschukstopfen  wurden 
unmittelbar  vor  der  Einführung  in  den  Apparat  jedesmal 
eine  halbe  Stunde  lang  mit  Wasser  ausgekocht  und  dann 
rasch  abgetrocknet;  im  Apparate  selber  aber  wurden  sie,  wie 
vorhin  schon  bemerkt,  vor  Zulassung  des  Gases  erst  noch  meh- 
rere Tage  lang  in  einem  mit  Phosphorsäureanhydrid  getrock- 
neten Yacuum  erhalten.  Auch  das  Quecksilber  für  das  Mano- 
meter war  vor  dem  Einbringen  tagelang  über  Phosphorsäurean- 
hydrid aufbewahrt  worden.  Um  eine  absolute  Trockenheit  her- 
zustellen, wäre  freilich  nach  Bunsen's  Beobachtungen^)  die 
Anwendung  eines  solchen  Trockenmittels  allein  nicht  ge- 
nügend; vielmehr  müsste  sie  noch  durch  eine  Erhöhung  der 
Temperatur  der  Glaswände  auf  etwa  503^  unterstützt  werden, 
weil  erst  bei  dieser  Temperatur  die  capillare  Wasserschicht, 
welche  die  Glasflächen  auch  in  eioem  scheinbar  trockenen 
Räume  noch  gleichmässig  bedeckt,  sich  beseitigen  lässt.  Bei 
Versuchen    mit   Kohlensäure   würde    dieser    Umstand    nach 


1)  Siehe  Bunsen's  bedeutungsvolle  Untersuchungen  in  Wied.  Ann. 

24.  p.  327.  1885. 
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Bansen^)  sehr  wesentlich  in  Betracht  kommen;  indessen 
nur  bei  grossen  Oberflächen,  welche  mindestens  100  qcm 
überschreiten.')  So  gross  aber  sind  etwa  die  inneren  freien 
Oberflächen  meiner  Absorptiometer,  und  Unterschiede  von 
0,1  ccm  Qas  liegen,  wie  sich  nachher  zeigen  wird,  bei  einem 
G^esammtvohimen  von  ungefähr  67  ccm  noch  innerhalb  der 
durch  andere  Umstände  bedingten  Schwankungen  dieses  Vo- 
lumens. 

Wenn  ein  G-as  geprüft  werden  sollte,  von  welchem  von 
vornherein  nur  ein  kleiner  Absorptionscoöfficient  erwartet 
werden  konnte,  wie  Wasserstofi*,  Luft  oder  gar  Stickstofi*,  so 
wurden  grössere  Kautschukstopfen  oder  mehrere  von  einem 
G-esammtgewichte  von  ca.  40  g  angewandt;  für  Versuche  mit 
Kohlensäure  dagegen  genügten  schon  6 — 7  g.  Diesen  unglei- 
chen Kautschukmassen  entsprechend,  wurden  in  den  bezüg- 
lichen Versuchen  zwei  verschiedene,  d.  h.  verschieden  grosse 
Kautschukrecipienten  tragende,  Absorptiometer  benutzt,  welche 
beide  von  Franz  Müller  in  Bonn  verfertigt  und  mit  vor- 
trefflichen Hähnen  versehen  waren. 

Bei  der  Wahl  solider  Stopfen  mit  der  verhältnissmässig 
geringen  Oberfläche  mussten  die  Zeiten,  während  welcher  die 
Absorption  von  statten  ging,  begreiflicherweise  ziemlich  gross 
ausfallen;  und  da  doch  gleichzeitig  auch  der  Einfluss  der 
Temperatur  studirt  werden  sollte,  die  für  die  jeweilige  Ab- 
sorptionsgrösse  gültige  Temperatur  aber  immer  nur  die  Mittel- 
temperatur eines  oder  mehrerer  Tage  sein  konnte,  so  mussten, 
wollte  man  die  AbsorptionscoSfficienten  für  hinlänglich  ver- 
schiedene Temperaturen  feststellen,  die  Versuche  mit  je  einem 
Gase  stets  über  mehrere  Monate  ausgedehnt  werden. 

Ich  gebe  die  erhaltenen  Resultate  ohne  weiteres  in  einer 
Reihe  von  Tabellen,  zu  deren  Erläuterung  Folgendes  voraus- 
geschickt sei. 

V  bedeutet  das  Anfangsvolumen  des  Gases;  in  der  mit 
V  überschriebenen  Spalte  finden    sich   die   nach   erfolgter 


1)  Bunsen,  1.  c,  p.  346.  847. 

2)  Betrüge  die  Dicke  der  Wasserschiebt  nur  0,000  004  84  nun ,  so 
würde  bei  einer  Temperatur  von  etwa  18®  eine  Glasfläcbe  von  100  qcm 
innerhalb  40  Tagen  etwa  0,1  ccm  Koblensäure  absorbiren. 
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Absorption  übrig  bleibenden  Volumina,  ebenso  wie  V  retta- 
cirt  aof  0°  und  760  mm  Druck;  &■  bezeichnet  die  Beobach- 
tungstemperatnr  und  v*  das  Volumen  des  Eautschuka,  berech- 
net ßlr  die  nebenstehende  Temperatur.  Der  Absorptions- 
coS£ficient  aa  ist,  wo  er  überhaupt  berechnet  werden  konnte, 
im  Bnnsen'schen  Sinne  genommen. 

Versuche  mit  atmosphärischer  Luft. 

G-ewicht  des  Eautschukstopfens  =  40,8592  g,  Volumen 
desselben  bei  0"  *=  40,519  ccm. 


.»..»««.;   V 

ff 

f* 

V 

r-v 

2S.  Febmar 

i     66,87 

10,8« 

_ 

_ 

Z 

T.  Mftrz    . 

I        " 

8,1 

40,716 

fi'..4 

0,96 

la.     »      . 

8,9 

40,785 

ti5,'J4 

113 

14.      „       . 

4,9 

40,637 

e4,fl4 

1,53 

30-       ., 

8,8 

40,735 

64.19 

2,18 

19.  April    . 

9,0 

40,738 

G3,24 

8,13 

6.  Mai .    . 

15,0 

40,8S4 

f.  ,.17 

5,00 

e.  Joui     . 

19,6 

41,002 

<!0,Üf, 

5,72 

27.       „        . 

23,8 

41,099 

59,38 

6,99 

8.  Juli .     . 

22,3 

41,062 

5B,60 

7,77 

2.  August 

25,7 

41,144 

67,55 

8,82 

9.  Septembe 

~ 

19,0 

40,98! 

55,til 

10,56 

Man  sieht,  dass  die  Absorption  länger  als  sechs  volle 
Monate  hindurch  trotz  wechselnder  Temperatur  continuirhch 
und  auch  —  namentlich  gegen  das  Ende  der  Beobacbtungs- 
reihe  hin  —  ziemlich  gleichmässig  weiter  schritt,  und  man 
wird  fragen,  weshalb  ich  nun  plötzlich  die  Beobachtungsreihe 
abbrach,  ohne  das  Ende  der  Absorption  abzuwarten.  Ich 
tbat  es,  weil  ich  am  letzten  Beobacbtungstage  ganz  kleine 
FlÜssigkeitstrQpfchen  wahrnahm,  die  sich  im  Innern  der  Ab- 
sorptiometerkugel  an  der  ureprünglicb  ganz  trockenen  Glas- 
wand angesetzt  hatten. 

Diese  Beobachtung,  sowie  die  zwar  langsame,  dafür  aber 
ziemlich  gleichmässig  geschehende  Abnahme  des  ursprüng- 
lichen Gasvolumens  machten  es  im  höchsten  Grade  wahrschein- 
lich, dasB  hier  nicht  eine  blos  physikalische  Absorption  vor- 
lag,  sondern  ein  minder  einfacher  Vorgang,    ich  meine  eine 
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Absorption,  die  durch  einen  chemischen  Process,  und  zwar 
jedenfalls  durch  einen  Oxydationsprocess,  complicirt  war. 
Die  Versuchsreihe  begann  mit  einem  Partialdrucke  des 
Sauerstoffs  =  130  mm  und  schloss  mit  einem  solchen  von 
32  mm;  trotzdem  und  trotz  der  steigenden  Temperatur  war 
die  Geschwindigkeit  der  Volumenabnahme  bis  zum  letzten 
Beobachtungstage  annähernd  die  gleiche  geblieben.  Das  er- 
gibt sich  aus  folgender  Tabelle,  in  welcher  t  das  zwischen  je 
zwei  Beobachtungsterminen  liegende  Zeitintervall  nach  Tagen, 
A  den  dem  zugehörigen  t  entsprechenden  Zuwachs  von  F—  F', 
und  Ajt  die  während  des  bezüglichen  Intervalles  täglich  ab- 
sorbirte  Sauerstoffmenge  bedeutet 


Beobachtnn 
tage 

28.  Februar 

Ige- 

V-V 

t 

A 

A 

_. 

t 

• 

^_^ 

^^ 

7.  März     .     . 

0,96 

7 

(»,96 

0,137 

12.      „ 

1,1H 

5 

0,17 

0,034 

14.      » 

1,53 

2 

0,40 

0,200 

80.      „ 

2,18 

16 

0,65 

0,041 

19.  April 

3,13 

20 

0,95 

0,047 

6.  Mai 

5,00 

17 

1,87 

0,110 

6.  Juni 

5,72 

31 

0,72 

0,023 

27.       ,, 

6,99 

21 

1,27 

0,060 

8.  Juli 

7,77 

11 

0,78 

0,071 

2.  August 
9.  Septenil 

8,82 

25 

1,05 

0,042 

)er 

10,56 

38 

1,74 

0,046 

Mittel  =  0,074 

Von  einigen  grösseren  Abweichungen  abgesehen,  deren 
Erklärung  gewiss  nur  in  dem  besonderen  Aggregatzustande 
des  Absorptionsmittels  zu  suchen  ist,  betrug  die  täglich  ver- 
schwundene Sauerstoffmenge  im  Mittel  0,074  ccm. 

Dass  die  beobachtete  Abnahme  des  ursprünglichen  Luft- 
volumens in  der  That  nur  auf  Kosten  des  in  diesem  enthal- 
tenen Sauerstoffs  erfolgt  sein  konnte,  zeigt  eine  zweite  Ver- 
suchsreihe, die  ziemlich  gleichzeitig  mit  und  neben  der 
ersteren  mit  reinem  Stickgase  angestellt  wurde. 
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Versuchsreihe  mit  Stickstoff. 

Angewandt  ein  grosser  und  zwei  kleinere  Stopfen;  6e 
sammtgewicht  =  39,9787  g. 


Beobftchtangstaffc 

V 

& 

«* 

'        V 

6.  Mai 

.  i     66,81 

18,6« 

— 

-__ 

26.     V 

'  1 

15,8 

40,092 

66,65 

27.  Juni    . 

,  '       — 

23,8 

40,282 

66,89 

8.  Juli     .     . 

— 

22,6      , 

40,254 

66,79 

11.        V 

1             ^^^ 

24,3 

40,294 

66,99 

16.     „         .     . 

!           — 

24,6 

40,301 

66,89 

2.  August 

25,7 

40,328 

66,91 

Zieht  man  aus  allen  einzelnen  Werthen  für  V  das 
Mittel,  so  resultirt  die  Zahl  66,85,  welche  mit  dem  Anfangs- 
volumen so  gut  wie  identisch  ist.  Vorstehende  Versuchsreihe 
kann  jedenfalls  soviel  lehren,  dass  das  Material,  aus  wel- 
chem die  gewöhnlichen  grauen  Kautschukstopfen  bestehen, 
bei  einer  mittleren  Temperatur  von  23^  und  innerhalb  eines 
Zeitraumes  von  3  Monaten  keine  messbaren  Mengen  von 
Stickgas  aus  der  Atmosphäre  zu  absorbiren  vermag. 

Erst  als  ich  sah,  dass  der  graue  vulkanisirte  Kautschuk 
sich  gegen  atmosphärische  Luft  ganz  anders  verhält,  als  der 
von  Wroblewski  untersuchte  rothe,  prüfte  ich  auch  noch 
sein  Verhalten  gegen  Kohlensäure  und  gegen  Wasserstoff. 

Ich  lasse  zunächst  die  Versuche  mit  Kohlensäure  folgen. 

Versuche  mit  Kohlensäure. 

Angewandt  drei  kleine  Stopfen,  deren  Gesammtgewicht 

=  6,933  g. 

Tabelle  I. 


Beobachtangatage 


V 


v 


4. 

October 

7. 

8. 

11. 

15. 

22. 

26. 

28. 

December 

29. 

?? 

7. 

Januar 

105,44    I 


6,931 
6,931 
6,934 
6,919 
6,921 
6,901 
6,874 
6,865 
6,889 


100,91 

100,64 

100,68 

100,44 

100,34 

99,71 

98,97 

98,50 

98,89 


F-F' 


4,53 
4,80 
4,76 
5,00 
5,10 
5,73 
6,65 
6,94 
6,55 
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Tabel 

lle  n. 

F-r 

A 

t 

A\t 

Y-y 

A 

t 

A\t 

4,58 

4,53 

8 

1,51 

5,73 

0.63 

4 

0,16 

4,80 

0,27 

1 

0,09 

6,65 

0,92 

2 

0,46 

4,76 

—0,04 

3 

-0,01 

6,94 

0,29 

1 

0,29 

5,00 

+0,24 

4 

+  0,06 

6,55 

-0,39 

9 

-0,04 

5,10 

0,10 

7 

0,01 

In  dem  Verhalten  der  Kohlensäure  gegenüber  dem 
Kautschuk  offenbaren  sich  nun,  wie  man  sieht,  ganz  die  nor- 
malen Absörptionserscheinungen.  Die  Absorption  erreicht 
rasch  ihr  Ende  und  zeigt  sich  andererseits  deutlich  abhängig 
von  der  Temperatur,  in  dem  gewöhnlichen  Sinne,  dass  die 
absorbirte  Gasmenge  wächst,  wenn  jene  abnimmt,  und  um- 
gekehrt 

Nimmt  man  das  Temperaturmittel  bis  zu  der  am  11.  Oc- 
tober  erfolgten  Beobachtung,  wo  V  stationär  geworden, 
■■  18,9^,  und  das  bis  dahin  absorbirte  Gasvolumen  F—  V 
«■  (4,80  +  4,76)  /2  b  4,78  an,  so  wird  der  Absorptionsco^fGcient 
f&r  diese  Temperatur  =  0,6898;  und  wenn  man  dasselbe  mit 
den  an  den  beiden  folgenden  Beobachtungstagen  gesammel- 
ten Daten  thut,  so  erhält  man  für  die  Mitteltemperatur  11,2® 
den  AbsorptionscoSfficienten  :=  0,7298.  Folgende  kleine  Ta- 
belle gibt  diese,  sowie  die  für  die  übrigen  Beobachtungstem* 
peraturen  gefundenen  Absorptionscoefficienten  übersichtlich 
zusammengestellt. 

^  =  13,9«    11,2»    7,8     3,6«     -0,8   -2,2« 
a  «  0,6898   0,7298   0,8304   0,9508   0,9674   1,0109. 

Zu  den  Versuchen  mit  Wasserstoff  diente  wiederum  ein 
grosser  Stopfen  von  40,8592  g  Gewicht 

Versuche  mit  Wasserstoff. 


BtrabaehtoQgtlaif« 

12,6« 

^♦ 

r 

r 

13.  October 

67,29 

.^_ 

15. 

ll.O 

4t»,7S6 

— 

6T,8S 

22. 

IK4 

40,796 

— 

6T,4S 

26,         •» 

T,8 

40,TU9 

— 

67,56 

2$,  D^cember 

-0,^ 

40,519 

— 

6T,37 

29. 

2,2 

40,466 

— 

6T,2^ 

T.  Januar 

+a,6 

40,61« 

67,47 
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Das  Mittel  aller  Werthe  von  V  und  V  beträgt  hiernach 
67,40,  Also  konnte  auch  in  dieser  Versuchsreihe 
eine  Gasabsorption  nicht  nachgewiesen  werden. 
Wroblewski  fand  allerdings  bei  seinen  Versuchen  mit 
rothem  Elautschuk  eine  ziemlich  merkliche  Absorption  von 
WasserstofiPgas  und  meint  auch  annehmen  zu  dürfen,  dass 
der  Absorptionsco^fficient  sowohl  dieses  Gases,  wie  derjenige 
der  atmosphärischen  Luft,  für  seinen  Kautschuk  mit  zuneh- 
mender Temperatur  gleichfalls  zunähme.  Dieses  Verhalten 
wäre  in  der  That  sehr  auffallend.  Ich  kann  indessen  nicht 
ganz  den  Verdacht  unterdrücken,  dass  Wroblewski's  Be- 
fund  mit  der  Anwendung  feuchter  Gase  zusammengehangen 
habe.  In  der  That  könnte  Wroblewski,  da  er  sein  Gas 
ursprünglich  in  feuchtem  Zustande  mass,  der  Kautschuk  aber 
hygroskopisch  ist,  die  Tension  des  Wasserdampfes  nach  er- 
folgter Gasabsorption  leicht  höher  geschätzt  haben,  als  sie 
in  Wirklichkeit  war;  dieser  Fehler  musste  aber  um  so 
grösser  und  damit  der  berechnete  Druck  des  restirenden 
Grases  selber,  ebenso  wie  «sein  auf  0^  und  760  mm  berech- 
netes Volumen,  um  so  kleiner  ausfallen,  je  höher  die  Tem- 
peratur. —  Auch  an  die  „capillare  Absorption"  Bunsen's 
könnte  man  hier  wieder  denken,  weil  dieselbe  mit  wachsender 
Temperatur  innerhalb  gewisser  Grenzen  zunimmt;  allein  ge- 
rade über  das  Verhalten  des  Wasserstoffs  ist  in  dieser  Be- 
Ziehung  noch  gar  nichts  bekannt. 

Weitere  Versuche  über  das  Verhalten  der  mir  vorlie- 
genden Kautschuksorte  gegen  Gase  anzustellen,  schien  mir 
zwecklos,  weil  das  Material  sich  ja  allmählich  beim  Liegen 
an  der  Luft  (Oxydation)  verändert,  und  weil  ein  vergleichen- 
der Blick  auf  Wroblewski's  und  meine  eigenen  Versuchs- 
resultate lehrt,  dass  —  was  freilich  von  vornherein  zu  ver- 
muthen  war  —  der  Absorptionscoefficient  eines  und  desselben 
Gases  für  die  verschiedenen  Sorten,  des  vulkanisirten  Kaut- 
schuks ein  gar  verschiedener  sein  kann.  Ich  habe  es  deshalb 
auch  unterlassen,  für  den  Absorptionscoefficienten  der  Kohlen- 
säure eine  genaue  Interpolationsformel  herauszurechnen. 

Die  Resultate  vorliegender  kleinen  Untersuchung  sind 
somit  kurz  zusammengefasst  folgende: 
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1.  Innerhalb  der  Temperaturen  5 — 25^  gibt  es  überhaupt 
keinen  bestimmten  Absorptionscoefficienten  der  atmosphäri- 
schen Luft  für  (den  von  mir  untersuchten)  grauen  vulkani- 
sirten  Kautschuk.  Die  scheinbare  Absorption  derselben  durch 
diesen  ist  wesentlich  zurückzuführen  auf  eine  bei  jeder  der 
genannten  Temperaturen  ununterbrochen  fortgehende  Auf- 
nahme von  Sauerstoff,  der  seinerseits  höchstwahrscheinlich  zur 
allmählichen  Oxydation  der  Kautschukmasse  verbraucht  wird. 

2.  Innerhalb  der  Temperaturen  von  15 — 25®  werden  vom 
grauen  vulkanisirten  Kautschuk  keine  messbaren  Mengen 
gasförmigen  Stickstoffs  absorbirt. 

3.  Von  trockener  Kohlensäure  absorhirt  grauer  vulkani- 
sirter  Kautschuk  bei  einer  ungefähr  2®  unter  Null  liegenden 
Temperatur  etwa  sein  gleiches  Volumen.  Der  specifische 
Absorptionscoöfficient  derselben  nimmt  ab  bei  wachsender 
Temperatur. 

4.  Wie  gegen  Stickstoff,  so  verhält  sich  der  graue  vul- 
kanisirte  Kautschuk  innerhalb  des  Temperaturintervalles  von 
2®  unter  Null  bis  13°  darüber  auch  gegen  Wasserstoff'  in- 
different. Selbst  nach  Verlauf  von  3  Monaten  ist  noch  keine 
Gasabsorption  nachzuweisen. 

Tübingen,  den  31.  Januar  1888. 


II.    TJeber  die  Bestimmung  der  speciftschen 

Oetüichte  und  Dampfspannungen  einiger  Gemische 

von  schwefliger  Säure  und  Kohlensäure; 

von  Ad.  Blümcke. 

(Hierin  Tsf.  I    Fig.  1— S.) 


In  der  vorliegenden  Arbeit  habe  ich  die  bereits  früher 
mitgetheilte  Methode  zur  Ermittelung  von  specifischen  Ge- 
wichten auf  Mischungen  von  schwefliger  Säure  und  Kohlen- 
säure angewendet. 

Die  in  der  letzten  Arbeit  ^)  angegebenen  Werthe  für  die 


1)  Blümcke,  Wied.  Ann.  80.  p.  243.  1887. 
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specifischen  Qewichte  der  Kohlensäure  zeigten  namentlich  bei 
höheren  Temperaturen  Abweichungen  von  den  von  Cailletet 
und  Mathias^)  erhaltenen. 

Der  Grund  dieser  Abweichung  war  erstens,  dass  die  von 
mir  benutzte  Kohlensäure  nicht  rein  war,  und  habe  ich  wohl 
die  hauptsächlichste  Beimengung  selber  veranlasst,  indem  bei 
den  Versuchen  den  Alkoholdämpfen  Gelegenheit  geboten  war, 
in  die  Kohlensäureüasche  überzugehen.  Dann  aber  hatte 
ich  den  Fehler  begangen,  die  Drucke,  bei  denen  die  speci- 
fischen  Gewichte  gemessen  wurden,  nicht  zu  controliren.  Ich 
verband  nun  bei  den  neuen  Versuchen  das  den  Schwimmer 
enthaltende  Rohr  mit  einem  Manometer,  und  es  zeigte  sich, 
dass  beim  Erwärmen  der  Kohlensäure  bis  nahe  an  30^  C. 
dieselbe  sich  so  ausdehnte,  dass  es  nöthig  wurde ,  einen  be- 
trächtlichen Theil  ausströmen  zu  lassen,  um  zu  verhüten, 
dass  der  ganze  Apparat  nur  mit  Flüssigkeit  gefüllt  war. 
Anfänglich  benutzte  ich  ein  Metallmanometer;  allein  dasselbe 
machte  so  schwankende  Angaben,  dass  ich  es  späterhin 
durch  ein  Luftmanometer  von  hinreichender  Empfindlichkeit 
ersetzte.  Um  die  Temperaturbestimmungen  möglichst  ein- 
wandfrei zu  machen,  wurde  das  Wasser  des  Bades  durch 
zwei  mittelst  einer  Turbine  getriebene  Rührer  in  lebhafte 
Bewegung  versetzt  und  das  Thermometer  im  Rohre  erst  dann 
abgelesen,  nachdem  es  eine  halbe  Stunde  constant  gewesen 
und  mit  dem  im  Bade  gleiche  Temperatur  angezeigt  hatte. 

Von  dem  Uebelstande,  welchen  die  Unkenntniss  der 
Brechungsverhältnisse  mit  sich  bringt,  befreite  ich  mich,  in- 
dem ich  mehrere  Versuchsreihen  anstellte,  bei  denen  der 
Spiegel  des  Schwimmers  eine  andere  Neigung  erhielt.  Da 
bei  senkrechter  Spiegelstellung  die  anzubringende  Correctur 
gleich  Null  ist,  so  lässt  sich  die  einer  anderen  Stellung  ent- 
sprechende in  der  gleichen  Flüssigkeit  unmittelbar  finden, 
und  zwar  mit  beliebiger  Genauigkeit.  Die  Correctur  für  die 
^usammendrückung  des  Schwimmers  vernachlässigte  ich,  da 
sie  ausserhalb  des  Bereichs  der  mitgetheilten  Decimal- 
stellen  fällt. 


1)  Cailletet  u.  Mathias,  Joarn.  de  Phys.  (2)  5.  p.  549.  1886. 
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Als  Vergleichsflüssigkeit  benutzte  ich  für  die  Kohlen- 
säure Aether,  Benzin  und  Petrol&ther  (spec.  Gew.  bei  16^  C. 
0)663).  Die  specifischen  Gewichte,  welche  kleiner  sind  als 
letzteres,  sind  durch  Extrapolation  erhalten  und  können  folg- 
lich kein  volles  Vertrauen  beanspruchen,  zumal  die  Aenderung 
der  Dichte  der  Kohlensäure  in  der  Nähe  der  kritischen  Tem- 
peratur eine  ganz  bedeutende  ist. 

Als  Vergleichsäüssigkeiten  für  die  schweflige  Säure  und 
die  Gemische  dienten  Mischungen  von  Chloroform  und  Ae- 
thylalkohol. 

Die  schweflige  Säure  war  aus  der  Fabrik  für  chemische 
Producte  in  Thann  L  E.  bezogen  worden  Dieselbe  hatte 
direct  nach  dem  Einfüllen  in  den  Apparat  eine  gelblichgrüne 
Färbung  und  dunkelte  später  noch  nach;  wahrscheinlich  löste 
sich  dabei  eine  geringe  Menge  des  Schwefels  der  Kautschuk- 
ringe, womit  das  Gefäss  abgedichtet  war.  Die  folgende  Ta- 
belle enthält  die  specifischen  Gewichte  der  Kohlensäure  und 
der  schwefligen  Säure. 

00,  I  SO2 


Temp. 


here 


CaiUetet  xl   t^'      erste    zweite  Flasche"  CaUletet  u. 


!Temp.! 


Mj^^^   ii^t|FIasche^  rSS^  ,  aj^j        *^  j    Mathias 


0,919  II     0      I       1,434        1,439 
0,849  ''    20     '       1,379        1,386 


0  0,912  I  0,984  0,927  i  0,923 

10  0,842  ,  0,881  '  0,853  ,  0,855 

20  0,751  '  0,814  0,755      0,752  !  0,757        30           1,351      1 1,360 

30  I       0,530           —  0,543  ;  0,556  |  0,549       85           1,837      I  1,847 

Die  üebereinstimmung  zwischen  meinen  Werthen  und 
denen  von  Oailletet  und  Mathias^)  ist  eine  befriedigende, 
wenn  man  bedenkt,  dass  die  von  mir  angewendeten  Flüssig- 
keiten nicht  chemisch  rein  sind. 

Die  Mischungen  wurden  hergestellt,  indem  das  Rohr  mit 
dem  Schwimmer  theilweise  mit  schwefliger  Säure  gefüllt  und 
hierauf  Kohlensäure  eingelassen  wurde.  Bei  allen  Versuchen 
wurde  die  Luft  entfernt,  indem  mehrmals  schweflige  Säure 
in  das  Rohr  gefüllt  und  darauf  verdampfen  gelassen  wurde. 
Beim  Erwärmen  änderte  sich  der  Concentrationsgrad  der 
Mischungen  nicht,  denn  ich  sah  niemals  ein  Entweichen  von 

1)  CaiUetet    u.    Mathias,   Journ.   de  Phvs.    1887    (11)    6.    p.  414 
und  1.  c.  p.  b4^. 
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Kohlensänreblasen  oder  die  Bildung  einer  Emulsion;  letztere 
soll  nach  Hm.  Pietet^)  beim  Abkühlen  unter  Null  eintreten. 
Was  die  Ermittelung  der  Procentgehalte  anlangt,  so  wurden 
sie  aus  den  Drucken  ermittelt.  Zu  diesem  Zwecke  stellte 
ich  eine  eigene  Versuchsreihe  an,  bei  welcher  abgewogene 
Mengen  beider  Flüssigkeiten  bei  0®  C.  in  das  Versuchsrohr 
gelassen  wurden,  und  zwar  wurde  dabei  eine  gleiche  Gesammt- 
menge  eingebracht,  wie  bei  den  übrigen  Versuchen.  Ge- 
wogen wurden  dieselben  in  einer  kleinen  Eisenflasche  (von 
ungef&hr  9  kg  Gewicht),  die  vor  dem  Füllen  mit  der  Luft- 
pumpe evacuirt  wurde.  Leider  befinden  sich  an  den  Ven- 
tilen schädliche,  mit  Luft  gefüllte  R&ume,  auch  ist  es  schwer, 
die  Ueberströmungsrohre  ganz  mit  Gas  zu  füllen,  sodass  eine 
kleine  Quantität  (5  com  ca.)  Luft  mit  in  den  Apparat  ge- 
langt Ich  bemerke  aber  ausdrücklich,  dass  nur  bei  dieser 
Versuchsreihe  Luft  im  Apparate  war.  Indessen  wird  der 
Fehler  in  den  ermittelten  Zahlen  kaum  das  Wesentliche  des 
Resultats  entstellen.    Ich  erhielt  so  folgende  Zahlen: 


Gewicht 

Gehalt  an 

CO, 

Differenz 

der  MiBchong 

beobachtet 

her. 

aus  d. Druck 

373  g 

13    \ 

16    X 

+  3 

443  » 

28     » 

32     ,j 

+  4 

468   yy 

33     „ 

34     » 

+  1 

378  „ 

24     r 

24,5  V 

+  0,5 

400  „ 

32,5  „ 

29,7  „ 

-2,8 

420  ,y 

38,6 «» 

39,6  » 

+  1 

Es  ist  übrigens  nur  bei  der  ganz  speciellen  vorliegenden 
Versuchsanordnung  gestattet,  die  Concentrationen  angenähert 
aas  den  Drucken  zu  berechnen.  Folgende  Zahlen  beweisen, 
dass  bei  geringer  Füllung  des  Apparates  erhebliche  Abwei- 
chungen vorkommen: 


Gewicht 
der  Mischung 

Gehalt 
beobachtet 

;  an 
her. 

Co, 

aus  d.  Druck 

25,3«/o 

Differenz 

98  g 

32,70/0 

-  7,4 

121  7> 

45,5  „ 

39,4  „ 

-   6,1 

133  „ 

50     ,, 

49     ^^ 

-    1,0 

73   yy 

24,7  M 

16,8» 

-   7,9 

92  >f 

40,2  „ 

27,5  yy 

-  12,7 

105  „ 

47,9  „ 

39,2  „ 

-   H,7 

120   yy 

53,4 ,, 

51,6,, 

-  l,<s 

1)  Pictet,  Nouvelles  machine«  firigorifiques.    Gen^yo  1885.  p.  11. 
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Es  ist  also  die  Spannkraft  der  Dämpfe  abhängig  vom 
Volumen;  mit  anderen  Worten:  die  Dämpfe  der  untersuch- 
ten Gemische  sind  keineswegs  gesättigte  Dämpfe.^) 
Es  folgt  das  auch  noch  daraus,  dass  beim  Oeffnen  des  Ven- 
tils bei  stark  concentrirten  Mischungen  anfänglich  vorwiegend 
Kohlensäure  entwich,  und  eine  kohlensäureärmere  Mischung 
zurückblieb.  Ich  werde  diesen  Gegenstand  noch  genauer 
untersuchen. 

folgende  Tabelle  enthält  die  sich  durch  graphische  Inter- 
polation ergebenden  specifischen  Gewichte;  p  bedeutet  den 
Gehalt  an  COg  auf  100  Gewichtstbeile  der  Mischung,  n  die 
Zahl  der  bei  0^  und  760  mm  Druck  gemessenen  Volumina 
gasförmiger  CO2  auf  ein  gleiches  Volumen  flüssiger  SOj« 
a  enthält  den  aus  der  Formel: 

F.*  +  ».  CT 


F(l  +  n.a)  = 


S 


sich  ergebenden  üoefficienten  a;  yfo  V  das  anfängliche  Vo- 
lumen der  schwefligen  Säure,  s  ihr  specifisches  Gewicht, 
a  =  0,001  965  das  specifische  Gewicht  der  gasförmigen  CO, 
bei  0^  und  760  mm^  S  das  specifische  Gewicht  der  Mischung 
bedeutet. 


Temp.  0* 


Temp.  so». 


p 

n 

Spcc.  Gew. 

1 

a 

i 

0 

0 

1,439 

1 

10 

81 

1,404 

0,00171 

20 

186 

1,363 

0,00173   ; 

30 

314 

1,314 

0,00178   1 

40 

488 

1,262 

0,00185   1 

50 

^  732 

1,212 

0,00188   1 

0 
10 
20 
30 


n 


Speo.  G«w. 


a 


0 

77 

173 

297 


1,360 
1,324 
1,281 
1,232 


0,00183 
0,0U189 
0,00194 


Man  sieht,  dass  a  ebensowenig  wie  bei  den  Gemischen 
von  Alkohol  und  Kohlensäure  eine  Constante  ist. 

Was  die  Dampfspannungen  der  Gemische  anlangt,  so 
widmete  ich  denselben  auf  Veranlassung  des  Hrn.  Prof. 
Moritz  Schröter  in  München  wegen  ihrer  praktischen 
Bedeutung  für  den  Betrieb  der  Kältemaschinen  eine  beson- 


1)  Diese  Ansicht  wurde  von  Hrn.  Prof.  Linde  bereits  ausgesprochen 
in  einer  Discussion  im  polyt.  Verein  am  6.  Febr.  188b  in  München.  Siebe 
darüber  Allg.  Hopfen-  u.  Brauerzeitung  1888,  Nr.  22,  p.  299. 
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dere  Aufmerksamkeit.  Wenn  ich  es  dabei  unternehme,  die 
Resultate  verschiedener  Beobachter  bezüglich  der  Spannkräfte 
zu  vergleichen,  so  kann  es  sich  dabei  nur  um  eine  qualitative 
Vergleichung  handeln,  da  ich  schon  im  Vorhergehenden  be- 
merkte, dass  die  Dämpfe  der  fraglichen  Gemische  keineswegs 
im  Maximum  der  Spannkraft  sich  befinden,  und  sowohl  von 
den  anderen  Beobachtern  als  auch  von  mir  das  Volumen 
unberücksichtigt  gelassen  wurde.  Indessen  ist  doch  eine  der- 
artige Vergleichung  vollberechtigt,  wenn  man  die  Haupt- 
fragen, um  die  es  sich  handeln  wird,  berücksichtigt,  nämlich, 
ob  die  Spannkraft  des  Dampfes  der  schwefligen  Säure  nach 
Zusatz  von  Kohlensäure  bei  irgend  einer  Temperatur  kleiner 
werden  kann,  als  bei  der  reinen  schwefligen  Säure;  ferner 
ob  die  Siedetemperatur  der  schwefligen  Säure  durch  Zusatz 
von  Kohlensäure  erhöht  werden  kann. 

Pictet^)undCorsepius^,ferner  laut  Angabe  vonGrätz^, 
Turrettini,  Rossi,  haben  für  die  sogenannte  Flüssigkeit 
Pictet  Spannkräfte  gefunden,  die  bei  Temperaturen  von  über 
30^  C.  unter  denen  der  schwefligen  Säure  liegen.  Diesem 
Resultate  steht  zunächst  dasjenige  von  Rilliet^)  gegenüber. 

Rilliet  nahm  zu  seinen  Versuchen  ein  Gefass  aus 
Schmiedeeisen  von  grosser  Widerstandsfähigkeit,  welches  aus 
zwei  zusammenschraubbaren  Theilen  A  und  B  bestand  (s.Fig.2), 
die  durch  den  Hahn  D  miteinander  in  Communication  gesetzt 
werden  konnten.  A  hatte  einen  Hahn,  der  es  mit  einem 
Manometer  verbinden  lassen  konnte.  B  war  ausserdem  noch 
mit  einem  Hahn  Z  versehen.     Vor  dem  Versuch  wird  A  ab- 


1)  Pictet,  Arch.  de  Genöve.  13.  p.  212.  1885;  Beibl.  11.  p.  629. 
1887;  Nouvelles  machines  frigorifiquee.  Gen^ve  1885.  Deutsche  Ueber- 
eetznng  der  Brochüre  von  Conr.  SchoUmayer.    Leipzig  1885. 

2)  CorsepiuB,  Beriebt  über  Versuche  an  einer  Eismaschine  System 
Pictet.   Berlin  1887. 

3)  L.  Grätz,  AUgem.  Brauer- u.  Hopfenztg.  17.  Nr.  99.  p.  1157.  1887. 
Mir  sind  übrigens  die  Arbeiten  von  Turrettini  und  Rossi  nicht  be- 
kinnt. 

4)  Billiet,  Documents  relatifs  aux  exp^rieuces  faites  les  4  et 
S  Joillet  1885  sur  la  nature  du  liquide  compos^  d'aeide  sulfureux  con- 
teoant  en  dissolution  nne  certaine  quantit^  d'aeide  carbonique  et  brevete 
I«  la  Ck>inpagnie  Industrielle  des  Proc^des  R.  Pictet  le  15  Fevrier  1885. 
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geschraubt,  evacuirt  und  gewogen;  dann  mit  COj  gefüllt  und 
wieder  gewogen;  darauf  wird  B  angesetzt  und  in  ähnlicher 
Weise  mit  SOj  gefällt.  Der  Hahn  C  dient  dazu,  das  Ver- 
hältniss  von  SOj  zu  CO,  durch  Entweichenlassen  von  SOj 
ändern  zu  können.  Schliesslich  wird  an  A  ein  Manometer 
angesetzt.    Bei  einem  Versuch 


betrug  das  Gewicht  der  CO^ . 
»»  >»  >»    öOj  . 


217  g, 
834  g. 


21 
27 


22,2 

28 


40  0 
36  Atm. 


Der  entstehende  Druck  war: 

bei       0 
20,5 

Bei  einem  zweiten  Versuch  waren  gemischt: 

CO,     167g,  SO,     239  g. 

Der'Druck  war  bei  17,2^  26  Atm.  Wurde  das  Mischungs- 
verhältniss  so  gewählt,  dass  der  Druck  bei  —20®  ungefähr 
1  Atm.  betrug,  so  erhielt  man  bei  einem  Versuch : 


0,4  Proc.  CO, 
+  99,4     >,     SO, 

bei  -22,5<>C. 
-17 

-  9 

-  4,5 
+  2,4 


0,97  Atm. 
1,19    » 
1,48     » 
1,71     ,, 
2,10 


>» 


SO, 

n.  Begoaalt 

0,58  Atm. ' 
0,78     )i 
1,05    ), 
1,28     n 
1,71     » 


»7 


bei 


0,4  Proc.  CO, 
SO, 

I  2,52  Atm. 
3,21 


+  99,6 
+  8,20  C. 


+  15,5 
+20 
+  86 


8,68 
6,0 


SO, 

n.  Begnault 

2,13  Atm. 
2,83 


|3,24 
i5,46 


Ferner  bei  einem  zweiten  Versuch: 


bei 


0,6  Proc.  CO, 

+  99,4      ,,      SO, 


-220C. 

0 
+  30 


1,09  Atm. 

2,0 

5,08 


SO, 

0,59  Atm. 
1,53     », 
4,52     » 


Nach  Pictet's  Angaben  besteht  die  Flüssigkeit  Pictet 
nahezu  aus  einem  Molecül  SOg  und  einem  Molecül  CO,;  es 
kommen  also  64  Gewichtstheile  SOg  auf  44  Gewichtstheile 
COj.  Corsepius  hebt  in  seiner  Schrift^)  hervor,  dass  das 
Verhältniss  ungefähr  3  Theile  00^  auf  100  Theile  der 
Mischung  beträgt,  also  ungefähr  ein  Molecül  CO^  auf  zwei- 
unddreissig  Molecüle  80^ !  Ich  suchte  die  Zusammensetzung 
einer  Probe  Flüssigkeit  Pictet,  die  von  der  Firma  Rudloff- 
Grübs  &  Co.  in  Berlin  bezogen  wurde,  in  der  Weise  zu  be- 
stimmen,  dass  ich  ein  Eudiometerrohr  mit  derselben  füllte 

1)  Corsepius,  Bericht  über  Versuche  an  einer  Eismaschine  System 
R.  Pictet.     Berlin  1887. 
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und  so  viel  absoluten  Alkohol  zusetzte,  als  gerade  nöthig 
gewesen  wäre,  um  ein  gleiches  Volumen  schwefliger  Säure 
zu  absorbiren;  unter  der  Voraussetzung,  dass  die  Absorp- 
tionsfähigkeit des  Alkohols  dabei  für  Kohlensäure  nicht  ge- 
ändert würde,  war  der  Grehalt  des  Gemisches  leicht  zu  er- 
mitteln. Drei  Versuche  gaben  beziehungsweise  2,6,  2,9, 
3,2  Volumina  CO3  auf  100  Volumina  Mischung.  Diese 
Zahlen  stimmen  nicht  sonderlich,  aber  sie  zeigen  unzweifel- 
haft, dass  das  Mischungsverhältniss  weit  entfernt  ist  von 
einem  Molecül  SOg  auf  ein  Molecül  CO^. 

Die  Resultate,  welche  ich  mit  meinem  Apparate  erhielt, 
waren  in  Uebereinstimmung  nicht  mit  denen  Pictet's,  son- 
dern mit  denen  Rilliet's,  nämlich: 


Druck  in  Atmosphären 

Temp. 

Flüssigkeit    Pictet          SO, 

Pictet       Blümcke^ 

Hcguauit 

0 

•    1,8 

l,T 

1,5 

10 

2.2 

2,5 

2,3 

20 

3,4 

3,3 

3,2 

30 

4,5 

4,6 

4,5 

35 

5,0 

5,5 

5,3 

Wegen  der  Trägweite  der  Resultate  untersuchte  ich  die 
Spannkräfte  mit  dem  Gailletet'schen  Apparate  bis  nahe 
100^  C;  basiren  doch  alle  Schlüsse  des  Hrn.  Pictet  bezüg- 
lich seiner  Kältemaschinen  einzig  und  allein  auf  dem  Ver- 
lauf dieser  Curve.^)  Allein  auch  bei  diesen  Versuchen  fand 
kein  Schneiden  der  Spannkraftcurve  mit  derjenigen 
der  schwefligen  Säure  statt;  vielmehr  zeigt  sich  mit 
aller  Bestimmtheit  ein  Anwachsen  der  Druckdifferenzen  mit 


1)  Pictet,  Broschüre  p.  17.  Siehe  ferner  L.  Graetz,  Allg.  Brauer- 
uid  Hopfenzeitung  Nr.  15.  18S8.  p.  199:  „Es  sei  übrigens  gewissen  Miss- 
yerstänonissen  gegenüber  ausdrücklich  bemerkt,  dass  die  ganze  Frage 
über  die  Vorzüge  aer  Pictet' sehen  Maschine  vor  anderen  darauf  beruht, 
ob  die  Flüflsi^eit  Pictet  die  Dainpfspannungscurve  besitzt,  welche 
Pictet  ermittelt  hat,  und  welche  von  einer  Reihe  von  Gelehrten  eon- 
tioiirt  worden  ist.  Alle  Berechnungen  aus  weiteren  Versuchen  stützen 
rieh  auf  diese  Curve,  die  im  übrigen,  wie  ich  gezeigt  habe,  ein  Analogon 
aa  der  Curve  der  Ameisensäuremischungen  hat.  Auf  dieser  Grundlage 
beruhen  sowohl  die  Schlüsse,  welche  ich  selbst  gezogen  habe,  als  auch  die 
Betrachtangen,  welche  v.  Helmholtz  angestellt  hat.  Auf  dieser  Grund- 
kge  ergaben  sich  mittelst  der  Versuche  von  Corsepius  die  oft  erwähn- 
ten Resultate. 

Ann.  d.  Phy,  o.  Chtm.   N.  F.    XXXIV.  2 
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A,  Blümcke. 


der  Temperatur.  Die  Temperataren  wurden  durch  Siede- 
flüssigkeiten  erzeugt  und,  da  diese  nicht  rein  waren,  ausser- 
dem mit  einem  Quecksilberthermometer  bestimmt.  Die  Re- 
sultate sind: 


Temp. 


Druck  in  Atmosphären 
Flüssigkeit    Pictet  ^0, 


Pictet       Blümcke 


89,0 
46,0 
60,0 
64,4 
97,05 


5,59 
6,41 


Regnault  ISajotschewskj 


6,17 

7,63 

11,23 

13,47 

27,4 


5,98 
7,33 
10,69 
11,94 


11,09 
12,51 

J         —         I       '^^,4  —  26,24 

Es  ist  mir  vollständig  unbegreiflich,  wie  Hr.  Pictet  an- 
gesichts dieser  Unterschiede  behaupten  kann,  meine  Resul- 
tate bestätigen  die  seinigen.  ^) 

Leider  konnte  ich  mit  dem  Cailletet'schen  Apparate 
keine  Versuche  bei  und  unter  Null  anstellen,  da  die  Rohr- 
kittung  undicht  wurde,  und  ich  keine  neue  Flüssigkeit  Pictet 
mehr  erhalten  konnte.  Ein  grober  Irrthum  beim  Calibriren 
des  Manometers  und  beim  Vergleichen  des  Thermometers 
kann  nicht  leicht  vorliegen,  denn  ich  erhielt  für  schweflige 
Säure,  Ammoniak  und  Aether  folgende  Resultate: 


Druck  in  Atmosphären 
Temp.                         SO, 

;  Blümcke    Regn.  i  Sajotsch. 

Druck  in  Atmosphären 
Temp.   i                     80j 

1  Blümcke     Regn. 

Hergestellt  aus  Kupfer 
conc.  H^SO^. 

Mit  dem  Cailletet'schen 

—  19,5          0,60          0,61 
-11,5           0,95           0,94 
0              1,51            1,53 
35,0  !        5,45      :     5,28 
46,7           7,55             — 
65,0  1      12,83      !   12,11 
77,5         17,12           — 
98,2         26,96      \     — 

NB.  Die  Zahlen  der  übi 
aus   den  betreffenden  Tab 

und 
Apparat. 

12,70 
17,18 
26,86 

•igen  Beob 
eilen  von 

Ammoniak.*) 
Hergestellt  aus  Ammoniakwasser. 

Mit  dem  Cailletet'schen  Apparat. 

-18,5          1,91           1,95    ! 
0             4,22          4,19    j 
34,0  1      12,80         12,89 
63,5  1      28,04         27,92 

Aether. 
Mit  meinem  Apparat. 
70"  .          3,1      i     3,08 

achter  sind  durch  lineare  Interpolation 
Landolt  und  Börnstein  erhalten. 

1)  Pictet,  Allg.  Brauer-  u,  Hopfenztg.  1888.  Nr.  24.  p.  330. 
2j  Für  eine  Probe  Ammoniak,    von  Kunheim   in  Berlin    bezogen, 
ergaben  sich  fast  identische  Zahlen. 
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Ich  bemerke  hier  beiläufig,  dass  ich  die  specifischen  Ge- 
wichte der  Flüssigkeit  Pictet  nicht  bestimmen  konnte,  weil 
der  Schwimmer  sich  geklemnit  hatte  und  so  nicht  functio- 
nirte.  In  der  folgenden  Tabelle  gebe  ich  die  Resultate  der 
Untersuchungen  mit  einem  Apparate  und  den  von  mir  her- 
gestellten Mischungen  Bei  der  schwefligen  Säure  und  den 
ersten  vier  Mischungen  habe  ich  die  Resultate  gegeben,  wie 
sie  direct  durch  den  Versuch  erhalten  wurden;  bei  den  übrigen 
Angaben  wurde  auf  die  Temperaturen  der  Tabelle  interpolirt. 


Schweflige    Säure. 


Temperatur         !   -  10° 

Q^ 

10^         21,8^' 

i 

28,2« 

34,8« 

Druck  in  1  Blümcke 
Atm.  nach  \  Reguault 

Erste  M 

1,01 
1,00 

ischung 

1,52 
1,53 

[  0,1  Pi 

2,31 
2,26 

roc.  CC 

3,49          4,22 
3,46          4,28 

>a  ungefähr. 

5,29 
5,25 

Temjieratur 

0»           10» 

i 

31,50 

35,6« 

Druck  der  Mischung 
?;   f.  SO«  nach  Regn. 

Zweite  M 

ischung 

1,55          2,35     !     4,88 

1,53          2,26     i     4,79 

1                   ; 

j  0,16  Proc.  CO2  ung 

5,40 
5,39 

efähr. 

Temperatur 

0« 

14,8« 

21,0«        32,2«    j 

Druck    der  Mischung 
))    f.  SO,  nach  Regn. 

Dritte  M 

1,58 
1,53 

[ischung  0,2  P 

2,85 

2,70 

1 

roc.  C( 

3,54     ;     4,98 
3,36     !     4,85 

\  ungefähr. 

Temperatur         i 

0^ 

19,6» 

32,4« 

36,6« 

5,71 
5,38 

Druck  der  Mischung  i 
TT    f.  SO,  nach  Regn. 

Vierte  Mis 

1,61 
1,53 

chung  ] 

3,38     I     5,05 
3,20          4,88 

L,7  Proc.  CO2. 

Temperatur 

00 

20« 

25«     1      33« 

Druck   der  Mischung 
M   f.  SO,  nach  Regn. 

2,30 
1,53 

4,22 

3,24 

4,82 
3,84 

6,09 
4,98 
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Nr. 


Proo.  CO,  in 
100  Thlo. 
Mtschong 


Druck  in  Atmosphären  bei 
^170  ; -150  I -IQO  ;     QO     I    100    '    20Q    I     300    !    35« 


1 

0, 

2 

0,6 

3 

1,0     ; 

4 

i,"? 

5 

ij     1 

6 

2,6     ; 

7 

3,5 

8 

^»8     ; 

9 

5,0 

10 

10,4 

11 

16,5 

12 

23,4 

13 

29,6 

1,02 
1,33 


0,80 


1,80 


—  2,51 

4,33  ;      — 

5,80  — 

7,72  — 


1,00 

1,89 

1,68 
2,09 


3,01 
5,02 
7,11 
9,30 
11,60 


1,53 
1,83 
2,02 
2,29 
2,34 
2,80 
3,20 
3,82 
3,93 
6,42 
9,09 
11,79 
14,38 


2,26 
2,66 

3,11 

3,20 

3,68 

3,90 

4,86 

4,94 

8,61 

11,48 

14,75 

18,35 


3,24 
3,69 

4,20 

4,91 
5,11 
6,36 

11,08 
14,21 
18,40 
22,96 


4,52 
5,00 

5,63 

6,49 
6,72 
7,24 


5,28 
5,78 

6,44 

7,35 
7,53 
9,25 


13,77  15,46 

17.73  19,61 

22.74  25,06 
28,93  30,71 


In  der  Fig.  1  sind  die  Resultate  zum  Theii  graphisch 
dargestellt;  ausserdem  noch  die  Curve  für  Ammoniak  und 
die  Curve  für(S02+C02)  nach  Rilliet.  Die  Versuche  mit 
Mischungen  von  geringer  Concentration  wurden  wegen  der 
nöthigen  Verschiedenheit  der  Manometer  in  eine  Reihe  über  und 
eine  unter  Null  getrennt.  Bei  der  ersten  betrug  die  Länge  des 
Manometerrohres  60  cm  ungefähr;  bei  der  zweiten  befand  sich 
das  als  äperrflüssigkeit  dienende  Quecksilber  bei  gewöhn- 
lichem Druck  eine  Strecke  über  der  Kittungsstelle  des  Rohres. 
Dies  wurde  erreicht,  indem  vor  dem  Zuschmelzen  des  Rohres 
mittelst  einer  Compressionspumpe  das  Quecksilber  in  die 
Höhe  gedrückt  wurde.  Die  Länge  des  Rohres  betrug  46  cm 
ungefähr.  Bei  den  übrigen  Versuchen  bestand  das  Mano- 
meterrohr aus  zwei  Röhren  von  verschiedenem  Durchmesser, 
sodass  die  Länge  eines  Rohres  vom  Caliber  des  engsten 
Theiles  98  cm  ungefähr  betragen  würde.  Die  beim  Zu- 
schmelzen entstehende  Verengung  wurde  abgeschätzt. 

Die  Temperaturen  unter  Null  wurden  durch  Mischungen 
von  Steinsalzmehl  mit  Schnee  oder  zerkleinertem  Eis  her- 
gestellt. Ich  konnte  dabei  nur  Temperaturen  bis  etwas  unter 
—  17^0.  erreichen.  Ich  beobachtete  dabei  nie,  wie  bereits 
bemerkt,  das  Eintreten  einer  Emulsion,  wie  es  Hr.  Pictet 
angibt. 

Ein  weiterer  bemerkenswerther  Unterschied  zwischen  den 
Resultaten  Pictet's  und  den  meinen  ist  noch,  dass  ich  für 
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keine  Mischung  Siedetemperaturen  erhielt,  die  über  der  der 
schwefligen  Säure  liegen;  während  Hr.  Pictet  z.  R  für 
COjgSy  die  Siedetemperatur  —7,5®  C.  angibt,  würde  dieselbe 
nach  meinen  Resultaten  nahe  bei  — 17®  C.  die  Spannung  von 
Tier  Atmosphären  haben. 

Angesichts  der  überraschenden  Unterschiede  zwischen 
den  Resultaten  der  Herren  Pictet  und  Corsepius  einer- 
seits und  denen  des  Hrn.  Rilliet  und  den  meinen  anderer- 
seits dürfte  es  im  höchsten  Grade  erwünscht  sein,  wenn  die 
Versuche  neuerdings  von  anderer  Seite  aufgenommen  würden, 
obschon  ich  keinen  Grund  habe,  an  der  Richtigkeit  meiner 
Resultate  zu  zweifeln. 

Pbys.  Laborat  der  techn.  Hochschule  in  München, 
im  Februar  1888. 


IIL    Anomale  IHchten  van  geschmolzenem 
Wismuth;   von  C.  Lüdeking» 

(Der  Academy  of  Science  zu  St.  Louis  mitgetheilt.) 

Bekanntlich  zeigt  die  Ausdehnung  des  Wassers  einen  ano- 
malen Verlauf.  Man  hat  dies  darauf  zurückzuführen  gesucht, 
dass  in  dem  flüssigen  Wasser  bei  niedrigen  Temperaturen 
Eismolecüle  von  kleinerer  Dichte  enthalten  sind,  die  bei  einer 
gesteigerten  Temperatur  allmählich  zerfallen.  Man  hat  also 
die  anomale  Dichte  damit  in  Zusammenhang  gebracht,  dass 
das  Wasser  im  Erstarren  sich  ausdehnt. 

Die  letztere  Eigenschaft  zeigt  auch  das  Wismuth.  Ich 
habe  nun  untersucht,  ob  auch  dieses  im  flüssigen  Zustande 
ein  Dichtemaximum  besitzt.  Die  Bestimmungen  geschahen 
nach  der  dilatometrischen  Methode.  Als  Dilatometer  dienten 
gewöhnliche  Thermometerröhren,  deren  Capillarrohr  2  bis 
3  Zoll  vom  Ende  rechtwinklig  umgebogen  war.  Auf  das 
£ohr  wurde  eine  Scala  eingeätzt  und  dasselbe  sorgfältig 
calibrirt.    Das  ganze  Thermometer  wurde,   nachdem  es  bis 
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auf  300^  erhitzt  worden,  gewogen.  Darauf  wurde  das  Queck- 
Silber  herausdestillirt  und  das  Glas  wieder  gewogen.  Man 
erhielt  so  das  Volumen  des  Apparates  bei  den  Yersuchs- 
temperaturen  und  das  Gewicht  des  Glases.  Hierauf  wurde 
das  Thermometer  von  neuem  mit  Quecksilber  gefüllt,  in 
einem  Verbrennungsofen  einige  Zeit  erhitzt,  bis  alles  Queck- 
silber herausdestillirt  war,  und  dann  die  umgebogene  Spitze, 
die  aus  dem  Verbrennungsofen  heraussah,  unter  geschmolzenes 
Wismuth  getaucht.  Liess  man  nun  allmählich  abkühlen,  so 
trat  das  Wismuth  in  das  Thermometer  ein;  war  es  ganz 
angefüllt,  so  wurde  das  Ende  mit  einer  Zange  gefasst, 
aus  dem  Ofen  herausgenommen  und  in  ein  grosses  Queck- 
silberbad von  300^  getaucht  Dieses  liess  man  allmählich 
abkühlen  und  bestimmte  die  jeder  an  einem  Quecksilberthermo- 
meter abgelesenen  Temperatur  entsprechenden  Angaben  des 
Wismuththermometers,  woraus  sich  dann  ohne  weiteres  die 
Volumina  des  Wismuths  ableiten. 

Gute  Resultate  konnten  erst  nach  langer  Uebung  erzielt 
werden.  Besonders  wichtig  ist  es,  die  Abkühlung  möglichst 
langsam  vor  sich  gehen  zu  lassen.  Sinkt  die  Temperatur 
schnell,  so  steigt  das  Wismuth  unmittelbar,  ehe  die  Kugel 
zerspringt,  mit  grosser  Geschwindigkeit  durch  die  ganze  Länge 
des  Capillarrohres.  Der  Grund  hierfür  ist  folgender:  Das 
Wismuth  kühlt  sich  von  den  Wänden  der  Kugel  aus  ab, 
und  wo  diese  am  dünnsten  ist,  da  scheiden  sich  zuerst  Kry- 
stalle  aus,  die  dann  in  das  Innere  derselben  hineinwachsen. 
Der  noch  flüssige  Theil  steigt  in  der  Capillarröhre  in  die 
Höhe,  bis  auch  diese  mit  Krystallen  angefüllt  ist,  worauf 
dann  das  Springen  eintritt. 

Lässt  man  aber  die  Temperatur  langsam  sinken,  so 
kann  man  sich  leicht  überzeugen,  dass  die  beobachtete 
Ausdehnung  von  einem  anomalen  Verhalten  des  geschmol- 
zenen Wismuths  herrührt.  Erwärmt  man  nämlich  ein  wenig, 
so  sieht  man  an  Stelle  der  Ausdehnung  eine  Contraction 
treten,  was  nicht  der  Fall  ist,  wenn  einmal  eine  Krystall- 
bildung  eingetreten  ist.  Man  kann  letztere  selbst  dann 
nicht  aufhalten,  wenn  man  die  Temperatur  schnell  steigert 
Die   in   beiden  Fällen   auftretenden  Erscheinungen   sind   in 
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ihrem  Charakter  so  yerschieden,  dass  sie  absolut  nicht  ver- 
wechselt werden  können. 

Bei  den  Versuchen  ergab  sich  stets  eine  maximale  Dichte 
f&r  das  geschmolzene  Wismuth. 

Die  folgende  Tabelle  enthält  die  Resultate  von  zwei 
normal  verlaufenden  Versuchen. 

Nr.  I  Nr.  II 

Gewicht  des  Dilatometer  +  Quecksilber    .     .  11,570  14,742 

Gewicht  des  Dilatometers 7,722  9,160 

Gewicht  des  Qaecksilhers 8,848  5,582 

Yolnmen  von  20  Scalentheilen 0,00102  c.  c.  0,00151  c.  c. 

Volainen  der  Kugel  +  Capillarröbre      .    .     .      0,29887  0,43355  c.  c 

Gewicht  des  Wismuths  im  Dilatometer     .    .      2,814  4,082 

Specifisches  Gewicht  des  Wismuths  hei  300^      9,415  9,415 

Temperatur  der  grössten  Dichte nahe  268^  nahe  270^ 

Grösse   des  Steigens  von  der  Maximaldichte 

bis  zum  Springen  der  Kugel Vs  Scalenth.  Vi  Scalenth. 

Temperatur  des  Springens  der  Kugel    .    .    .      260^  26  P 

Die  Temperatur  der  grössten  Dichte  liegt  also  sehr  nahe 
beim  Schmelzpunkt,  etwa  bei  270^. 

Die  Grösse  der  Ausdehnung  der  Volumeneinheit  von 
dieser  Temperatur  an  bis  zum  Erstarren  ist  weit  kleiner, 
als  die  analoge  Grösse  bei  Wasser.  Sie  beträgt  beim  Wis- 
muth nach  Versuch  I  0,000  085  8,  nach  Versuch  11  0,000  087  0 ; 
bei  AVasser  ist  sie  0,000 122. 

Die  mittlere  Ausdehnung  des  flüssigen  Wismuths  inner- 
halb der  Versuchsgrenzen  ermittelte  ich  in  der  Weise,  dass 
ich  dasselbe  Thermometer  einmal  mit  Quecksilber,  das  andere 
mal  mit  Wismuth  füllte.  Dabei  ergab  sich,  dass  zwischen 
270  und  303^  die  Ausdehnung  des  Wismuths  nur  ^/^g  von 
der  des  Quecksilbers  betrug.  Setzt  man,  entsprechend  den 
Landolt' sehen  Tabellen  den  mittleren  Ausdehnungscoeffi- 
cienten  innerhalb  derselben  Temperaturen  zu  0,00016595,  so 
ergibt  sich  der  mittlere  Ausdehnungscoefficient  des  flüssigen 
Wismuths  zu  0,000  044  25.  Dieser  Werth  ist  fast  genau  gleich 
dem  cubischen  Ausdehnungscoefflcienten  des  festen  Metalls 
zwischen  0  und  \00^  0,0000411. 

Die  Ausdehnung  im  Moment  des  Erstarrens  des  flüssigen 
Wismuths  beträgt  3  Proc,  die  des  Wassers  9  Proc;  letztere 
ist  also  dreimal  so  gross  als  erstere. 
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Beruht  nun  die  Erscheinung  des  Dichtemaximums  bei 
Wismuth  und  Wasser  auf  der  Ausdehnung  beim  Uebergange 
aus  dem  flüssigen  in  den  festen  Zustand,  so  erklärt  sich 
aus  dem  kleineren  Werth  hierfür  bei  Wismuth  auch  die  ge- 
ringere Contraction  beim  Erhitzen  unmittelbar  oberhalb  der 
Schmelztemperatur. 

Das  angewandte  Wismuth  war  das  Präparat  C.P.  v.  Merck. 

Die  bei  dieser  Methode  der  Füllung  verbleibende  Queck- 
silbermenge war  verschwindend  klein,  sie  betrug  höchstens 
Vioo  P^oc-  d^^  angewandten  Wismuths  und  konnte  daher  auch 
die  Resultate  in  keiner  Weise  beeinflussen. 

Nach  dem  Schlüsse  der  obigen  Untersuchung  habe  ich 
von  Versuchen  des  Hrn.  Vicentini^)  Eenntniss  erhalten, 
dessen  Resultate  von  den  meinigen  wesentlich  abweichen. 

Er  findet  den  Ausdehnungscoefflcienten  des  flüssigen 
Wismuths  innerhalb  der  von  mir  angewandten  Temperatur- 
grenzen zu  0,000112,  also  dreimal  so  gross  als  ich.  Er  findet 
ferner,  dass  flüssiges  Wismuth  seine  maximale  Dichte  im 
Momente  des  Erstarrens  hat,  also  kein  Dichtemaximum  zeigt. 

Seine  Dilatometer  hatten   die   folgenden   Dimensionen: 

fF  ist  ihr  Volumen  in  Cubikcentimetern,   w  dasjenige  eines 

Scalentheiles. 

I  II 

W  6,«788  4496  5 

IC  0,00667  0,002  498. 

Die  Empfindlichkeit  meiner  Dilatometer  ist  also  im  Ver- 
hältniss  zu  Nr.  I  6,1 ,  zu  Nr.  II  3,5  mal  grösser. 

Es  würde  also  die  anomale  Ausdehnung  des  Wismuths 
in  Hrn.  Vicentini's  empfindlichsten  Dilatometer  nur  V7  Sca- 
len theil,  (vorausgesetzt,  dass  meine  Ergebnisse  richtig  sind) 
die  des  Wassers  nur  V«  Sealentheil  betragen.  Eine  so  kleine 
Grösse  kann  aber  sehr  wohl  der  Beobachtung  entgehen.  Die 
von  ihm  beobachteten  sehr  viel  grösseren  Ausdehnungscoeffi- 
cienten  dürften  sich  aus  der  Gegenwart  von  Luft  im  Dilato- 
meter erklären,  die  bei  der  von  Hrn.  Vicentini  angewandten 
Methode  der  Füllung  sich  kaum  vermeiden  lässt. 


1)  G.  Vicentini,  Atti  R.  Acc.  Sc.  di  Torino.  22.  p.23.  14.  Nov.  1886; 
Beibl.  11.  p.  230.  18S7. 
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IV.    lieber  die  Reibung  van  Fliissiff ketten^) ; 

von  L.  Graetz. 


1.  Das  reichhaltige  experimentelle  Material  über  die 
Reibung  Yon  Flüssigkeiten,  welches  seit  Po iseuille  von  ver- 
Bchiedenen  Autoren  geschaffen  wurde,  hat  die  Erwartungen, 
die  Graham^)  von  ihm  hegte,  nur  sehr  unvollkommen  er- 
füllt. Graham  vermuthete,  da  sich  Hydrate  in  Lösungen 
durch  scharfe  Beibungsmaxima  auszeichneten,  dass  die  Rei* 
bung  (Transpiration)  von  Flüssigkeiten  in  engem  Zusammen- 
hang mit  der  chemischen  Constitution  derselben  stehe.  Aus 
diesem  Grunde  wurden  von  ihm  sowohl,  wie  von  Rellstab'), 
Gruerout^),  Pribram  und  Handl^)  eine  grosse  Anzahl  or- 
ganischer Flüssigkeiten,  von  anderen  eine  grosse  Zahl  von 
Salzlösungen  auf  ihre  Reibung  untersucht.  Bei  den  letzteren 
ist  die  Verwerthung  in  Bezug  auf  die  Frage  nach  dem  Zu- 
sammenhang mit  der  chemischen  Constitution  fast  gleich 
Null.  In  diesem  Aufsatz  sehe  ich  auch  von  ihnen  völlig  ab, 
da  bei  ihnen  die  hier  in  Frage  kommenden  Verhältnisse  viel 
complicirter  sind,  als  bei  homogenen  Flüssigkeiten.  Aber 
auch  bei  diesen  haben  sich  noch  keine  durchgängigen,  klaren 
&e8etzmässigkeiten  gezeigt.  Dabei  verstecken  sich  solche 
Gesetzmässigkeiten  nicht  etwa,  wie  es  bei  den  Gasen  zum 
Theil  der  Fall  ist,  in  der  Geringfügigkeit  der  Unterschiede. 
Im  Gegentheil,  die  Unterschiede  in  den  Reibungscoefficien- 
ten  der  einzelnen  Flüssigkeiten  sind  zum  Theil  sehr  beträcht- 
lich. Und  doch  geben  die  allgemeinen  Sätze,  die  namentlich 
Pribram  und  Handl  aus  ihren  Versuchen  ziehen,  nur  un- 
gefähre,  annähernde  Beziehungen  zwischen  Constitution  und 


1)  Ueber  die  Resultat«  dieser  Arbeit  wurde  auf  der  Natiirforscher- 
yersammlon^  Id  Wiesbaden  referirt. 

2)  Graham,  Lieb.  Ann.  123.  p.  90.  1862. 

3)  R  eil  Stab,   Ueber  Transpiration  homologer  Flüssigkeiten     Inau- 
guraldiss.     Bonn,  1868. 

4i  Guerout,  Compt.  rend.  81.  p.  1027.  1875. 

5)  Pribram    u.    Handl,    Wien.  Ber.    78.    p.  IIB.   1878;    80.  p.  1. 
1J<79:  84.  p.  11.  1881. 
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Zähigkeit,  denen  aber  zum  Theil  ganz  eclatante  Ausnahmen 
widersprechen.  Selbst  der  allgemeine  Satz :  „Bei  den  meisten 
homologen  Verbindungen  wüchse  die  Zähigkeit  nahezu  pro- 
portional mit  dem  Moleculargewicht'^^),  erfährt  eine  merk- 
würdige Ausnahme  bei  den  Butylalkoholen.  Alle  Beobach- 
tungen zeigen  übereinstimmend,  dass  ein  Zusammenhang  zwi- 
schen der  Constitution  und  der  Zähigkeit  wohl  vorhanden  ist^ 
dass  dieser  aber  nur  sehr  unbestimmt  hervortritt. 

Eine  wesentliche  Ursache  dafür  liegt  in  dem  Einfluss 
der  Temperatur  auf  die  Zähigkeit,  der  bekanntlich  ein  sehr 
grosser  ist.  Da  die  Zähigkeiten  sehr  stark  mit  wachsender 
Temperatur  abnehmen  und  bei  verschiedenen  Flüssigkeiten 
verschieden  stark,  so  kommt  es  eben  wesentlich  darauf  an^ 
bei  welchen  Temperaturen  man  die  Flüssigkeiten  mit  ein- 
ander  vergleicht.  Dieser  Frage  nun  lässt  sich  durch  einige 
einfache  Betrachtungen  etwas  näher  kommen,  welche  wesentlich 
auf  dem  Princip  der  Continuität  der  AggregatzustILnde  fussen. 

2.  Die  innere  Reibung  der  Flüssigkeiten  beruht,  wie  ich 
früher  zu  zeigen  versucht  habe^),  auf  einem  wesentlich  an- 
deren Process,  als  die  von  Gasen.  Es  ist  nicht  die  Deber- 
tragung  der  Bewegungsmomente  durch  Molecularstösse,  welche 
hier  die  Reibung  hauptsächlich  hervorbringt,  sondern  wesent- 
lich der  Zug  der  Molecularkräfte.  Man  wird  in  erster  Linie 
daher  bei  Flüssigkeiten  von  den  Molecularstössen,  die  ja  auch 
mitwirken,  absehen  dürfen  und  nur  zu  untersuchen  brauchen, 
wie  sich  die  Reibung  infolge  des  Zuges  der  Molecüle  mit 
der  Temperatur  ändert,  d.  h.  man  kann  zuerst  nur  denjenigen 
Theil  der  Reibung  untersuchen,  der  übrig  bleibt,  wenn  man 
von  der  auch  im  gasförmigen  Zustand  der  Substanz  noch 
existirenden  Reibung  absieht.  Wenn  die  Flüssigkeit  durch 
genügende  Temperaturerniedrigung  vollkommen  starr  wird, 
so  wird  die  Reibung  unendlich  gross.  Die  Temperatur,  bei 
der  das  geschieht,  wird  jedoch  im  allgemeinen  nicht  die 
Schmelztemperatur  sein,  sondern  tiefer  liegen,  da  ja  feste 
Körper  ebenfalls  noch  innere  Reibung  besitzen,  solange  sie 
noch  gewissermassen  plastisch  sind.     Die  Reibung  einer  Sub- 

1)  Pribram  u.  Handl,  1.  c.  III.  p.  71. 

2)  Gruetz,  Wied.  Ann.  25.  p.  340.  1885. 
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stanz  erreicht  erst  dann  ihren  grössten  Werth,  die  Fluidit&t 
wird  erst  dann  Null,  wenn  eine  Spannung,  die  in  dem  Kör- 
per erzeugt  ist,  sich  nicht  mehr  durch  spontane  Verschie- 
bungen der  Molecüle  ausgleicht.  Beim  U<^bergang  von  dem 
festen  durch  den  flüssigen  zum  gasförmigen  Zustand  muss 
also  die  Beibung  von  oo  an  abnehmen,  bis  zum  Werthe  0, 
wenn  man  von  der  anders  gearteten  Gasreibung  absieht. 
Diesen  Werth  0  kann  dann  die  Reibung  erst  erlangen  bei 
der  kritischen  Temperatur,  dem  absoluten  Siedepunkt  Men- 
delejeff's,  oberhalb  welcher  eine  Flüssigkeit  unter  keinen 
äusseren  umständen  mehr  bestehen  kann.  Mit  dieser  allge- 
meinen Betrachtung  lässt  sich  eine  andere  verbinden,  welche 
Ton  MaxwelP)  nach  dem  Vorgang  von  Poisson^  ange- 
stellt isty  und  welche  allgemein  für  die  Reibung  in  jedem 
A.ggregatzustand  gilt  Der  Reibungscoefficient  ju  einer  jeden 
Substanz  l&sst  sich  auffassen  als  das  Product  zweier  anderer, 
die  Substanz  charakterisirenden  Grössen,  von  denen  die  eine 
E  der  Modul  der  Rigidität ,  die  andere  eine  Zeit  T  ist,  die 
Maxwell  die  Relaxationszeit  nennt.    Es  ist  also: 

und  diese  Darstellung  ist  unabhängig  von  jeder  speciellen 
Hypothese  über  den  Vorgang  der  Reibung.  Die  Relaxations- 
zeit ist  dabei  diejenige  Zeit,  in  welcher  eine  Spannung  in 
dem  Körper  von  ihrem  ursprünglichen  Werthe  nach  einer 
Deformation  herabsinkt  auf  Ije  ihres  Werthes.^)  Statt  der 
Relaxationszeit  führe  ich  ihren  reciproken  Werth,  die  Be- 
laxationszahl  n,  ein,  welche  also  angibt,  wie  oft  in  einer  Se- 
cunde  eine  immer  wieder  erneute  Spannung  auf  Ije  ihres 
Werthes  herabsinkt. 

Die  Relaxationszeit  ist  für  feste  Körper  sehr  gross,  für 
absolut  starre  nach  ihrer  Definition  unendlich  gross,  für  dehn- 
bare,  feste  Körper  mit  elastischer  Nachwirkung  kann  sie 
nach  Maxwell  Stunden  oder  Tage  betragen.  Wenn  der 
Körper  durch  Erhöhung  der  Temperatur  in  den   üüssigen, 


1)  Maxwell,  Phü.  Mag.  (4)  35.  p.  129.  1868 

2)  Poisson,  Journ.  de  l'^cole  polytechn.  13,  p.  139.  1831. 

3)  Kundt,  Wied.  Ann.  13.  p.  130.  1881. 
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endlich  in  den  gasförmigen  Zustand  übergeht,  so  wird  T 
immer  kleiner.  Für  atmosphärische  Luft  z.  B.  hat  Max- 
well berechnet  7'=  1/5  099  100000  sec.  Es  nimmt  also  n 
mit  steigender  Temperatur  zu.  Rechnen  wir  demnach  die 
Temperaturen  von  derjenigen  aus,  in  welcher  die  Reibung  un- 
endlich gross  geworden  ist,  und  nennen  diese  Temperaturen 
t9-,  so  ist: 

eine  homogene  Function,  die  mit  steigendem  Argument 
selbst  wächst.    Man  kann  also  setzen: 

w  =  Wj  ^  +  712  *2  ^  ^3 1^*  4-  •  • 
w  =  Wj  *  (1  +  öfj  0  +  öfj  '9-*  +  •  •  ) 
Die  zweite  Grösse  E  ist  auch  für  den  flüssigen  Zustand  gar 
nicht  bekannt,  sondern  nur  für  feste  und  gasförmige  Körper. 
Von  dieser  Grösse  kann  man  jedoch  mit  grosser  Wahrschein- 
lichkeit vermuthen,  dass  sie  mit  steigender  Temperatur  beim 
Uebergang  von  dem  festen  durch  den  flüssigen  zum  gasför- 
migen Zustand  abnehmen  muss.  Denn  erstens  nehmen  die 
Elasticitätsmodule  verschiedener  Art  bei  festen  Körpern  mit 
wachsender  Temperatur  ab,  zweitens  ist  der  Werth  der  Grösse 
E  bei  einem  Körper  im  gasförmigen  Zustand  gleich  dem 
Druck  /?,  und  dieser  ist  selbst  bei  der  kritischen  Temperatur 
von  der  Grössenordnung  ein  paar  hundert  Atmosphären,  wäh- 
rend für  diejenigen  festen  Körper,  für  welche  der  Elasticitäts- 
modul  bestimmt  ist,  er  im  allgemeinen  von  der  Grössenordnung 
von  hunderttausend  bis  Millionen  Atmosphären  ist.  Auf 
Grund  dieser  Wahrscheinlichkeiten  stelle  ich  es  als  eine 
Hypothese  hin,  deren  Berechtigung  aus  ihren  Folgerungen 
zu  prüfen  ist,  dass  der  Modul  E  mit  steigender  Temperatur 
abnimmt.  Bei  der  kritischen  Temperatur  wird  er  jedenfalls 
gleich  dem  kritischen  Druck  P.  Unter  dieser  Annahme  kann 
man  für  alle  unterhalb  der  kritischen  Temperatur  liegenden 
Temperaturen  setzen: 

E=P  +  b,  {&,  -  .9)  +  b,  (,9o  -  ,9)*  4-  *3(*o  -.*)»  +  ••-. 

wobei  1^0  die  kritische,  &  eine  beliebige  Temperatur  ist,  beide 
gerechnet  von  dem  oben  eingeführten  Ausgangspunkt  an. 
So  ergibt  sich  für  den  Reibungscoefflcienten: 
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Diese  Formel  ist  nun  zur  praktischen  Benutzbarkeit  ein- 
zurichten. Dabei  soll  zunächst  eine  Beschränkung  auf  den- 
jenigen Fall  angenommen  werden,  der  bisher  allein  experi- 
mentell untersucht  ist,  nämlich,  dass  die  betrachteten  Tem- 
peraturen erheblich  unterhalb  der  kritischen  Temperatur  der 
Flüssigkeit  liegen.  Alle  vorliegenden  Untersuchungen,  mit 
Ausnahme  derjenigen  von  Warburg  undBabo^)  über  Koh- 
lensäure, erfüllen  diese  Bedingung.  Je  weiter  aber  die  Tem- 
peratur von  der  kritischen  entfernt  ist,  um  so  grösser  wird  ' 
nach  der  obigen  Annahme  die  Bigidität,  um  so  unbedeutender 
wird  B  gegen  die  weiteren  Glieder  in  E.  Für  diesen  Fall 
lässt  sich  also  setzen: 

^  »,  ^  [l  +  Ol  ö-  +  er,  ^*  +  . . .] 

oder  umgeformt: 

worin  A^  x^,  x^  • »  *  Constanten  sind. 

Ueber  die  relativen  Werthe  dieser  Constanten  lässt  sich 
Ton  vornherein  nichts  aussagen.  Falls  aber  entweder  die 
Relaxationszeit  sehr  viel  rascher  mit  steigender  Temperatur 
abnimmt,  als  die  Rigidität,  oder  beide  ziemlich  gleichförmig 
mit  steigender  Temperatur  abnehmen ,  dann  sind  x^ ,  Xj  . . 
kleine  Grössen,  und  alsersteAnnäherung  erhält  man  dann 
f&r  die  Abhängigkeit  der  Reibung  von  der  Temperatur: 

Wie  weit  diese  vereinfachte  Formel  gilt,  lässt  sich  nur 
durch  den  Vergleich  mit  Beobachtungen  feststellen.  In  jedem 
Falle  darf  man  sie  nicht  für  Temperaturen  anwenden,  die 
dem  kritischen  Punkte  nahe  liegen.  Da  der  Ausgangspunkt 
der  Zählung  der  &  unbekannt  ist,  so  setze  ich  in  gewöhn- 
lichen Celsiustemperaturen  diesen  Ausgangspunkt  gleich  i^y 
die  kritische  Temperatur  gleich  Iq,  eine  variable  Temperatur 
gleich  t,  dann  ist: 


1)  Warburg  u.  Babo,  Wied.  Ami.  17.  p.  390.  1882. 


J 


30  L.  Graetz. 


^-A^r' 


Hierin  sind  A  und  ^  unbekannte  Constanten  für  jede 
Flüssigkeit.  Vorausgesetzt,  dass  die  kritische  Temperatur 
einer  Flüssigkeit  bekannt  ist,  und  diese  ganze  Betrachtung^ 
wie  es  sich  zeigen  wird,  anwendbar  ist,  muss  sich  also  die 
Reibung  der  Flüssigkeiten  in  ihrer  Abhängigkeit  Yon  der 
Temperatur  darstellen  lassen  durch  zwei  Constanten,  während 
sich  bisher  zumeist  mindestens  drei  Constanten  als  noth- 
wendig  erwiesen.  Ausserdem  hat  die  Constante  t^  hierbei 
eine  bestimmte  physikalische  Bedeutung.  Es  muss  t^  so* 
gross  sein,  dass  es  unterhalb  des  Gefrierpunktes  der  betreffen- 
den Flüssigkeit  liegt.  Ist  die  kritische  Temperatur  unbe- 
kannt, so  könnte  man  sie  mittelst  dieser  Formel  aus  Bei- 
bungsbeobachtungen  berechnen.  In  manchen  Fällen  liefert 
diese  Berechnung  auch  thatsächlich  gute  Werthe.  Allgemein 
kann  sie  es  deshalb  nicht,  weil  diese  Berechnung  darauf 
hinauskommt,  ein  kleines  Stück  einer  Curve  sehr  weit  über 
das  Beobachtungsintervall  hinaus  zu  verlängern. 

Die  Formel: 

gestattet  noch  eine  weitere  Interpretation.  Die  Frage,  für 
welche  Temperaturen  Beobachtungen  an  verschiedenen  Flüs- 
sigkeiten vergleichbar  seien,  ist  in  Bezug  auf  Reibungsbeob» 
achtungen  schon  von  Graham,  dann  von  Rellstab,  Pribram. 
und  Handl,  ins  Auge  gefasst  worden,  wie  sie  ja  auch  bei 
anderen  Flüssigkeitsconstanten  auftritt.  Bei  diesen  können 
es  in  einigen  Fällen  die  Temperaturen  gleicher  Dampfspan- 
nung sein  (Kopp  und  Landolt),  in  anderen  die  Tempera- 
turen, die  gleiche  Bruchtheile  der  kritischen  sind  (Van  der 
Waals-Ostwald).  Bei  der  Zähigkeit  der  Flüssigkeiten 
wurden  schon  Pribram  und  HandP)  durch  ihre  Versuche 
darauf  geführt,  sich  die  Frage  zu  stellen,  ob  nicht  als  cor- 
respondirende  Temperaturen  solche  angesehen  werden  müssen^ 
welche  relativ  gleiche  Abstände  von  dem  Siedepunkt  und 
Schmelzpunkt  der  Substanzen  hatten,  für  welche  also,  wenn 

1)  Pribram  u.  Uandl,  1.  c.  p.  125. 
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s^s^  die  Siedepunkte,  e^e^  die  Erstarrungspunkte  zweier  Flüs- 
sigkeiten sind: 

wäre.  Da  der  Siedepunkt  und  Schmelzpunkt  keine  absoluten 
Punkte  sind«  sondern  von  den  äusseren  Verhältnissen  ab- 
hängen,  so  ist  diese  Beziehung  nicht  rationell,  wurde  auch 
Yon  den  Verfassern  nicht  weiter  verfolgt.  Setzt  man  aber 
statt  des  normalen  Siedepunktes  den  absoluten,  d.  L  die 
kritische  Temperatur,  und  für  die  gewöhnliche  Erstarrungs- 
temperatur die  absolute,  die  oben  eingeführt  ist,  so  führt 
diese  Beziehung  direct  auf  unsere  Formel. 

3.  Die  obige  Formel  habe  ich  auf  alle  Flüssigkeiten 
angewendet,  für  welche  Beibungsbeobachtungen  vorliegen, 
und  für  welche  zugleich  die  kritische  Temperatur  bekannt 
oder  zu  berechnen  ist  Solche  Flüssigkeiten  sind  im  ganzen 
61  vorhanden,  und  von  diesen  werden  54  durch  die  ermittelte 
Formel  sehr  gut  dargestellt,  für  sieben  reicht  die  Formel 
nicht  aus.  Diese  sieben  Flüssigkeiten  sind  sechs  Alkohole 
(alle  untersuchten)  und  Aethyläther.  Bei  diesen  schliessen 
sich  einerseits  die  berechneten  Werthe  den  beobachteten  nicht 
gut  an,  andererseits  ergibt  sich  ein  Werth  von  i^,  der  noch 
in  den  flüssigen  Bereich  fällt.  Es  ist  möglich,  dass  für  diese 
Flüssigkeiten  die  x  nicht  verschwinden.  Andererseits  aber 
sind  gerade  für  diese  Flüssigkeiten  die  Reibungsbeobachtun- 
gen mit  grossen  Fehlern  behaftet,  welche  wesentlich  auch 
den  Gang  der  Reibung  mit  der  Temperatur  betrefiPen,  und 
die  herrühren  von  nicht  zu  beseitigenden  Resten  von  Wasser. 
80  finden  Graham  einerseits  und  Pribram  und  Handl 
andererseits  für  einen  mit  möglichster  Sorgfalt  über  Natrium 
rectificirten  Alkohol: 

10  30  50«> 

Graham 83,33      55,66      39,46 

Pribram  und  Handl      92  60  41. 

Noch  viel  bedeutender  sind  die  Abweichungen  bei  höhe- 
ren Alkoholen.    Zum  Beispiel  finden   für   Isopropylalkohol: 

10  30  50<^ 

Pribram  und  Handl       184         103         60 
Rellstab 111,8        76,8      50,6. 
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Mit  Ausnahme  dieser  sieben  Substanzen  ist  für  alle  Flüssig- 
keiten die  Uebereinstimmung  zwischen  Rechnung  und  Beob- 
achtung  eine  sehr  gute.  Wo  mehrere  Bestimmungen  vor- 
handen sind,  liegen  die  berechneten  Werthe  stets  zwischen 
den  Einzelbeobachtungen. 

Von  den  benutzten  kritischen  Temperaturen  sind  einige 
lange  bekannt  und  in  Landolt  und  Börnstein's  Tabellen 
enthalten.  Ausserdem  liegt  eine  Reihe  von  Bestimmungen 
derselben  von  Pawlewski^)  und  von  Nadejdine*)  vor.  Paw- 
lewski  hat  zugleich  auf  Grund  seiner  Versuche  das  Gesetz 
ausgesprochen,  dass  für  homologe  Flüssigkeiten  die  kritische 
Temperatur  einen  constanten  Abstand  von  der  normalen 
Siedetemperatur  habe.  Wenn  auch  dieses  Gesetz,  wie  Ost- 
wald') zeigt,  nicht  streng  richtig  ist,  so  liefert  es  doch  bis 
auf  einige  Grade  angenäherte  Werthe  von  /q,  und  ich  habe 
es  deswegen,  um  das  Material  zu  vervollständigen,  benutzt, 
um  für  Flüssigkeiten  einer  homologen  Reihe,  für  welche 
einige  t^  bekannt  sind,  die  übrigen  zu  berechnen.  Geringe 
Unterschiede  in  /^  beeinflussen  nämlich  die  uebereinstimmung 
obiger  Formel  mit  der  Erfahrung  nicht.  Die  direct  beob- 
achteten Werthe  von  t^  sind  im  Folgenden  durch  ein  a,  die 
daraus  berechneten  durch  ein  ß  gekennzeichnet. 

4.  Die  Flüssigkeiten,  für  welche  die  Berechnung  möglich 
ist,  sind  im  Folgenden  nach  Gruppen  geordnet.  Die  Beob- 
achtungen der  Durchflusszeit  sind  von  den  meisten  Beob- 
achtern benutzt  worden  zur  Berechnung  der  specifischen 
Zähigkeit,  d.  i.  der  Zähigkeit  einer  Flüssigkeit  bei  irgend 
einer  Temperatur  bezogen  auf  die  des  Wassers  bei  0**,  letz- 
tere gleich  100  gesetzt. 

1.     Fettsäuren. 

Von  den  homologen  Fettsäuren  liegen  Reibungsbeob- 
achtungen vor  für  die  ersten  sechs  Glieder.  Von  kritischen 
Temperaturen  sind  direct  nur  diejenigen  für  die  Essig- 
säure zu  /o  =  321,5  und  Propionsäure  zu  ^^j  =  339,9  bestimmt. 

1)  Pawlewski,  Beibl.  6.  p.  670.  1883;    Cheiu.  Ber.  16.  p.  3.  1883. 

2)  Nadejdine,  Beibl.  7.  p.  (578.  l^^SS. 

3)  Ostwald,  Lohrb.  d.  allg.  Chern.  1.  p.  800.  18ö5. 
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Zur  Beurtheilung  der  Genauigkeit  der  Darstellung  gebe  ich 
die  Zahlen  für  die  Gährungsbuttersäure,  die  von  Rellstab 
einerseits  und  Pribram  und  Handl  andererseits  untersucht 
worden  ist,   ferner   die   für   das   erste  und  letzte  Glied  der 

Reihe: 

Gährungsbutteraäure. 

t^  =  368  iß)  Ä  =  17,333  <i  =  -  44,19. 

t=             10          15  20  25  30  35  40  45  50 

Rellstab  110,2  lt)l,8  92,4  83,5  77,4  71,5  66,2  61,7  57,6 

Pribr.a.Handl  114  103  94,5  86  79  72  66,5  61,6  57,0 

berechnet  112,9  101,9  92,6  84,7  77,8  71,8  66,5  61,8  57,6 

Ameisensäure. 

^0  =  801,4  (/?)        A  =  19,881        /,  =  -  86,725. 

t^  10         15         20        25        80        85        40        45        50 

Rellstab  122,5    109,7     99,2     89,7     81,7     74,9     68,2     62,0    57,0 

berechnet  124       110,1      98,6     89,1      80,9     78,9     67,7     62,4    57,6 

Capronsäure  (gew.  Ibo). 

^0  =  401  iß)  A  =  21,989  ^i  =  -  27,94. 

e  =  10         15        20        25        30        35        40        45         50 

Rellstab  222,2     200,4    179,1    158,0    189,7    127,9    117,1    107,2    97,8 

beieefanet  226,0    197,4    175,3   155,8   140,4    127,7    116,6   107,1    98,7 

Für  die  übrigen  Säuren  ist  die  Uebereinstimmung  eine 
ebenso  gute.  Die  Abweichungen  liegen,  wie  an  den  Zahlen 
für  die  Buttersäure  zu  erkennen  ist,  durchweg  im  Bereiche 
der  Beobachtungsfehler.  In  der  folgenden  Tabelle  sind  die 
benutzten  Werthe  von  t^  mit  den  berechneten  von  A  und  t^ 
und  den  Namen  der  Beobachter  (R.  =  Rellstab,  P.  u.  H. 
=  Pribram  und  Handl)  zusammengestellt. 

AroeiieiM.         Eisigs.         Propion«.        Batters.       Isobutters.  Isoralriaus.  Iiocaproiis. 

^0   301,4  (ß)  321,5  (rt)  339,9  (a)  363  (ß)  352  (ß)     377  {ß)     401  (ß) 

A         19,881  18,416    18,078    17,333  16,015   19,168   21,939 

t^      -36,72  -58,19   -66,46   -44,19  -49,43  -35,51  -27,94 

B«)b»cht«r  R.  P.  u.  H.  P.  u.  H.  R.  P.  u.  H.  P.  u.  H.   R.     R. 

IL     Ester. 

Für  die  grosse  Anzahl  von  Estern,  für  welche  die  Be- 
rechnung möglich  ist,  ist  die  Uebereinstimmung  stets  vorzüg- 
lich. Als  Beispiel  gebe  ich  die  Zahlen  flir  Normalpropyl- 
fonniat  und  Isobutylacetat,  das  erste  mit  den  direct  beob- 
achteten, das  zweite  mit  den  von  Pribram  und  Handl  da- 
raus interpolirten  Zahlen. 
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P.  u.  H. 
berechn. 


11,1 

33 

32,9 


Normalpropylformiat 

=  267,4  (o)  ^=15,22  J?»  = 

17,0      24,4      31,2 
30         28         26 
30,6       28,0      25,9 


35,2      40,0 
25         23 
24,8       23,4 


-  107,6. 

44,3 

22 

22,3 


49,3 
21,5 
21,2 


56,4 

20 

19,6 


P.  u.  H. 
berechn. 


^0  «  295,8  («) 

10        15        20 
45,5    42,0    39,0 
45,8    42,2    39,1 


Isobutyiacetat. 

Ä  =  13,81  ^i  =  —  76,19. 

25        30       35        40       45       50       55       60 
36,5     34,1     32,0     30,0     28,1     26,3    24,6    23,0 
36,4     34,0    31,8    29,8     27,9    26,2    24,6    23,2 


Die  Uebereinstimmung  kann  kaum  besser  sein.  Die 
folgenden  Tabellen  enthalten  die  Zusammenstellung  für  alle 
untersuchten  Ester.  Es  ist  dabei  zu  bemerken,  dass  die 
Zahlen  A  und  t^  nicht  unbeträchtlich  verändert  werden  kön- 
nen, ohne  die  Uebereinstimmung  aufzuheben,  was  natürlich 
an  den  Genauigkeitsgrenzen  der  Beobachtungszahlen  liegt. 


Acetat       Propionat 


1.    Methylester. 
Normal- 


A 
Beobachter 


239,8(a) 
13,896 
-108,5 
P.  u.  H. 


262,7  (a) 

13,62 
-96,5 
P.  u.  H. 


butyrat 

282  {ß) 
13,44 
-90,96 
R. 


Isobutyrat   Isoyalerat 


273,6(a) 
16,37 
-113,6 
P.  u.  H. 


296  (|9) 
18,15 
-117,2 
K 


2.    Aethylester. 


Fonniat     Acetat     Propionat    u^f^««*  [Isobutyrat  Isovaler. 

Yo              238,6(«)      256,5(a)     280,6  («)  304,3  («)  1  290,4  (et)      316  (/^ 

A                13,94           13,05          13,75  13,18      '     14,40            12,35 

/j          -114,8       -102,4        -89,59  -80,38      |-86.52        —65,31 

Beobachter  R.  P.  u.  H.  R. P.  u.  H.     P.  u.  H.  R.  P.  u.  H. ;R.  P. u. H.  R.  P.  u. H. 

3.    Normalpropylester. 


Formiat 

Acetat 

Propionat 

Butyrat 

Isobutyrat 

^0 

A 
Beobachter 

267,4(«) 

15,22 
107,6 
P.  u.  H. 

282,4  («) 

14,57 
-  98,09 
P.  u.  H. 

4.     Isopro 

304,8  (o) 

15,18 
-81,74 
P.  u.  H. 

pylester. 

326,6  (rtj 

12,24 
-57,17 
P.  u.  H. 

316  (ff) 
14,98 
-76,97 
P.  u.  H. 

Fonniat 

Acetat 

Propionat 

Butyrat 

Isobutyrat 

A 
Beobachter 

252,2(|9) 
15,24 
-105,45 
P.  u.  H. 

272  iß) 
14,67 
-92,14 
P.  u.  H. 

292,8  (ß) 

15,35 
-93,39 
P.  u.  H. 

314  iß) 
14,93 
-76,13 
P.  u.  H. 

305  (ß) 
13,81 
-75,79 
P.  u,H. 
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6.    Normalbatylester. 


^0 

A 

h 
Beobachter 


Formiat 

288  (/9) 
15,32 
-82,57 
P.  u.  H. 


Acetat 

805,9  (a) 

18,49 

—67,04 

P.  u.  H. 


6.    Isobatylester. 


A 
Beobachter 


Formiat 

278,6  (ß) 

14,64 
-  79,44 
P.  u.  H. 


Acetat 

295,8  {a) 

18,81 
-  76,19 
P.  u.  H. 


Propionat 

318,7  (ff) 

14,29 
-69,56 
P.  u.  H. 


m.  Haloidverbindungen  der  Fettreihe. 

Die  vollständige  Berechnung  gebe  ich  für  Chlorkohlen  • 
Stoff  and  Chloroform. 


t  = 

Prlbr.  u.  H. 
berechn. 


to  =  277,9  («) 

10  15  20 
65  60  56 
65,0    60,1     55,7 


Chlor  kohlensto  ff. 

A  =  19,45         t^ 

25  30  35 
52  48  45 
51,7    48,2    45,0 


=  -  70,09. 

40  45 
42  89 
42,0    39,3 


50 
37 
36,9 


55 
35 
34,7 


t  = 
Pribr.  u.  H. 
berechn. 


t^  =  260  (o) 

10  15 
36  34 
36,1  34,2 


20 
32 


Chloroform. 

A  =  20,65 

25 
30,5 


30 
29 


32,4  30,7  29,2 


<i  =  -  132,85. 

35  40  45 
27,5  26  25 
27,7  26,3  25,0 


50 
24 
23,7 


55 

23,5 

23,3 


In  der  folgenden  Tabelle  sind  alle  Haloidverbindungen 
zosammengestellt,  für  welche  die  Berechnung  möglich  ist. 
Für  Jodverbindungen  liegt  keine  einzige  Angabe  der  kriti- 
schen Temperatur  vor. 

Sabstanz 

Chlomormalpropyl 
,»    isopropyl    . 
r,      j>  butyl 
,j      ?j  amyl 


Bromäthjl      .     . 
normalpropyl 
isopropyl    . 

M  Dutyl 

»9  amyl 


ri 


Aethylenchlorid 
Aethylidenchlorid 
Chloroform     .     . 
Chlorkoblenstofi 
AUylcblorid    .    . 


t. 

A 

h 

Beobachter 

218  {ß) 

18,038 

-164,5 

P.  u.  H. 

208  iß) 

22,494 

-192,42 

r 

238  {ß) 

16,548 

-113,75 

)> 

272  (ß) 

15,354 

- 104,95 
-143,8 

7> 

236,0  («) 

16,45 

11 

269  iß) 

20,99 

—163,65 

J> 

259  {ß) 

23,273 

-171,fi5 

» 

287  (ß) 

16,37 

-102,14 

J» 

.        315  {ß) 

14,147 

-  45,84 

?> 

283  («) 

18,35 

-  84,895 

» 

254,5  («) 

24,17 

-147,7 

>» 

260  (ff) 

20,65 

-132,85 

» 

277,9  («) 

19,45 

-  70,09 

y» 

240,7  (ff) 

26,56 

—268,5 

>» 

3* 
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Die  Iq  für  die  Chloralkyle  sind  aus  dem  bekannten 
Werthe  für  Chlorftthyl  berechnet,  fllr  welches  natürlich 
keine  Reibungsbeobachtungen  vorliegen. 

IV.     Aldehyde.  Eetone. 

Von  den  Aldehyden  ist  nur  eine  ungefähre  Bestimmung 
für  die  kritische  Temperatur  vorhanden,  nämlich  für  Acet- 
aldehyd  von  van  der  Waals*),  welcher  t^^  181 — 182  fand. 
Es  ist  daher  rein  hypothetisch,  die  P a wie wski' sehe  Regel 
auch  für  andere  Aldehyde  anzuwenden.  Für  Aceton  liegen 
zwei  Bestimmungen  für  t^  von  Sajotschewsky  vor. 

Aceton. 

/o  -  285,2        A  =  17,915  t^  =  ^  155,45. 

/  =  10  15  20  25  80  85  40  45  50 
P.  u.  H.  24  28  22  21  20  19  18  17  16 
berechn.  24,88  23,15  21,97  20,87  19,82  18,83  17,89  17,00  16,15 

Die  einzelnen  Flüssigkeiten  dieser  Gruppe  sind  in  fol- 
gender Tabelle  enthalten. 

Acetaldehyd  Propylald.  Norm.  Butylald.  Isobutylald.       Aceton 


^0              182  («)  211  (ß)  241  iß)  222  iß) 

A               23,715  18,09  12,61  16,79 

^           -244,5  -127,2  -54,75  -87,52 

Beobachter  P.  u.  H.  P.  u.  H.  P.  u.  H.  P.  u.  H. 


285,2  (a) 
17,915 
-155,45 
P.U.H. 


V.    Aromatische  Stoffe. 

Für  Benzol  und  Toluol  sind  die  Berechnungen  durch- 
führbar und  ergeben: 

^0  A  t^        Beobachter 

Benzol      280,6  («)       13,71       -78,85      P.  u.  H. 
Toluol       320,8  (ff)       12,11       -89,02  „ 

Die  Anwendbarkeit  zeigt  folgende  Berechnung  für  ToluoL 

t  =     h       10   15   20   25   30   35   40   45   50   55   60 
P.  u.  H.  41,4  38,2  35,4  33,1  31,1  29,3  27,6  26,2  25,0  28,8  22,6  21,4 
berechn.  41,2  38,0  35,6  33,4  31,4  29,6  27,9  26,4  24,9  28,6  22,4  21,2 

VI.    Wasser. 

Von  Wasser  existiren  die  meisten  Beibungsbeobachtun- 
gen,  dagegen  ist  der  Werth  der  kritischen  Temperatur  nicht 
genau  bekannt.    Van  der  Waals*)  nimmt  t^  =  390®  an,  und 

1)  Van  der  Waals,  Continuität    Deutsch  von  Roth.  p.  168.  1881. 

2)  Van  der  Waals,  1.  c.  p.  134.  1881. 
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ich  benutze  diesen  Werth.  Der  Anschluss  an  die  Beobach- 
tungen wird  noch  vollkommener,  wenn  i^  noch  etwas  tiefer 
liegen  sollte. 

t  =  390«        A  =  7,S38        ^  =  -  28,619. 

0^       5«        10«       15«       20<>      25<*       30<»      40<>       hO^        60<> 

Poiseiiille  100  85,2  78,5  64,8  56,7  —  45,2  87,0  30,8         — 

Graham    I  100  84,40  73,57  68,45  55,95  49,28  44,70  36,84  31,07  27,14 

II  100  84,83  72,93  63,66  56,04  50,52  45,01  36,95  31,00  26,89 

Bellstab  100  85,3  73,5  63,0  55,5  48,7  45,0  37,2  31,2         — 

Sprang  lOJ  84,93  72,18  63,86  56,23  50,47  45,14  37,08  31,245  26,76 

Slotte  lüO  —  —  —  56,43      —  45,25  36,93       —  — 

Wagner  100  —  —  63,9  56,2  50,3  44,6  36,7  31,7         — 

berechnet  100   84,1      72,21    63,1      55,84    49,96    45,07    37,43   31,7       27,8 

Die  üebereinstimmung  ist  gut  und  könnte  noch  besser 
werden,  wenn  man  die  absoluten  Werthe  berechnen  würde, 
bei  denen  auch  die  Zahlen  für  0^  variiren.  Ich  habe  noch 
mit  dem  so  bestimmten  Werthe  von  t^  die  jüngst  von 
O.  E.  Meyer*)  publicirten  Zahlen  über  Wasser  berech- 
net, wobei  sich  ebenfalls  eine  genügende  Üebereinstimmung 
ergab,  nämlich: 

/  =     8,7     10,1     12,5     15,5     17,8 
0.£.Meyer   0,0141   0,0129   0,0127   0,0117   0,0110 
berechnet    0,0142   0,0135   0,0126   0,0117   0,0110 

t   =    17,9     21,6     23,9     28,5     33,7 
O.E.  Meyer   0,0111   0,0102   0,0097   0,0089   0,0081 
berechnet    0,0110   0,0101   0,0096   0,0087   0,0079 

5.  Nachdem  also  die  Gültigkeit  der  Formel: 

tiir  eine  grosse  Reihe  verschiedenartiger  Substanzen  nachge- 
wiesen ist,  wäre  die  nächste  Aufgabe  eine  Vergleichung  der 
Gonstanten  für  die  verschiedenen  Stoffe.  Dabei  sieht  man 
zunächst,  wie  wesentlich  verschieden  die  vergleichbaren  Zähig- 
keiten ausfallen,  jenachdem  man  sie  bei  übereinstimmenden 
oder  bei  gleichen  Temperaturen  vergleicht.  So  haben  die  Capron- 
säure  einerseits  und  Chloroform  andererseits  sehr  stark  ver- 
schiedene Werthe  von  lu  bei  10  S  nämlich  Capronsäure  222,2 
und  Chloroform  36.  Die  Werthe  von  A  sind  aber  sehr 
wenig  verschieden,  nämlich  für  Capronsäure  21,939,  fürChloro- 


1)  O.  E.  Meyer,  Wied.  Ann.  82.  p.  653.  1887. 
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form  20,65.  Ueberhaupt  bewegen  sich  die  Werthe  von  A 
bei  allen  untersuchten  organischen  Verbindungen  nur  im 
Intervall  von  12  bis  24.  Viel  grössere  Unterschiede  zeigen 
die  Werthe  von  ^j,  resp.  das  gesammte  Flüssigkeitsintervall 
^  —  ^  für  die  einzelnen  Stoffe.  Bei  dem  Versuch ,  gesetz- 
mässige  Beziehungen  zwischen  der  Constitution  und  den 
Werthen  von  Aj  den  vergleichbaren  Zähigkeiten,  zu  finden, 
sieht  man,  dass,  um  dabei  sichere  Besultate  zu  erlangen,  das 
Beobachtungsmaterial  nicht  exact  genug  ist;  der  Spielraum  der 
Beobachtungsfehler  überträgt  sich  auf  die  an  sich  wenig  ver- 
schiedenen Werthe  von  A  so,  dass  Willkür  nicht  ausgeschlos- 
sen ist.  Indess  sind  doch  einige  klare  Beziehungen  schon 
bei  dem  vorhandenen,  noch  unvollkommenen  Materiale  er- 
kennbar. Und  zwar  ergeben  diese  sich  nicht  an  den  Wer- 
then A  direct,  auch  nicht,  wie  man  vermuthen  könnte,  an 
den  Werthen  nAy  wobei  n  die  Anzahl  der  Molecüle  pro 
Längeneinheit  ist ^),  sondern  an  den  Zahlen  G^  A/N,  wobei 
N  die  Anzahl  der  Molecüle  in  der  Volumeneinheit  int  Die 
Zahlen  G  sind  vergleichbare  Zähigkeiten,  bezogen  auf  äqui- 
valente Ausflussmengen,  resp.  bezogen  auf  je  ein  Molecül. 
Berechnet  man  diese  Zahlen,  so  erhält  man  für  die  normalen 
Säuren  n  =  1  bis  n  =  4  und  die  Ester  dieser  Säuren  fol- 
gende Werthe: 


Säure     ^^**^y^- 
ester 

Norm. 
Aethyl-     Propyl- 
ester         ester 

Norm. 
Butyl- 
ester 

Isopropyl 
ester 

•  Isobu- 
tylester 

n  =  1       747,7          — 
w  =  2     1039,0       1080,4 
n  =  3     1320,5       1277,2 
w  =  4     1578,7       1506,5 

942,3       1246,2 
1246,8       1401,5 
1539,2       1616,5 
1702,5       1780,0 

1725,2 
2034,5 

1519,8 
1632,5 
1993,6 
2150,2 

1598,0 
1802,2 
2090,0 

Diese   aber   zeigen  folgende  Differenzen 
die  Säure  eintretende  CHj-Gruppe. 

für  je 

eine  in 

Säure        Methyl 

291,3              — 
281,5           196,8 
258,2           229,3 

Norm. 
Aethyl     Propyl 

304,5          155 
292,4           215 
163,3           164 

Norm. 
Butyl 

309 

Isopropyl 

|236 

|236 

156 

Isobutyl 

209 

287 

Mittel  277,0           213,0 

260,8           185 

309 

210 

248 

1)  Hagenbach,  Pogg.  Ami.  109.  p.  358.  1860. 
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Die  Mittelwerthe  dieser  Differenzen  zeigen  sich  also 
nicht  sehr  verschieden  voneinander,  und  zwar  liegen  die  Ab- 
weichungen ganz  in  dem  —  durch  Multiplication  mit  N  ver- 
grösserten  —  Intervall  der  Beobachtungsfehler.  Aehnliche 
Beziehungen  ergeben  sich  für  die  Chlor-  und  Bromverbin- 
dongen  organischer  Substanzen.  Ob  diese  Beziehungen  that- 
sächlich  scharfe  oder  nur  angenäherte  sind,  ob  etwa  noch 
feinere  unterschiede  bei  ihnen  herrschen,  lässt  sich  aus  dem 
jetzt  vorhandenen  Beobachtungsmaterial  nicht  mit  Sicherheit 
sagen.  Vielmehr  gehört  dazu  eine  wesentlich  grössere  Ge- 
nauigkeit und  Uebereinstimmung  der  Beibungsbeobachtungen, 
als  sie  bisher  erreicht  ist. 

München,  Januar  1888. 


V,    IHe  Methode  der  hohen  Interferenzen 
in  ihrer   Verwendbarkeit  für  Zwecke  der  quan- 
titativen Spectralanalyse ;  von  Hermann  Bbert. 

(Nach  der  Habilitationsschrift  für  die  Annaien  bearbeitet  vom  Hm.  Verf.) 

(Hieran  Taf.  I  Flg.  S—S.) 


I.   Methode. 


Durch  die  Versuche  von  Fizeau  und  Foucault^),  Bil- 
let»),  Mascart»),  Ketteier*),  J.  J.  Müller«),  Ebert«)  und 
Michelson  und  Morley^)  über  Interferenzen  bei  hohen  Gang- 


1)  Fizeau  et  Foucault,  Ann.  de  chim.  et  de  phys.  (3)  26*  p.  188. 
1845  o.  Compt.  rend.  21.  p.  1155.  1845;  Rapport  de  M.  B  ab  in  et,  Compt. 
rend.  26.  p.  680.  1848  u.  Fizeau,  Ann.  de  chim.  et  de  phys.  (3)  66* 
p.  429.  1862  u.  Compt  rend.  64.  p.  1237.  1862. 

2)  Billet,  Compt  rend.  67.  p.  1000.  1868. 

3)  Mascart,  Ann.  de  T^c.  norm.  (2)  1.  p.  157.  1872. 

4)  £.  Ketteier,  Beobachtungen  über  die  Farbenzerstreuung  der  Gase. 
Bonn  1865. 

5)  J.  J.  Müller,  Ber.  d.  Sachs.  Ges.  der  Wissensch.  math.-phys.  Cl. 
2S.  p.  19  u.  Pogg.  Ann.  160.  p.  86.  1871. 

6)  H.  Ebert,  Wied.  Ann.  »2.  p.  337.  1887. 

7)  Michelson  u.  Morley,  Sill.  Joum.  (3)  34,  p.  427.  1887. 
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unterschieden  ist  gezeigt  worden,  dass  die  Interferenzfthigkeit 
des  Lichtes,  wenn  sie  auch  an  gewisse  durch  den  Wechsel  in 
der  Schwingungsweise  der  leuchtenden  Theilchen  bedingte 
Grenzen  unzweifelhaft  gebunden  ist,  diese  Grenzen  jedenfisdb 
sehr  hoch  liegen;  so  sah  Mascart  bei  dem  Natriumlicht  noch 
Interferenzen  bis  zu  Gangunterschieden  von  105000,  Michel- 
son  und  Morley  erhielten  noch  bei  200000  Wellenlängen 
Gttngunterschied  Interferenzen.  J.  J.  Müller  ist  wohl  der£r8te 
gewesen,  der  die  Methode  der  hohen  Interferenzen  auch 
zum  Studium  von  Vorgängen  an  der  Lichtquelle  selbst  heran- 
gezogen hat;  ich  komme  auf  die  Versuchsergebnisse  desselben 
weiter  unten  zurück. 

Die  Methode  der  hohen  Interferenzen  ^)  besitzt  ihrer  Natur 
nach  eine  grosse  Anwendungsfähigkeit  für  Fragen,  welche  die 
Vorgänge  bei  der  Lichtentwicklung  betreffen.  Sie  gestattet 
in  einzelnen  Fällen  die  Mechanik  des  Leuchtens  weiter  zu 
verfolgen,  als  die  übrigen  spectralanalytischen  Methoden,  und 
tritt  daher  diesen  ergänzend  zur  Seite.  Nur  in  geringem  um- 
fange wurde  dieselbe  jedoch  seither  für  die  genannten  Zwecke 
verwendet  Es  sei  mir  gestattet,  im  Folgenden  einige  Ge- 
sichtspunkte hervorzuheben,  welche  bei  dieser  experimentellen 
Verwendung  in  Betracht  kommen  können. 

1)  Veränderung  der  mittleren  Wellenlängen  der 
Spectrallinieu.  Die  Methode  ist  ausserordentlich  geeignet» 
kleine  Aenderungen  in  der  Brechbarkeit  einer  Spectrallinie, 
also  Verschiebungen  derselben  zu  erkennen.  Ist  X  die  Wellen- 
länge der  Spectrallinie,  ni  der  ihr  zukommende  Brechungs- 
exponent in  der  benutzten  Tnterferenzplatte,  J  die  Dicke  der- 
selben an  einer  Stelle  des  Gesichtsfeldes,  so  entspricht  jeder 
Verschiebung  um  eine  Streifenbreite  im  Interferenzbilde  eine 
Wellenlängenänderung  dX:     . 

wenn  m  den  Gangunterschied  bezeichnet.  Bei  der  grünen  Queck- 
silberlinie habe  ich  an  der  Luftplatte  des  Newton'schen  Farben- 
glases Interferenzen  bei   80000  X  Gangunterschied   leicht  er- 


1)  F.  Lippich,  Wien.  Ber.  72.  p.  335.  1875. 
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zeugen  können.  Man  kann  aber  Streifenverschiebungen  von 
^/jQ  Streifenbreite  mit  Sicherheit  nachweisen  und  demnach  im 
vorgelegten  Falle  Aenderungen  bis  zu  Vsoo  ooo  ^^^  Wellenlänge 
der  Spectrailinie,  d.  h.  ^/g^Q  des  Abstandes  der  beiden  Natrium- 
linien constatiren,  oder  eine  Aenderung  in  der  Fortpflanzungs- 
geschwindigkeit des  Lichtes  um  ^/g  Kilometer. 

Bei  Anwendung  von  hinlänglich  homogenem  Lichte  bietet 
also  die  Literferenzenmethode  für  die  Messung  von  Verschie- 
bungen der  Spectrallinien  eine  Genauigkeit,  welche  durch  di- 
recte  spectrometrische  Messungen  nicht  erreichbar  ist. 

Eine  Hauptschwierigkeit  dieser  Methode  liegt  in  der  Fixi- 
rung  der  Interferenzstreifen  auf  der  Interferenzplatte.  Sie  lässt 
sich  fast  Tollkommen  dadurch  beseitigen ,  dass  man  die  Interferenz- 
platten  senkrecht  zur  Streifenrichtung  auseinander  schneidet,  die 
eine  Hälfte  umkehrt  und  heliometerartig  wieder  neben  die  andere 
legt.  Alsdann  vergleicht  man  Streifen  mit  Streifen,  jede  Aenderung 
im  Aussehen  der  Streifen  z.  B.  bei  Helligkeitsänderungen  trifft 
beide  Hälften  in  gleichem  Maasse,  dazu  tritt  noch  der  Vortheil, 
dass  jede  Yerschiebungsgrösse  sich  verdoppelt  und  namentlich 
Beobachtungen  über  die  Constanz  der  Streifenlage  durch  Be- 
obachtungen von  coincidirenden  Streifenpaaren  bei  geeigneter 
Abbiendung  des  Gesichtsfeldes  eine  grosse  Schärfe  erhalten 
können.  (Vgl.  die  oben  angeführte  frühere  Arbeit  p.  341.) 
Die  gegenseitige  Lage  der  Interferenzstreifen  lässt  sich  bis 
zu  \/j^j  einer  Streifenbreite  bestimmen,  eine  Aenderung  des 
Gangunterschiedes  um  V20  Wellenlänge  ist  also  noch  merkbar; 
in  dem  oben  angefahrten  Beispiele  würde  man  also  eine  Ver- 
schiebung der  Linie  um  ^/^^^^  des  Abstandes  der  beiden  Na- 
triumlinien noch  feststellen  können. 

Es  fragt  sich  nun,  welche  Bedeutung  die  so  beobachteten 
kleinen  Verschiebungen  für  die  an  der  Lichtquelle  vorgenom- 
menen Veränderungen  besitzen.  Nur  in  den  wenigsten  Fällen 
wird  durch  diejenigen  Einflüsse,  welche  die  Verschiebung  einer 
Spectrallinie  hervorrufen,  der  Charakter  derselben  völlig  unver- 
ändert gelassen.  Selbst  die  homogenste  Spectrallinie  setzt  sich 
aus  einer  Beihe  von  Elementarstrahlungen  zusammen,  die  ein- 
ander unendlich  benachbarten  Schwingungsperioden  entsprechen, 
and  deren  Amplituden  eine  stetige  Function  der  Wellenlänge 
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sind.  Nach  Hm.  Gouy^)  ist  die  Helligkeit  einer  SpectraUinie 
dem  Integral: 

X" 

proportional,  wo  jp  eine  Strahlupgsftinction  mit  dem  Argu- 
mente X  ist,  und  die  Gh:'enzen  des  Integrales  durch  zwei  Werthe 
X  und  X'  gegeben  sind,  für  welche  der  Betrag  der  Strahlungs- 
function  unter  die  Merklichkeitsgrenze  sinkt.  Man  hat  aber 
den  verschiedenen  Werthen  von  j)  entsprechend  in  dem  durch 
eine  SpectraUinie  erzeugten  Interferenzbilde  ein  Summenphä- 
nomen, und  die  bei  der  Uebereinanderlagerung  der  verschie- 
denen, den  einzelnen  Elementarstrahlen  entsprechenden  Inter- 
ferenzsysteme resultirende  Streifenlage  ist  nicht  nur  abhängig 
von  der  Lage  des  Intensitätsmaximums  der  SpectraUinie,  son- 
dern von  der  Gestalt  der  Function  /?,  also  auch  der  Form  der 
Curve,  welche  die  Intensitätsvertheilung  in  der  SpectraUinie 
repräsentirt. 

Für  irgend  eine  Stelle,  an  welcher  die  Dicke  der  Inter- 
ferenzplatte =  A  (in  derselben  Einheit  wie  A  gemessen)  ist, 
folgt,  dass  die  HeUigkeit  dJ^  welche  von  dem  Spectrallinienele- 
mente  an  der  Stelle  A  und  von  der  Breite  dX  geUefert  wird,  bei 
senkrechter  Incidenz  der  Strahlen  auf  die  untere  Plattenebene 
(sodass  der  innere  Reflexionswinkel  =  0  wird) ,  proportional 
ist   mit: 

4;?(;)r«8in«27r-^ 

dK. 


(1  -  r*)«  +  4r«  8in«27r  — 

K 

Die  GesammtheUigkeit  an  der  betrachteten  SteUe  wird: 

An-, 

4p(A)r»sm«27i-y-* 

J=  A  / —^    dl, 

1   (1  —  r*)»  +  4 r»  sin«  271  -,- 

wo  die  Grenzen  /.'  und  X"  dieselbe  Bedeutung  wie  oben  haben, 
und  k  einen  Zahlenfactor  darteUt.     Geht  man  von  einer  SteUe 


1)  Gouy,  Ann.  de  chim.  et  de  phys.  (5)  18.  p.  5.  1879. 
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der  Platte  zur  anderen,  ändert  sich  also  J  stetig,  so  ändert 
sich  auch  J  stetig,  und  zwar  periodisch,  entsprechend  den  auf- 
einander folgenden,  allmählich  ineinander  übergehenden  hellen 
und  dunklen  Interferenzstreifen.  Dabei  kann  man  für  die  geringe 
Anzahl  ¥on  Interferenzstreifen,  welche  auf  einmal  in  dem  Ge- 
sichtsfelde zu  sehen  sind,  annehmen,  dass  die  gleichzeitig  auf- 
tretenden Maxima  und  Minima  der  Intensität  fiir  alle  hellen,  resp. 
dunklen  Streifen  gleich  hoch  liegen  (vgl.  weiter  unten.)  Das 
Auge  verlegt  die  Grenze  eines  hellen  Streifens  gegen  die  um- 
gebenden dunkleren  Partien  und  umgekehrt  die  eines  dunklen 
gegen  die  helleren  Theile  dahin,  wo  der  Werth  der  Helligkeit 
sich  ¥on  dem  ausgezeichneten  Werthe  um  eine  der  Unter- 
schiedsschwelle entsprechende  Grösse  entfernt  hat.  Es  hängt 
demnach  die  scheinbare  Breite  der  Streifen,  sowie  ihre  Lage 
Ton  dJjdA  imd  damit  von  der  Helligkeitsvertheilung  in  der 
Spectrallinie  ab.  Die  Lage  der  Interferenzstreifen  ist  also  be- 
dingt sowohl  durch  die  Lage  der  Spectrallinie  im  allgemeinen, 
Ton  ihrer  Breite  und  der  Lage  ihres  Intensitätsmaximums,  als 
auch  von  der  Art  ihres  Helligkeitsabfalls.  Streifenverschie- 
bungen  zeigen  uns  zunächst  nur  die  Veränderung  einer  gewissen 
mittleren  Wellenlänge  an,  die  ebenso  wohl  von  einer  wirk- 
lichen Verschiebung  der  Spectrallinie,  als  auch,  namentlich  bei 
den  minimalen  Aenderungen,  welche  hier  in  Betracht  kommen, 
Yon  Veränderungen  der  Gestalt  ihrer  Intensitätscurve,  im  all- 
gemeinen wohl  von  beiden  Momenten  bedingt  ist. 

üeber  diese  Veränderung  der  mittleren  Wellenlänge  der 
Spectrallinien,  welche  bei  allen  denjenigen  Processen,  welche 
eine  Verbreiterung  dei  Linien  herbeiführen,  eine  Bolle  spielt 
(s.  w.  u.),  geben  die  Beobachtungen  der  Lage  der  Inter- 
ferenzstreifen einen  Aufschluss;  freihch  ist  gerade  in  dem  er- 
wähnten Falle  der  Linienverbreiterung  der  Anwendung  der 
Methode  eine  gewisse  Grenze  gesetzt,  wie  weiter  unten  genauer 
ausgeführt  werden  soll.  Hier  ist  noch  hervorzuheben,  dass  wir 
bei  allen  Veränderungen,  die  wir  in  der  Art  der  Lichtentwicke- 
lung vornehmen  können,  den  dabei  unvermeidlich  eintretenden 
Veränderungen  der  Helligkeit  nicht  besonders  Rechnung  zu 
tragen  brauchen,  weil  diese  keinen  Einfluss  auf  die  Wellen- 
lange hat,  wie  ich  in  der  früheren  Arbeit  gezeigt  habe. 
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2)  Die  Interferenzfähigkeit  des  Lichtes.  Eine  wei- 
tere Anwendung  der  Interferenzen  zum  Studium  von  Vorgängen, 
die  sich  in  der  Lichtquelle  selbst  abspielen,  beruht  auf  der 
directen  Bestimmung  des  höchsten  Gangunterschiedes,  bis  zu 
dem  man  im  gegebenen  Falle  aufsteigen  kann.  Da  zwei  von 
demselben  leuchtenden  Theilchen  ausgehende  Strahlen  nur  dann 
interferenzfähig  sind,  wenn  in  der  Zeit,  welche  zwischen  ihrem 
Ausgehen  von  der  Quelle  verstrichen  ist,  an  dieser  selbst 
keinerlei  Veränderungen  vorgekommen  sind,  so  geben  diese 
maximalen  Gangunterschiede  ein  Maass  für  die  Zeitdauer,  bis 
zu  welcher  die  Theilchen  in  der  Lichtquelle  ungestört  zu 
schwingen  vermögen. 

Herr  Eilh.  Wiedemann^)  hat  die  hierher  gehörigen 
Fragen  vollkommen  durchdiscutirt  Er  zeigte,  dass  die  Werthe 
der  Maximalgangunterschiede  im  engsten  Zusammenhang  mit 
der  mittleren  molecularen  Weglänge  stehen  müssen,  und  be- 
rechnete unter  Zugrundelegung  der  Fize  au 'sehen  Zahlen  für  das 
Natrium  eine  Weglänge,  welche  derselben  Grössenordnung  wie 
die  von  der  kinetischen  Gastheorie  gelieferten  Weglängen  an- 
gehörte. Man  kann  auf  diese  Weise  nur  eine  untere  Grenze  für 
die  Dauer  der  freien  Bewegung,  d.  h.  eine  untere  Grenze 
der  wirklichen  Interferenzfähigkeit  des  Lichtes  erhalten;  denn 
es  treten  die  folgenden ,  von  E.  Wiedemann  hervor- 
gehobenen Momente  hinzu,  welche  uns  die  Interferenzstrei- 
fen früher  verhüllen,  ehe  noch  die  eigentliche  Grenze  der 
ungestörten  Emission  erreicht  ist  a)  Von  den  sämmtlichen 
in  der  Volumeneinheit  des  leuchtenden  Gases  oder  Dampfes 
enthaltenen  Molecülen  befindet  sich  in  jedem  Momente  eine 
gewisse  Zahl  in  der  gegenseitigen  Wirkungssphäre;  dieselben 
führen  mehr  oder  weniger  gestörte  Bewegungen  aus  und  können 
daher  nicht  zu  regelmässigen  Interferenzen  Veranlassung  geben, 
sie  erleuchten  das  Gesichtsfeld  gleichmässig.  Zu  je  höheren 
Gangunterschieden  man  übergeht,  um  so  weniger  Molecüle 
sind  vorhanden,  die  hinreichend  lange  sich  auf  freien  Bahnen 
bewegen,  um  Interferenzen  von  der  betreflfenden  Höhe  liefern 
zu  können.     Was  wir  beobachten,  sind  Grössen,  die  mit  der 


1)  Eilh.  Wiedemann,  Wied.  Ann.  5.  p.  503.  1878. 
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mittleren  Weglänge  in  einem  gewissen  Zusammenhange  stehen, 
der  durch  die  Art  der  instrumentellen  Hülfsmittel,  sowie  die 
Constanten  unseres  Gesichtssinnes  näher  bestimmt  ist.  b)  Selbst 
Yon  den  auf  derselben  freien  Weglänge  ausgesandten  Strahlen 
kommen  nur  die  zur  Interferenz,  welche  der  Zeit  zwischen 
denselben  zwei  aufeinander  folgenden  Zusammenstössen  ange- 
hören. Dieselben  vermindern  sich  in  demselben  Maasse,  wie 
der  Gangunterschied  wächst,  und  die  Zahl  der  das  Gesichtsfeld 
gleichmässig  erleuchtenden  Bewegungen  wird  immer  zahl- 
reicher. Es  hängt  daher  nur  von  unserem  Vermögen,  die 
regelmässigen  Interferenzen  neben  den  unregelmässigen  zu 
erkennen,  ab,  bis  zu  welchem  Gangunterschiede  wir  bei  der- 
selben Zeit  freier  Schwingungsbewegungen  kommen  können. 
Da  beide  Momente  schon  von  E.  Wiedemann  a.  a.  0. 
genügend  ausgeführt  sind^),  ist  es  klar,  dass  das  daselbst 
stehen  gebliebene  „höchstens"  auf  einem  Versehen  beruht,  durch 
welchen  Hinweis  jedenfalls  auch  das  von  Hm.  F.  Lippich^) 
gegen  die  erwähnten  Auseinandersetzungen  erhobene  Bedenken 
seine  Berichtigung  findet 

Aus  der  Bestimmung  dieser  unteren  Grenze  der  Inter- 
ferenzföhigkeit  einer  tiberwiegend  grossen  Anzahl  von  Mole- 
cülen,  welche  sich  in  einem  leuchtenden  Gase  oder  Dampfe 
hin  und  her  bewegen,  lässt  sich  die  Frage  entscheiden,  ob 
wirklich  die  Störungen,  welche  in  den  inneren  Bewegungen  der 
Molecüle  eintreten,  bei  dem  Zusammenstosse  gleichartiger 
Theilchen  durchgreifender  sind,  als  bei  dem  Zusammenstosse 
ungleichartiger,  vde  von  Hm.  Liveing^)  angenommen  wird, 
und  worauf  noch  einige  andere  Erscheinungen  hinweisen.  Eine 
Erhöhung  der  Temperatur  dürfte  die  Interferenzfähigkeit 
weniger  herabsetzen,  als  eine  Vermehrung  der  Dampfmenge 
und  des  Dmckes,  d.  h.  der  Zahl  der  gleichartigen  Molecüle 
in  der  Volumeneinheit.  E.  Wiedemann  hat  eine  hierauf  ge- 
gründete Methode  Äur  Ermittelung  des  Druckes  auf  der  Sonnen- 
oberfläche vorgeschlagen.*) 

\)  Vgl.  auch  E.  Wiedemann,  Phil.  Mag.  (5)  10.  p.  123.  18bO. 

2)  F.  Lippich,  Wien.  Ber.  82.  Sep.Abdr.  p.  18.  1880. 

3)  G.  D.  Liveing,  Chemical  equilibriura  the  result  of  the  dissipation 
of  energy.     Cambridge  1885.  p.  92. 

4)  E.  Wiedemann,  Phil.  Mag.  (5)  10.  p.  123.  1880. 
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3)  Breite  der  Spectrallinien.  Auf  die  Interferenz- 
fähigkeit  des  emittirten  Lichtes  ist  noch  von  Einfluss  die 
Breite  der  Spectrallinien.  Auch  die  homogenste  Spectrallinie 
besteht  aus  einem  System  von  Elementarstrahlungen ,  deren 
Emissionsfähigkeit  eine  stetige  Function  p  von  l  ist.  Es  möge 
dieser  Einfluss  der  Breite  zunächst  ohne  Bücksicht  auf  die 
Vertheilung  der  Helligkeit  in  der  Spectrallinie,  sowie  den  in 
Betracht  kommenden  physiologischen  Factor  erörtert  werden. 
Sind  X  und  X'  die  noch  wirksamen  Randstrahlen  der  Spectral- 
linie, (f  und  cp"  die,  entsprechenden  Gangunterschiede  für 
eine  Plattendicke  J,  n  der  gemeinsame  Brechungsexponent,  so 
ist  an  der  betrachteten  Stelle  die  grösste  Differenz  der  Gang- 
unterschiede fUr  die  verschiedenen  hier  zusammentreffenden 
Wellenzüge  angenähert  gegeben  durch: 

/  //  £  ^11    fi  fr  -^  f\ 

y  —■  (p    ^'x'Y'^     ~^i> 

oder  wenn  die   mittlere  Wellenlänge  A«   und  die  Breite  der 
Spectrallinie  b  eingeführt  wird,  so  dass: 

zu  setzen  ist,  bei  Vernachlässigung  von  b*  gegen  k^: 

„        2Jnb 
(p    -(p     =-jj— . 

m 

Bei  einer  bestimmten  Dicke  J  fallen  die  Minima  von  X 
auf  die  Maxima  von  X'  und  umgekehrt,  die  Streifen  verschwin- 
den, olme  dass  die  Grenze  der  Interferenzfähigkeit  der  Licht- 
quelle in  dem  oben  näher  bezeichneten  Sinne  erreicht  zu  sein 
braucht.  Erfahrungsgemäss  tritt  dieses  Verschwinden  in  Wirk- 
lichkeit schon  viel  eher  als  bei  der  wirklichen  wechselseitigen 
Coincidenz  der  den  Bandstrahlen  entsprechenden  Maxima  und 
Minima  ein.  Sehr  gut  lässt  sich  dies  constatiren,  wenn  man 
bei  Beleuchtung  mit  dem  dichromatischen  Natriumlicht  successiv 
zu  höheren  Gangunterschieden  aufsteigt  und  dadurch  die  den 
beiden  Linien  entsprechenden  Curvensysteme  einander  näher 
und  näher  rückt.  Noch  ehe  die  Maxima  des  einen  Strahlen- 
systems vollkommen  mit  den  Minimis  des  anderen  coincidiren, 
was  etwa  bei  500  Wellenlängen  Gangunterschied  stattfindet,  ver- 
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schwinden  die  Streifen  in  einem  gleichmässig  erhellten  Gesichts- 
felde. Aus  den  Versuchen  von  Hm.  Fizeau^),  Hm.  Ket- 
teler^  und  mir  selbst  folgt,  dass  die  Differenz  der  Gung- 
onterschiede  zweier  sich  über  einander  lagernder  Interferenz- 
Systeme  an  derselben  Stelle  der  Interferenzplatte  den  Werth 
0,3  X  nicht  viel  überschreiten  darf,  wenn  Interferenzstreifen 
noch  zu  sehen  sein  sollen;  zu  einem  ganz  analogen  Werthe 
gelangt  Hr.  Ozapski^.  Nehmen  wir  0,3  l  als  oberen  Grenz« 
werth  an^  so  folgt  aus: 

ftr  den  erreichbaren  Maximalgangunterschied  M  (in  Wellen- 
längen): 

0,15 .  Xl 


M  = 


nh 


es  besteht  also  ein  hyperbolisches  Abhängigkeitsverhytniss 
zwischen  der  Breite  der  SpectraUinie  und  der  Maximalhöhe  der 
beobachtbaren  Interferenzen  bei  derselben  mittleren  Wellen- 
lange. 

Die  Hauptaufgabe,  welche  zu  lösen  ist,  wenn  man  die 
unter  2)  erwähnten  Fragen  beantworten  will,  besteht  darin,  den 
£inäuss,  welchen  die  endliche  Breite  der  Spectrallinien  auf  die 
Höhe  des  zu  erreichenden  Gangunterschiedes  hat,  gesondert  zu 
bestimmen.  Im  allgemeinen  müssen  wir  uns  damit  begnügen, 
Grenzwerthe  der  Interferenzfähigkeit  einerseits,  sowie  der  Breite 
der  Spectrallinien  andererseits  aus  den  Beobachtungen  abzu- 
leiten. (Bei  dem  Natriumlicht  eröffnet  der  Umstand,  dass  man 
hier  zwei  dicht  bei  einander  liegende  Linien  hat,  die  Aussicht, 
die  Trennung  beider  Pactoren  wirklich  durchzufuhren,  worauf 
ich  später  zurückkommen  werde).  Hat  man  Interferenzstreifen 
bei  einem  Gangunterschiede  M  noch  beobachtet,  so  ist  erstens 
sicher,  dass  das  Licht  bis  zu  diesem  Gangunterscliiede  inter- 
ferenzfähig ist  (untere  Grenze),  zweitens  kann  man  aus  dieser 
Beobachtung  einen  Schluss  auf  die  obere  Grenze  der  Breite 


1)  Fizeau,  Ann.  de  chim.  et  de  phys.  (3)  66.  p.  429.  1862. 

2)  Ed.  Ketteier,  Farbenzerstreuung  der  Gase  p.  21.  1865. 

3)  S.  Czapski,  Zeitschr.  f.  Instrumentenkunde  5«  p.  152.  1885. 
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der  Spectrallinie  machen,  man  findet  die  Grenze ,  welche  die 
Breite  sicher  nicht  überschritten  hatte. 

Dm  jedoch  von  dieser  Anwendung  der  Beobachtungen 
über  maximale  Gangunterschiede  einen  yortheilhaften  Gebrauch 
machen  zu  können,  müssen  die  Beziehungen  zwischen  M  und  b 
genauer  discutirt  werden.  Die  oben  abgeleitete  Formel  gibt 
die  in  Betracht  kommende  Beziehung  nur  in  erster  Näherung. 
Es  wurden  bisher  zwei  wichtige  Factoren  noch  nicht  berück- 
sichtigt: erstens  die  Unterschiedsschwelle  im  Gebiete  des  Licht- 
sinnes, welche  hier  eine  grosse  Rolle  spielen  muss,  und  zwei- 
tens der  Umstand,  dass  der  Antheil  der  einzelnen  Elementar- 
strahlen der  Spectrallinien  entsprechend  den  verschiedenen 
Werthen  ihrer  Strahlungsfunction  p{X)  bei  dem  Zustandekommen 
des  Interferenzbildes  ein  sehr  verschiedener  ist. 

Der  einzige  Versuch,  der,  soweit  mir  bekannt  ist,  bisher 
gemacht  wurde,  den  Einfluss  der  Breite  der  Spectrallinien 
auf  die  maximale  Höhe  des  Gangunterschiedes  genauer  zu 
discutiren,  rührt  von  J.  J.  Müller^)  her.  Nach  ihm  folgt 
aus  der  endlichen  Breite  der  Spectrallinien  das  Auftreten  von 
Interferenzensystemen  höherer  Ordnung,  welches  bei  dem  all- 
mäMichen  Uebergange  zu  immer  höheren  Gangunterschieden 
in  einem  Altemiren  der  Deutlichkeit  der  Interferenzstreifen 
seinen  Ausdruck  findet.  Müller  führt  weiter  aus,  dass  bei 
constantem  Gangunterschiede  eine  allmähliche  Verbreiterung 
der  Spectrallinie  zu  demselben  Resultate  führen  muss,  wie  bei 
constanter  Breite  der  Spectrallinie  eine  Vermehrung  des  Gang- 
unterschiedeS;  und  stellte  zur  Bestätigung  dieses  Resultates  der 
theoretischen  Discussion  Versuche  mit  Salzperlen  an,  welche 
er  tiefer  und  tiefer  in  die  Flamme  des  Bunsenbrenners  schob, 
wodurch  die  Dampfmenge  und  damit  die  Breite  der  Spectral- 
linie vergrössert  wurde.  Mir  ist  es  nie  gelungen,  bei  Beob- 
achtung der  nöthigen  Vorsichtsmaassregeln,  das  von  Müller 
beschriebene  Alterniren  in  der  Sichtbarkeit  der  Fransen  zu 
bemerken ;  über  die  Wiederzunahme  der  Deutlichkeit  von  einer 
bestimmten  Tiefe  der  Perle  an,  welche  auch  bei  meinen  Ver- 


1)  J.  J.  Müller,  Ber.  d.  Sachs.  Ges.  d.  Wisseiisch.  math.-pbys.  Cl. 
28,  p.  19.  1871. 


Hohe  Interferenzen.  49 

suchen  zu  bemerken  war,  aber  nur  dann,  wenn  mau  mit  der 
Perle  durch  den  Flammenmantel  hindurch  in  den  inneren, 
kühleren  Saum  kam,  wo  die  Dampfmenge  und  damit  die  In- 
homogenität der  SpectraUinien  wieder  geringer  wurde  (siehe 
Abschnitt  IV).  Eine  genauere  Prüfung  der  Mü Herrschen 
Schlossweise  lässt  erkennen,  dass  dieselbe  nicht  berechtigt  ist. 
Wenn  zwei  EUemente  X'  und  X"  des  Spectralbandes  Strahlen 
Uefem ,  welche  cohärent  sind ,  so  können  diese ,  falls  sie 
unter  einem  kleinen  Winkel  irgend  wo  im  Räume  wieder  zu- 
sammentreffen, daselbst  eine  resultirende  Schwingung  erzeugen, 
deren  Periode  =A'Ä7(^  —  ^')  ist.  Durch  das  Zusammen- 
treffen der  beiden  Strahlen  X  und  X'  werden  „Lichtschwebun- 
gen"  hervorgerufen.  Die  Wechselwirkung  der  beiden  Strahlen 
müsste  sich  in  einem  Alterniren  der  Helligkeit  aussprechen. 
Sollen  diese  Helligkeitsschwankungen  aber  für  unser  Auge 
sichtbar  werden,  so  müssen  die  beiden  erzeugenden  Strah- 
len so  nahe  im  Spectrum,  nebeneinander  liegen,  dass  die 
Dauer  einer  Schwebung  etwa  V7  Secunde  beträgt.  Um  aber 
eine  Schwebung  von  dieser  Dauer  zu  erzeugen,  müssen 
z<  B.  bei  den  Natriumlinien  die  beiden  Elementarstrahlen 
in  einem  Abstände  voneinander  gewählt  werden,  welcher  nur 
V70  000  oüo  000  ^®8  Abstandes  der  beiden  Natriumlinien  ist. 
Alle  übrigen,  weiter  voneinander  entfernten  Elemente  der 
Spectrallinie  geben  bei  ihrem  Zusammentreffen  nur  eine  für 
das  Auge  gleichmässige  Helligkeit.  Bei  der  Zerlegung  des 
gegebenen  Spectralstreifens,  welche  Müller  so  vornimmt,  dass 
bei  einer  gegebenen  Distanz  der  Interferenzflächen  der  Gang- 
unterschied von  einer  halben  Wellenlänge  gerade  in  zwei 
Theilen  der  Spectrallinie  erzeugt  wird,  welche  um  JJ,  \8,  \Sj 
allgemein  um  (|)''5  voneinander  entfernt  stehen,  finden  sich 
freilich  immer  solche  Elementarstrahlen  vor,  welche  einander 
nahe  genug  liegen,  um  zu  einer  regelmässigen  Schwebungs- 
erscheinung  von  genügend  langer  Periode  Veranlassung  zu 
geben,  daneben  kommen  aber  unendlich  viele  andere  Strahlen- 
paare in  Betracht,  die  eine  andere  Periode  liefern.  Der  Ge- 
sammteffect  ist  also  eine  gleichinässige  Erhellung. 

Diese  Betrachtung  zeigt,  dass  man  alle  Elementarstrahlen 
als  incohärent  zu  betrachten   und  einfach  die  Wirkungen  zu 

Aon.  d.  Phy«.  o.  Chem.   N.  F.    XXXIV.  4 
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addiren  hat,  welche  jeder  einzehie  an  irgend  einer  Stelle  der 
Interferenzplatte  für  sich  hervorbringt.  Dadurch  gestaltet  sich 
der  Gang  der  Untersuchung  wie  folgt: 

Die  Helligkeit  an  irgend  einer  Stelle  der  Interferenzplatte 
bei  senkrechter  Incidenz  ist  gegeben  durch: 

/4;?(;)r»8in«27i^ 

(s.  0.)  J  ist  eine  Function  von  Xj  X"  und  A^  und  zwar  eine 
periodische  Function  von  A. 

Die  Interferenzstreifen  bleiben  so  lange  sichtbar^  als: 

"      T  ^    ^  1 

«'Min. 

d.  h.  SO  lange,  als  der  relative  Helligkeitsunterschied  zwischen 
den  hellen  und  dunklen  Streifen  über  der  Unterschiedsschwelle  U 
des  Auges  für  die  betreffende  Strahlengattung  liegt.  Sowie  die 
Dicke  J  einen  Werth  erreicht,  fiir  welchen: 

«^Min. 

wird,  werden  die  Interferenzstreifen  unsichtbar,  sie  verschwin- 
den in  dem  gleichförmig  erleuchteten  Gesichtsfelde. 

Die  Werthe  U=  U(X)  sind  bekannt.  Sowie  man  also 
die  Function  J  selber  kennt,  kann  man  immer  aus  der  Glei- 
chung: j 

•'Min. 

für  das  beobachtete  A,  bei  welchem  die  Streifen  eben  ver- 
schwinden, auf  das  X'  und  A,"  schliessen. 

Die  Function  J  =  J(A)  bleibt  nun  so  lange  unbestimmbar, 
als  über  die  Gestalt  der  Strahlungsfunction  p  {X)  nichts  Näheres 
bekannt  ist.  Die  einfachste  Annahme,  die  man  machen  kann, 
ist  offenbar  die,  dass  allen  Theilen  der  Spectrallinie  dieselbe 
Helligkeit  zukomme,  die  Helligkeitscurve  also  eine  der  Abscis- 
senaxe  parallele  Gerade  von  der  Länge  X'  —  X"  ist,  die  an 
ihren  Enden  geradlinig  und  senkrecht  bis  zum  Werthe  Null 
abfällt.     Freilich   hat  Hr.   G  o  u  y  ^)    gezeigt ,    dass    dies   nur 

1)  Gouy,  Ann.  de  cbim.  et  de  phys.  (5)  18.  p.  14.  1879. 
/ 
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einer  ersten  Annäherung  entspricht    Indessen  kommt  dieselbe 
in  allen  den  hier  in  Betracht  kommenden  Fällen  der  Wahrheit 
sehr  nahe,  wofür  mehrere  der  später  zu  erörternden  experimen- 
tellen Ebrgebnisse  sprechen. 
Setzt  man  demnach: 

so  ist  das  Integral  auszuwerthen: 

i" 


/; 


4a*r*  Bm*27i-T- 

^—     .    dl 

An 


(1  -r»)«  +  4r«8m«27i    , 

Dasselbe  lässt  sich  in  der  Form  schreiben: 


X" 


j C     Ä  vai^x,dx 


»• 


Eine  Auswerthung  liefert  (s.  Habilitationsschrift): 

J^Jc  +  J^, 

wo  die  beiden  Theile,  aus  denen  J  zusammengesetzt  ist,   die 
Form  haben: 

-1  _  1. 


Je  =  a*  • 


[r  "*■  ^  (r  -  r ). 


l-r' 


J^=-a^ arctg|-— ,. 
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^       / 1         1  \    .  4r«       .    ^        J    .    ^        J 

C0827in  Itt  —  yrrl  J  +  |;— — ^^  Sin  2 7in  yr  flin27in  tt. 

Die  Intensität  J  an  irgend  einer  Stelle  der  Platte  setzt 
sich  also  immer  aus  zwei  Theilen  zusammen:  1)  aus  einem 
Constanten  Betrage  J^  der  gleichförmigen  Erhellung  des  Ge- 
siditsfeldes,  zu  der  2)  ein  mit  der  Dicke  variabler  Werth  •/» 
hiozutritt,  der  bald  positiv,  bald  negativ  ist  und  den  Wechsel 
von  hellen  und  dunklen  Streifen  bedingt.  Bei  der  Ableitung 
der  Formel  wurde  keinerlei  Vernachlässigung  gemacht;  wenn 

4* 
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dadurch  die  schliessliche  Gestalt  der  Function  auch  etwas 
complicirt  geworden  ist,  so  lässt  sich  doch  aus  ihr  der  allge- 
gemeine  Verlauf  der  Erscheinung  bei  zunehmender  Dicke  der 
Schicht,  an  welcher  die  Interferenzen  erzeugt  werden,  erkennen: 

Das  variabele  Glied  stellt  sich  (abgesehen  yon  constanten 
Pactoren)  als  Bogen  einer  trigonometrischen  Function  dar, 
welche  mit  ihrem  Argumente  das  Zeichen  wechselt,  dividirt 
durch  den  Gangunterschied  selbst  (derselbe  ist,  wie  schon  oben 
erwähnt,  in  denselben  Einheiten  wie  die  Wellenlängen  ausge- 
drückt, d.  h.  durch  eine  sehr  grosse  Zahl  dargestellt).  Die 
trigonometrische  Function  enthält  nur  Glieder,  deren  Werth 
zwischen  —  1  und  + 1  liegt,  und  wird  nie  unendlich  gross.  Da 
der  Bogen  durch  A  selbst  dividirt  ist,  so  folgt,  dass,  ganz  in 
Uebereinstimmimg  mit  der  Erfahrung,  die  absolute  Grösse  der 
Helligkeitsschwankungen  um  den  constanten  Mittelwerth  Je  mit 
wachsendem  Gangunterschiede  fortwährend  abnimmt,  d.  h.  die 
hellen  und  dunklen  Streifen  heben  sich  immer  weniger  von  dem 
gleichmässig  erleuchteten  Grunde  ab. 

Wenn  der  absolute  Betrag  dieses  Gliedes  so  klein  gewor- 
den ist,  dass  das  Verhältniss  der  durch  dasselbe  bestimmten 
Modificationen  der  mittleren  Helligkeit  zu  der  Helligkeit  der 
Minima  gleich  der  Unterschiedsschwelle  geworden  ist,  so  ver- 
sch¥änden  die  Interferenzstreifen  und  treten  bei  weiterer  Stei- 
gerung des  Gangunterschiedes  A  nicht  wieder  hervor,  sondern 
sinken  immer  tiefer  unter  die  Merklichkeitsgrenze  hinabl  Das 
Auftreten  von  Interferenzperioden  höherer  Ordnung  im  Mtiller'- 
schen  Sinne  ist  durch  die  Formel  also  ausgeschlossen. 

Die  Aufsuchung  der  Maximal-  und  Minimalwerthe  selbst 
führt  auf  eine  transcendente  Gleichung,  deren  Wurzeln  periodische 
Functionen  des  Gangunterschiedes  A  sind.  Da  die  Formeln 
indess  fiir  den  praktischen  Gebrauch  etwas  unhandlich  werden, 
so  ist  eine  numerische  Berechnung  der  in  Betracht  kommenden 
Ausdrücke  der  vollständigen  analytischen  Durchführung  des 
Problems  im  gegebenen  Falle  vorzuziehen.  Dieselbe  kann  un- 
mittelbar an  den  oben  für  J  ermittelten  Werth  anknüpfen  und 
gestaltet  sich,  wie  folgt:  Ist  bei  irgend  einer  Lichtquelle  durch 
den  Versuch  der  Gangunterschied  D  ermittelt  worden,  bei  dem 
die  Streifen  eben  zu  verschwinden  anfangen,  so  führt  man  neben 
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der  durch  directe  spectrometriscbe  Messungen  bestimmten  mitt- 
leren Wellenlänge  A«  der  Spectrallinie  deren  Breite  h  ein,  so- 
da^,  X  <  X"  vorausgesetzt, 


1          1 

1              l 

1 

"       2 
1                 h 

r  ~        h' 

^«»  ^  2 

wird,  und  berechnet  für  eine  Reihe  von  zunächst  willkürlich 
angenommenen  Werthen  von  b  die  in  dem  obeii  für  Je  ge- 
gebenen Ausdrucke  enthaltene  arc  tg- Function  für  eine  Reihe 
von  Werthen  von  J,  welche  in  der  Nähe  von  dem  gefundenen 
D  liegen.  Durch  engeres  und  engeres  Tabuliren  wird  man 
schliesslich  den  Maximal  werthen  Ai  dieser  arc  tg- Function 
immer  näher  kommen,  wie  sie  den  einzelnen  Werthen  von  b 
entsprechen.     Alsdann  braucht  man  nur  die  Ausdrücke: 


:.n[l  +  ^(-^^ 


i 

D 


«2a^ .-.^'■'^.      -~...t:J. 


zu  bilden  (wobei  der  unbestimmte  Factor  d-  herausfällt)  und 
dieselben  mit  der  Unterschiedsschwelle  für  die  betreffende 
Strahlengattung  zu  vergleichen.  Die  beiden  b-Werthe,  für 
welche  die  berechneten  Ausdrücke  dieser  ünterschiedsschwelle 
am  nächsten  liegen,  enthalten  den  wahren  Werth  zwischen  sich, 
dem  man  sich  durch  weitere  Theilung  des  Intervalls  und 
schliesslich  durch  Interpolation  beliebig  nähern  kann.  (Es 
ist  hier  der  Quotient  der  Helligkeitsdifferenz  mit  dem  mitt- 
leren Helligkeitswerthe,  statt  mit  dem  Werthe  der  unteren 
Helligkeit  zu  der  Unterschiedsschwelle  in  directe  Beziehung  ge- 
setzt; der  dadurch  entstehende  Fehler  ist  hier  indessen  zu  ver- 
nachlässigen. Nach  Hrn.  F.  Lippich ^)  ist  die  Unterschieds- 
schwelle für  das  gelbe  Natriumlicht  gleich  VsoJ  ^^^  Abweichung, 
welche  sich  ergibt,  wenn  man  diesen  Werth  nicht,  wie  es  ge- 
wöhnlich geschieht,  auf  die  schwächere  Reizintensität  bezieht. 


1)  F.  Lippich,  Zeitschr.  f.  Instrumentenkunde  p.  167.  1S82. 
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sondern  auf  den  Mittelwerth  beider  miteinander  verglichenen 
Helligkeitswerthe,  beträgt  demnach  in  diesem  speciellen  Fall6 
nur  1  Proc;  dies  dürfte  aber  überhaupt  die  Genauigkeitsgrenze 
sein,  bis  zu  der  man  bei  Versuchen  dieser  Art  gelangen  kann.) 
Man  ist  hiernach  in  den  Stand  gesetzt,  unter  Berücksich- 
tigung aller  in  Betracht  kommenden  Momente  aus  Beobach- 
tungen über  maximale  Gangunterschiede  die  wirkUchen  Breiten 
der  Spectrallinien  numerisch  zu  bestimmen.  Der  ermittelte 
Zahlenwerth  gibt  immer  die  wirkliche  Breite  der  Linie  selbst, 
wenn  nicht  gerade  die  durch  den  Versuch  ermittelte  Grenze 
durch  das  Aufhören  der  Interferenzfähigkeit  des  Lichtes  über- 
haupt bedingt  ist  Jedenfalls  gibt  die  berechnete  Grösse  auch 
dann  noch  eine  obere  Grenze  füf  die  Breite,  auf  deren  Er- 
mittlung es  meist  allein  ankommt. 

n.    Apparate. 

A.  Die  Interferenzenapparate. 

1)  Das  Interferenzialspectrometer.  Aus  der  Ver- 
bindung der  zerschnittenen  Interferenzplatten  mit  einem  ge- 
wöhnlichen Spectralapparate  entstand  ein  einfaches,  aber  sehr 
empfindliches  Messinstrument,  welches  Wellenlängenänderungen 
mit  einer  grösseren  Genauigkeit  zu  bestimmen  gestattet,  als  es 
selbst  mit  dem  empfindlichsten  Spectrometer  möglich  ist,  und 
für  welches  ich  mir  die  Bezeichnung  „Interferentialspectro- 
meter^*  vorzuschlagen  erlaube  (Fig.  3). 

An  denjenigen  Armen  eines  Spectralapparates ,  welcher 
das  Beobachtungsfemrohr  trägt,  wird  eine  Trägerschiene  ange- 
schraubt. Der  Ocularkopf  des  Beobachtungsfernrohres  wird, 
nachdem  vorher  der  Spectralapparat  in  gewöhnlicher  Weise 
justirt  worden  ist,  durch  einen  anderen  ohne  Oculare  ersetzt, 
der  genau  in  der  Pocalebene  des  Objectives  eine  Blende  O  ent- 
hält, deren  innere  Ränder  der  scheinbaren  Krümmung  der 
Spectrallinien  entsprechend  geschnitten  sind.  Durch  die  Blen- 
den kann  aus  dem  Spectrum  jede  beliebige  Linie  ausgeblendet 
werden.  Wegen  der  sogleich  zu  beschreibenden  weiteren  Theile 
des  Apparates  ist  es  nicht  möglich,  das  Auge  unmittelbar  vor 
die  Blendenöff'nung  zu  bringen  und  die  Einstellung  einer  be- 
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stimmten  Linie  aof  dieselbe  direct  vorzunehmen.  Sehr  bequem 
ist  es,  ein  einÜEkches  Ocular  mit  einem  darunter  stehenden  kleinen 
totalrefiectirenden  Prisma  zu  verbinden.  Das  letztere  hängt 
durch  einen  Ausschnitt  in  der  oberen  Hälfte  der  Ocularhülse 
bis  zur  Mitte  des  Femrohres  herab.  Mau  kann  alsdann  durch 
das  Ocular  nach  unten  blickend  die  Ocularspaltöffnung  mit 
der  ausgeblendeten  Spectrallinie  scharf  und  deutlich  sehen; 
nach  vorgenommener  Einstellung  wird  dieses  Einstellungsocular 
mit  dem  Prisma  wieder  abgenommen. 

Die  durch  den  Ocularspalt  gegangenen  homogenen  Strahlen 
werden  in  27  cm  Entfernung  von  einer  Sammellinse  parallel 
gemacht  und  fallen  senkrecht  auf  die  Interferenzplatten  P.  Der 
Träger  derselben  steht  auf  einem  Schlitten,  der  in  Schwalben- 
schwanzführung auf  der  Trägerschiene  hingleitet  und  durch  eine 
Klemmschraube  in  jeder  Stellung  feststellbar  ist  Damit  die 
Streifen  gleichzeitig  auf  beiden  Plattenhälften  deutlich  er- 
scheinen^  müssen  die  Kückflächen  genau  in  einer  Ebene  liegen. 
Hierzu  sind  beide  auf  eine  kreisförmige,  vollkommen  eben  ge- 
schliffene und  schwarzgebeizte  dicke  Messingscheibe  aufgerieben, 
auf  der  sie  durch  zwei  übergelegte  schmale  Gummibänder  fest- 
gehalten werden;  die  Trennungsfuge  beider  Plattenhälften  verläuft 
horizontal  Dm  die  Stellung  der  Platte  gegen  die  aufiallenden 
Strahlen  genau  reguliren  zu  können,  wird  die  messingene  Trä- 
gerplatte durch  eine  Spiralfeder  A  gegen  drei  Stellschrauben 
Cj,  Co.  C3  (C3  ist  in  der  Figur  nicht  sichtbar)  gezogen,  welche 
durch  den  verticalen,  direct  auf  dem  Schlitten  aufgeschraubten 
Träger  geführt  sind.  Die  Feder  A  ist  in  eine  Federbüchse  E 
eingeschlossen,  welche  in  dem  Träger  befestigt  ist. 

Dicht  unterhalb  der  Axe  des  Fernrohres  ist  ein  kleines 
totalreflectirendes  Prisma  D  mit  verticalen  Kanten  befestigt. 
Wenn  das  Auge  von  der  Seite  her  in  dieses  blickt,  so  kann 
es  durch  die  Linse  L  hindurch  auf  die  Oberfläche  der  Platte  F 
accommodiren  und  die  daselbst  zu  Stande  kommenden  Inter- 
ferenzstreifen deutlich  sehen.  Die  Linse  L  wirkt  dabei  als 
Lupe.  Dem  verschiedenen  Accommodationsvermögen  der  ver- 
schiedenen Augen  entsprechend  ist  die  Entfernung  Linse  — Platte 
{LP)  verschieden  zu  wählen.  Durch  geeignete  Blenden  G 
wird  dem  Auge  einmal  eine  feste  Stellung  gegeben  und  an- 
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dererseits  der  in  das  Auge  gelangende  Strahlenkegel  in  ge- 
eigneter Weise  beschränkt  Die  Blendenöffnungen  befinden 
sich  in  einem  Messingblechstreifen,  der  in  einer  einfachen 
Führung  verschiebbar  ist.  Durch  eine  kleine  Aenderung  der 
Neigung  und  die  dadurch  hervorgerufene  Verschiebung  der 
Streifen  erkennt  man,  ob  die  beiden  Plattenhälfben  richtig, 
d.  h.  mit  ihren  Verjüngungen  gegeneinander  liegen,  in  welchem 
Falle  die  Streifen  nach  entgegengesetzten  Seiten  bei  jeder 
minimalen  Lägenänderung  wandern.  Der  Sinn  der  Keilver- 
jüngung  selbst  wurde  durch  Streif enverschiebungen,  die  bei 
Vermehrung  und  Verminderung  der  Menge  eines  leuchtenden 
Dampfes  (gewöhnlich  Lithiumdampf)  eintreten,  festgestellt;  deren 
Bichtung  durch  Versuche  am  Newton'schen  Glase  vorher 
bestimmt  worden  war. 

Bei  der  in  Fig.  3  dargestellten  Anordnung  sind  sämmtliche 
Theile  in  ein  Bohr  eingeschlossen,  welches  nach  Abnahme  des 
Beobachtungsoculares  auf  das  Ocularende  des  Femrohres  auf- 
geschoben wird.  D  und  L  sind  fest  mit  dem  Rohre,  das 
innen  geschwärzt  ist,  verbunden.  Der  Interferenzapparat  (Mes- 
singplatte ikf,  Stellschrauben  und  Feder)  sind  am  Boden  des 
Bohres  B  befestigt,  der  nach  Auflegen  der  Interferenzplatten 
kapseiförmig  auf  das  Bohrende  aufgeschoben  wird.  Das  seitlich 
angesetzte  Ocularrohr  H  trägt  eine  Bevolverblende  G.  Zui 
Lösung  gewisser  astrophysikalischer  Aufgaben  kann  eine  der- 
artige Hülse  mit  Interferenzplatten  mit  dem  Telespectroskop 
als  Illuminator  ohne  Schwierigkeiten  verbunden  werden. 

2.  Interferenzapparat  für  hohe  Gangunterschiede 
(Fig.  5).  Der  zur  Ermittelung  der  Interferenzfähigkeit  des 
Lichtes  verschiedener  Lichtquellen  benutzte  Apparat  bestand 
im  wesentlichen  aus  einem  Newton'schen  Glase,  von  dem  die 
eine  Componente  durch  eine  sehr  sorgfältig  gearbeitete  Stem- 
pelführung gegen  die  andere  messbar  bewegt  werden  konnte.  ^) 
Der  Apparat  stammt  aus  der  Werkstatt  des  Hm.  Krille  in 
Leipzig   und  wurde  mir  von  Hrn.  Geheimrath  G.  Wiede- 


1)  Eine  Beschreibung  einer  ähnlichen  Vorrichtung,  mit  der  die  von 
mir  benutzte  wenigstens  im  wesentlichen  übereinstimmt,  findet  sich  mit 
schematischer  Seitenansicht  bei  A.  Witz,  Cours  de  manipulations  de 
physiqne.    Paris  1883  p.  392. 
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mann  gütigst  zur  Verfügung  gestellt,  woftir  ich  hier  meinen 
besten  Dank  ausspreche. 

Die  Gläser  des  Newton'schen  Farbenglases  haben  50mm 
Durchmesser;  das  obere  planconvexe  Glas  A  (mit  lim  Krüm- 
mungsradius) ist  in  der  Messingfassung  C  befestigt,  welche  durch 
drei  Zugschrauben  D  und  ebensoviele  Druckschrauben  E  mit 
einem  kreisförmigen,  festen  Messingrahmen  F  in  Verbindung 
steht,  der  durch  sechs  Messingsäulen  getragen  wird.  Diese  Säulen 
ruhen  auf  dem  Messingringe  6r,  der  mit  dem  Träger  des  Ganzen, 
dem  Gestelle  H  fest  verbunden  ist.  Zwischen  den  Führungs- 
leisten JJ  gleitet  der  Stempel  K^  welcher  durch  eine  kräftige 
Feder  Z,  (in  einem  Ausschnitt  des  Trägers  H  befindlich),  fort- 
während niedergezogen  wird.  Auf  dem  geschwärzten  Tische  M, 
der  vom  Stempel  getragen  wird,  ist  das  Planparallelglas  B  auf- 
gekittet Durch  die  sechs  Stellschrauben  D  und  E  kann  die 
Stellung  beider  Gläser  gegeneinander  nach  Belieben  geändert 
und  die  Mitte  des  durch  Betiexion  an  den  Grenzflächen  der 
zwischen  Ä  und  B  eingeschlossenen  Luftschicht  entstehenden 
Interferenzsystems  nach  jeder  Stelle  der  Platte  hingebracht 
werden.  Die  Führung  des  Stempels  war  bei  dem  von  mir 
benutzten  Instrumente  eine  so  sichere,  dass,  wenn  die  Mitte 
des  Curvensystems  bei  niedrigen  Gangunterschieden  an  irgend 
eine  Stelle  gebracht  war,  dieselbe  ungeändert  daselbst  verblieb, 
wenn  man  zu  den  höchsten  Gangunterschieden  überging  und 
dabei  die  Gläser  in  einzelnen  Fällen  bis  auf  1 7  mm  voneinander 
entfernte. 

Durch  die  Spiralfeder  wird  K  auf  den  abgerundeten  Kopf 
der  kräftigen,  stählernen  Mikrometerschraube  N  gedrückt. 
Diese  Schraube  N  bewegt  sich  in  der  mit.  dem  Fussgestell 
des  Apparates  fest  verbundenen  Mutter  O  und  erhält  ausserdem 
dadurch  eine  sichere  Führung,  dass  ihr  langer  Schaft  F  sich 
durch  das  gleichfalls  mit  H  fest  verbundene  Lager  Q  bewegt. 

Die  Drehung  dieser  Mikrometerschraube  durch  den  Beob- 
achter geschieht  vermittelst  der  mit  Griffscheibe  versehenen 
Stange  Ä,  welche  den  langen  Trieb  8  in  Bewegung  setzt,  in 
den  das  grosse  Kammrad  T  eingreift.  Die  Ganghöhe  der 
Schraube  beträgt  einen  halben  Millimeter.  Auf  der  Vorder- 
fläche des  Stempels  K  ist  eine  Millimetertheilung  angebracht 
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Durch  den  Index  U  wird  die  Entfernung  der  beiden  Newton'- 
schen  Gläser  angezeigt;  zugleich  werden  die  ganzen  Doppel- 
umdrehungen von  T  gezählt.  Mit  der  Schraube  N  ist  die 
Scheibe  V  fest  verbunden,  deren  Peripherie  in  hundert  gleiche 
Theile  getheilt  ist.  Durch  den  in  einer  Schwalbenschwanz- 
flihrung  leicht  beweglichen  und  vermöge  seiner  eigenen  Schwere 
fortwährend  auf  der  Scheibe  V  gleitenden  Index  IV  kann  so- 
mit die  Entfernung  der  Interferenzgläser  voneinander  bis  auf 
V200  ^™  genau  direct  abgelesen,  und  bis  V2000  ^^  genau  ge- 
schätzt werden. 

Durch  die  Fussschrauben  XX  kaim  die  Stellung  der  Inter- 
ferenzgläser gegen  die  auffallenden  Strahlen  beliebig  regulirt 
werden;  die  Durchbohrung  Z  in  der  Fussplatte  V  des  Appa- 
rates gewährt  dem  Schraubenschafte  P  den  nothigen  Spielraum 
bei  Beobachtung  von  Interferenzen  mit  sehr  hohen  G^ngunter- 
schieden. 

Durch  die  Interferenz  der  an  der  Ober-  und  Unterfläche 
der  planconvexen  Linse  rcäectii*ten  Strahlen  erhält  man  neben 
dem  zu  beobachtenden  Curvensystem  stets  noch  ein  zweites, 
ständiges,  welches  nahezu  die  Mitte  der  Interferenzplatte  ein- 
nimmt. Um  von  diesem  Systeme  bei  der  Beobachtung  mög- 
lichst wenig  gestört  zu  werden,  wurde  die  Axe  der  Planconvex- 
linse  nicht  genau  senkrecht  zur  Oberfläche  des  darunter  liegenden 
Planglases  gestellt,  sondern  etwas  gegen  diese  geneigt,  sodass 
die  Stelle  geringster  gegenseitiger  Entfernung  beider  Gläser 
ausserhalb  der  Mitte  zu  liegen  kam;  dementsprechend  lag  die 
Mitte  des  an  der  Luilplatte  zu  Stande  gekommenen  Curven- 
Systems  mehr  nach  dem  Rande  des  Gesichtsfeldes  hin.  Ausser- 
dem war  stets  das  Gesichtsfeld  bis  auf  diejenigen  Partien  ab- 
geblendet, wo  die  Interferenziinge  das  Maximum  der  Deut- 
lichkeit zeigten. 

Zur  Beleuchtung  dieses  Interferenzapparates  diente  der 
schon  bei  früherer  Gelegenheit  benutzte  Apparat.^)  Derselbe 
sondert  homogenes  Licht  aus,  macht  die  Strahlen  untereinander 
parallel  und  lässt  sie  senkrecht  auf  die  Interferenzplatten  fallen. 
Es  war  nur  nöthig,  den  soeben  beschriebenen  Interferenzapparat 


l)  11.  Kbort,  WuHi.  Ami.  IVI.  p.  857.  1?S87.    Taf.  III  Fig.  3. 
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Fig.  5  an  Stelle  des  früher  benutzteo,  in  der  Fig.  5  auf  Taf.  m 
mit  F  bezeichneten  Tischchens,  welches  die  Interferenzplatten 
trag,  zn  stellen.  Bei  den  unten  mitgetheilten  Versuchen  war 
übrigens  eine  prismatische  Zerlegung  nicht  nöthig,  um  das 
eintretende  Licht  hinreichend  homogen  zu  machen.  Wenn  das 
Licht  der  Natriumflamme  benutzt  wurde,  genügte  es.  an  Stelle 
des  Prismensatzes  eine  1  cm  dicke  Schicht  einer  concentrirten 
Losung  von  doppeltchromsaurem  Kali  vor  die  Hülse  //  (vgL 
die  der  früheren  Arbeit  beigegebene  Fig.  3  a.  a.  O.  Taf.  HI) 
des  Beleuchtungsapparates  zu  stellen,  um  die  grünen  und  blauen 
Stralilen  der  Bunsenflamme  vollständig  abzuhalten;  in  vielen 
Fällen  konnte  selbst  diese  wegbleiben. 

Zur  Einstellung  des  Interferenzapparates  im  Beleuchtungs- 
apparate waren  an  der  Unterfläche  des  Binges,  welcher  die 
grosse  Convexlinse  ^  trug,  zwei  dünne  Drähte  so  ausgespannt, 
dass  sie  sich  genau  in  der  Mitte  der  Ringöffnung  kreuzten. 
Das  Einstellungsverfahren  selbst  war  das  folgende:  Nachdem 
der  Arm  P^  in  eine  solche  Höhe  gebracht  worden  war,  dass 
die  Entfernung  der  Linse  IV  von  der  Mitte  der  Hypotenusen- 
fläche des  totalreflectirenden  Prismas  T  gleich  der  Brennweite 
der  ersteren  für  die  benutzte  Strahlengattung  war,  wurde  die 
Linse  fV  aus  ihrem  Lager  herausgenommen,  und  von  oben  her 
ein  Senkel  herabgelassen,  dessen  Schnur  an  die  Endfläche  des 
totalreflectirenden  Primas  angedrückt  wurde.  Der  Ring  wurde  so 
lange  in  seiner  Horizontalebene  bewegt;  bis  der  Durchkreuzungs- 
punkt der  Drähte  genau  an  den  Faden  zu  liegen  kam.  Auf 
die  obere,  ebene  Fläche  der  Planconvexlinse  des  Newto na- 
schen Farbenglases  wurde  eine  Dosenlibelle  gestellt,  und  durch 
gleichzeitiges  Schieben  des  ganzen  Interferenzenapparates  und 
Drehen  an  den  Fussschrauben  wurde  dem  Apparate  eine  solche 
Stellung  gegeben,  dass  die  bezeichnete  Fläche  genau  horizontal 
verlief  und  von  der  durch  das  Senkel  bezeichneten  Verticalen 
gerade  in  der  Mitte  getroffen  wurde.  Endlich  wurde  das  Dia- 
phragma /  so  gestellt,  dass  seine  Oeffnungen  stets  in  die  ge- 
nannte Verticale  fielen,  damit  vom  Beobachter  so  dicht  wie 
möglich  an  der  Endfläche  des  totalreflectirenden  Prismas 
hin  gesehen  wurde.  Dadurch  kamen  nur  Strahlen  zur  Ver- 
wendung, welche  an  den  äussersten  Partien  der  Hypotenusen- 
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ääche  des  Prismas  T  reflectirt  wurden,  und  man  näherte  sich 
den  zur  Erreichung  hoher  Gangunterschiede  nöthigen  experi- 
mentellen Bedingungen  (s.  o.)  so  sehr  als  möglich^);  mit 
Hülfe  des  an  den  Begrenzungsflächen  der  Linse  W  und  der 
ersten  Fläche  des  Interferenzenapparates  entstehenden  Spiegel- 
bildes des  hellerleuchteten  Prismas,  welche  sich  decken  müssen, 
lässt  sich  controliren,  ob  die  Einstellung  unverändert  dieselbe 
geblieben  ist. 

B.    Hülfsapparate. 

Zu  den  unten  beschriebenen  Versuchen,  bei  denen  Salz- 
perlen verschieden  tief  in  den  Mantel  der  Flamme  eingeführt 
wurden,  ist  ein  Terquembrenner^)  benutzt  worden,  weil  bei 
diesem  der  schwach  bläulich  leuchtende  Flammenmantel,  wel- 
cher den  heller  leuchtenden  inneren,  grünlichen  Kegel  umgibt, 
bedeutend  dicker  als  bei  dem  gewöhnlichen  Bunsenbrenner  ist 
Dabei  war  die  Flamme  9  cm,  der  innere  Kegel  3  cm  hoch;  an 
der  breitesten  Stelle  der  Flamme,  an  welcher  die  Salzperlen 
eingeführt  wurden,  war  der  Flammendurchmesser  22  mm ;  der 
Durchmesser  des  inneren  Kegels  in  der  gleichen  Höhe  betrug 
6  mm,  sodass  der  einzuführenden  Salzperle  ein  Weg  von  8  mm 
von  einer  Begrenzungsfläche  des  Flammenmantels  zur  anderen 
zur  Verfügung  stand.  Die  Perlen  wurden  durch  wiederholtes 
Eintauchen  von  Platindrähten  in  die  geschmolzenen  Salze  er- 
halten. 

Bei  den  folgenden  Versuchen  handelte  es  sich  darum,  die 
Salzperlen  völlig  gleichmässig  und  immer  bis  zu  messbaren 
Tiefen  in  den  Flammenmantel  einzuführen;  damit  dies  vom 
Beobachter  selbst  geschehen  konnte,  ohne  dass  er  seinen  Platz 
am  Ocularende  des  Interferenzialspectrometers  zu  verlassen 
brauchte,  wurden  die  Glasröhrchen  mit  den  Platindrähten  von 
einer  in  Fig.  4  dargestellten  Hebelvorrichtung  getragen.     Die- 


1)  Ein  vollständig  genauer  Parallelismus  und  Benkrecbtes  Auf^EÜlen 
aller  Strahlen  ist  infoige  der  sphärischen  Abweichung  auch  hier  noch 
nicht  erreicht;  gegen  die  übrig  bleibende  schwache  Divergenz,  resp.  Con- 
vergenz  ist  die  Abweichung  infolge  der  genannten  Neigung  beider  Inter- 
ferenzgläser gegeneinander  zu  vernachlässigen. 

2)  A.  Terquem,  Compt.  rend.  91.  p.  1484.  1880;  Beibl.  4.  p.  612, 
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selbe  bestellt  im  wesentlichen  aus  der  Stange  AB,  die  ihren 
Drehpunkt  in  C  hat  und  durch  die  Schnur  AF^  welche  sich 
um  die  Bx)lle  F  wickelt,  gegen  die  Feder  E  gezogen  wird. 
Um  bei  sehr  flüchtigen  Salzen  mehrere  Perlen  rasch  hinter- 
einander untersuchen  zu  können,  trägt  dieser  Arm  eine  Rolle 
Af,  an  welche  vier  Platindrähte  gesteckt  werden  können.  Durch 
den  Schnurlauf  N  kann  der  Beobachter  am  Ocularende  des 
Apparates  dieselbe  drehen;  ein  Echappement  mit  der  Feder  O 
sichert  die  genaue  Einstellung  der  Perlen. 

Wo  es  sich  darum  handelte,  dauernd  eine  möglichst  gleich- 
massige  Färbung  der  Flammen  zu  haben,  wurde  das  von  mir 
schon  bei  einer  früheren  Gelegenheit^)  verwendete,  von  Hrn. 
Grouy^  angegebene  Verfahren  benutzt,  die  Salze  in  bestimmten 
Mengen  Wassers  zu  lösen,  die  Salzlösung  zu  zerstäuben  und  den 
feineren  Staub  derselben  der  dem  Brenner  zugeführten  Luft 
beizumischen.  Es  wurde  dementsprechend  der  frühere  Apparat 
mit  nur  unbedeutenden  Modificationen  verwendet.  (Aus  Ver- 
sehen sind  in  der  Beschreibung  des  Apparates  zwei  falsche, 
mit  den  Bezeichnungen  in  der  Figur  nicht  übereinstimmende 
Buchstaben  stehen  geblieben.  P.  347,  Z.  15  v.  o.  muss  S  statt  er 
stehen,  und  p.  350,  Z.  4  v.  u.  ist  U  statt  O'  zu  lesen.) 

In  den  Fällen,  wo  die  Dampfmenge  in  der  Flamme  unter 
sonst  völlig  ungeänderten  Bedingungen  schnell  hintereinander 
gewechselt  werden  sollte,  wurden  die  zu  zerstäubenden  Lösungen 
nicht  in  das  Gefäss  gegossen,  in  dem  die  Zerstäubung  selbst  statt- 
fand, und  von  dort  durch  den  Zerstäuber  angesaugt,  sondern 
aus  Mariotte'schen  Flaschen  mit  einem  kleinen  Deberdi*uck 
dem  Zerstäuber  zugeführt.  Dabei  waren  mittelst  eines  Drei- 
weghahnes immer  je  zwei  Flaschen  mit  verschieden  concentrir- 
ten  Lösungen  desselben  Salzes  mit  dem  Zerstäuber  durch 
Schläuche  verbunden,  sodass  durch  Drehen  des  Hahnes  un- 
mittelbar hintereinander  die  eine  oder  andere  Lösung  mit  dem 
Zerstäuber  in  Verbindung  gesetzt  werden  konnte.  Die  Zeit, 
welche  verstrich,  ehe  sich  die  Wirkung  des  Wechsels  der  Lö- 
sungen an  der  Flamme  bemerkUch  machte,  betrug  nur  wenig 
mehr   als    eine  Minute,   falls  nicht  allzu  concentrirte   Lösun- 

1)  Wied.  Ann.  82,  p.  845f.  1887. 

2)  Gouy,  Ann.  de  chim.  et  de  phys.  (5)  18.  p.  2Sf.  1879. 
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gen  verwendet  wurden.  Es  wurde  immer  die  schwächer  con- 
centrirte  Lösung  zuerst  zerstäubt;  nach  jedem  Paar  von  Flaschen 
wurde  eine  Flasche  mit  destillirtem  Wasser  zum  Ausspülen  des 
Apparates  eingeschaltet. 

Ueber  die  Art,  wie  die  von  dem  Apparate  in  der  Minute 
verbrauchte  Gas-  und  Luftmenge  bestimmt  wurde,  s.  w.  u. 

Wenn  zwei  Brenner  hintereinander  benutzt  wurden,  waren 
die  Zuleitungen  erst  unmittelbar  vor  dem  Eintritt  in  die  Brenner 
gegabelt. 

m.     Grenzen  der  Methode. 

1.  Die  durch  eine  einseitige  Linienverbreiterung  hervorge- 
rufenen Verschiebungen  der  Interferenzstreifen  können  in  keinem 
Falle  viel  mehr  als  eine  ganze  Streifenbreite  betragen.  Denn 
treten  zu  einer  hinreichend  schmalen  Linie  Partien  von  der- 
selben Helligkeit  einseitig  hinzu,  so  lagern  sich  neben  die 
Maxima  der  schon  vorhandenen  Interferenzstreifen  einseitig 
neue  hinzu.  Da  sich  aber  die  Helligkeiten  an  jedem  Punkte 
einfach  addiren,  so  werden  die  resultirenden  Interferenzmaxima 
die  des  ursprünglichen  Linienelements  immer  mehr  an  Hellig- 
keit übertreffen;  gleichzeitig  rücken  die  neuen  Maidma  immer 
weiter  vorwärts,  dem  Sinne  der  fortschreitenden  Verbreiterung 
in  der  Lichtquelle  entsprechend.  Die  Minima  werden  gleich- 
falls immer  heller  und  werden  dabei  immer  mehr  gegen  die 
neuen  Maxima  hingeschoben.  Dieselben  verschwinden  vollkom- 
men, wenn  die  Breite  des  Spectralbandes  eine  solche  geworden 
ist,  dass  bei  dem  betreffenden  Gangunterschiede  die  Maxima 
des  vorgeschobenen  einen  Randes  gerade  wieder  auf  die  Maxima 
des  anderen  fallen;  denn  dann  ist  die  ganze  Platte  mit  gleich 
hellen  Maximis  stetig  erfüllt.  Dies  tritt  ein,  wenn  die  Band- 
strahlen einen  gerade  um  eine  ganze  Wellenlänge  verschiedenen 
Gangunterschied  bei  der  betreffenden  Plattendicke  besitzen. 
Die  ursprünglichen  Minima  sind  bei  diesem  Processe  über  die 
Plätze  der  ursprünglichen  Maxima  hinweg  um  eine  Strecke 
gewandert,  welche  genau  einer  Streifenbreite  entspricht.  Treten 
noch  neue  Linienelemente  zu  den  ursprünglichen  hinzu,  so  addiren 
sich  die  durch  dieselben  im  Interferenzbilde  hervorgerufenen 
Helligkeiten  zu   den   schon   vorhandenen.     Anfangs   wird   der 
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dadurch  an  den  Stellen  der  Mazima  hervorgerufene  Helligkeits» 
Zuwachs  Unmerklich  sein,  nur  bei  weiterer  Verbreiterung  können 
relative  Minima  zwischen  den  sehr  stark  gehobenen  Maximis 
vorübergehend  wieder  sichtbar  werden.  Sie  sind  sehr  verwaschen 
und  undeutlich,  verschwinden  rasch  wieder  und  lassen  kaum 
mehr  eine  Verschiebung  erkennen.  Ist  die  Differenz  der  Gang- 
onterscbiede  für  die  Bandstrahlen  erst  gleich  zwei  Wellenlängen 
geworden,  so  ist  die  Gesammthelligkeit  des  Gesichtsfeldes  be- 
reits eine  so  grosse  geworden,  dass  neue  Maxima  bei  weiter 
gehender  Verbreiterung  der  Spectrallinie  sich  nicht  mehr  ge- 
nfigend  abheben,  um  bemerkUch  zu  werden.  Messen  und  die 
Richtung  der  Streifenverschiebung  wirklich  bestimmen,  kann 
man  demnach  nur  so  lange,  als  sich  die  Wanderung  der  Minima 
auf  die  erste  Streifenbreite  beschränkt. 

In  Wirklichkeit  lässt  sich  auch  diese  Verschiebung  um 
die  erste  ganze  Streifenbreite  nicht  vollständig  mit  dem  Auge 
verfolgen,  weil  unser  Auge  dunklere  Partien  in  einem  heUen 
Felde  nur  dann  noch  erkennt,  wenn  der  relative  Helligkeits- 
onterschied  den  Werth  der  Unterschiedsschwelle  übersteigt» 
Ferner  haben  wir  im  allgemeinen  wohl  immer  eine  zweiseitige, 
aber  nach  der  einen  Seite  stärkere  Verbreiterung.  Dieser  Um- 
stand schiebt  die  Grenzen,  bis  zu  welchen  die  Streifenverschie- 
bungen verfolgt  werden  können,  noch  weiter  zurück.  Dagegen 
geht  die  Verbreiterung  einer  Linie  wohl  meist  in  der  Weise 
vor  sich,  dass  zu  den  schon  vorhandenen  Schwingungen  Neben- 
sdiwingungen  treten,  deren  Amplituden  nur  allmähhch  zu  be- 
deutenderen Werthen  anwachsen.  Infolge  dessen  tritt  das  Ver- 
schwinden der  Interferenzstreifen  erst  etwas  später  ein,  als  es 
in  dem  Falle  einer  Verbreiterung  mit  durchweg  gleichbleiben- 
der Intensität  geschehen  würde. 

Die  Grenze,  bis  zu  welcher  man  bei  einem  gegebenen  Gang- 
nnterschiede  die  Verbreiterung  einer  Linie  verfolgen  kann,  setzt 
aber  der  Methode  an  sich  keine  Schranken:  man  braucht  nur 
dünnere  Platten  anzuwenden,  um  das  Phänomen  weiter  zu 
verfolgen.  Umgekehrt  kann  man  durch  die  Anwendung  immer 
dickerer  Platten  immer  frühere  Stadien  des  Verbreiterungs- 
processes  beobachten. 

2.     Für   das   Studium   der  hohen  Interferenzen   kommen 
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hauptsächlich  zwei  Erscheinungen  in  Frage:  1.  die  Fizeau'- 
sehen  Interferenzcurven  gleicher  Dicke  und  2.  die  Ma8cart^)- 
Lummer'schen^  Interferenzcuryen  gleicher  Neigung.  Bei 
der  erstgenannten  Erscheinung  kann  man  wegen  der  endlichen 
Grösse  der  Pupillenöffnung  nie  das  Zusammentreffen  in  einem 
Punkte  von  Strahlen  hindern,  welche  unter  yerschiedenen  Nei- 
gungen die  Interferenzplatte  verlassen  und  dementsprechend 
verschiedene  Wege  in  derselben  zurückgelegt  haben;  dadurch 
erleiden  die  nach  der  ersten  Art  erzeugten  Interferenzerschei- 
nungen eine  um  so  grössere  Störung,  je  grösser  die  benutzten 
Gangunterschiede  sind.  Der  Eiuäuss  dieser  verschiedenen  Nei- 
gung der  an  einer  Platte  von  verschiedener  Dicke  zur  Interferenz 
gelangenden  Strahlen  ein^r  endlich  ausgedehnten  Lichtquelle  ist 
zuerst  von  Verdet^),  später  von  den  Herren  O.  Lummer^) 
und  S.  Ozapski^)  genauer  discutirt  worden. 

Yerdet  findet,  dass  bei  einem  Gesammtgangunterschiede 
von  k  Wellenlängen  der  an  einer  Platte  mit  dem  Brechungsexpo- 
nenten n  erzeugten  Interferenzen,  bei  senkrechter  Incidenz  Dif- 
ferenzen in  den  Gangunterschieden  der  an  einem  Punkte  der 
Netzhaut  zusammentreffenden  Strahlen  bis  zu: 

^-^  Wellenlängen 

vorkommen  können,  wenn  a  den  scheinbaren  Radius  der  Pupillen- 
öffnung des  Auges,  resp.  der  vor  dasselbe  gebrachten  kleineren 
Blendenöffnung  ist.  Dadurch  ist  die  Höhe  des  Gangunterschiedes, 
bei  der  man  noch  deutliche  Interferenzstreifen  beobachten  kann, 
an  eine  gewisse  Grenze  gebunden,  welche  in  keiner  näheren 
Beziehung  zu  der  Interferenzfähigkeit  des  Lichtes  an  sich  steht. 
Von  einem  derartigen  störenden  Einflüsse  werden  die  "Inter- 
ferenzerscheinungen der  zweiten  Klasse  selbst  bei  sehr  hohen 
Gangunterschieden  nicht  betroffen.  Dieselben  empfehlen  sich 
daher  scheinbar  mehr  für  die  hier  in  Frage  kommenden  Zwecke. 

1)  Mascart,  Ann.  de  chim.  et  de  phjs.  23.  p.  116.  1872. 

2)  0.  Luinmer,  Wied   Ann.  23.  p.  49.  1884. 

3)  E.  Verde t,  Wellentheorie  des  Lichtes;  deutsch  von  K.  Ezner 
1.  p.  72.  1881. 

4)  0.  Lummcr,  Wied.  Ann.  23.  p.  76.  1884. 

5)  S.  Czapski,  Zeitschr.  f.  Instrumentenk.  5.  p.  149.  1885. 
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Ihrer  Anwendung  zum  Aufsuchen  der  mit  einer  Lichtquelle 
erreichbaren  maximalen  Gangunterschiede  stehen  indessen  grosse 
praktische  Schwierigkeiten  im  Wege;  sie  erfordert  einen  hohen 
Grad  von  Planparallelität  der  benutzten  Interferenzplatte;  be- 
nutzt man  beispielsweise  bei  senkrechter  Incidenz  ein  paralleles 
Strahlenbündel  von  12  mm  Durchmesser,  so  dai'i  auf  dem 
benutzten  Flächenstück  von  nur  12  mm  Durchmesser  die  Ab- 
weichung Yon  der  Planparallehtät  der  Begrenzungsäächen  an 
keiner  Stelle  eine  Bogensecunde  erheblich  übersteigen.^)  Be- 
schrankt man  aber  das  Strahlenbündel,  so  nimmt  die  Hellig- 
keit und  damit  die  Deutlichkeit  der  Streifen  erhebhch  ab.^) 
Ausserdem  dürfte  es  wohl  nie  möglich  sein,  eine  Anordnung  so 
zu  treffen,  dass  eine  Platte  von  variabler  Dicke  den  hier 
erforderlichen  Grad  von  Planparallelität  beibehält  (z.  B.  eine 
Luflplatte  selbst  bei  der  sorgfältigsten  Stempelführung).  Die 
Veränderlichkeit  des  Gangunterschiedes  mit  der  Neigung  der 
Platte  gibt  hierfür  wegen  des  Auftretens  der  „neutralen  Punkte^' 
und  des  engen  Zusammenrückens  der  Streifen  namentlich  bei 
den  dicken  Platten  keinen  hinreichenden  Ersatz.  Indess  vermag 
die  Methode  einzelne  werthvolle  Beobachtungsdata  zu  liefern, 
indem  sie  z.  B.  in  Fällen,  wo  die  Methode  der  Curven  glei- 
cher Dicke  keine  Interferenzf&higkeit  mehr  anzeigt,  erkennen 
lässt,  wie  sich  die  Erscheinung  unabhängig  von  störenden  Ein- 
flüssen der  verschieden  geneigten  Strahlen  gestaltet,  denen  die 
andere  Methode  ausgesetzt  ist.  Dieser  störende  Einäuss  fällt 
aber  in  Wirklichkeit  überhaupt  weit  ausserhalb  der  hier  in 
Frage  kommenden  Beobachtungsgrenzen.  Denn  nimmt  man 
an,  man  könnte  die  Ringe  nur  dann  noch  erkennen,  wenn 
die  Differenz  der  Gangunterschiede  an  einer  Stelle  noch  nicht 
oder  höchstens  den  Betrag  von  0,3  Wellenlänge  erreicht  (vgl. 
0.  p.  47),  so  kann  man  unter  Zugrundelegung  dieses  Werthes 
nach  der  oben  (p.  64)  citirten  Verdet'schen  Formel^)  berech- 

1)  S.  Czapski,  1.  c.  p.  152. 

2)  O.  Lamm  er,  1.  c.  p.  7». 

3)  Die  von  Verdct  zunächst  nur  für  eben  und  parallel  begrenzte 
Platten  abgeleitete  Formel  kann  auf  die  Luftplatte  des  New  tonischen 
Farbenglases  ohne  weiteres  angewendet  werden,  da  man  jedes  Element 
d'Tselben  in  erster  Näherung  als  planparallel  ansehen  kann  (vgl.  A.  Wan- 
trerin,  P<^g.  Ann.  181.  p.  497.  1S67). 

Ano.  d.  Phyt.  a.  Cbem.   N.  P.   XXXIV.  5 
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nen,  bis  zu  welchem  G-angunterschiede  k  man  infolge  dieser 
Störung  höchstens  noch  das  Auftreten  der  Interferenzstreifen 
erwarten  kann.  Für  den  yon  mir  benutzten  Apparat  berechnet 
sich  die  durch  die  Neigung  der  interferirenden  Strahlen  bedingte 
Grenze  der  maximalen  Gangunterschiede  alsdann  folgender- 
massen.  Die  Interferenzplatte  liegt  105  mm  unter  der  bicon- 
vexen  Beleuchtungslinse  von  der  Brennweite  257  mm.  Die 
von  jedem  Punkte  der  Platte  kommenden  Strahlen  divergiren 
nach  dem  Durchgange  durch  die  Linse  so,  als  ob  sie  von 
einem  Gegenstande  kämen,  der: 

105  X  257        .  -o 
-^^2       =178  mm 

unter  der  Linse  liegt.  In  einer  Entfernung  von  260  mm  von 
der  Linse  treffen  sie  auf  die  Scheibe,  welche  die  Blenden- 
öffnungen enthält.    Die  Halbmesser  der  sechs  Blenden  sind: 

Blende  Nr.  1 :  1,3,     2  :  1,0,    3  :  0,8,    4 :  0,6,     5  :  0,4,     6  :  0,2  mm. 

Die  halben  Oeffnungswiiikel  a  der  durch  diese  Blenden- 
öffnungen gelangenden  Strahlenbtindel  sind  demnach  der  Beihe 
nach  (in  Bogenmaass)  gleich: 

13379  14389  UiBI  17309  /l096    ^^^      /2190* 

Da  fUr   die  benutzte  Luftplatte  tz  =  1   ist,  so  folgt  aus  der 

Gleichung :  ka^^  0,6, 

fbr  die  erreichbaren  Maximalgangunterschiede  k  bei: 

Blende  Nr.  1 :    68  000,    2  :  115  000,    3  :     180  000  Wellenlängen 
ii         ,y    4:  820  000,     5:  719  000,     6:  2878  000  » 

Diese  Zahlen  beweisen,  dass  schon  von  der  zweitengsten 
Blendenöffiiung  an  die  durch  die  verschiedene  Neigung  der 
interferirenden  Strahlen  hervorgerufenen  Störungen  der  Curven 
gleicher  Dicke,  bei  der  getroffenen  Anordnung  weit  über  jenen 
Grenzen  liegen,  an  die  man  aus  anderen  Gründen,  namentlich 
wegen    der   Unhomogenität  der   Spectrallinien    gebunden    ist 

3)  Geht  man  zu  höheren  und  immer  höheren  Qtinguuter- 
schieden  über,  so  reducirt  sich  die  Fläche  der  Interferenzgläser, 
wo  die  Streifen  deutlich  erscheinen,  immer  mehr  und  mehr. 
Dabei  ist  es  nicht  die  Mitte  des  Interferenzbildes,  welche  deut- 
lich bleibt,  sondern  die  Stellen  grösster  DeutUchkeit  pflegen 
sich    auf  Interferenzringe    zurückzuziehen,    welche    etwa    um 
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8  bis  10  Streifen  von  der  centralen  Stelle  entfernt  liegen.  Durch 
Bewegen  der  Blendenöffnung  kann  man  diese  Partien  grösster 
Deutlichkeit  meist  auf  grössere  Strecken  hin  längs  der  sicht- 
baren Streifen  yerschieben.  Beim  Uebergange  zu  kleineren 
Blendenöffnungen  werden  die  sichtbaren  Streifen  etwas  schär- 
fer, indessen  dehnt  sich  das  Sichtbarkeitsgebiet  an  sich  nicht 
wesentlich  aus.  Die  Abgrenzung  des  ausgezeichneten  Theiles 
ist  nicht  scharf,  sondern  die  Streifen  gehen  ganz  allmählich  in 
die  diffuse  Erhellung  der  übrigen  Partien  über. 

Für  die  Erklärung  dieser  Erscheinung  konunt  zunächst 
in  Betracht,  dass  nach  den  Untersuchungen  der  Hm.  L.  Sohncke 
und  A.  Wangerin^)  die  Binge  nur  bei  genau  senkrechter 
Incidenz  wirklich  an  der  oberen  Fläche  des  Newton'schen 
Farbenglases  zu  Stande  kommen.  In  jedem  anderen  Falle 
liegen  sie  auf  einer  Begelfläche  dritter  Ordnung,  welche  z¥d- 
schen  den  Begrenzungsflächen  der  Interferenzplatte  liegt,  und 
werden  gleichzeitig  um  so  undeutlicher,  je  weiter  man  sich  von 
der  Mitte  nach  dem  Rande  hin  entfernt,  zu  je  höheren  Inter- 
ferenzen man  demnach  aufsteigt 

Nim  ist  die  Bedingung  senkrechter  Betrachtung  aber  streng 
immer  nur  ftir  eine  gevrisse,  durch  die  Stellung  des  Diaphragmas 
mit  den  Blendenöffnungen  bestimmte  Partie  des  Interferenz- 
bildes erfüllt  Bei  Berücksichtigung  dieses  Umstandes,  sowie  der 
störenden  Einflüsse  der  unvermeidlichen  kleinen  Abweichungen 
der  Grenzflächen  der  Interferenzplatte  Yon  der  regelmässigen 
geometrischen  Form  erklärt  sich  die  beschriebene  Erscheinung 
vollkommen.  (Die  Ableitung  vgl.  in  der  Habilitationsschrift 
selbst,  wo  auch  gezeigt  wird,  dass  die  Zahl  der  störenden  Un- 
regelmässigkeiten der  Begrenzungsflächen  für  einen  Punkt  des 
Interferenzbildes  mit  dem  Quadrate  der  Dicke  der  Interferenz- 
platte wächst) 

B[r.  Lummer  weist  auf  die  Thatsache  hin,  dass  Fizeau 
an  einer  Glasplatte  von  mehr  als  12  mm  mit  einem  Gangunter- 
schied von  über  60  000  Wellenlängen  für  mittlere  Strahlen- 
gattungen noch  Interferenzstreifen  erkennen  konnte,  was  bei 
einer  Luftplatte  von   15  mm  Dicke,   aber  nur  50000  Wellen- 


Ij  L.  Sohnckeu.  A.  Wangerin,  Wied.  Ann.  12.  p.  1  u.  201    18S1. 
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längen  Gangunterschied  nicht  mehr  möglich  war,  und  fährt 
dann  foii;:  „Es  lässt  sich  hier  schwer  entscheiden,  welcher 
Umstand  das  Ausbleiben  der  Ringe  bewirkt,  noch  weniger  aber 
daraus  ein  definitives  Urtheil  darüber  fällen,  wie  lange  die 
Schwingungsweise  eines  Aethertheilchens  sich  constant  erhält^ 
Da  die  Zahl  der  in  einer  gegebenen  Dicke  enthaltenen 
Wellenlängen  proportional  mit  dieser  zunimmt,  so  kann  die 
durch  die  grössere  Dicke  (15  mm)  der  Luftplatte  hervorge- 
rufene Störung  den  Umstand  mehr  als  compensiren,  dass  in 
der  dünneren  Glasplatte  die  einzelnen  Wellen  im  Verhält- 
nisse von  3  zu  2  kürzer  sind.  Denn  die  durch  die  kleinen 
Dickenverschiedenheiten  an  einer  Stelle  bedingten  störenden 
Verschiedenheiten  der  Qangunterschiede  sind  im  Falle  der 
Luftplatte  procentisch  in  den  entsprechenden  Wellenlängen 
ausgedrückt,  grösser  als  an  der  Glasplatte,  wodurch  ein  Ver- 
schwinden der  Literferenzstreifen  an  ersterer  bei  viel  niedrigeren 
Gangunterschieden  als  bei  letzterer  eintreten  muss. 

IV.  Versuche. 

1)  Ueber  die  Verbreiterung  der  Linien  farbiger 
Flammen.  Die  Untersuchung  der  Verbreiterung  der  Spectral- 
linien  unter  gewissen  äusseren  Bedingungen  ist  eines  der  Haupt- 
probleme der  Spectralanalyse  geworden.  Doch  wissen  wir  über 
die  Quantität  dieser  Verbreiterungen  bei  bestimmter  Ab- 
änderung der  Bedingungen,  unter  denen  das  Leuchten  statt- 
findet, so  gut  wie  noch  gar  nichts;  und  doch  ist  dies  nöthig, 
ehe  wir  die  eigentliche  Ursache  dieser  Verbreiterungen  er- 
kennen können.  Vor  allen  Dingen  erscheint  es  wichtig,  die 
ersten  Stadien  der  Verbreiterung  und  das  dabei  statt- 
findende einseitige  oder  zweiseitige  Wachsen  der  Linien  zu  ver- 
folgen, Stadien,  wo  der  linienartige  Charakter  der  Linien  nocii 
erhalten  bleibt  Eine  Peststellung  der  hier  auftretenden  Ver- 
liältnisse  ist  für  die  Astrophysik  unumgänglich  nöthig,  da  die 
Anwendung  des  Doppler'schen  Principes  zur  Bestimmung  der 
Bewegung  der  Sterne  voraussetzt,  dass  die  mittleren  Wellen- 
längen einer  Spectrallinie  unverändert  bleiben. 

Im  Folgenden  ist  eine  Reihe  diesbezüglicher  Versuche  mit- 
getheilt,  welche  mit  den  Linien  leicht  flüchtiger  Metallsalze  an- 
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gestellt   wurden,  wie  sie  durch  Einführung  von  Salzperlen  in 
die  nichtleuchtende  Flamme  eines  Gasbrenners  erhalten  werden. 
Die  Lichtentwickelung  ist   dabei  nicht   an  allen   Stellen   der 
Flamme  eine  gleich  intensive;  schiebt  man  eine  Salzperle  vom 
Rande  her  in  den  Flammenmantel,  so  findet  plötzlich  eine  sehr 
starke  Dampfentwickelung  statt,  der  eine  sehr  starke  Steigerung 
der  Helligkeit  entspricht.     Schon  in  einem  gewöhnlichen  Spec- 
troskop  ist  dabei  eine  starke  Verbreiterung  der  entsprechenden 
Linien  zu  beobachten,  die  von  einem  Yerwaschenwerden  an  den 
Rändern  begleitet  ist   Zöllner^)  erkannte  mit  dem  Beversions- 
spectroskop,   in   dem  Falle  der  minder  brechbaren  Natrium- 
linie, J.  J.  Müller^)  am  Newton'schen  Farbenglase  fiir  einige 
andere  Fälle,  dass   diese   Verbreiterung   keine   gleichmässige, 
sondern   eine   einseitige    nach    dem  Roth   hin  gerichtete   sei. 
Da  J.  J.  Müller  diese  Beobachtungen   nicht  mehr  verfolgt 
hat,   und  seine  Angaben  nach  dem  früheren  nicht  einwurfsfrei 
sind,  so  habe  ich  mit  dem  Interferenzialspectrometer  die  bei 
der    Verbreiterung    eintretende    Verschiebung    der    mittleren 
Wellenlängen  für  einige  Spectrallinien  weiter  untersucht. 
Der  allgemeine  Gang  der  Erscheinung  war  folgender: 
So  lange  die  Salzperle  den  Mantel  der  Flamme  eben  nur 
berührte,  war  die  Helligkeit  im  Gesichtsfelde  eine  geringe,  die 
Interferenzstreifen  aber  traten  scharf  und  deutlich  hervor.  Wurde 
die  Salzperle  tiefer  in  den  Flammenmantel  eingeschoben,  so 
stieg   die  Helligkeit  des  Gesichtsfeldes,  dagegen   wurden   die 
Streifen  verwaschener,  da  das  Licht  dadurch  unhomogener  ge- 
worden war,  dass  die  Linien  sich  verbreitert  hatten.  Gleichzeitig 
verschoben  sich  die  Minima  und  verschwanden  schliesslich  bei 
weiterem  Einschieben  der  Perle  an  Stellen,  wo  sie  ursprünglich 
nicht  gelegen  hatten.    Die  gegenseitige  Entfernung  zweier  beim 
Beginne  der  Sichtbarkeit  des  Interferenzbildes  coincidirenden 
Streifen  im  Momente,  wo  sie  verschwanden,  wurde  in  Theilen 
der  Streifenabstände  geschätzt,  sowie  der  Sinn  der  Verschiebung 
f&r  die   einzelnen    Salze  festgestellt.     Die   Tiefe,   bis  zu   der 
die   Perlen   eingeschoben    werden  konnten,    ehe    die   Streifen 
vollständig  verschwanden,  ist  um   so   grösser,  je  geringer  die 

\)  F.  Zöllner,  Pogg.  Ann.  142.  p.  110.  1S70. 
2)  J.  J.  Müller,  Pogg.  Ann.  150.  p.  86.  1873. 
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Flüchtigkeit  der  Salze  ist,  und  je  weniger  das  von  ihnen 
gelieferte  Licht  dem  Unfaomogen werden  ausgesetzt  ist;  sie 
wurde  mit  Hülfe  der  oben  beschriebenen  Hebelvorrichtung 
gemessen.  Die  Stellung  der  Perle  gegenüber  dem  Flam* 
menmantel  bei  der  Bewegimg  des  Hebels  wurde  durch  be- 
sondere Versuche  bestimmt  und  von  Zeit  zu  Zeit  controlirt 
Schiebt  man  übrigens  die  Perle  noch  tiefer  in  die  Flamme  ein, 
so  kommt  man  bald  an  Stellen,  welche  dem  inneren,  kühleren 
Kegel  nahe  liegen,  die  Dampfentwickelung  nimmt  wieder  ab, 
die  Streifen  erscheinen  wieder.  Bei  noch  weiterem  Vorw&rts- 
schieben  führt  man  die  Perle  durch  den  vom  Spalt  des  Apparates 
abgewendeten  Theil  des  Flammenmantels,  und  die  Vorgänge 
wiederholen  sich.  Dadurch  erhält  man  bei  der  allmählichen 
Wanderung  der  Perle  durch  die  Flamme  ein  abwechselndes 
Verschwinden  und  Wiedererscheinen  der  Interferenzstreifen. 
Bei  ihrem  zweiten  Wiedererscheinen,  wo  die  Perle  sich  in  dem 
mittleren  Kegel  befindet,  sind  sie  nicht  so  deutUch  wie  anfangs, 
weil  durch  die  am  Platindraht  haftenden  Salzpartikelchen  die 
Theile  der  Flamme,  welche  der  Spaltöffnung  unmittelbar  gegen- 
überliegen, immer  noch  ziemlich  stark  gefärbt  bleiben.  Diese 
Erscheinung  erklärt  das  von  J.  J.  Müller^)  geschilderte  Alter- 
niren  der  Sichtbarkeit  der  Interferenzstreifen  (vgl.  oben  p.  48). 
Die  beobachteten  Verschiebungen  vollzogen  sich  bei  allen 
Salzperlen,  wenn  sie  ganz  langsam  in  die  Flamme  eingeführt 
wurden,  in  folgender  Weise.  Von  dem  Beginn  der  Lichtent- 
wickelung an  bUeb  die  Lage  der  Streifen  ziemlich  constant^ 
bis  die  Helligkeit  schon  einen  ziemlichen  Betrag  erreicht  hatte. 
Bei  weiter  gesteigerter  Dampfentwickelung  zeigten  die  Strei- 
fen plötzlich  sehr  starke  Bewegungen;  es  war  dann  meistens 
das  Maximum  der  noch  verwendbaren  Dampfmenge  erreicht^ 
so  dass  bei  noch  tieferem  Einschieben  nur  noch  geringe 
Verschiebungen  beobachtbar  waren.  Bei  der  plötzlich  ein- 
tretenden Verschiebung  der  Streifensysteme  gegeneinander  er- 
schien es,  namentlich  wenn  die  Verschiebung  gerade  einen 
Streifenabstand  betrug,  als  ob  überhaupt  keine  Verschie- 
bung stattgefunden  hätte.     Bei  äusserst  vorsichtiger  Führung 

1)  J.  J.  Müller^  Ber.  d.  Sachs.  Ges.  der  Wissensch.  math.-phys.  Cl. 
23.  p.  19.  1872. 
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des  Griffhebels  H  (Fig.  4)  war  es  aber  möglich,  alle  Stadieu 
des  Processes  zu  verfolgen  und  sich  von  der  Stetigkeit  der 
Erscheinung  zu  überzeugen.  Das  hier  angedeutete  plötzliche 
Anwachsen  der  Breite  einer  Spectrallinie,  wenn  ein  Complex 
gewisser  äusserer  Bedingungen  eben  erreicht  wird,  lässt  sich 
mit  ähnlichen  von  Hm.  Cornu^)  beobachteten  Erscheinungen 
vergleichen. 

Der  Smnj  nicht  aber  die  Grösse  der  beobachteten  Strei- 
fenverschiebungen  hat  sich  als  der  gleiche  erwiesen  bei 
allen  untersuchten  SpectralUnien.  Aus  der  bei  der  Ver- 
mehrung der  Dampfmenge  bemerkten  Verschiebung  der  Inter- 
ferenzstreifen ergiebt  sich  eine  Verminderung  der  mitt- 
leren Brechbarkeit  der  verbreiterten  Spectrallinien;  es  findet 
also  eine  stärkere  Verbreiterung  derselben  nach  der 
minder  brechbaren  Seite  hin  statt.  Dabei  ist  die  Grösse 
der  beobachteten  Verschiebung  für  alle  Plattendicken  bei  der- 
selben Lichtquelle  immer  nahezu  dieselbe.  Diese  ist  vom 
Grangunterschiede  unabhängig  und  hängt  nur  von  der  Art 
ab,  vne  die  Helligkeit  in  den  Interferenzstreifen  vertheilt 
ist,  und  wie  sich  diese  Vertheilung  bei  der  Aenderung  des 
Perlenortes  veitodert,  d.  h.  von  den  Helligkeitsverhältnissen 
der  einzelnen  Elemente  der  SpectralUnie.  Kleinere  Schwan- 
kungen können  daraus  entspringen,  dass  man  bei  den  verschie- 
denen Platten  die  Verbreitenmg  verschieden  weit  verfolgt,  und 
diese  eventuell  nicht  gleichförmig  fortschreitet  Bei  einer  Be- 
schränkung der  Beobachtungen  auf  wenige  Platten  ist  es  daher 
wichtig,  die  dünneren  Platten  zu  berücksichtigen;  die  an  ihnen 
beobachteten  Verschiebungen  geben  eine  untere  Grenze  der  wirk- 
lich stattgefundenen,  welche  der  Wahrheit  am  nächsten  kommt 
Ich  habe  für  eine  Reihe  von  Salzen  die  Grösse  der  Ver- 
schiebungen bei  verschieden  dicken  Platten  gemessen. 

In  der  folgenden  Zusammenstellung  der  Einzelergebnisse  be- 
zeichnet V  die  an  den  zerschnittenen  Interferenzplatten  beobach- 
teten Verschiebungen,  also  das  Doppelte  der  wirklich  stattgefun- 
denen, in  Theilen  der  ganzen  Streifenabstände.  Die  Grenzen  der 
Beobachtungen  sind  durch  das  Siclitbarwerden  der  Streifen  bei 


1)  Cornu,  Ann.  de  chim.  et  de  phys.  (6)  7.  p.  5.  1886. 
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der  geringsten  Erhellung  des  Gesichtsfeldes,  und  das  Verschwinden 
derselben  im  Gesichtsfelde  bei  maximaler  Helligkeit  gegeben. 
w  ist  in  MilUmetem  der  Weg,  den  die  Perle  zwischen 
diesen  Grenzen  innerhalb  der  Flamme  zurücklegt,  und  giebt 
ein  Maass  för  die  Homogenität  der  mit  einem  bestimmten  Sake 
erhaltenen  Flammenfärbung;  da  die  Dampfentwickelung  vom 
Bande  nach  dem  Innern  zunimmt,  so  kann  man  eine  einen 
homogener  leuchtenden  Dampf  Uefemde  Perle  tiefer  in  die 
Flamme  hineinschieben,  ehe  die  Streifen  yerschwinden;  wie 
diese  Grösse  mit  der  Flüchtigkeit  der  Salze  zusammenhängt, 
s.  w.  u.  Der  Flammenmantel  ist  an  der  benutzten  Stelle  8  mm 
dick;  die  Angabe  ti?  ==  8  sagt  demnach  aus,  dass  die  Tiefe  des 
Mantels  nicht  ausreichte,  um  bei  dem  betreffenden  Salze  die 
Streifen  zum  Verschwinden  zu  bringen.  Die  hinter  den  Platten- 
nummem  in  Klammern  stehenden  Zahlen  bedeuten  den  Gkmg- 
unterschied  f&r  die  betreffende  Strahlengattung  in  Wellen- 
längen. 

1)  Lithium.  Die  rothe  Lithiumlinie  (^  =  670,5/4^)  war 
im  Terquembrenner  so  hell,  dass  die  Beobachtungen  mit  der- 
selben besonders  sicher  waren;  dieselbe  wurde  daher  zurCon- 
trole  der  richtigen  Lage  der  beiden  Flattenhälften  vorzugs- 
weise benutzt  Verwendet  wurde  das  Chlorid  und  das  weniger 
flüchtige  Carbonat  mit  gleichem  Erfolge.  Die  nach  den  dickeren 
Plattenenden  gerichtete  Bewegung  der  Interferenzstreifen  bei 
Einschieben  der  Perlen  in  die  Flamme  war  bei  Platte  I  und  11 
sehr  deutlich.  Bei  den  grösseren  Gangunterschieden  der  Platten 
III  und  IV  trat  das  Verschwinden  der  Streifen  ziemlich  früh 
ein,  so  dass  sich  die  ganze  Verschiebung  sehr  rasch  vollzog. 
(Die  Angabe  in  der  früheren  'Arbeit,  dass  mit  Lithiumlicht 
die  Streifen  an  Platte  III  und  IV  nur  schwierig  zu  erkennen 
waren,  und  ähnliche  Bemerkungen  bei  anderen  Salzen,  stehen 
mit  den  erhaltenen  Resultaten  nicht  in  Widerspruch.  Dort 
wurden  die  farbigen  Flammen  durch  zerstäubte  Salzlösungen 
hergestellt,  und  die  Verhältnisse  sind  daher  daselbst  ganz  andere. 
Bei  der  vorliegenden  Versuchsanordnung  ist  bei  der  ersten  Berüh- 
rung der  Perle  mit  dem  Flammensaume  die  Homogenität  des 
Lichtes  eine  so  grosse,  dass  bei  allen  zur  Verfügung  stehenden 
Platten  Interferenzstreifen  sichtbar  sind.)    Es  wurde  erhalten: 
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Platte:  IV  III  II  I 

Gaogunterschied:        16600        153CK)        11700        5700 

V  1,0  0,9  0,9       0,9—1,2 

In  dem  letztgenannten  Falle  war  w  =  8.  Dui*cb  die  Beob- 
achtungen an  Platte,  I  ist  eine  Verschiebung  der  mittleren 
Wellenlänge  von  ^/i^oo  ^  oder  von  0,06  ju/n  angedeutet;  da  die 
Perle  dabei  durch  den  ganzen  Flammenmantel  geschoben  wurde, 
und  die  Streifen  nicht  verschwanden,  so  stellt  diese  Zahl  nicht 
nur  eine  untere  Grenze  der  Verschiebung,  sondern  walu-- 
scheinlich  deren  absoluten  Betrag  selbst  sehr  nahe  dar. 

2)  Thallium.  Von  den  Thalliumsalzen  wurde  ausschhess- 
Uch  das  Chlorid  verwendet.  Dasselbe  giebt  ein  sehr  homo- 
genes Licht,  die  Streifen  sind  scharf,  nur  erschwert  die  grosse 
Flüchtigkeit  des  Salzes  die  Beobachtungen.  Bringt  man  die 
Perle  nur  wenig  tief  in  die  Flamme,  so  tritt  plötzlich  ein  leb- 
haftes AufBanunen  ein,  und  die  gesammte  Salzmenge  ist  meist 
schon  verdampft,  ehe  das  Ange  Zeit  gehabt  hat,  die  Streifen- 
lage zu  erkennen.  Eine  Bestimmung  der  Tiefe,  bis  zu  welcher 
die  Perle  eingeführt  werden  kann,  ehe  die  Streifen  ver- 
schwinden, ist  daher  mit  grossen  Unsicherheiten  verknüpft; 
bei  Platte  11  wurde  w  =  3,5  gefunden.  Trotz  dieser  Schwie- 
rigkeit stimmen  die  verschiedenen,  bei  den  einzelnen  Platten 
erhaltenen  Zahlen  ziemlich  gut  untereinander  überein: 

Platte:  V  IV  III  II  I 

Gangunterschied:        27800        20900        19200        14700        7200 

V  0,6  0,6  0,7  0,5  0,7 

Durch  die  an  der  dünnsten  Platte  gemachten  Beobach- 
tungen wird  für  die  untere  Grenze  der  wirklichen  Aenderung 
der  mittleren  Wellenlänge  V20800  ^  oder  0,026  ^u  gefunden. 

3)  Kalium.  Wiewohl  für  die  Strahlengattungen  der  beiden 
Kaliumlinien  (Ä  =  768,5  und  404,4  pifA\  die  den  Enden  des  sicht- 
baren Spectrums  sehr  nahe  liegen,  das  Auge  sehr  wenig  em- 
pfindlich ist,  so  konnte  das  Licht  derselben  dennoch  für  den 
vorliegenden  Zweck  verwendet  werden  ^  wenn  möglichst  grosse 
Perlen  aus  Chlorkalium  benutzt  wurden.  Die  Resultate  sind 
freilich  etwas  weniger  sicher,  als  bei  den  anderen  Salzen. 

An  Platte  I  (4947)  wurde  v  =  0,6  für  die  rothe  Linie  er- 
halten;   für   die   violette  Linie   konnten   an  derselben   Platte 
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die  Streifen  ebenfalls,  wenn  auch  schwieriger,  beobachtet  werden. 
Hier  konnte  eine  Verschiebung  in  demselben  Sinne  wie  in 
allen  anderen  Fällen  constatirt,  aber  nicht  gemessen  werden. 
Dabei  schien  es,  als  wenn  die  Streifen  bei  der  violetten  Linie 
sich  rascher  verschöben,  als  bei  der  rothen. 

Die  Bestimmung  an  der  rothen  Linie  lässt  auf  eine  Wellen- 
längenänderung von  Vi649o  Wellenlänge  oder  0,046  iim  schliessen. 

4)  Strontium.  Die  dem  Strontium  charakteristische 
rothe  Flammenfärbung  wurde  am  besten  erhalten,  wenn  man 
die  Hauptmasse  der  an  den  Platindraht  geschmolzenen  Perle 
des  Chlorids  erst  abtropfen  Hess  und  nur  die  am  Drahte  noch 
haftenden  Spuren  benutzte  (bei  grossen  Massen  färbt  die 
Perle  gelb,  wie  die  Natriumsalze).  Die  blaue,  dem  Metalle 
zukommende  Linie  (^  =  460,4  jUju),  gab  deutliche  Streifen,  an 
denen  Verschiebungen  in  demselben  Sinne  wie  bei  den  anderen 
Linien  gefunden  wurden,  v  wurde  an  Platte  I  (8300)  etwa 
zu  0,7  geschätzt,  was  auf  eine  Wellenlängenänderung  der  Linie 
um  mehr  als  ^/jaroo  ^^^  eigenen  Betrages  oder  um  0,019  ^/ti 
deutet.  Die  quantitative  Bestimmung  ist  indessen  nicht  ganz 
sicher;  das  Auge  ermüdet  auffallend  rasch  fOr  das  grelle,  blaue 
Licht  dieser  Linie. 

5)  Natrium.  Ziemlich  verwickelt  sind  die  Verhältnisse 
beim  Natrium,  bei  dem  man  zwei  dicht  bei  einander  stehende 
Linien  hat,  deren  Interferenzsysteme  sich  übereinander  lagern. 
Aus  der  bei  einem  einzigen  Gangunterschiede  beobachteten 
Verschiebung  allein  kann  man  noch  nicht  auf  die  Art,  wie 
dieselbe  zu  Stande  gekommen  ist,  mit  Sicherheit  schliessen. 
Denn  eine  Verschiebung  in  dem  resultirenden  Interferenz- 
systeme kann  ebensowohl  durch  Aenderungen  der  Helligkeits- 
verhältnisse allein,  wie  durch  vdrkliche  einseitige  Verbreiterung 
der  einen  oder  anderen  Componente,  oder  endlich  durch  das 
Zusammenvrirken  beider  Momente  hervorgerufen  werden.  Bei 
gewissen  Lagen  der  einzelnen  Streifen  der  beiden  Systeme 
gegeneinander  kann  dadurch  unter  Umständen  sogar  eine  Strei- 
fenverschiebung resultiren,  welche  der,  welche  bei  anderen 
Lagen  eintritt,  gerade  entgegengesetzt  verläuft 

Ueber  den  speciellen  Verlauf  der  Verbreiterung  der 
Natriumlinien  und   die  dabei  auftretenden  Veränderungen  der 
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mittleren  Brechbarkeit  liegen  bisher  nur  vereinzelte  Beobach- 
tungen Yor.  Zöllner^)  machte  zuerst  darauf  aufmerksam, 
das8  die  brechbarere  Natriumlinie  stets  heller  als  die  minder 
brechbare  ist  und  sich  immer  stärker  als  die  minder  brech- 
bare verbreitert.  Femer  constatirte  er  an  der  minder  brech- 
baren Componente  eine  schwache  asymmetrische  Verbreite- 
rung,  welche  die  Mitte  der  Spectrallinie  nach  dem  Roth 
hin  verschob;  eine  derartige  Verschiebung  der  Mitte  bei  der 
Verbreiterung  konnte  an  der  brechbiueren  Componente  nicht 
bemerkt  werden.  Dass  die  Linie  D^  im  Sonnenspectrum 
dunkler  ist  als  D^,  und  vor  allen  Dingen,  dass  sie  zu  ge- 
wissen Zeiten  auffallend  viel  dunkler  und  breiter  als  diese 
wird,  kommt  hier  nicht  in  Betracht,  weil  nach  ThoUon*) 
bei  der  Linie  D^  sich  auf  eine  Linie  solaren  Ursprungs  eine 
atmosphärische  legt.  Hr.  W.  Dietrich^)  hat  fiir  das  Ver- 
hältniss  der  optischen  Helligkeit  der  brechbareren  Natriumlinie 
zu  der  der  minder  brechbaren  Componente  1,60  gefunden. 
Ferner  fand  Hr.  P.  Kurlbaum*),  als  er  das  Sonnenlicht 
durch  sehr  gi'osse  Natriumdampfmengen  schicktCi  dass  in  dem 
Spectrum  5.  Ordnung  eines  Rowland'schen  Gitters  sich  der 
Kern  von  D^  bei  starker  Verbreiterung  nach  dem  Violett,  der  von 
Z>j  nach  dem  Roth  hin  verschob.  Es  verhält  sich  hiemach 
die  eine  dieser  Linien  anders  als  alle  anderen  von  mir  be- 
obachteten, da  aber  hierbei  die  Linien  so  stark  verbreitert 
waren,  dass  die  Ränder  derselben  sich  beinahe  berührten,  so 
ist  es  fraglich,  ob  diese  Verhältnisse  mit  den  von  mir  unter- 
suchten vergleichbar  sind. 

Im  Folgenden  sind  zunächst  die  mit  Chlornatrium  an  ver- 
schiedenen Platten  angestellten  Versuche  zusammengestellt.  Es 
wurde  gefunden  für  die  Platte: 

V  (25200)  r  «  +  1,4,       IV  (18900)  v  =  -  0,3,        III  (17400)  v=  +1,1, 
n  (13400)  V  =»  4-  1,0—1,5,         I  (6500)  v  =  -f  1,2—1,5. 

Dabei  bedeutet   +,  resp.  — ,  dass  die  Verschiebung  der 


1)  Fr.  Zöllner,  Pogg.  Ann.  142.  p.  110.  1871. 

2)  Thollon,  Bull.  Astronom.  3.  p.  380.  18a6. 

3)  W.  Dietrich,  Wied.  Ann.  12.  p.  519.  1881. 

4)  Kurlbaum,  Wied.  Ann.  83.  p.  168.  1888. 
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Streifen  nach  dem  dickeren,  resp.   dünneren  Plattenende   bei 
tieferem  Einschieben  der  Perle  hin  erfolgte. 

Aas  den  Beobachtungen  an  einer  ganz  dünnen  Platte 
(J  =  0,131  mm  Gangunterschied  etwa  670  X),  welche  die  Streifen 
sehr  deutlich  bei  jeder  Lage  der  Perle  in  der  Flamme  zeigte, 
ergab  sich  nur  eine  äusserst  geringe  Verschiebung  von  höchstens 
^/lo  Streifenbreite.  Danach  ändert  sich  die  mittlere  Wellen- 
länge in  der  Flamme  um  höchstens  Viaioo  ^^®^  ^^  0,044  iijm. 

Die  bei  den  verschiedenen  Platten  gefundenen  voneinander 
abweichenden  Werthe,  vor  allem  der  eine  negative,  erfordern 
eine  nähere  Discussion. 

Wegen  des  grössten  Ghingunterschiedes  kommen  die  Ein- 
zelheiten der  Erscheinung  an  der  Platte  V  am  deutlichsten 
zum  Ausdruck.  Die  Streifen  sind  bei  den  geringsten  Dampf- 
meugen  äusserst  scharf;  wenn  die  Perle  vorsichtig  tiefer  in 
die  Flamme  geschoben  wird^  so  tritt  plötzlich  ein  Springen 
ein,  die  Interferenzstreifen  verschwinden  für  einen  Moment 
und  stellen  sich  nachher  wieder  ein,  doch  so,  dass  eine  Ver- 
schiebung von  mehr  als  einer  Streifenbreite  stattgefunden  hat; 
man  erkennt  dies  aus  dem  Sinne,  in  welchem  sie  sich  im  Mo- 
mente ihres  Verschwindens  und  Wiedererscheinens  bewegen. 
Wird  die  Dampfmenge  weiter  gesteigert,  so  zeigt  sich  vor 
dem  Unsichtbarwerden  noch  eine  geringe  Verschiebung.  Die 
den  beiden  Na-Linien  entsprechenden  Streifensysteme  gehen 
also  einmal  über  einander  hin. 

Berechnen  wir  nun  die  Lage  der  Streifen  in  beiden 
Literferenzsystemen  beim  Beginne  ihrer  Sichtbarkeit  Bei 
der  Erklärung  dieser  Erscheinungen  ist  zu  berücksichtigen, 
dass  die  Linie  Na^  heller  ist  als  Na^;  wir  wollen  die  An- 
nahme machen,  dass  das  Helligkeitsverhältniss  stets  1,6  bleibt 
(s.  o.);  wir  nehmen  femer  an,  dass  die  Na^ -Linie  sich  stärker 
nach  dem  Roth  hin  verbreiteit,  die  Na^-Linie  dagegen  nach 
beiden  Seiten  gleichmässig. 

Die  Platte  V  hat  eine  solche  Dicke,  dass  für  das  JNatrium- 
licht  {X  s=  589,2)  Interferenzstreifen  mit  ca.  25160  Ä  Qtmgunter- 
schied  entstehen.  Nach  je  490,8  X  Gangunterschied  fallen  die 
Maxima  der  einen  Linie  [X  =  588,9)  auf  die  Minima  der  an- 
deren  (A  =  589,5).    Nach   je   981,6  A  Gangunterschied  fallen 
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Maxima  auf  Maxima,  Minima  auf  Minima,  das  Phänomen  ist 
am  deutlichsten.  Der  nächst  niedrigere  Gangunterschied,  von 
dem  von  der  Platte  V  gegebenen  aus,  bei  dem  dies  eintritt, 
ist  der,  wo  der  24737.  Interferenzstreifen  der  Na^-Linie  auf 
den  24722.  der  Na^-Linie  fällt  Die  Maxima  von  Na^  fallen 
genau  zwischen  die  von  Naj  bei  dem  Grangunterschiede  25031  A, 
und  das  nächst  höhere  Maximum  liegt  bei  25522  X  Grang- 
unterschied.  Der  durch  die  Platte  V  gegebene  Gangunterschied 
liegt  so  zwischen  diesen  beiden  Stellen  maximaler  Intensität, 
dass  er  um  ca.  624  Wellenlängen  über  dem  unteren  Punkte,  um 
ca.  358  >U  unter  dem  oberen  Punkte  und  um  133  A«  über  der  Mitte 
liegt.  Da  982  X^  einem  Vorrücken  der  Streifen  von  Na^  um  eine 
ganze  Streifenbreite  gegen  die  von  Nag  entspricht,  so  liegen  bei 
der  benutzten  Platte  in  dem  resultirenden  Interferenzbilde  die 
Maxima  von  D^  um  etwa  0,6  Streifenbreite  vor  den  Maximis  der 
D^-\An\e  nach  dem  dickeren  Ende  der  Platte  zu.  Da  die 
Maxima  von  Na^  1,6  mal  so  hell  als  diejenigen  der  Na^-Linie 
sind,  so  erkennt  man,  dass  eine  asymmetrische  Verbreiterung 
von  Na^  nach  dem  Roth  hin  die  Minima  nach  dem  dickeren 
Plattenende  hin  verschiebt;  bei  einer  Verschiebung  der  Mitte 
der  Spectrallinie  um  Vboooo  ^  (^^  ^®  Maxima  des  vorge- 
schobenen Bandes  gerade  wieder  auf  die  ursprünglichen  Ma- 
xima fallen)  fallen  dabei  die  Minima  wieder  an  den  alten 
Ort,  sind  vorher  aber  einmal  über  die  Maxima  von  Nag  hin- 
weggegangen (s.  0.).  Bei  weiter  gesteigerter  Verbreiterung 
erreicht  der  relativ  geringe  Helligkeitsunterschied  an  Stellen 
der  Maxima  und  Minima  im  Vergleiche  zur  Gesammthelligkeit 
bald  die  physiologische  Grenze  der  Wahrnehmbarkeit.  Bei 
der  Entwickelung  wurde  angenommen,  dass  sich  die  Mitte  von 
Naj  bei  der  Verbreiterung  nicht  wesentlich  verschiebt;  jeden- 
fells  kann  sich  die  Mitte  von  Na2  nicht  in  dem  gleichen 
Maasse  wie  die  von  Na,  verschoben  haben,  und  vor  allem  nicht 
nach  der  entgegengesetzten  Seite,  weil  sonst  die  beobachteten 
Erscheinungen  ganz  andere  gewesen  wären. 

Die  negative  Verschiebung  bei  Platte  IV  erklärt  sich 
folgendermassen.  Platte  IV  giebt  bei  Natriumlicht  Gangunter- 
schiede von  ca.  18940  X\  bei  18650  l  Gangunterschied  liegen 
die  Maxima  von  Na^  und  Na2  übereinander,  die  Maxima  voa 
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JSa^  sind  denen  von  Na^  auf  der  Platte  also  um  ^^l^^^  oder 
rund  0,3  Streifenbreite  voraus.  Die  aus  der  üebereinander- 
lagerung  beider  Systeme  resultirenden  Minima  liegen  demnach 
näher  an  den  Seiten  der  Maxima  von  Na^,  welche  nach  der 
dünneren  Seite  der  Platte  hin  liegen.  Beginnt  die  Verbreite- 
rung, so  kann  im  allerersten  Moment  durch  die  Verbreiterung 
von  Naj  nach  dem  Roth  hin  eine  minimale  Verschiebung  der 
Minima  nach  dem  dickeren  Plattenende  hin  erfolgen.  Diese 
ist  aber  noch  nicht  sicher  bemerkbar,  weil  bei  den  ersten  An- 
fängen der  Lichtentwickelung  das  Gesichtsfeld  überhaupt  noch  zu 
dunkel  ist,  als  dass  man  Streifen  sicher  erkennen  könnte. 
(Einige  mal  glaube  ich  übrigens  diese  anfängliche  Verschie- 
bung in  positivem  Sinne  an  der  in  Kede  stehenden  Platte  be- 
merkt zu  haben).  Sowie  die  Dampfmenge  grösser  wird,  ver- 
breitert sich  Najj ,  und  zwar  stärker  als  Na^ ,  und  schiebt  dadurch 
die  Minima  in  negativem  Sinne  zurück.  Sehr  bald  tritt  gänz- 
liches Verschwinden  der  Streifen  ein;  damit  die  Streifen  wieder 
sichtbar  werden  sollen,  müsste  sich  die  Na^ -Linie  weit  stärker 
verbreitem,  als  einer  Wanderung  der  Maxima  der  Randstrahlen 
um  eine  ganze  Streifenbreite  entspricht;  dann  ist  aber  die  Ge- 
sammthelligkeit  schon  zu  gross  geworden,  als  dass  sich  Streifen 
noch  mit  der  nöthigen  Deutlichkeit  abheben  könnten,  sie  treten 
daher  nicht  wieder  auf.  Bei  den  übrigen  Platten,  welche  hier 
benutzt  wurden,  liegen  die  Verhältnisse  ähnlich  wie  bei  Platte  V, 
wie  die  folgende  Zusammenstellung  zeigt.  Daher  die  ent- 
sprechenden Resultate. 

Platte       I  II  m 

Gangunterschied 6480  A  13350  17420 

Vorhergehende  ganze  Periode 5890  12761  16687 

Differenz 590  589  738 

Die   Maxima   von   Naj   sind   denen   von  Na, 

voraus  um  Streifenbreiten 0,7  0,6  0,7 

Die  hier  angestellten  Betrachtungen  werden  qualitativ  durcq 
Versuche  an  den  N  ewton 'sehen  Gläsern  bestätigt.  Bei  ihnen 
besteht  die  positive  Streifen  Verschiebung  in  einer  Bewegung  nach 
dem  Rande  zu,  die  negative  in  einer  solchen  nach  der  Mitte 
hin.  Wenn  nun  einmal  die  Entfernungen  der  beiden  Interferenz- 
gläser so  gewählt  wurden,  dass  die  entsprechenden  Gangunter- 
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schiede  am  etwa  200  bis  400  Wellenlängen  unter  denen  einer 
gewissen  ganzen  Anzahl  von  Interferenzperioden  lag,  das  andere 
mal  so,  dass  sie  um  ebensoviel  über  diesen  Perioden  lagen, 
80  konnte  man  nach  Belieben  bald  Verschiebungen  in  dem 
einen»  bald  im  anderen  Sinne  hervorrufen.  Da  hierbei  aber  die 
Streifen  mit  einem  Faden  verglichen  werden  müssen,  so  eignen 
sich  diese  Versuche  aus  den  früher  auseinander  gesetzten  Gründen 
nicht  zu  quantitativen  Messungen. 

Die  oben  gemachten  Annahmen  über  die  Art  der  Ver- 
breiterung der  beiden  Natriumlinie,  welche  die  beobachteten 
I^änomene  vollkommen  erklären,  stimmen  vollständig  mit  der 
von  Zöllner  direct  beobachteten  Erscheinimg  überein.  Die 
Na^ -Linie  verbreitert  sich  nach  der  Seite  der  grösseren  Wellen- 
längen stärker  als  nach  der  anderen,  die  hellere  Nag -Linie 
verbreitert  sich  im  wesentlichen  gleich  stark  nach  beiden  Rich- 
tungen, aber  stärker  als  die  minder  brechbare  Na^ -Linie. 

Die  Grösse  der  Verschiebung  ist  bei  verschiedenen  Salzen 
desselben  Metalles  unter  denselben  Bedingungen  der  Licht- 
entwickelnng  im  allgemeinen  nicht  gleich  gross.  Die  Ab- 
weichungen sind  indess  gering,  wie  dies  die  folgende  Zu- 
sammenstellung der  Verschiebungen  zeigt,  die  sich  an  Platte  II 
bei  einer  Reihe  von  Natriumsalzen  ergeben  haben;  bei  jedem 
Salze  sind  die  aus  mehreren  Versuchen  gewonnenen  Werthe 
für  tc  beigefügt: 


V 

w 

V 

IC 

Cblomatrittin .    .    . 

+  1,0- 

-1,5 

3,0     Natriumborat  .     .     . 

•     1,4 

5,5 

Jodnatriam     .    . 

1,5 

1,5  ' 

sulfat  .    .    . 

•     1,1 

8,0 

Aetznatron     .    . 

1,4 

8,0  1  ( 

hyposulfit)    . 

.     1,3 

8,0 

Natriiunpbosphat 

1,2- 

-1,4 

8,0 

( 

nitrat)      .     . 

.     1,2 

2,5 

csrbonat 

1,3- 

-1,5 

5,0 

l 

chlorat)    .    . 

.     0,9 

2,0 

,•      bicarbonat 

1,1 

8,0 

Silicat .     .    . 

.     1,1 

8.0 

Bei  den  eingeklammerten  Salzen  fand  eine  Zersetzung 
unter  lebhafter  Lichtentwickelung  schon  in  geringer  Tiefe  statt; 
dadurch  ist  der  Werth  für  w  klein  ausgefallen. 

2)  Die  Ursache  der  Verbreiterung.  Die  Ursache, 
welcher  bei  den  vorgenommenen  Aenderungen  des  Perlen- 
ortes in  der  Flamme  die  beobachteten  Veränderungen  der 
mittleren  Brechbarkeit  der  Spectralünien  hauptsächlich  zuzu- 


80  H.  Ebert. 

schreiben  sind,  ergiebt  sich  aus  folgenden  Erörterungen.  Man 
kann  zwischen  Einflüssen,  die  sich  primär  ändern,  und  solchen 
unterscheiden,  die  sich  nur  als  Folge  der  ersteren  geltend 
machen,  also  secundärer  J^atur  sind. 

Mit  dem  Ort  der  Salzperle  ändert  man: 

a)  primär: 

1)  die  Dicke  der  strahlenden  Schicht  Die  in  der 
Flamme  sich  entwickelnden  Dämpfe  werden  durch  Convections- 
ströme  von  ihrem  Ursprünge  nach  entfernteren  Partien  ge- 
fuhrt; die  grössere  oder  geringere  Verbreitung  der  Dämpfe  ist 
demnach  verschieden,  je  nach  der  verschiedenen  Entfernung 
der  Perle  von  den  Grenzschichten.  2)  die  Temperatur, 
entsprechend  der  der  einzelnen  Theilen  der  Flamme.  3)  die 
Dampf  dichte,  d.  h.  die  in  der  Volumeneinheit  ent- 
haltene Dampfinenge,  und  damit  die  Zahl  der  in  der  Zeit- 
einheit stattfindenden  Zusammenstösse  gleichartiger  Molecüle. 
4)  die  Art  und  Energie  eventueller  chemischer  Pro- 
cesse,  die  sich  bei  den  verschiedenen  Salzen  in  der  Flamme 
abspielen.  Die  Lebhaftigkeit  derselben  ist  nach  dem  Mischungs- 
verhältnisse der  zur  Verbrennung  gelangenden  Gase  eine  sehr 
verschiedene.  Dieses  aber  variirt  vom  äusseren  Saume  der 
Flamme  nach  dem  Inneren  des  Flammeumantels  zu,  und  von 
diesem  wieder  nach  dem  inneren  Kegel  hin. 

b)  secundär:  die  Helligkeit,  welche  bedingt  ist  durch 
die  sämmtlichen  unter  a)  zusammengestellten  Momente. 

Durch  eine  besondere  Versuchsreihe  habe  ich^)  nachge- 
wiesen, dass  der  zuletzt  genannte  Einfluss  der  veränderten 
Helligkeit  für  sich  allein  keine  Veränderung  der  Wellenlänge 
der  Spectrallinien  hervorruft.  Wir  können  ims  demnach  hier 
auf  die  Untersuchung  der  primären  Einflüsse  beschränken. 

Folgendes  sind  die  Versuche,  die  ich  in  dieser  Bichtung 
angestellt  habe: 

1)  Einßuss  der  Dicke  der  strahlenden  Schicht,  Der  Einfluss 
der  vermehrten  Dicke  der  strahlenden  Schicht  beim  Hinein- 
schieben einer  Perle  in  die  Flamme  ist  in  so  fem  begrenzt, 
als  die  Dicke  des  Flammenmantels  im  Maximum  nur  8  mm  be- 


l)  H.  Ebert,  Wied.  Ann.  32.  p.  337.  1887. 
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trag.  Dass  Aenderungen  der  Schichtendicke  innerhalb  dieser 
Grenzen  allein  eine  Aenderung  der  mittleren  Brechbarkeit 
der  Spectrallinien  nicht  hervorrufen  können ,  zeigten  folgende 
Versuche. 

Zwei  Flammen  wurden  hintereinander  vor  dem  Spalt  des 
Spectralapparates  aufgestellt;  dieselben  wurden  in  der  früher 
angegebenen  Weise  durch  Zerstäuben  von  Salzlösungen  mit 
zwei  YoUständig  identischen,  gläsernen  Brennern  gefärbt.  Da- 
durch war  eine  völlig  gleichmässige  und  constante  Lichtentwicke- 
lung gesichert  Wurde  eine  nicht  allzu  starke  Salzlösung  (bei  den 
Natriomsalzen  am  besten  1 :  100  moleculai*)  angewendet,  so  ist 
bei  Belichtung  mit  beiden  Flammen  die  Helligkeit  stark  ver- 
mehrt, die  Homogenität  des  Lichtes  aber  immer  noch  eine  solche 
dass  die  Interferenzstreifen  deutlich  zu  sehen  sind.  Man  be- 
nutzt alsdann  eine  leuchtende  Schicht,  welche  die  vierfache 
Dicke  der  bei  den  Beobachtungen  über  Streifenverschiebung 
verwendeten  besitzt,  weil  die  Mäntel  der  Flammen  ringsum 
von  den  färbenden  Salzpartikelchen  vollständig  erfüllt  sind. 
Durch  Vorschieben  und  Zurückziehen  einer  Blechtafel  wurde 
das  Licht  der  zweiten  Flamme  abwechselnd  abgeblendet  imd 
zugelassen,  und  dadurch  die  Schichtendicke  abwechselnd  auf 
die  Grösse  2  und  4  gebracht,  die  Dicke  des  Flammenmantels 
gleich  1  gesetzt.  Dabei  war  nie  die  geringste  Verschiebung 
der  Literferenzstreifen  zu  bemerken.  Durch  die  Aenderung 
der  Helligkeit  wurde  zwar  das  Aussehen  der  Streifen  wesentlich 
geändei't,  indem  dieselben  bei  der  grösseren  Helligkeit  der 
Schichtendicke  4  viel  verwaschener  erschienen,  als  bei  Anwendung 
nur  einer  einzigen  Flamme,  da  im  ersteren  Falle  viel  mehr  von 
den  schwächeren  Bandpartien  der  Spectrallinien  über  die  Em- 
pfindungsschwelle treten.  Dagegen  blieben  die  Mitten  zweier 
in  gegenseitige  Verlängerung  gebrachter,  dunkler  Streifen  voll- 
kommen in  ihrer  gegenseitigen  Lage.  Demnach  kommt  bei 
den  vorliegenden  Aenderungen  der  Helligkeit  infolge  der  wech- 
selnden Schichtendicken  die  asymmetrische  Gestalt  der  Hellig- 
keitscurven,  wie  sie  den  einzelnen  Spectrallinien  entsprechen, 
ebenso  wenig  in  Betracht,  wie  bei  einer  indirecten  Schwächimg 
des  ausgesandten  Lichtes  auf  der  Bahn,  was  früher  nachge- 
wiesen wurde.     Jedenfalls  ist    der  Helligkeitsabfall  der  Spec- 
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trallinien,  so  lange  dieselben  noch  ihren  linienartigen  Charakter 
behalten,  ein  sehr  steiler,,  und  die  Verschiedenheit  ihrer  beider- 
seitigen Randpartien  unmerldich. 

Um  die  Zahl  der  den  Collimator  durchsetzenden  Strahlen 
noch  weiter  zu  steigern,  ohne  an  den  Lichtquellen  selbst  irgend 
eine  Veränderung  vorzunehmen,  wurde  hinter  den  Flammen 
ein  Hohlspiegel  von  27  cm  Krümmungsradius  und  15  cm  Durch- 
messer so  aufgestellt,  dass  sein  Krümmungsmittelpunkt  zwischen 
den  beiden  Flammen  lag,  imd  seine  Axe  mit  der  des  CoUimators 
zusammenfiel.  Die  Einstellimg  geschah  in  der  von  Hrn.  Gouy 
angegebenen  Weise  ^).  Sieht  man  von  den  schwachen  Absorp- 
tionen der  Strahlen  in  der  Flamme  selbst  ab,  so  kann  man 
auf  diese  Weise  die  achtfache  Dicke  benutzen.  Dabei  sind 
die  Streifen  ziemlich  stark  verwaschen,  sodass  eine  weitere 
Steigerung  der  Schichtendicke  unvortheilhaft  sein  würde.  Bei 
der  successiven  Benutzung  der  Dicken  8,  4,  2  und  umgekehrt 
durch  Zwischenhalten  einer  Blende  an  verschiedenen  Stellen 
wurde  auch  hier  niemals  eine  Streifenverschiebung  bemerkt. 

Wie  folgerichtig  demnach  auch  die  von  Zöllner*)  aus 
der  Art  der  Kirchhoffschen  Funktion  gezogenen  Conse- 
quenzen  bezüglich  der  Abhängigkeit  der  Strahlungen  der  Band- 
partien einer  isolirten  Spectrallinie  von  der  Dicke  der  leuch- 
tenden Schicht  im  allgemeinen  sind,  auf  die  vorliegenden  Fälle 
dürften  sie  keine  Anwendung  finden;  jedenfalls  sind  die  hier 
in  Anwendung  kommenden  Dickenänderungen  nicht  im  Stande, 
die  beobachteten  asymmetrischen  Verbreiterungen  zu  erklaren. 

2)  Einfluss  der  Temperatur.  Nach  den  Versuchen  von  Hm. 
Rossetti  ^)  ist  die  Temperatur  in  derselben  Schicht  der  Flamme 
eines  Bunsen'schen  Brenners  nahezu  dieselbe,  dagegen  zeigt 
sich,  dass  die  Temperatur  der  Flamme  in  ihren  verschiedenen 
Schichten  sehr  verschieden  ist.  So  ist  nach  Hrn.  Rossetti 
für  eine  Flamme,  bei  welcher  1  Liter  Gas  mit  3  Litern  Luft 
verbrennt,  die  Temperatur  an  der  Spitze  1116^,  am  äusseren 


1)  Gouy,  Ann.  de  chim.  et  de  phys.  (5)  18.  p.  44.  1879. 

2)  Fr.  Zöllner,  Bcr.  d.  Sachs.  Gres.  d.  Wissensch.  math.-phy8.  Cl. 
1870.  p.  233. 

3)  Fr.  Rossetti,  Gazz.  chimica  It.  7.  p.  422.  1877;  Beibl.  1.  p.  615. 
1877  u.  Atti  del  Ist.  Ven.  (5)  4.  p.  1.  1878;  BeibL  2.  p.  333.  1878. 
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Mantel  in  Höhe  der  Spitze  des  inneren  Kegels  1070**,  an  der 
Basis  des  inneren  Kegels  dagegen  nur  240^.  Bei  Veränderung 
der  Perlenlage  ist  demnach  die  Äenderung  der  Temperaturen 
nicht  nnbeträrchtlich.  Um  den  Einfluss  der  Temperatur  auf 
die  Lage  der  Interferenzstreifen  zu  prüfen,  wurde  bei  den  nach 
der  Zerstäubungsmethode  erzeugten  homogenen  Flammen  ein- 
mal die  Oasmenge  bei  unverändertem  Luftzutritte,  dann  die 
Laftmenge  bei  demselben  Gasquantum,  welches  verbrannt  wurde, 
endlich  beides  in  so  weiten  Grenzen  verändert,  als  es  die  zum 
Zustandekommen  einer  nicht  leuchtenden  Flamme  nöthigen  Be- 
dingungen überhaupt  gestatteten. 

Der  Gaszufiuss  ¥rurde  so  reguUrt,  dass  das  unmittelbar  vor 
dem  Brenner  eingeschaltete  Wassermanometer  constant  22  mm 
Wasserdruck  anzeigte;  die  dadurch  pro  Minute  in  den  Brenner 
eingeführte  Gasmenge  war  die  bei  allen  Versuchen  gewöhn- 
Uch  benutzte;  die  zugeführte  Luft  stand  unter  dem  constan- 
ten  Drucke  von  147  cm  Wasser.  Durch  Einleiten  des  Gas- 
luflgemisches  von  dem  Brenner  in  ein  Gasometer  von  bekann- 
tem Volumen  (wobei  dafür  gesorgt  war,  dass  das  austretende 
Grasgemisch  nur  einen  Druck  gleich  dem  der  äusseren  Atmosphäre 
zu  überwinden  hatte),  wurde  festgestellt,  dass  in  jeder  Minute 
2,1  Liter  Gemisch  durch  den  Brenner  hindurchgingen;  durch  geson- 
derte Bestimmung  der  Gas-  und  Luftmenge  wurde  das  den  obigen 
Drucken  entsprechende  Mischungsverhältniss  zu  1 : 3  bestimmt. 

Mit  dem  Gasdruck  wurde  nun  einerseits  bis  zu  33  mm 
aufwärts,  andererseits  bis  zu  17  mm  abwärts  gegangen.  Dabei 
erlitt  die  Helligkeit,  Grösse  und  der  ganze  Charakter  der 
Flamme  sehr  starke  Veränderungen,  nichtsdestoweniger  blieb 
die  Lage  der  Streifen  in  dem  Interferenzbilde  ungeändert. 

In  einer  anderen  Versuchsreihe  wurde  der  Druck  der 
Luft  von  147  cm  successive  bis  auf  86  cm  bei  constantem 
Graszuäuss  herabgesetzt;  auch  hier  war  keine  Streifenverschie- 
bung zu  beobachten.  Endlich  wurde  gleichzeitig  der  Luft-  und 
Gaszufluss  innerhalb  der  genannten  Grenzen  mit  demselben 
Erfolge  verändert. 

Die  Temperatur  einer  Flamme  hängt  von  der  Voll- 
ständigkeit der  sich  in  ihr  abspielenden  Verbrennungs- 
pro cesse   ab;   diese    ändern    sich    aber    mit  dem   Mischungs- 

6* 
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Terhältnisse  von  Luft  und  Gas  sehr  wesentlich.  So  fand 
Eossetti  bei  dem  Verbrennen  eines  Gasgemisches  von 
1  Baumtheil  Luft  und  1  Baumtheil  Gas  die  Temperatur  der 
Flammenspitze  gleich  1150®,  bei  einem  Gemisch  von  1  Theil' 
Gas  und  4  Theilen  Luft  nur  gleich  930°,  die  Temperatur  hatte 
sich  demnach  nahezu  in  dem  Verhältnisse  von  4  zu  3  ge- 
ändert. Daher  ist  anzunehmen,  dass  auch  bei  den  genannten 
Versuchen  die  Flammentemperatur  innerhalb  so  weiter  Grenzen 
verändert  wurde,  um  mit  den  Temperaturverschiedenheiten  an 
verschiedenen  Stellen  derselben  Flamme  bei  gleichem  Mischungs- 
verhältnisse wenigstens  angenähert  vergleichbar  zu  sein. 

Das  hier  gefundene  Kesultat  steht  scheinbar  mit  den  Ver- 
suchen des  Hm.  Fievez^J,  wonach  eine  Temperaturerhöhung 
aUein  schon  eine  starke  Verbreiterung  der  Linien  hervorzurufen 
vermag,  in  Widerspruch,  da  mit  Kücksicht  auf  die  sicher  vor- 
handene Asymmetrie  einer  grossen  Anzahl  von  Spectrallinien 
eine  einseitige  Verbreiterung  und  die  dieser  entsprechenden 
Wirkungen  auf  das  Interferenzbild  zu  erwarten  ist.  Da  in- 
dessHr.  Fievez  starke  electrische  Entladungen  zur  Erzeugung 
sehr  hoher  Temperaturen  angewandt  hat,  so  sind  die  Versuche 
nicht  vergleichbar. 

Entsprechend  der  Höhe  der  Gangunterschiede,  bis  zu 
welcher  ich  diese  Constanz  der  Streifenlage  beobachten  konnte 
bei  den  erwähnten  Aenderungen  an  der  Flamme,  glaube  ich  för 
die  Versuchsgrenzen  den  Satz  aussprechen  zu  können:  Solange 
Spectrallinien,  welche  sich  infolge  von  Temperatur- 
erhöhungen zu  verbreitern  anfangen,  eine  gewisse 
Breite  noch  nicht  tiberschritten  haben,  ist  ihre  mitt- 
lere Brechbarkeit  fast  bis  auf  Milliontel  des  eigenen 
Betrages   eine  Constante. 

Dass  sich  bei  den  soeben  beschriebenen  Versuchen  die  in 
der  Flamme  enthaltene  Dampfmenge  nicht  sehr  wesentlich  ge- 
ändert hat,  zeigt  folgende  Ueberlegung. 

Die  von  der  Volumeneinheit  Luft  aus  dem  Zerstäuber- 
getasse mitgeführte  und  in  den  Brenner  gebrachte  Menge 
der  zerstäubten  Salzlösung  ist  bis  zu  einem  gewissen  Grade  un- 


1)  Ch.  Fievez,  Bull,  de  l'Ac.  Belg.  (3)  7.  p.  147.  1884. 
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abhängig  von  der  Geschwindigkeit,  mit  welcher  die  Luft  dem 
Brenner  zuströmt  Bezeichnet  man  mit  y  die  von  der  Volumen- 
einheit fortgeführte  Gewichtsmenge  der  zerstäubten  Lösimg, 
«0  ist  bei  einem  Verbrauche  von  V  Volumeneinheiten  Luft  in 
der  Zeiteinheit  die  dem  Brenner  zugeftihrte  und  daselbst  zur 
Verdampfung  gebrachte  Salzmenge  proportional  mit  Vy^  etwa 
gleich  k  Vyy  wo  der  Factor  k  durch  die  Concentration  der 
Salzlösung  bestimmt  ist.  Beträgt  der  gleichzeitige  Gasverbrauch 
G  Volumeneinheiten,  so  kommen  in  jeder  Volumeneinheit  des 
brennenden  Gemisches  kVy  I  {V  +  G)  G^wichtstheile  Salz 
*in  der  Zeiteinheit  zur  Verdampfung.  Aendert  man  den  Luft- 
nnd  Gttödruck  in  irgend  einer  Weise,  sodass  die  entsprechenden 
Mengen  V  und  G'  werden,  so  ist  die  Dampfmenge  in  der 
Volumeneinheit  der  Flammen  gegeben  durch  k  Vyl(V'+  G'), 
die  Dampfinengen  haben  sich  also  in  dem  Verhältnisse  von 
V{V'+G')IV'{V+G)  geändert,  d.  h.  in  dem  Verhältnisse 
(1  -I-  G'l  Vyil  +  Gl  V).  Für  die  normalen  Druckbedingungen 
(22  mm,  resp.  147  cm)  war  GjV^  Vs-  ^^  durch  den  Brenner 
geflossenen  Mengen  sind  den  Wurzeln  aus  den  Drucken  pro- 
portional, die  den  beiden  extremsten  Fällen  entsprechenden 
Werthe  von  G' jV  sind  demnach  resp.  gleich: 

p:p.     und     ^:p, 

V22    Vl47  V22    yi47 

oder  rund  gleich  ^/g,  bezw.  */ß.  Bei  den  Aenderungen  von  Luft- 
und  Gaszufluss  innerhalb  der  oben  angeführten  Grenzen  ist 
demnach  die  in  der  Volumeneinheit  der  Flamme  enthaltene 
Dampfmenge  im  Maximum  im  Verhältnisse  13:9  geändert 
worden.  Die  folgenden  Untersuchungen  zeigen  aber,  dass  eine 
Aenderung  der  Dampfmenge  innerhalb  dieser  Grenzen  durch- 
aus noch  nicht  merkUch  werden  kann. 

3)  Einfluss  der  Dampfmenge  in  der  VolumeneinheiL  Dieser 
wurde  in  der  Weise  geprüft,  dass  durch  die  oben  erwähnte 
Anordnung  unmittelbar  hintereinander  zwei  in  der  Concentration 
möglichst  verschiedene  Salzlösungen  zerstäubt  wurden.  Durch 
Versuche  wurden  zunächst  die  stärksten  Concentrationen  er- 
mittelt, bei  denen  die  Interferenzstreifen  bei  dem  durch  die 
Platte  gegebenen  Gangunterschied  eben  noch  sichtbar  bUeben; 
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die  entsprechende  Dampfmenge  war  dabei  sehr  gross,  die 
Flanimenfärbung  sehr  intensiv.  Die  untere  Grenze  war  durch 
die  schwächste  Concentration  gegeben,  welche  bei  vorher  sorg- 
fältig durch  Ausspülen  des  Apparates  mit  Wasser  gereinigter 
Flamme  eben  noch  die  Streifen  erkennen  liess. 

Wenn  dann  durch  Umschalten  des  Dreiweghahnes,  durch 
welchen  die  Lösungen  dem  Zerstäuber  zuflössen,  unmittelbar 
nacheinander  die  Dampfmenge  von  ihrem  Minimum  zu  dem 
noch  verwendbaren  Maximum  gesteigert  wurde,  so  war  stets 
eine  deutliche  Streifenverschiebung  in  dem  gewöhnlichen 
Sinne  zu  bemerken.  Die  Streifenverschiebung  ging  in  dem 
Maasse  wieder  zurück,  als  sich  die  Flamme  nach  Ausschalten 
der  stäikeren  Concentration  und  Einschalten  einer  Flasche 
mit  destillirtem  Wasser  entfärbte.  Dies  zeigt:  Die  vermehrte 
Dampfmenge  ist  allein  die  Ursache  der  beobachte- 
ten, asymmetrischen  Verbreiterung  der  Spectral- 
linien  war. 

Dabei  schritt  mit  zunehmender  Dampfmenge  die  Verbrei- 
terung anfangs  nur  sehr  langsam  bis  zu  einem  gewissen 
Punkte  fort,  dann  erfolgte  aber  bei  verhältnissmässig  nur  geringer 
weiterer  Steigerung  der  Dampfmenge  plötzlich  eine  sehr  starke 
Verbreiterung,  welche  die  Interferenzstreifen  bald  zum  Ver- 
schwinden brachte  (vgl,  auch  oben  und  A.  Dewar^), 

Aus  diesen  Versuchen  folgt,  dass  auch  bei  der  Aenderung 
des  Perlenortes  in  der  Flamme  hauptsächlich  die  dadurch  her- 
beigeflihrte  Aenderung  der  Dampf  menge  die  besprochenen 
Verschiebungen  heiTorruft, 

Die  durch  die  Aenderung  der  Dampfmenge  selbst  in 
den  weitesten  Grenzen  hervorgerufene  Streifenverschiebung 
war  indessen  stets  kleiner,  als  die  bei  der  Veränderung  der 
Perlenlage  beobachtete.  So  wurde  an  Platte  II,  bei  welcher 
mit  Natriumlicht  Verschiebungen  von  1,0—1,5  Streifenbreiten 
mit  der  Perle  gefunden  waren,  bei  dem  Uebergange  von 
einer  Concentration  von  1 :  4000  zu  einer  solchen  von  1 :  7  nur 
Verschiebungen  von  0,4  Streifenbreiten  bemerkt.  Dabei  waren 
die   Streifen   bei   der  zuletzt  genannten  Concentration   schon 

1)  A.  De  war,  Proc.  Roy.  Inst.  Lond.  !•  April  1887.  p.  4. 
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sehr  verwaschen;  ein  Heruntergehen  mit  den  Concentrationen 
bis  auf  1 :  10000  führte  zu  keiner  Vergrösserung  der  Verschie- 
bung; hier  musste  wegen  Mangel  an  Helligkeit  abgebrochen 
werden. 

Nun  ist  aber  die  Menge  des  in  der  Volumeneinheit  der 
Flamme  enthaltenen  Dampfes  selbst  bei  Zerstäubung  der 
stärksten,  anwendbaren  Concentrationen  überhaupt  noch  ziemlich 
klein  gegen  die  Meoge,  welche  man  bei  directem  Einbringen  des 
Salzes  in  die  Flamme  erhält  Um  das  zu  zeigen,  habe  ich  die 
Quantität  Natriumsalz  bestimmt,  welche  in  dem  Falle,  wo 
die  Flammen  nach  der  Zerstäubungsmethode  gefärbt  werden, 
und  bei  dem  directen  Einbringen  einer  Salzperle  in  der  Volu- 
meneinheit des  verbrennenden  Gasluftgemisches  enthalten  ist 
Diese  Versuche  gestatten  auch  ein  Urtheil  über  die  Emissions- 
fahigkeit  der  Metalldämpfe;  sie  ergeben  die  Grössenordnung, 
welche  die  zu  einer  Flammenfärbung  von  bestimmter  Hellig- 
keit nöthigen  Dampfmengen  besitzen. 

Die  Menge  des  in  der  Zeiteinheit  dem  Brenner  zugeführten 
Flüsdgkeitsstaubes  wurde  dadurch  ermittelt,  dass  ein  Chlorcal- 
ciumrohr  auf  den  Brenner  gesetzt,  und  destillirtes  Wasser  eine 
Stunde  lang  zerstäubt  wurde.  Die  Gewichtszunahme  des  Chlorcal- 
ciumrohres  betrug  in  dieser  Zeit  bei  zwei  unter  einander  sehr 
gut  übereinstimmenden  Versuchen  sehr  nahe  2  g;  diese  Grösse 
stellt  eine  untere  Grenze  der  durch  den  Brenner  gegangenen 
Flüssigkeitsmenge  dar.  Die  Chlorcalciumstücke  waren  dabei  so 
locker  in  das  Bohr  geschüttet,  dass  durch  Vorsetzen  desselben 
der  Ausfluss  des  Gasluftgemenges  nicht  gehindert  wm*de,  wo- 
von ich  mich  direct  durch  Messung  der  ausgetretenen  Gas- 
menge mit  und  ohne  vorgelegtem  Chlorcalciumrohr  über- 
zeugte. Eine  obere  Grenze  giebt  die  Differenz  der  Gewichte 
der  in  der  Zerstäuberbime  vor  und  nach  dem  Versuche  ent- 
haltenen Wassermengen,  welche  beide  mal  sehr  nahe  3  g  be- 
trug. In  der  Minute  gehen  durch  den  Brenner  demnach  \  j^  g 
Wasser,  oder  da  wir  hier  jedenfalls  die  Unterschiede  des 
specifischen  Gewichts  und  der  Zähigkeit  vernachlässigen  können, 
^  30  8  Lösung.  Wurde  demnach  eine  Chlomatriumlösung  zer- 
stäubt, welche  1  g  Natrium  auf  7  g  Wasser  enthielt,  so  kam 
in  einer  Minute  ^,'2108  Natrium  in  der  Flamme  zum  Verdampfen ; 
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diese  Dampfmenge  vertheilte  sich  auf  2100  ccm  Grasluftgemisch, 
die  Volumeneinheit  der  Flamme  enthielt  demnach  etwa  V441 000  8 
des  Metalldampfes. 

.  Wenn  in  dieselbe  Flamme  beim  Zerstäuben  von  destillir- 
tem  Wasser  eine  Perle  von  ausgeglühtem  Chlomatrium  mitten 
in  den  Flammemnantel  (18  mm  über  dem  Platinnetze)  ge- 
bracht wurde,  so  wurde  etwa  Vs  des  Flammenmantels  gef&rbt. 
Durch  Wägen  des  die  Perle  tragenden  Platindrahtes  vor  und 
nach  dem  Versuche  wurde  mit  grosser  Uebereinstimmung  der 
verschiedenen  Versuche  gefunden,  dass  bei  einer  möglichst 
starken  Dampfentwickelung,  bei  der  die  Interferenzen  nur 
noch  bis  zu  10000  X  Gangunterschied  verfolgt  werden  konnten, 
in  einer  Minute  etwa  20  mg  Salz,  also  ca.  8  mg  Natrium  ver- 
dampften. Diese  vertheilen  sich  auf  ca.  700  ccm  Guslufb- 
gemisch,  die  Volumeneinheit  enthält  demnach  ca.  ^/qoooo  8 
Natrium,  also  etwa  fünfmal  mehr,  als  bei  der  stärksten  zer- 
stäubten Salzlösung. 

Hieraus  erklärt  sich  die  geringere  erreichbare  Verschie- 
bung bei  den  nach  der  Zerstäubungsmethode  erzeugten  Dichte- 
unterschieden gegenüber  den  bei  directem  Einführen  der  Me- 
talle durch  Salzperlen  erzielten  vollkommen. 

4)  Einfluss  der  chemischen  Processi  Die  in  den  Flammen 
sich  abspielenden  Verbrennungsprocesse  sind  sehr  verwickelter 
Natur;  speciell  in  dem  Falle,  wo  wir  die  Flamme  durch  Ein- 
führen eines  Metallsalzes  färben.  Indess  zeigen  die  Versuche, 
bei  denen  die  Zusammensetzimg  des  Gasluftgemisches  in  sehr 
weiten  Grenzen  verändert  wurde,  und  bei  denen  die  Streifen- 
lage unverändert  blieb,  dass  ein  Einfluss  der  wechselnden 
chemischen  Vorgänge,  wenn  überhaupt  vorhanden,  jedenfalls 
von  sehr  untergeordneter  Bedeutung  ist. 

Aus  den  obigen  Versuchen  ergiebt  sich  also: 

1)  In  allen  sechs  untersuchten  Fällen  (K«^  Li«, 
Na.,  TU,  Sra,  K^)  ist  die  Verbreiterung  der  Liniennach 
dem  minder  brechbaren  Ende  des  Spectrums  hin 
stärker,  als  nach  der  entgegengesetzten  Seite. 

2)  Die  Verbreiterung  wird  wesentlich  durch  die 
Vermehrung  der  Dampfmenge  hervorgerufen.  — 
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Nach  der  molecularen  Theorie  der  Strahlung  müssen  wir 
bei  den  inneren,  durch  Erregung  des  umgebenden  Aethers  zu 
Lichtschwingungen  Veranlassung  gebenden  Bewegungen  unter- 
scheiden zwischen  den  auf  den  freien  Bahnen  der  Molecüle  aus- 
gesandten Bewegungen  und  denen,  welche  von  den  Molecülen 
ausgehen,  während  sie  sich  in  ihren  gegenseitigen  Wirkungs- 
sphären befinden.  Die  ersteren  lassen  sich  immer  aus  ein- 
fachen Schwingungen  zusammensetzen,  für  welche  das  Kraft- 
gesetz durch  die  Differentialgleichung  gegeben  ist: 

wo  a  bj  Cj von  den  Eigenschaften  der  lichtgebenden  Theil- 

chen  abhängige  Constanten  bedeuten.  Dieselben  geben  zu 
isolirt'en,  scharfen  SpectraUinien  Veranlassung.  Zu  diesen  Schwin- 
gungen gesellen  sich  aber  in  jedem  Momente  mehr  oder  weniger 
solche,  welche  von  Molecülen  ausgesendet  werden,  die  sich  gerade 
in  ihrer  gegenseitigen  Wirkungssphäre  befinden.  Für  diese  gilt 
eine  andere  Differentialgleichung;  wir  müssen  uns  dieselbe  von 
solcher  Gestalt  denken,  dass  aus  ihr  Nebenschwingungen 
folgen,  d.  h.  Schwingungen,  deren  Periode  unendlich  wenig  von 
denen  der  Schwingungen  auf  der  freien  Bahn  verschieden  ist. 
Die  Uebereinanderlagerung  aller  dieser  gestörten  Schwingungs- 
bewegungen giebt  zu  einer  Verbreiterung  der  Spectrallinien 
Veranlassung.  Dabei  ist  die  Entfernung  einer  Nebenschwingung 
Ton  der  Grundschwingung  um  so  grösser,  je  tiefer  die  Störung 
in  die  Schwingungsweise  des  Molecüls  eingreift. 

Vermehrt  man  die  Temperatur,  so  steigert  man  die  mole- 
cularen Geschwindigkeiten  und  damit  die  Zahl  der  Zusammen- 
stösse.  In  einem  Gasgemisch,  in  dem  sich  ein  leuchtender 
Dampf  befindet,  wird  bei  der  Steigerung  der  Temperatur 
die  Zahl  der  zwischen  gleichartigen  Molecülen  stattfindenden 
Zttsanunenstösse  nicht  stark  vermehrt,  da  die  in  der  Volu- 
meneinheit enthaltene  Zahl  derselben,  wie  die  oben  durch- 
geführten Berechnungen  zeigen,  verschwindend  klein  gegen  die 
Zahl  der  vorhandenen  Gasmolecüle  ist.  Nun  sind  es  aber 
wesentlich  nur  die  Zusammenstösse  gleichartiger  Molecüle, 
welche  erfahrungsgemäss  eine  tiefere  Veränderung  der  inneren 
Schwingungsweisen  hervorzurufen  vermögen.   Eine  Temperatur- 
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Steigerung  allein,  bei  constanter  Zusammensetzung,  vermag  also 
nur  eine  verhältnissmässig  geringe  Verbreiterung  der  Spectral- 
linien  hervorzurufen. 

Wenn  wir  dagegen  die  in  der  Volumeneinheit  enthaltene 
Dampfmenge  steigern,  so  kommen  viel  häufiger  gleichartige 
Molecüle  zum  Zusammenprall,  die  Verbreiterung  der  Linien 
wird  demnach  eine  viel  erheblichere  sein.  Dies  stimmt  voll- 
ständig mit  den  oben  gefundenen  experimentellen  Daten  überein. 

Warum  bei  diesem  Verbreiterungsprocesse  aber  immer 
eine  stärkere  Verbreiterung  nach  dem  Roth  hin  stattfindet, 
lässt  sich  auf  Grund  der  bis  jetzt  gewonnenen  Einsichten  in 
das  Wesen  des  Leuchtens  noch  nicht  klar  erkennen..  Hr.  Li- 
veing^)  denkt  sich  die  gleichartigen  materiellen  Theilchen, 
wenn  sie  in  ihre  gegenseitige  Wirkungssphäre  kommen,  in  der 
Weise  aufeinander  wirkend,  dass  sie  sich  gleich  zu  stimmen 
suchen,  d.  h.  eine  einzige  resultirende  Schwingungsform  in  dem 
umgebenden  Aether  anzuregen  streben.  Die  Versuche  zeigen, 
dass  dabei  im  allgemeinen  Schwingungen  von  längerer  Periode 
resultiren  würden. 

Etwas  ganz  Aehnliches  findet  bei  den  fluorescenz- 
erscheinungen  in  den  Körpern  statt,  welche  dem  Stokes'- 
schen  Gesetze  gehorchen.  Hier  werden  auch  bei  der  ESn- 
wirkung  von  Schwingungen  kürzerer  Periode  solche  von  län- 
gerer Periode  angeregt.  Hr. G.G. St ok es*)  hat  versucht,  diese 
Erscheinung  aus  mechanischen  Betrachtungen  über  die  Art  der 
Schwingungen  im  Molecül  abzuleiten.  Indessen  haben  die 
Discussionen  nach  dieser  Sichtung  noch  nicht  den  erforder- 
lichen Grad  von  Strenge  erreicht,  dass  man  aus  ihnen  die 
zuletzt  genannten  Erscheinungen  vollständig  zu  erklären  vermag. 

Zum  Schlüsse  drängt  es  mich.  Hm.  Professor  Dr.  Eilhard 
Wiedemann  für  die  vielseitige  Anregung  und  Unterstützung, 
die  er  mir  auch  bei  dieser  Arbeit  hat  zu  Theil  werden  lassen, 
meinen  wärmsten  Dank  auszusprechen. 

Erlangen,  Physik.  Inst,  der  Univ.  Februar  1888. 

1)  G.  D.  Liveing,  Chemical  equilibrium,  the  resiilt  of  the  dissipatioii 
of  energy.    Cambridge  1885.  p.  92. 

2)  G.  G.  Stokes,  Pogg.  Ann.  Ergbd.  4.  p.  326  f.  1854. 
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VI.    Ueber  den  Einfluss  des  Druckes 

auf  den   Brechungseocponenten   des    Wassers  für 

NatriunUicht ;    van  L.  Zehn  der. 

(Inauguraldissertation,  für  die  Annalen  bearbeitet  vom  Hrn.  Verf.) 

(Biers«  Taf.  I    Fig.  6-10.) 


Die  Untersuchung  der  Aenderung  des  Brechungsexpo 
nenten  hat  in  erster  Linie  grosses  theoretisches  Interesse, 
weil  sich  aus  neueren  Lichttheorien  physikalische  Beziehungen 
ergeben  haben,  in  welche  der  Brechungsexponent  eingetreten 
ist  Es  lässt  sich  also  die  Richtigkeit  dieser  Theorien  durch 
Untersuchung  des  Brechungsexponenten  prüfen.  Sodann  ist 
es  für  praktische  Zwecke,  für  Experimentaluntersuchungen, 
wünschenswerth,  genau  über  die  Aenderungen  der  Brechungs- 
exponenten informirt  zu  sein.  Aus  diesem  Grunde  veran- 
lasste mich  Hr.  Prof.  Röntgen,  Untersuchungen  über  den 
EinSuss  des  Druckes  auf  die  Aenderung  des  Brechungsex- 
ponenten in  Angriff  zu  nehmen,  weil  solche  Versuche  mit 
ziemlich  grosser  Präcision  ausgeführt  werden  können,  und 
weil  dagegen  aus  den  bisher  anderwärts  veröffentlichten  Be- 
obachtungen hervorgeht,  dass  bei  denselben  die  Grenze  der 
möglichen  Genauigkeit  bei  weitem  noch  nicht  erreicht  ist. 
In  meiner  Inauguraldissertation  veröffentlichte  ich  meine 
Untersuchungen  mit  Wasser  von  18^  für  Natriumlicht;  seit- 
her habe  ich  noch  weitere  Beobachtungen  mit  Wasser  bei 
anderen  Temperaturen,  bis  zu  0®,  gesammelt.  Weiterhin  be- 
absichtige ich,  andere  Flüssigkeiten  ähnlichen  Versuchen 
zu  unterwerfen.  Da  aber  die  Herstellung  eines  neuen^  ver- 
besserten Apparates  ziemlich  viel  Zeit  in  Anspruch  nimmt, 
will  ich  hier  vorläufig  eine  Bearbeitung  meiner  Dissertation, 
sowie  die  seitherigen,  daran  anschliessenden  Versuche  mit- 
theilen. 

Experimentaluntersuchungen,  welche  sich  auf  die  vor- 
liegende Frage  beziehen,  wurden  bisher  meines  Wissens  nur 
veröffentlicht   von   den   Herren   Jamin^),    Mascart*)   und 


1)  Jamin,  Ann.  de  chim.  et  de  phys.  52.  p.  163.  1858. 

2)  Mascart,  Pogg.  Ann.  153.  p.  154.  1874. 


92  L.  Zehnder. 

später  von  Hrn.  Quincke^);  alle  drei  Beobachter  kamen 
aber  zu  verschiedenen,  miteinander  ganz  und  gar  unverträg- 
lichen Resultaten. 

Hr.  J  am  in  untersuchte  mit  seinem  In terferentialrefrac- 
tor  die  Aenderung  des  Brechungsexponenten  von  Wasser 
für  weisses  Licht ,  indem  er  mit  Hülfe  seines  Compensators 
die  durch  Druckänderung  bewirkte  Verschiebung  der  Inter- 
ferenzstreifen compensirte,  d.  h.  die  Streifen  wieder  in  die 
anfängliche  Stellung  zurückführte.  Die  Art  dieser  Beobach- 
tungsweise mit  weissem  Lichte  und  die  Benutzung  des  Com- 
pensators sind  wohl  die  Ursache,  dass  die  einzelnen  Ab- 
lesungen in  gleichen  Beobachtungsreihen  Abweichungen  von 
7  Proc.  zeigen.  Im  übrigen  hat  Hr.  Jamin  mit  vieler  Sorg- 
falt die  von  ihm  erkannten  Fehlerquellen  beseitigt. 

Hr.  Mascart  prüfte  die  Ergebnisse  von  Hm.  Jamin. 
Er  theilte  einen  Lichtstrahl  —  nach  den  Angaben  von  Hrn. 
Fizeau  —  durch  eine  <  förmige  Doppelplatte  in  zwei  paral- 
lele Strahlen ,  liess  jeden  derselben  durch  eine  2  m  lange, 
mit  Wasser  gefüllte  Röhre  gehen,  vereinigte  die  Strahlen 
wieder  durch  eine  entsprechende,  entgegengesetzt  stehende 
Doppelplatte  und  führte  dieselben  endlich  durch  ein  Prisma. 
Bei  Druckänderungen  in  einer  der  Röhren  entstanden  Tal- 
bot'sehe  Streifen  im  Spectrum.  Die  Verschiebungen  dieser 
Streifen  fand  aber  Hr.  Mascart  nicht  dem  Drucke  propor- 
tional Seine  Resultate  waren  überhaupt  der  Art,  dass  er 
ganz  andere  Schlüsse  als  Hr.  Jamin  aus  denselben  ziehen 
musste. 

Hr.  Quincke  benutzte  für  seine  Beobachtungen  wieder 
den  Jamin 'sehen  Interferentialrefractor,  wählte  aber  die 
Sonne  als  Lichtquelle.  Um  homogenes  Licht  zu  erhalten, 
zerlegte  er  das  Sonnenlicht  durch  Prismen  in  ein  Spectrum, 
nachdem  dasselbe  die  Versuchsröhre  durchlaufen  hatte;  er 
beobachtete  im  Spectrum  die  Fraunhofer' sehen  Linien, 
ferner  bei  Druckänderungen  die  jenen  parallel  gestellten 
Interferenzstreifen,  welche  vor  bestimmten  Fraunhofer'- 
schen   Linien    vorbeiwanderten.     Die   ganze   Zahl   vorbeige- 

1)  Quincke,  VVied.  Anu.  19.  p.  401.  1883. 
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gangener  Streifen  zählte  er,  die  Bruchtfaeile  berechnete  er 
j  ans  der  Drehung  eines  J  am  in 'sehen  Compensators.  Nach- 
dem er  in  der  Rohrleitung  einen  niedrigen  Druck  erzeugt 
hatte,  beobachtete  er  die  Streifenverschiebung  bei  langsamem 
Luftzutritt^  also  bei  Druckerhöhungen.  Ausser  Wasser  unter- 
suchte Herr  Quincke  noch  andere  Flüssigkeiten. 
!  Die  einzelnen  Beobachtungen  in  den  Versuchsreihen  von 

Hm.  Quincke  weichen  noch  ungefähr  um  denselben  Betrag 
voneinander  ab,  wie  bei  Hrn.  Jamin,  nämlich  bis  zu  8  Proc.^ 
\  sodass  man  wohl  annehmen  darf,  dieselben  seien  vielleicht 
mehr  zur  Orientirung  ausgeführt  worden,  als  zu  dem  Zwecke^ 
wirkliche  Folgerungen  aus  denselben  zu  ziehen.  Und  in  der 
That  sind  auch  die  Anordnungen  von  Hrn.  Quincke  nicht 
ein¥nirfBfrei,  sodass  man  in  mannigfacher  Hinsicht  eine  Ver* 
Tollkommnung  derselben  wünschen  möchte. 

Ich  benutzte  zu  meinen  Versuchen  einen  durch  das 
physikalische  Institut  in  Giessen  von  Hrn.  Dubosq  in  Paris 
bezogenen  vorzüglichen  J amin' sehen  In terferentialrefractor» 
Princip  und  Construction  desselben  sind  schon  vielfach  erläu- 
tert worden  (Fig.  6);  nur  auf  die  Theorie  der  beobachteten 
Interferenzerscheinungen  möchte  ich  noch  etwas  näher  ein- 
gehen. 

Auf  die  erste  planparallele  Platte  des  Interferentialre- 
fractors  fällt  in  schräger  Kichtung  ein  durch  eine  Cylinder- 
linse  mit  verticaler  Axe  in  die  Länge  gezogener  LichtkegeL 
Auf  den  ersten  Blick  sollte  es  also  scheinen,  dass  die  Inter- 
ferenzen sich  dem  Auge  als  verticale  Streifen  darbieten 
w&rden;  sie  sind  aber  horizontal  am  deutlichsten  im  Appa- 
rate zu  sehen,  oder  als  ellipsenähnliche  Curvenbogen.  Den 
Grund  dieser  Erscheinung  suchte  ich  in  dem  Werth  de» 
Hm.  Ketteier ^)  über  Farbenzerstreuung  der  Oase.  Nun 
sind  aber  seine  Ableitungen ,  wie  er  selbst  schreibt ,  alle 
nar  in  Kürze  abgewickelt,  und  zwar  so  gedrängt,  dass  sie 
Vielen,  die  sich  nicht  die  nöthige  Zeit  dazu  nehmen  können,, 
undeutlich  bleiben  dürften.  Deshalb  habe  ich  Hrn.  Ket- 
teier's  Gleichungen  nachzurechnen  gesucht.     Dabei  bediene 


1)  Ketteier,  Beobacht.  Üb.  Farbenzerstreuung  der  Gase.  Bonn  1865. 
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ich  mich  im  wesentlichen  der  Figuren  des  Hrn.  Ketteier 
zur  bequemeren  Vergleichung,  sowie  der  von  ihm  gewählten 
Buchstabenbezeichnung. 

N,ehmen  wir  an,  es  trete  von  O  (Fig.  8)  aus  der  Licht- 
quelle ein  beliebiger  Strahl  schräg  auf  die  erste  Platte  M, 
unter  beliebigem  Winkel,  so  wird  derselbe  in  A  theils  reflec- 
tirt,  theils  gebrochen.  Der  reflectirte  Strahl  geht  von  A  nach 
E  weiter.  Von  E  aus  betrachten  wir  nur  noch  den  in  die 
zweite  Platte  N  gebrochenen  uns  besonders  interessirenden 
Strahl,  welcher  den  Weg  EFG  V  zurücklegt,  während  der  bei 
A  in  die  Platte  M  hineingebrochene  Strahl  nach  Zurück- 
legung des  Weges  ABCDV  mit  dem  vorhin  betrachteten 
Strahle  parallel  das  System  verlässt  und  also  mit  diesem  zur 
Interferenz  kommt,  wenn  die  zwei  Parallelen  durch  eine  Linse 
(event.  durch  das  Auge)  in  einen  Punkt  concentrirt  werden. 
Die  verschiedene  Länge  der  eben  bezeichneten  Wege  beider 
Strahlen  ist  für  die  Entstehung  der  Interferenz  wesentlich 
und  also  in  erster  Linie  zu  berechnen.  Da  der  Strahl  OA 
in  ganz  beliebiger  Richtung  auf  die  Platte  M  fallend  gedacht 
wird,  so  liegen  nur  die  Strahlen  OAE  und  OABCD  in  einer 
Ebene,  in  der  Ebene  durch  den  Strahl  OA  und  durch  das 
Einfallsloth  auf  die  Platte  M,  welche  Ebene  wir  jetzt  als 
unsere  Zeichnungsebene  auffassen.  Die  übrigen  Wege  EFG  V 
und  2>F  treten  aus  dieser  Ebene  heraus,  dagegen  bewegen 
sie  sich  in  zwei  untereinander  parallelen  Ebenen  weiter,  weil 
sie  wenigstens  parallel  auf  die  Platte  N  einfielen.  Diese 
letzteren  gezeichneten  Linien  sind  also  nur  Projectionen  auf 
die  Ebene  der  Zeichnung.  Ebenso  ist  der  in  der  Zeichnung 
auftretende  Winkel  beider  Platten  nicht  der  Neigungswinkel 
derselben  gegeneinander,  sondern  eine  Projection  a  dieses 
Winkels,  weil  die  Platte  N  von  der  Zeichnungsebene  im  all- 
gemeinen nicht  senkrecht  geschnitten  werden  kann.  Ziehen 
wir  noch  in  der  Fig.  8  EL  parallel  A  C  und  von  dem  End- 
punkte des  Strahles  CD^  d.  h.  von  D  aus  die  Senkrechte  DK 
auf  den  Strahl  G  T,  so  wird  die  Wegdifferenz  beider  Strahlen, 
wie  leicht  zu  ersehen: 

(1)  A=^2nAB  +  LD--  2nEF-  GK, 
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wenn  beide  Platten  denselben  Brechungsexponenten  n  gegen 
das  sie   umgebende  Medium  (Luft)  besitzen.    Sind  r  und  r 
die  Brechungswinkel  der  von  uns  verfolgten  Strahlen  in  den 
Platten  M  und  N,  femer  D  und  Z>'  die  resp.  Plattendickeu, 
80  sind: 


cos  r  '  cos  r 

femer  ergibt  sich  aus  dem  Dreieck  DEL  die  Länge: 

j  l^  __  EL .  sin  a '  _  2JP  tg  r .  sin  a ' 
""    BvaLDE  """     co8(»  +  a') 

wenn  wir  noch  mit  i  und  i  die  Einfallswinkel  unseres  be- 
trachteten Strahles  mit  den  resp.  Ebenen  M  und  N  be- 
zeichnen. 

Zur  Bestimmung  der  Länge  GK  denke  man  sich  die 
Vorderfläche  V  der  Platte  N  in  die  Zeichnungsebene  umge- 
klappt (Fig.  7),  so  werden  die  zwei  betrachteten  Strahlen 
diese  Vorderfläche  VixaE  und  in  D  unter  bestimmtem,  gleichem 
Einfallswinkel  treffen.  Die  Linie  ED  muss  die  Schnittlinie 
der  früheren  Zeichnungsebene  mit  der  jetzigen,  d.  h.  mit  der 
Vorderfl&che  V  der  Platte  N  sein.  Tritt  der  eine  Strahl  bei 
E  ins  Innere  der  Platte  N  und  in  einem  Punkte  G  wieder 
ans,  so  ist  die  Linie  EG  die  Normalprojection  der  Richtung 
des  Strahles  durch  E  auf  die  Fläche  V,  Der  Strahl  geht 
weiter  Ton  G  nach  Kj  immer  in  der  Einfallsebene  des  in 
E  ankommenden  Strahles  in  Beziehung  auf  die  Platte  iV, 
welche  Ebene  also  durch  das  Loth  der  Platte  IS  in  E  und 
durch  den  Strahl  selbst  bestimmt  wird.  Wir  bezeichnen  diese 
Ebene  mit  W  (in  der  Figur  schraffirt  und  perspectivisch  ge- 
zeichnet). Da  diese  Ebene  fT  senkrecht  steht  auf  der  jetzigen 
Zeichnungsebene,  so  schneidet  bekannterweise  eine  durch 
unsere  früher  construirte  Normale  Z^Jf  normal  zu  GK  gelegte 
Ebene  die  Zeichnungsebene  in  einer  Geraden  DP  senkrecht 
tu  EPj  ferner  die  Ebene  W  in  PK  senkrecht  zu  GK,  Der 
in  der  Ebene  W  auftretende  Winkel  PGK  ist  natürlich  der 
Complementswinkel  des  Einfallswinkels  für  die  Platte  N^  also 
90  —  r.  Sei  noch  ß  der  Winkel  der  Schnittlinien  der  beiden 
Einfallsebenen  (für  die  Platten  M  und  N)  mit  der  Vorder- 


96  L.  Zehnder. 

fläche  V  der  Platte  N,  also  der  Winkel  von  ED  gegen  EG^ 
so  wird  nun  die  gesuchte  Länge: 

GK^  GP  sin  i\ 
GP^EP-EG^EDcosß--2D'igr\ 

und  weil  sich  aus  der  vorigen  Figur  (7)  die  Länge  von  ED 
vermittelst  des  schon  früher  betrachteten  kleinen  Dreieckes 
ergibt: 

p.jy  _  JEL,jmJSLD  _  2Jtgrco8> 
""       sin  Li)E  cos  (»  +  «') 

SO  wird: 

GK^2\d  -^~^\^  cos  5  -  D'  tgr'l  sini'. 

L       C08  (» +  a  )  ^  ®     J 

Um  die  Beziehungen  der  Winkel  untereinander  leicht 
zu  übersehen,  denken  wir  uns  von  allen  in  den  Figuren  7 
und  8  auftretenden  Ebenen  und  Geraden  die  Richtungen  in 
eine  Kugel  mit  dem  Radius  Eins  eingezeichnet  (Fig.  9).  Seien 
also  LO  und  LO  die  beiden  Einfallslothe,  darauf  senkrecht 
die  Ebenen  OBE  und  OBD,  entsprechend  den  resp.  Platten 
i>f  und  N.  Sei  femer  OS  die  Richtung  der  Strahlen  AE  und 
CD  von  Fig.  7.  Nun  ist  in  der  Figur  leicht  zu  erkennen, 
dass  '^ABC^  a  ist,  gleich  dem  Winkel  beider  Platten  mit- 
einander. Ferner  ist  ^C=a';  SL  =  i;  Si'-i';  DC^ß, 
und  es  ergibt  sich  aus  dem  bei  D  rechtwinkligen  sphärischen 
Dreiecke: 

cos  DC=  — -^  VC      oder:      cos  /?  —  —y~-,^  • 

Durch  Einsetzen  dieser  Relation  in  die  frühere  Gleichung 
erhält  man: 

GK=2D  tgr  tg{i  +  u)  cosi  -  2Z>'  tgr'  sini'. 

Setzt  man  nun  die  vier  erhaltenen  Weglängen  in  die 
erste  Gleichung  für  A  ein,  sondert  die  Factoren  Djcosr  und 
D'jcosr  ab  und  löst  im  Zähler  sinii  +  a)  auf,  so  heben 
sich  die  Glieder  mit  a'  weg,  und  es  bleibt: 

J  =  —  —  r?i  —  sm r  sm i\  — ,  [n  —  sm r  sm i  |. 

Drückt  man  noch  die  Winkel  r  und  r'  durch  i  und  i'  aus, 
mit  Hülfe  des  Brechungsexponenten  n,  also  sinr^sini/n 
u.  s.  w.,  so  wird  einfach: 


1 


Brechung  von  fVasser  unter  Druck.  07 

(2)  i  =  Z>V7i«-8in«2  -  Z>'Vn»- sin*?. 

Was  die  Form  der  Streifen  betrifft ,  so  denkt  sich 
Hr.  Ketteier  das  Auge  als  Spitze  eines  Kegels  von  unendlich 
grosser  Basis.  Es  seien  dann  die  Beziehungen  zwischen  den 
beiden  EinüeJlswinkeln  i  und  i'  aufzusuchen,  in  die  Gleichung 
zu  setzen  und  letztere  als  Polargleichung  der  in  eine  Hohl- 
kugel gezeichneten  Curven  zu  behandeln.  Zur  Erläuterung 
dieser  Anschauungen  möchte  ich  Folgendes  beifügen:  Die 
aus  dem  Interferentialrefractor  in  das  Auge  gelangenden 
Strahlenpaare  bilden  gewisse  Winkel  mit  der  zweiten  Platte  N^ 
nämlich  die  Winkel  i\  Für  die  Form  der  Curven  ist  es  aber 
offenbar  gleichgültig,  ob  ich  die  die  Platte  N  yerlassenden 
Strahlen  oder  die  ebenfalls  mit  ihr  die  Winkel  i"  bildenden 
auf  dieselbe  einfallenden  Strahlen  betrachte,  und  da  die  letz- 
teren Strahlen  als  Richtungen  O  S  bereits  in  der  Fig.  9  ein- 
getragen und  die  Winkelbeziehungen  nachgewiesen  worden 
sind,  so  kann  ich  einfach  die  Abhängigkeit  der  Lage  des 
Strahles  OS  von  der  Wegdifferenz  ausrechnen  oder  umge- 
kehrt, um  die  Curven  ihrer  Form  nach  zu  erhalten.  Der 
Strahl  0<$  ist  also  nach  dieser  Anschauung  weder  dem  von 
der  Lichtquelle  herkommenden,  noch  dem  in  das  Auge 
dringenden  Strahle,  sondern  dem  zwischen  beiden  Platten 
sich  fortbewegenden  Strahle  parallel.  Dem  einfallenden 
Strahle  würde  vielmehr  in  der  Ebene  OL  SA  ein  Radius 
entsprechen,  welcher  einen  um  den  Winkel  LS  nach  der 
entgegengesetzten  Seite  von  L  abzutragenden  Durchstoss- 
punkt  durch  die  Kugel  besitzt,  während  zu  dem  austretenden 
Strahle  ein  um  den  Winkel  L'S  nach  der  anderen  Seite  von 
L'  abstehender  Radius  der  Kugel  gehören  müsste.  Die  von 
diesem  letzteren  Radius  auf  der  Oberfläche  beschriebenen 
Curven  sind  aber  den  von  S  beschriebenen  ähnlich,  für  die 
Kugeloberfläche  und  für  L'  als  Aehnlichkeitscentrum ,  wenn 
man  die  betreffenden  Beziehungen  von  der  Ebene  auf  die 
Kugeloberfläche  überträgt,  oder  wenn  man  alles  normal  auf 
die  Tangentialebene  in  L'  projicirt. 

Wählt  man  die  Ebene  der  Einfallslothe /.O//  (Fig.  9) 
als   Ausgangsebene    eines    räumlichen    Systems    von   Polar- 
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coordinaten,  die  Mittellinie  OM  des  Winkels  beider  Lothe, 
welchen  wir  jetzt  2a  nennen,  als  Axe,  benennt  man  dem- 
zufolge den  Winkel  SOM  mit  p,  den  Flächen winkel  SML 
mit  S,  so  erhält  man  aus  entsprechenden  sphärischen  Drei- 
ecken : 

cos  I  s  cos  Q  cos  CK  +  sin  ()  sin  a  cos  d, 

cos  r=  cos  Q  cos  a  —  sin  p  sin  a  cos  S, 
wodurch  die  GL  (2)  übergeht  in: 

j  _  =  Z)  Vn*  —  1  +  (cos  p  cos  a  +  sin  ()  sin  a  cos  d)^ 


^D'yv?  —  1  +  (co8()  cos«  —  sin^  sina  cos 5)*. 

Für  den  Gangunterschied  =  0  lassen  sich  die  Curyen 
leicht  noch  weiter  yerfolgen.  Setzt  man  nämlich  /f  =  0  ein, 
schafft  die  Quadratwurzeln  fort  und  führt  statt  %\tlq  und 
cos(>  ihr  Verhältniss  tgp  ein,  so  erhält  man: 

I     tg« Q  [D^ -  2)'»)  [(n»  -  1)  +  sin« «  cos»  J] 
(4)  +  2  tg  p  (Z>«  +  Z>'2)  sin  a  cos  a  cos  S 

l  +  {Z)«~  Z>'»)(n«-  sin«r^)  =  O.M 

Die  Gleichung  ist  quadratisch  für  tg  q.  Denkt  man  sich  im 
Punkte  M  an  die  Kugel  eine  Tangentialebene  gelegt,  so 
beschreibt  die  Veränderliche  tg  q  als  Radiusvector  in*  dieser 
Ebene  eine  Curve,  und  diese  Curve  wird  gerade  durch  obige 
Gl.  (4)  dargestellt. 

Weiter  findet  Hr.  Ketteier,  dass  der  Mittelpunkt  der 
Ourve  um: 

_        .2>«+I>'»       sin  2«      2\ 

vom  Durchstosspunkte  M  der  Mittellinie  durch  die  Kugel- 
oberfläche abstehe,  was  man  sofort  einsieht,  wenn  man  J=0, 
also  cos  ^  MB  1  einsetzt  und  durch  den  Factor  von  tg^  q 
wegdividirt.  Die  halbe  Summe  der  Wurzeln  der  quadrati- 
schen Gleichung  ergibt  für  cos  d  =  1  den  Mittelpunkt  der 
Curve,  weil  diese  für  die  Linie  d  =  0  als  Axe  symmet- 
risch ist. 

1)  Hr.  Ketteier  gibt  in  der  ersten  Klammer  (Z)*+  2>'*)  an.  Für 
tg^  habe  ich  nicht  r  eingeführt,  weil  bald  nachher  wieder  ein  r  ei"- 
scheint. 

2j  Im  Original  fehlt  vor  dem  Quotienten  das  Ntinudseicheu« 
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Dj&  Verhältnies  der  üurvenaxen  ist: 


Setzt  man  nämlich  die  Polarcoordinaten  auf  gewöhnliche 
Weise  in  rechtwinklige  Coordinaten  um  und  transformirt  die 
Gleichung  auf  den  Mittelpunkt,  so  ergibt  sich  sofort  jenes 
einfache  Yerhältniss. 

Zur  weiteren  Discussion  untersucht  man  die  von  den 
veränderlichen  Coordinaten  freien  Glieder  der  zuletzt  erhal- 
tenen Mittelpunktsgleichung  auf  ihren  negativen  Werth.    Ist: 

sin  2c^  >  ^^■"^^*  1/,^>^I)  ^), 

80  sind  diese  Curven  Ellipsen,  und  die  übrigen,  positiven  und 
negativen  G-angunterschieden  entsprechenden  Streifen  breiten 
sich  innen  und  aussen  um  diese  Ellipsen  aus.  Erreicht  Bin2cr 
jenen  Werth,  so  schrumpft  die  Ellipse  in  einen  Punkt  zu- 
sammen, und  fQr  ein  noch  kleineres  a  t^erden  beide  Axen 
imaginär.  Auf  die  Gleichungen  selbst  geht  Hr.  Ketteier 
nicht  weiter  ein. 

In  Fällen  dagegen,  in  welchen  />&>/>'  gesetzt  werden 
kann,  wenn  also  beide  Platten  gleich  dick  sind,  kann  man 
für  beliebige  Gangunterschiede  die  Quadratwurzeln  durch 
doppelte  Quadrirung  fortschaffen.  Wenn  man  überdies  noch 
die  Abkürzungen:  J I2D  =  C  und  sin o  =  r  einführt,  so  erhält 
man  ohne  Schwierigkeit  die  Gleichung: 

,^,  (  r*sm'2acos^ä^r^[C^cos^a  +  {4iCOS^(X  —  C^)sin^a  cos^J] 
^^'  l  +  C2(«2-8in2a-jC2)  =  0, 

welche  in  Form  von  r  den  Sinus  als  variabeln  ßadiusvector 
enthält.  Wenn  man  auf  die  ii-üher  betrachtete  Tangential- 
ebene in  M  die  wirklichen,  auf  der  Kugeloberfläche  befind- 
lichen Curven  normal  projicirt,  so  erhält  man  also  Curven 
von  obiger  Gleichung. 

Ueber  den  Verlauf  der  Curven  gibt  Hr.  Ketteier 
folg«3nde  Discussion:  „Geht  man  zur  Gl.  (3)  zurück,  so 
ergibt   sich  zunächst,   dass  /l  sowohl  für  cos()  =  ü,   als  für 


l)  Hr.  Ketteier   schreibt   iin    Neuner   1)'!)^,    während   ich    DD' 
gefunieu  habe. 

7* 
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cos  SssO  verschwindet.  Dem  ersteren  entspricht  ein  mit 
dem  Radius  der  Kugel  auf  ihr  beschriebener  Kreis^',  (er  denkt 
sich  darunter  einen  grössten  Kreis,  durch  die  Normalebene 
des  Strahles  OM  aus  der  Kugel  herausgeschnitten  und  be- 
trachtet die  Normalprojection  desselben  auf  die  Tangential- 
ebene in  M),  ,,dem  letzteren  eine  senkrecht  zur  Ebene  der 
Einfallslothe  errichtete  Schnittebene  und  als  Projection  eine 
gerade  Linie '^  (also  die  betreffende  Normalebene  durch  den 
Strahl  OM).  „In  den  durch  die  genannten  Kreise  ausge- 
schnittenen Kugelyierteln  breiten  sich  die  isochromatischen 
Linien  aus.  Solange  sin^^  vernachlässigt  werden  kann,  ist 
ihre  Gestalt  hyperbelförmig,  weiterhin  aber  schliessen  sich 
ihre  Enden  wieder  zusammen.  Verfolgt  man  nämlich  das 
Anwachsen  der  Gangunterschiede  in  der  Ebene  der  Einfalls- 
lothe, so  steigen  dieselben  von  g  ^0  aus  allmählich  bis  zu 
einem  Maximum,  resp.  Minimum,  den  Polen  des  Curven- 
Systems,  an,  um  dann  bei  g  »  90^  wiederum  auf  0^  zurück- 
zusinken.'^ 

Hr.  Ketteier  gibt  dann  in  seiner  Zeichnung  Fig.  7 
die  Curven  an,  wie  er  sich  dieselben  vorstellt,  und  bemerkt 
noch,  von  diesen  Curven  sei  es  leicht,  auf  den  weniger  sym- 
metrischen allgemeinen  Fall  zurückzuschliessen. 

Derselbe  berechnet  die  Lage  der  beiden  Pole  durch 
Differentiation  der  Gl.  (3)  nach  g.    Man  erhält  so: 

(6)  n*cos2g^  cos2a  +  {cos^g^  —  cos*a)^  =  0 


oder:  tg V,  =  Vj^nl-^o.j.-^2,, . 

^    ^  fi*  cos2«  —  COS*  « 

Natürlich  kann  man  bei  der  Differentiation  d  s  0,  also 
cos^bI  einsetzen,  weil  die  Curvenschaar  die  Axe  d  s  0 
besitzt  und  auf  ihr  die  Pole  derselben  gesucht  werden.  Nach 
mehrfachen  Umformungen  gelangt  man  ohne  wirkliche  Schwie- 
rigkeiten zu  der  ersten  Gleichung;  dieselbe  vereinfacht  sich 
sehr  rasch,  wenn  man  anfänglich  Summe  und  Differenz 
der  beiden  Winkel  a  und  g  beibehält  und  nachher  symmet- 
risch entwickelt.  Die  zweite  Gleichung  lässt  sich  aber  kaum 
aus  der  ersten  nur  durch  Einführung  von  tangens  statt  sinus 
und   co3inus   ableiten.     Wenn   man   dagegen   aus   derselben 
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einzeln  sin'  und  cos'  berechnet  und  ihr  Verhältniss  bildet, 
femer  die  Vorzeichen  beim  Wurzelausziehen  richtig  bestimmt, 
so  ergibt  sich  die  betreffende  Gleichung  ohne  Weitläufig- 
keiten« 

F&r  hinlänglich  kleine  a  wird  somit: 


Qn  ist  also  stets  grösser  als  45®,  als  die  Mitte  zwischen  den 
A  —  0  entsprechenden  Schnittpunkten  0  und  90®. 

Für  den  Jamin'schen  Apparat  ist  es  von  grosser  Wich- 
tigkeit, die  Distanz  beider  interferirenden  Strahlen  möglichst 
gross  wählen  zu  können.    Diese  Distanz  ist: 

X  =  2D  tgr.cosi, 

wie   aus   der  Fig.  8   leicht    ersichtlich.     Sucht    man   durch 
Differentiation  für  x  das  Maximum,  so  erhält  man: 

sin*!«  —  2n*  sin'i«  +  n^  ss  0, 

oder  wenn  man  sinus  durch  tangens  ausdrückt: 

(7)  tg*i.  =  ^. 

Dieser  Ausdruck  ist  genau  der  obige  für  ig^Qm*    Für  sehr 
kleine  u  fallen  eben  q  und  i  nahezu  zusammen. 

Nach  diesen  Entwickelungen  ist  es  leicht  verständlich, 
warum  horizontale  Streifen  im  Jamin'schen  Apparate  ent- 
stehen können.  Mit  dem  Beobachtungsfernrohr  übersieht 
man  stets  nur  ein  sehr  kleines  Gesichtsfeld.  Richtet  man 
also  das  Fernrohr  auf  irgend  einen  Theil  der  behandelten 
Carven,  so  übersieht  man  von  denselben  so  wenig,  dass  man 
sie  als  geradlinig  ansehen  kann.  Man  wird  demnach  je  nach 
der  Krümmung  derselben  in  jeder  beliebigen  Richtung  die 
Streifen  erhalten  können,  was  auch  wirklich  der  Fall  sein 
muss,  wenn  man  den  Einfallswinkel  des  Lichtes  in  die  erste 
Platte  genügend  zu  variiren  vermag.  Bei  dem  zu  meinen 
Versuchen  dienenden  Apparate  waren  in  dieser  Beziehung 
Grenzen  gezogen,  und  doch  konnte  man  bei  demselben  leicht 
80  stark  gekrümmte  Curven  erhalten,  dass  der  Pol  selbst, 
aus  welchem  bei  Streifenverschiebungen  die  Streifen  heraus- 
zuwachsen   oder    in    ihn    zusammenzuschrumpfen    schienen, 
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sichtbar  war,  und  dass  man  sogar  nahezu  Terticale,  wenn 
auch  viel  mehr  verschwommene  Streifen  zu  erhalten  im 
Stande  war. 

Nach  diesen  theoretischen  Entwickelungen  über  die  Form 
der  Streifen  des  Apparates  gehe  ich  zur  specielleren  Be- 
schreibung meiner  Versuchsanordnungen  über. 

Das  zu  untersuchende  Wasser  befand  sich  in  zwei  Glas- 
röhren von  41,6  cm  Länge  und  0,7  cm  Weite,  mit  seitlichen 
Ansatzröhren  an  beiden  £nden,  sodass  man  die  Röhren 
bequem  füllen  und  nach  Belieben  Wasser  durchfliessen  lassen 
konnte.  Auf  beiden  Enden  derselben  waren  gut  passende 
Messinghülsen  aufgekittet,  und  diese  bildeten  vermittelst  vier 
aus  einer  0,37  cm  dicken,  genau  planparallelen  Platte  ge- 
schnittenen, mit  Siegellack  aufgekitteten  Glasplättchen  den 
Abschluss  der  Höhren.  Beide  Röhren  waren  durch  Zwischen- 
stücke fest  miteinander  verbunden,  in  der  Entfernung  der 
beiden  interferirenden  Strahlen;  sie  lagen  während  der  Ver- 
suche in  einem  grösseren  Glastroge,  von  welchem  diejenigen 
Seiten,  durch  welche  die  beiden  Lichtstrahlen  ein-  und  aus- 
treten mussten,  aus  Spiegelglas  bestanden,  was  bei  diesen 
Versuchen  noch  genügte,  wenigstens  zu  keinen  bemerkbaren 
Störungen  Anlass  gab.  Der  mit  Wasser  gefüllte  Glastrog 
eliminirte  die  Wirkungen  der  ungleichen  Ausdehnungen  der 
Röhren  durch  Druck-  oder  Wärmeentwickelungen  nahezu 
vollständig,  denn  die  ausserordentlich  geringen  Ausdehnungen 
konnten  sich  nur  durch  die  Aenderung  des  Brechungsexpo« 
nenten  des  innen  und  aussen  befindlichen  Wassers  f&r  eine 
Wassersäule  von  der  Länge  jener  Ausdehnung  geltend  machen, 
also  nur  durch  eine  verschwindend  kleine  Grösse.  Ueberdies 
hatte  das  Wasser  die  Röhren  auf  constanter  gleichmässiger 
Temperatur  zu  halten,  und  besonders  mussten  die  Tempe- 
raturänderungen in  den  Röhren  durch  Druckvermehmng 
und  Druckverminderung  möglichst  rasch  wieder  ausgeglichen 
werden.  —  Auf  der  einen  Seite  der  Röhren  brachte  ich  in 
den  seitlichen  Ansatzröhren  Glashähne  an,  um  die  Röhren 
nicht  durch  Korke  oder  ähnliche  Hülfsmittel  abschliessen 
zu  müssen  und  doch  jederzeit  allfallig  auftretende  Luftbläs- 
chen entfernen  zu  können. 
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Von  dem  Druckapparat  stellte  ich  die  Verbindung  mit 
den  anderen  seitlichen  Ansätzen  der  Versuchsröhren  durch 
kurze  starke  Gummischläuche  her,  mit  Glas- y- Stücken  da- 
zwischen, deren  zwei  Schenkel  sich  durch  Glashähne  absper- 
ren liessen,  sodass  man  entweder  die  Manometer  ganz  ab- 
schliessend mit  ihren  Bohren  allein  oder  auch  noch  mit  dem 
Aussenraume  in  Verbindung  setzen  konnte,  letzteres  zum 
Zwecke  der  Füllung  mit  luftfreiem  Wasser.  Durch  die 
Schlauchverbindungen  war  eine  Uebertragung  der  Erschüt- 
terungen von  dem  Druckapparate  auf  den  Interferential- 
refractor  möglichst  vermieden. 

Den  Druckapparat,  welcher  gleichzeitig  zur  Druckver- 
mehrang,  Druckverminderung  und  zur  Ablesung  dienen  sollte, 
stellte  ich  selbst  mit  möglichst  einfachen  Mitteln  her.  Der- 
selbe bestand  im  Principe  aus  zwei  nebeneinander  ange- 
brachten Manometern  des  Jelly 'sehen  Luftthermometers, 
also  aus  zwei  in  seitlichen  Führungen  beweglichen,  ziemlich 
weiten  Glasröhren,  welche  durch  starke,  mit  Quecksilber  ge- 
fällte Schläuche  mit  anderen  festgeschraubten  Glasröhren 
Terbiinden  wareu,  wobei  ich  die  ersteren  an  einer  und  der- 
selben um  eine  lose  Rolle  geschlungenen  Schnur  aufgehängt 
hatte,  sodass  beim  Heben  der  einen  Bohre  die  andere  sich 
senken  musste,  und  umgekehrt.  Die  ganze  Länge  der  Ver- 
schiebung jeder  Bohre  betrug  ca.  150  cm.  An  sieben  ver- 
schiedenen Höhenstellungen  brachte  ich  hinter  den  beweg- 
lichen Glasröhren  Holzmaassstäbe  von  10  cm  Länge  an,  deren 
EntfernuDgen  ich  mit  dem  Comparator  auf  0,01  cm  genau 
bestimmte  und  nachher  die  Ablesungen  für  die  nachfolgen- 
den Tabellen  auf  einen  einheitlichen  Maassstab  reducirte. 
Ebenso  befand  sich  an  den  festen  Glasröhren  je  ein  Maass*- 
Stab  zur  Ablesung,  da  sich  auch  jene  Quecksilberkuppen 
nicht  unbeträchtlich  verschoben.  Die  Ablesungen  geschahen, 
zur  Vermeidung  der  Parallaxe,  mit  Hülfe  von  Spiegelstrei- 
fen, welche  an  den  Glasröhren  befestigt  waren. 

Ein  kleines,  schwach  vergrösserndes  Fernrohr  diente  zur 
Beobachtung  der  Interferenzstreifen,  welche  durch  Natron- 
licht  (Sodaperle  im  Bunsenbrenner)  hervorgebracht  wurden. 
Doppelschirme  aus  glänzendem  Weissblech,  deren  einzelne 
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Platten  in  etwa  2  cm  Abstand  miteinander  yerbunden  waren, 
sodass  die  Luft  frei  zwischen  ihnen  circuliren  konnte,  schütz- 
ten den  ganzen  Interferenzapparat  gegen  strahlende  Wärme 
der  Flamme  und  des  Beobachters.  Der  benutzte  Bunsen- 
brenner war  so  construirt,  dass  seine  Flamme  jederzeit  so- 
fort ausgelöscht  oder  wieder  hergestellt  werden  konnte,  nur 
durch  Drehen  eines  Hahnes.  Ich  liess  also  denselben  nur 
während  der  Einstellung  der  Streifen  brennen,  während  aller 
Ablesungen  löschte  ich  ihn  aus,  sodass  infolge  dessen  die 
Temperatur  des  ganzen  Baumes  sich  sehr  wenig  änderte. 
Die  strahlende  Wärme  des  Brenners  suchte  ich  ausserdem 
vom  Eindringen  in  den  Apparat  durch  die  nothwendige  Oeff- 
nung  des  einen  Schirmes  und  durch  die  Cylinderlinse  hin- 
durch abzuhalten,  indem  ich  ein  mit  Alaunlösung  gefiilltes, 
mit  parallelen  Glaswänden  versehenes  Gefäss  von  2,5  cm 
Wasserschichtdicke  zwischen  die  Natronflamme  und  die  Cylin- 
derlinse einschob.  Zur  Temperaturbestimmung  befanden  sich 
zwei  Thermometer  im  Wasser  des  Glastroges,  nahe  den  bei- 
den Enden  desselben,  mit  Y^,  resp.  Vio  Gradtheilung;  ebenso 
war  am  Druckapparat  ein  Thermometer  angebracht,  zur 
Correction  der  Quecksilbersäulen. 

Nach  mehreren  nothwendigen  Vorbereitungen  und  Be- 
obachtungen, welche  zu  der  oben  beschriebenen  Construction 
des  Apparates  Anlass  gaben,  führte  ich  die  Versuche  in 
folgender  Weise  aus. 

Ich  füllte  die  Bohren  und  Schläuche  des  Druckapparates 
mit  Quecksilber  und  die  zur  Beobachtung  dienenden  Glas- 
röhren, sowie  die  Zuleitungen  vom  Druckapparate  zu  den 
letzteren  mit  gewöhnlichem,  destillirtem,  luftfrei  gemachtem 
Wasser.  Nach  Entfernung  aller  sichtbaren  Luftbläschen 
kochte  ich  nochmals  destillirtes  Wasser  gut  aus,  kühlte  es 
möglichst  rasch  und  ohne  Schütteln  durch  Einstellen  in 
fliessendes,  kaltes  Wasser  ab  und  liess  es  sofort  nach  ge- 
nügender Temperaturerniedrigung  durch  die  Versuchsröhren 
hindurchfliessen,  das  vorher  darin  befindliche  Wasser  mit 
demselben  verdrängend.  Nach  diesen  Vorsichtsmaassregeln 
durfte  ich  ruhig  die  Druckänderungen,  vom  Atmosphären- 
druck an  gerechnet,  innerhalb  der  Grenzen  von  60  cm  Druck- 
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renninderung  bis  zu  90  cm  Druckvermehrung,  in  Quecksilber- 
säulen gemessen,  vornehmen. 

Die  Beobachtungen  machte  ich  in  nachfolgend  ange- 
gebener Reihenfolge,  wobei  die  Buchstabenbezeichnungen  auf 
die  Tabellen  I  und  II  sich  beziehen. 

In  der  ungefähren  Mittellage  der  beiden  beweglichen 
Qaecksilbergefässe  stellte  ich  die  letzteren  durch  Verschiebung 
so  ein,  dass  im  Beobachtungsfernrohre  genau  der  Kreuzungs- 
punkt  der  um  45^  gegen  die  Streifen  gedrehten  Fäden  des 
Fadenkreuzes  auf  die  Mitte  eines  Interferenzstreifens  fiel. 
Dann  verkleinerte  ich  die  Flamme  des  Bunsenbrenners  und 
las  die  beiden  im  Glastroge  stehenden  Thermometer  d-^  und 
d'^  (n&her  der  Natronflamme,  als  &^y  sowie  das  am  Druck- 
apparate hängende  Thermometer  &  ab.  Hierauf  stellte  ich 
bei  vergrösserter  Natronflamme  nochmals  mit  möglichster 
Genauigkeit  auf  den  betreffenden  Streifen  ein,  löschte  die 
Flamme  zum  zweiten  mal  aus,  las  die  vier  Quecksilberkup- 
pen A^,  A,,  A3,  A^  ab  und  notirte  die  Beobachtungszeit  t  Nun 
Terschob  ich  das  eine  bewegliche  Quecksilbergefäss  soweit, 
bis  sieben  Interferenzstreifen  am  Fadenkreuz  vorbeigegangen 
waren,  nämlich  um  ungefähr  25  cm,  wodurch  das  andere  Ge- 
fass  um  einen  gleichen  Betrag  in  entgegengesetzter  Eichtung 
sich  zu  bewegen  gezwungen  wurde,  sodass  eine  Gesammt- 
druckänderung  von  etwa  50  cm  eintrat;  ich  stellte  dann  das 
Fadenkreuz  in  der  nämlichen  sorgfältigen  Weise  auf  den  be- 
treffenden Interferenzstreifen  ein  und  notirte  wiederum  alle 
Ablesungen  wie  oben.  In  dieser  Reihenfolge  führte  ich  alle 
Beobachtungen  aus  und  vollendete  stets  mindestens  eine  Beihe 
in  unmittelbarer  Aufeinanderfolge,  mit  durchschnittlich  5  bis 
7  Minuten  Zeitaufwand  für  jede  Beobachtung.  Die  Reihen 
selbst  variirte  ich  in  der  Weise,  dass  ich  die  Aufeinander- 
folge der  Druckvermehrungen  und  Druckverminderungen  in 
beiden  Bohren  abwechseln  liess;  die  Besultate  wurden  von 
dieser  Umkehrung  der  Yersuchsanordnung  nicht  berührt. 

Die  ersten  sechs  Beobachtungsreihen,  die  mir  genügende 
Resultate  ergaben,  stellte  ich  bei  17^  an;  ihre  Ergebnisse 
Hessen   eine  geringe  Abhängigkeit  von  der  Temperatur  er- 
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kennen.  Ich  veröiSentlichte  sie  in  meiner  Dissertation  %  will 
sie  dagegen  hier  übergehen,  weil  ich  seither  andere  Beob- 
achtungen bei  viel  grösseren  Temperaturintervallen  ausgeführt 
habe,  und  weil  andererseits  die  mit  einer  neuen  Wasserfüllung 
bei  18^  ausgeführten  Beihen  noch  eine  weit  bessere  XJeber- 
einstimmung  der  Beobachtungen  untereinander  zeigten.  Be* 
vor  ich  aber  auf  die  letzteren  eingehe,  will  ich  noch  einige 
Versuche  erwähnen,  welche  ich  zur  Ermittelung  von  Fehler- 
quellen unternahm. 

Um  mich  über  allfällige  störende  Einwirkung  der  Com- 
pressionswärme  zu  informiren,  führte  ich  Versuche  mit  ganz 
raschen,  möglichst  grossen  Druckänderungen  aus,  ohne  aber 
auf  diese  Weise  Werthe  zu  erhalten,  welche  von  den  durch 
langsame  Druckänderungen  erhaltenen  eine  erkennbare  Ab- 
weichung zeigten.  Hr.  Jamin  und  Hr.  Quincke  haben 
gleicher  Weise  eine  solche  Einwirkung  nicht  wahrgenommen. 
Ferner  führte  ich  Beobachtungen  mit  jeder  der  beiden  Röh- 
ren einzeln  aus  und  versicherte  mich  durch  dieselben,  dass 
die  Resultate  die  gleichen  werden,  ob  man  vermehrten  oder 
verminderten  Druck  auf  die  Röhren  wirken  lässt.  Die  Be- 
obachtungen, welche  mir  über  die  erwähnten  Fragen  Auf- 
schluss  geben  sollten,  habe  ich  ebenfalls  in  meiner  Disser- 
tation veröffentlicht.  Dieselben  ergaben  ein  negatives  Re- 
sultat, d.  h.  sie  Hessen  solche  störenden  Einflüsse  nicht  mit 
Sicherheit  erkennen. 

Ausser  den  früher  erwähnten,  von  vornherein  durch  die 
Anordnung  des  Apparates  vermiedenen  Fehlerquellen  hatte 
ich  mein  Augenmerk  noch  auf  folgende  Eventualitäten  ge- 
richtet: Es  konnten  die  mit  seitlich  angeschmolzenen  An- 
sätzen versehenen  Glasröhren  durch  die  ziemlich  beträcht- 
lichen Druckdifferenzen  von  je  zwei  Atmosphären  sich  etwas 
krümmen,  wodurch  die  die  Röhren  abschliessenden  Glasplat- 
ten in  schräger  Stellung  wie  ein  Jamin' scher  Compensator 
eine  Streifen  Verschiebung  hervorzubringen  im  Stande  sein 
würden.  Ich  konnte  aber  mit  dem  Kathetometer,  welches 
ich  auf  eine  scharfe  Linie  in  der  Mitte  der  Röhren  einstellte, 

1)  L.  Zehnder,  Inauguraldissertation,  Giessen  1887. 
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auch  nicht  einmal  Vioo  °^^  Ausbiegung  der  langen  Röhren 
entdecken,  sodass  wohl  solche  Fehler  nicht  von  Einfluss 
waren.  —  Femer  konnten  sich  die  0,37  cm  dicken,  die  Glas- 
röhren abschliessenden  planparallelen  Glasplatten  unter  den 
starken  Drucken  ausbiegen  und  ebenfalls  eine  dem  Jamin'- 
schen  Compensator  ähnliche  Wirkung  hervorbringen,  oder 
dieselben  konnten  unter  dem  yariablen  Drucke  ihren  Bre- 
chungsexponenten  in  fühlbarer  Weise  ändern.  In  diesem 
Sinne  stellte  ich  besondere  Versuche  an  mit  ganz  kurzen 
Bohren  von  nur  2  cm  Länge  und  0,75  cm  lichter  Weite,  auf 
welche  ich  dieselben  Glasplättchen  an  denjenigen  Stellen  auf- 
kittete, welche  derVersuchsanordnung  mit  den  längeren  Röh- 
ren entsprachen.  Die  Resultate  der  Beobachtungen  mit  den 
kurzen  Röhren  harmonirten  vollständig  mit  denjenigen  für 
die  langen  Röhren,  nur  waren  begreiflicherweise  die  Fehler- 
grenzen dabei  sehr  beti^htlich  geworden.  —  Bndlich  musste 
ich  mich  noch  vergewissern,  ob  bei  Druckvermehrung  in 
beiden  Röhren  zugleich  die  Interferenzstreifen  ganz  und  gar 
unbeweglich  blieben,  was  denn  auch  in  der  That  der 
Fall  war. 

Zum  Verständniss  der  folgenden  Beobachtungsreihen 
mögen  noch  folgende  Erläuterungen  dienen: 

Ausser  den  zufälligen  bleibenden  Verschiebungen  der 
Interferenzstreifen  beobachtete  ich  auch  ein  geringes,  fort- 
währendes Wandern  der  Streifen,  wie  es  sich  leicht  aus  Ver- 
gleichungen  der  mittleren  Stellungen  der  Manometer  (Beob- 
achtungen 1,  7,  13  in  Tabelle  I  etc.)  ersehen  lässt.  Dieses 
Wandern  erklärt  sich  zum  Theil  aus  undichten  Stellen  der 
Rohrleitungen,  zum  Theil  aus  unregelmässigen  Temperatur- 
einflüssen auf  den  Interferentialrefractor ,  ferner  aus  der 
elastischen  Nachwirkung  der  Schläuche  und  aus  Erschütte- 
rungen, welche  vom  Beobachter  oder  von  ausserhalb  auf  den 
Apparat  übertragen  worden  waren.  Ich  hoife,  dasselbe  bei 
dem  neuen,  in  Ausführung  begrifl'enen  Apparate  auf  ein  Mini- 
mum beschränken  zu  können;  bei  den  bisherigen  Versuchen 
glaubte  ich  demselben  genügende  Rechnung  zu  tragen,  wenn 
ich  die  Gesammtänderung  von  Mittellage  zu  Mittellage  auf 
die  dazwischen  vorgenommenen  Einzelverschiebungen  zu  glei- 
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eben  Theilen  vertheilte.  Die  erwähnte  elastische  Nachwir- 
kung der  Schläuche  machte  sich  ziemlich  stark  fühlbar,  so- 
dass ich  mich  veranlasst  fand,  die  Beobachtungen  nicht  zu 
rasch  nacheinander  auszuführen,  und  überdies  zuerst  eine 
Yorläufige  und  erst  ein  paar  Minuten  nachher  die  definitive 
Einstellung  auf  das  Fadenkreuz  vorzunehmen,  wie  ich  es 
früher  auseinandersetzte. 

Meine  Zahlenangaben  sind  ohne  weiteres  verständlich, 
wenn  ich  noch  hinzufüge,  dass  in  der  mit  p  überschrie- 
benen  Columne  die  aus  den  Ablesungen  der  Quecksilber- 
stände A|,  h^,  A3,  h^  sich  ergebenden  Druckdifierenzen  zwischen 
den  beiden  Versuchsröhren,  von  einer  Einstellung  bis  zur 
nächstfolgenden,  in  Centimeter  Quecksilber,  auf  0^  reducirt^ 
angegeben  sind,  unter  Berücksichtigung  desjenigen  variablen 
Druckes,  welcher  der  über  dem  Quecksilber  stehenden  Wasser- 
säule entsprach,  und  mit  der  für  das  oben  erwähnte  Wan- 
dern der  Streifen  nöthig  werdenden  Clorrection.  Die  Ent- 
fernungen der  Maassstäbe  und  die  Höhe  des  ganzen  Druck- 
apparates erlaubten  nicht  immer  eine  Verschiebung  um  die 
gleiche  Zahl  von  sieben  Interferenzstreifen.  Zur  besseren 
Uebersicht  habe  ich  aber  alle  Werthe  auf  sieben  Streifen  um- 
gerechnet, durch  Addition  der  einem  Streifen  entsprechenden 
Quecksilbersäule,  wie  sie  sich  nach  der  Methode  der  klein- 
sten Quadrate  aus  sämmtlichen  Beobachtungen  berechnen 
liess.  Für  die  Ergebnisse  p  sämmtlicher  Beihen  berechnete 
ich  die  Mittelwerthe  ebenfalls  nach  der  Methode  der  klein- 
sten Quadrate,  und  endlich  die  mittleren  Fehler  der  Resul- 
tate nach  der  Formel  ±  l/^J*/«(n  — 1).  —  Die  erhaltenen 
Zahlen  entsprechen  stets  einer  Vergrösserung  des  Brechungs- 
exponenten mit  zunehmender  Dichte.   (Siehe  Tab.  I  p.  109.) 

t9-m  bedeutet  die  Temperaturmittelwerthe  (in  Centigra- 
den),  pm,  die  Druckmittelwerthe  (in  cm  Hg)  aus  sämmtlichen 
Einzelbeobacbtungen  einer  Reihe.  Der  Raumersparniss  hal- 
ber habe  ich  nur  diese  eine  Tabelle  I  in  ihrer  Vollständig- 
keit gegeben;  in  der  folgenden  Tabelle  II  sind  nur  noch  die 
Ergebnisse  aller  Beobachtungsreihen  enthalten.  Darin  haben 
^1  ^my  Pj  Pm  dic  bisherige  Bedeutung,  dagegen  sind  in  den 
beiden  neben  ö-^  befindlichen  Zeilen  die  Grenzwerthe,  zwischen 
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«eichen  die  Temperataren  des  ersten  Thermometera  laogsam 

üch  Änderten,  nnd  neben  &,  die  entsprechenden  Grenzwerthe 

für  das  zweite  Thermometer  enthalten.  (Siehe  Tab.II  p.  HO.) 

Tabelle  I. 

UlaarObren  von  der  LSoge:  L  =■  ilfiSl. 


*l 

1  *' 

9 

/ 

*■ 

l>. 

18,0 

18,0 

19,7 

4"   «,5- 

M,« 

87,91 

1H.0 

18,0 

18,8 

82,07 

IB.U 

l«,'l 

1«,0 

ö      6,9 

73,97 

30,70 

IB,« 

18,0 

19,1 

14,9 

78,57 

14,61 

1H,U 

18,0 

1B,1 

21,0 

73,65 

36,40 

1B,D 

18,0 

1»,1 

27,0 

73,ee 

61.67 

lfJ,U 

IH,« 

IV 

32,8 

86,93 

IS,U 

18,0 

1»,« 

37,2 

74,66 

112,25 

IS,0 

18,0 

19,2 

45,0 

75,38 

137,54 

rs,fi 

18,0 

i»,a 

62,a 

läS.U 

18,0 

18,0 

i9,a 

68^8 

75,84 

187,72 

m,o 

18,1 

19,8 

6       5,4 

75.39 

112,63 

18,« 

18,1 

19,8 

11.5 

75,00 

87,46 

»-" 

18,0l« 

87,34 
112,42 
137,51 
169,05 
187,7t 
112,68 


*4 

74,01 

74,54 
75,27 
76,22 
75,64 
75,09 
74,64 
74,25 
78,87 
78,53 
73,67 
73,93 
74,30    i 


49,34 
49,84 

49,37 
49,63 
49.4» 
49,27 
49,34 
49,58 
49,40 


P.-  !  49,41 


Die  Versuche  bei  18"  sind  im  vergangenen  Sommer  aus- 
gef^rt  worden,  in  einem  Baume,  welcher  schon  wochenlang 
immer  angenähert  dieselbe  Temperatur  von  18°  beseBsen  hatte. 
AuB  diesem  Grunde  sind  wohl  dieee  Versuche  bo  viel  genauer 
insgefallen,  als  die  übrigen,  im  gegenwärtigen  Winter  aus- 
geführten Versuche,  bei  welchen  ich  die  Temperaturen  des 
Beobachtungsraumes  immer  stark  yariiren  muBste,  um  die- 
selben in  die  N&he  der  Temperatur  des  Wasserbades  zu 
bringen.  Die  früher  erläuterte  Einstellung  der  Streifen  auf 
die  Mitte  des  Fadenkreuzes  liess  sich,  wenn  man  sich  deut- 
liche InterferenzBtreifen  verschaffte,  sehr  genau  ausführen, 
mindestens  auf  ein  Vierzigstelstreifen  genau,  wie  sich  aus 
den  Versuchen  bei  18"  ergibt.  Die  zum  Theil  mehr  ah 
doppelt  so  grosse  Unsicherheit  bei  allen  übrigen  Beobach- 
langen  kann  sich  also  nur  durch  schädliche  äussere  Temp< 
ratureinßUsse  auf  den  Interferentialrefractor  erklären  lassen. 
Vorläufige  Versuche,  welche  ich  nebenbei  mit  Schwefelkohli 
stotf  anstellte,  haben  denn  auch  ergeben,  dass  ohne  erkenn- 
bare äussere  Veranlassung  die  Streifen  sehr  stark,  manchmal 
um  1  bis  2  Streifenbreiten   um   eine  Mittetlage  schwankten. 
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Nr. 

1 

2 

3 

4 

5 

-^ 

7 

B 

L 

41,580 

42,063 

42,063 

11,581 

11,582 

41,5821  41,582 

41,588 

*. 

-0,8 

+  0.2 

2,1 

2,8 

2.T 

3,3 

-0,6 

— 

+  0,5 

0,8 

2,Ö 

2,6 

3,1 

3,1 

*i 

-0,9 

+  0,06 

0.3 

14 

1!,6 

2,ö 

2,7 

3,1 

-0,7 
-O.TS 

+  0,06 
+  U,fl6 

0.6 
0,43 

1,05 

2,8 

2;6 

3,1 

2,9 

*■ 

3,«:' 

S,fl7 

S,9S 

3,10 

44,62 

43,59 

44,tfi 

45,37 

45,59 

46,02  1  15,81 

45,Be 

44.72 

44,00 

*4,m 

15,23 

4ö,8-i 

45,69 

45,80 

45,58 

41,29 

45,09 

14,70 

15,08 

45,61 

45,19 

45,83 

41,30 

41,72 

14,05 

15,01 

45,59 

15,64 

45,15 

45,54 

44,42 

43,99 

11,18 

45,29 

40,70 

45,93 

4&,M 

45,76 

44,87 

43,84 

14,38 

45,38 

4b,'l6 

l!>,t!J 

15,65 

45,99 

44,84 

14,23 

41,86 

45,26 

45,18 

45,15 

15,91 

45,94 

14,55 

44,00 

41,51 

44,92 

46,06 

15,60 

45,95 

45,95 

41,74 

41,11 

14,18 

45,13 

45.70 

15,85 

4.^,66 

4S,96 

41,59 

41,12 

44,S1 

11,77 

45,51 

45,58 

4ä,S2 

46,10 

41,74 

41,14 

44,73 

15,27 

45,68 

45,89 

45,81 

45,70 

44,60 

44,36 

41,46 

45,2G 

45,68 

45,(i4 

46,14 

46,03 

44,68 

44,93 

44.4i 

4S.I6 

^5,B5 

46,ffl 

45,73 

45,88 

±0,05 

±0,12 

±0,03 

±0,05 

±0,06 

±0,07 

±0,06 

Nr. 

9 

10 

11 

12 

13 

11 

15 

16 

n 

L 

41.583 

lt,58J 

11,585 

11,587 

4i,Da' 

41,587 

41,537 

41,587 

41,592 

».I 

6,0 

8,8 

9,0 

12,9 

13,1 

17,7 

18,0 

17.9 

23,8 

_5.0__ 

9.0 

8,8 

9,0 

13,1 

13,3 

17,9 

18,0 

18.1 

28,5 

'.1 

18,0 

SM 

*.w 

a,o 

9,0 

13.2 

13.1 

18.0 

18,1 

18,1 

83,6 

*. 

i,»5 

a.u5 

9,00 

rj,u5 

13,Sb 

1J,S3 

18,01 

ia,o3 

S3,sr 

46,33 

*1,5l 

47,30 

47,99 

4>ll,21 

49,36 

49,40 

50,68 

46.56 

47,83 

47,29 

48,74 

4H,4H 

49,17 

49,n 

49,58 

60,04 

46,39 

17,60 

47,56 

48,8  J 

48,57 

49,45 

49,38 

49,24 

50,23 

17, a.-» 

17.09 

16,22 

43,39 

49,25 

49.34 

49,30 

50,01 

46^88 

47,68 

4'J,3Ö 

19,24 

48,53  1  49,^0 

4^,31 

49,40 

50,47 

;• 

48,15 

48,33 

49,32 

49,37 

49.44 

50,50 

46,59 

4';,^7 

il.W 

43,44 

48,62 

49.62 

49.56 

50,09 

47,26 

43,09 

18,57 

49,40 

49,49 

49,41 

50,40 

48,31 

47,29 

47,50 

48,55 

48,00 

49,59 

49,2T 

49,42 

50,45 

48,18 

47,28 

47,28 

48,27 

43,07 

49,52 

49,34 

49,53 

50,27 

46,22 

18,34 

4H,H5 

49,49 

19,58 

49.41 

50,24 

46.40 

4i,58 

17,62 

4M9 

48,26 

49,28 

19,40 

49,37 

50,39 

!±0,06    +0,10  :±0,07  |±0,03  l±0.03  |±0,03 


|±o'o; 


Bei  Wasser  mögen  ähnliche  Erscheinungen,  nur  in  weit 
geringerem  Grade,  aufgetreten  sein,  welchen  wohl,  ganz  be- 
Bonders  bei  grösseren  Tempemturdifferenzen  zwischen  dem 
Wasserbehälter  und  der  umgebenden  Luft,  die  grössere  Ün- 
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Sicherheit    der   Einzelbeobachtungen    zur  Last   gelegt   wer- 
den muss. 

Zu  den  Versuchen  in  der  Nähe  Ton  0^  möchte  ich  noch 
einige  ErUjkiterungen  geben.  Die  Beobachtungsreihen  folgten 
sich  mit  absteigenden  Temperaturen ,  nämlich  +5,  +3, 
+ 1,05,  — 0,78^.  Um  das  Wasser  in  dem  die  Versuchsröhren 
umgebenden  Glastroge  ohne  Gefahr  auf  0^  abkühlen  zu  können, 
hatte  ich  demselben  eine  geringe  Menge  Salzwasser  zuge- 
setzt. Aus  Vergleichung  meiner  Zahlen  mit  Ergebnissen  der 
Herren  Prof.  Röntgen  und  Dr.  Schneider,  auf  welche  ich 
später  noch  zurückkomme,  drängte  sich  die  Vermuthung 
aul^  der  aus  meinen  Versuchen  für  0^  interpolirte  Werth  sei 
um  mehr  als  V2  Proc.  zu  gross  gefunden  worden,  sodass  das 
Wasser  in  den  Röhren  bei  Versuch  Nr.  1  in  Wirklichkeit  0® 
hatte,  während  ich  —0,78^  an  den  Thermometern  ablas.  Die 
Unterkühlung  des  Wassers  war  jedenfalls  nicht  über  allen 
Zweifel  erhaben;  auch  ist  es  bekanntlich  sehi*  schwierig,  ohne 
häufiges  umrühren  eine  grössere  Wassermenge  in  einem  auf 
höherer  Temperatur  befindlichen  Aussenraume  durchwegs  auf 
constanter  Temperatur  zwischen  0  und  4^  zu  halten,  weil 
wegen  der  Anomalie  das  wärmere  Wasser  zu  Boden  sinkt, 
das  kältere  sich  oben  lagert  Und  bei  meinen  Versuchen 
lagen  die  Röhren  gerade  auf  dem  Boden  des  Wassertroges. 
Ich  wiederholte  also  die  Versuche  bei  0^,  und  zwar  diesmal 
mit  Messingröhren.  Zuerst  wurde  Eis  über  und  rings  um 
die  Röhren  in  das  Wasser  des  Troges  eingetaucht,  sodass 
jenes  möglichst  bis  auf  den  Boden  des  Troges  reichte.  In 
einer  vorläufigen  Reihe  von  acht  Beobachtungen  fand  ich 
dann  für  0^:  p  =  44,70  (statt  44,82)  als  Resultat,  mit  dem 
ziemlich  bedeutenden  mittleren  Fehler  ±0,13;  später,  als  das 
Eis  nicht  mehr  ganz  zum  Boden  reichte,  jedoch  immerhin 
noch  bis  zu  den  Versuchsröhren,  fand  ich  wieder  fast  genau 
den  früheren  interpolirten  Werth,  p  =  44,81  ±  0,08  (Ver- 
such Nr.  3).  Schliesslich  wurde  eine  über  2  cm  dicke  Eis- 
platte von  der  Breite  und  Länge  des  Glastroges  hergestellt 
und  unter  die  mit  Bleigewichten  beschwerten  Röhren  gebracht; 
hierauf  füllte  man  den  ganzen  neben  und  über  den  Röhren 
befindlichen  Raum  des  Troges   noch   mit  Eis  aus   und  goss 
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Wasser  Ton  nahezu  0^  hinzu,  bis  die  Röhren  genügend  von 
Wasser  bedeckt  waren.  Bei  diesen  Versuchen  wurde  ein 
einziges  empfindliches  Thermometer  in  die  Mitte  des  Troges, 
zwischen  die  beiden  Bohren  gestellt,  sodass  das  Gefäss  des 
Thermometers  genau  in  der  Höhe  der  Bohren  und  rings 
von  Eis  umgeben  war.  Die  •  auf  diese  Weise  ausgeführte 
Beobachtungsreihe  (Nr.  2)  ergab  p  ^  44,73  ±  0,12.  Endlich 
konnte  ich  noch  eine  weitere  Beihe  im  gleichen  Zustande 
des  Troges  und  mit  absolut  auf  0,06^  bleibendem  Thermo- 
meter beginnen.  Während  derselben  tiat  aber  ein  Thau- 
beschlag  auf  dem  Troge  ein,  welcher  die  Streifen  immer 
undeutlicher  werden  liess,  und  welcher  das  Einstellen  schliess- 
lich Töllig  Terhinderte.  Von  dieser  Beihe  sind  höchstens 
acht  Beobachtungen  brauchbar,  welche  das  Besultatp=:  44,59 
±  0,14  ergaben.  Möglicherweise  würde  der  Werth  Ton  p 
weiter  heruntergedrückt,  wenn  sich  die  Temperatur  des  in 
den  Versuchsröhren  befindlichen  Wassers  mit  grösserer  Sicher- 
heit feststellen  liesse.  —  Alle  bei  dieser  Discussion  mitge- 
theilten  Werthe  Ton  p  wurden  aus  den  Versuchen  mit  den 
Messingröhren  tou  etwas  grösserer  Länge  auf  die  frühere 
Länge  der  Glasröhren,  und  Ton  der  etwas  über  0^  befind- 
lichen Temperatur  auf  0^  reducirt,  damit  sie  sich  unterein- 
ander besser  Tergleichen  lassen. 

Die  obenstehende  Tabelle  habe  ich  nach  aufsteigenden 
Mitteltemperaturen  geordnet,  damit  die  Abhängigkeit  der 
Aenderungen  Ton  der  Temperatur  sich  leicht  erkennen  lässt. 
Ich  will  ausserdem  noch  die  Aenderung  des  Brechungsexpo- 
nenten fQr  eine  Atmosphäre  Druckänderung  bei  meinen  ver- 
schiedenen Beobachtungstemperaturen  berechnen. 

Ist  L  die  Länge  der  mit  Wasser  gefüllten  Versuchs- 
röhre, und  lässt  man  m  Interferenzstreifen  Ton  homoge- 
nem Lichte  mit  der  Wellenlänge  X  in  Luft,  Ä'  in  Wasser 
am  Fadenkreuze  des  Beobachtungsfernrohres  vorbeiwandem^ 
so  ergibt  sich,  wenn  man  noch  mit  n  und  n^  die  resp.  Bre- 
chuDgsexponenten  vor  und  nach  der  Druckänderung  be- 
zeichnet: 
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oder  weil:  A  =  /iA'      ist,  so  wird: 

(9)  ^     n^-w==*^^. 

Daraus  erhält  man  die  Aenderung  des  Brechungsexponenten 
fiir  1  Atmosphäre  Druckänderung,  wenn  man  für  m  die 
dieser  Druckänderung  entsprechende  Streifenverschiebung  und 
für  Z  die  jeweilen  dem  Versuche  entsprechende  mittlere 
Länge  einer  Versuchsröhre  einsetzt  Sei  m^  die  Streifen- 
verschiebung ftir  die  Druckänderung  Ton  1  Atmosphäre,  so 
wird  demnach: 


'*!-«  =  ->    = 
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die  Aenderung  des  Brechungsexponenten  bei  1  Atmosphäre 
Druckänderung.  Zur  Berechnung  derselben  führe  ich  in 
diese  Formel  folgende  Zahlenwerthe  ein: 

m  =  7  Interferenzstreifen; 

X  =  58,95  .  10-*  cm  für  die  Wellenlänge  des  Natron- 
lichtes, nach  Hrn.  van  der  Willigen^); 

L  =  41,587  cm  als  mittlere  Länge  einer  Glasröhre  bei 
den  Versuchen  von  18®,  mit  dem  Comparator  auf's  sorglUl- 
tigste  gemessen  und  auf  ein  vom  Normalaichungsamt  in 
Berlin  mit  einer  Fehlertabelle  versehenes  Normalmeter  redu- 
cirt;  ferner 

L  =  41,588  cm  als  mittlere  Länge  einer  Glasröhre  bei 
16,P,  nach  der  neuen  Kittung,  also  für  die  übrigen  Ver- 
suche mit  Hülfe  des  mittleren  bekannten  Ausdehnungscoefii- 
cienten  des  Glases  auf  die  jeweilige  Versuchstemperatur 
reducirt;  endlich 

L  =  42,072  cm  als  mittlere  Länge  einer  Messingröhre 
bei  11, 4^  wie  sie  bei  den  letzten  Versuchen  nahe  an  0®  Ver- 
wendung fanden; 

p  ^  den  aus  den  einzelnen  Beobachtungsreihen  berech- 
neten, auf  45"  Breite  und  Meereshöhe  reducirten  Mittel- 
werthen. 

In  der  folgenden  Tabelle  sind  für  die  mittleren  Ver- 
suchstemperaturen &  die  entsprechenden  mittleren  Druck- 
änderungen p,  wie  sie  sich  für  sieben  Interferenzstreifen  direct 

Ij  van  der  Willigen,  M6m.  d'Opt.  phya.  2.  Harlem  1868. 
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aus  den  fieobachtungsreihen  (für  Giessen)  ergeben  haben, 
sowie  die  daraus  berechneten  Aenderungen  der  Brechungs- 
exponenten 71^  —  n  für  1  Atmosphäre  Druckänderung  (in  45^ 
Breite  und  Meereshöhe)  enthalten.  Die  mit  Messingröhren 
gefundenen  Werthe  von  p  sind  auf  die  Länge  der  Glasröhren 
reducirt. 

Tabelle  III. 


'(n,-n).10«    l^lZ:? j .  10«  !  |u  .  10« 


-0,78     1 

44,58 

16,91 

— 

interpol.(0,00 

44,82      ■ 

16,82 

50,40) 

+0,06 

44,75 

16,85 

50,49 

0,42     1 

44,98 

16,78 

50,28 

1.05     : 

45,15 

16,69 

50,01 

2,62 

45,65 

16,51 

49,47 

2,67     ' 

45,61      ! 

16,58 

49,53 

2,92 

45,73 

16,48 

49,88 

8,10 

45,86 

16,44 

49,26 

4,95 

46,35      ' 

16,26 

48,73 

8,95 

47,48 

15,87 

47,58 

9,00 

47,37 

15,91 

47,70 

13,05 

48,47      ' 

15,55 

1         46,64 

13,28 

48,42 

15,56 

46,67 

17,83 

49,41 

15,25 

45,79 

18,01 

49,41 

15,25 

45,79 

18,03 

49,42      . 

15,25 

45,79 

23,27 

50,31 

14,98 

45,03 

51,2 


48,1 


46,2 


Der  Werth  flir  0«  ist  aus  den  Werthen  für  -0,78  und 
+ 1,05^  interpolirt.  Die  Aenderungen  der  Brechungsexpo- 
nenten bei  den  verschiedenen  Temperaturen  habe  ich  in  ein 
Coordinatennetz  eingetragen,  diese  als  Abscissen,  jene  als 
Ordinaten  (Fig.  10).  Die  Curve  fällt  bei  0^  ziemlich  steil  ab, 
bildet  aber  bei  steigenden  Temperaturen  immer  kleinere 
Winkel  mit  der  Abscissenaxe.  Es  müssen  also  allfällige 
Fehler  in  der  Temperaturbestimmung  ganz  besonders  bei  0® 
einen  wesentlichen  Einfluss  auf  die  gefundenen  Werthe  von 
fij  —  n  haben,  während  bei  den  höheren  Temperaturen  ein 
solcher  Einfluss  sich  weniger  geltend  macht.  Ferner  ist  zu 
bemerken,  dass  die  Curve  bei  0^  besonders  dann  nahezu  in 
eine  Gerade  übergehen  würde,  wenn  der  unter  0^  beobachtete 
Werth  richtig  wäre.  Combinirt  man  diese  beiden  umstände 
mit   den   früher  (p.  111)    von    mir   erhobenen  Bedenken,   so 


Brechung  von   Wa$ser  unter  Druck.  115 

erkennt  man  leicht,  dass  in  der  That  die  für  p  bei  0^  gefun« 
denen  Werthe  etwas  zu  gross,  also  die  für  n^^n  berechneten 
etwas  zu  klein  sein  könnten. 


Die  Bxperimentaluntersuchungen,  welche  sich  auf  die 
Aenderungen  der  Brechungsexponenten  beziehen,  wurden 
meistens  zu  dem  Zwecke  angestellt,  um  über  die  Gonstanz 
des  sogenannten  specifischen  BrechungSTermögens  oder  einer 
ähnlichen  Beziehung  ein  Urtheil  zu  fällen.  Die  Herren  Glad- 
stone  und  Dale^)  haben  die  Aenderung  der  Brechungs« 
exponenten  von  Flüssigkeiten  mit  der  Temperatur  untersucht 
und  den  Quotienten  (n—\)jd  annähernd  constant  gefunden, 
wenn  sie  mit  d  die  Dichte  der  Flüssigkeiten  bezeichneten. 
Aus  ähnlichen,  fast  gleichzeitigen  Versuchen  Ton  Hrn.  Lan- 
dolt^  geht  die  Constanz  dieses  Quotienten  mit  noch  grösserer 
Annäherung  hervor,  während  später  Hr.  Rühlmann^)  und 
Hr.  Wüllner*)  bei  ihren  eigenen  Versuchen  die  Quotienten 
(n— 1)/£^  nicht  genau  constant  fanden.  Hr.  Jamin*)  fand 
andererseits  aus  den  früher  erwähnten  Versuchen  mit  Druck- 
änderungen {n^—l)ld  constant  Hr.  Mascart')  bestritt  die 
Constanz  beider  Quotienten,  und  Hr.  Quincke^)  entschied 
sich  für  (w  — 1)/J.  Endlich  haben  die  Herren  L.  Lorenz®) 
und  H.  A.  Lorentz*)  unabhängig  voneinander  und  auf  ver- 
schiedenen Wegen  eine  neue  Refractionsconstante  gefunden, 
nämlich  (n*— l)/(n*+2).l/rf,  und  es  ergab  sich  wirklich  aus 
Versuchen  der  Herren  Lorenz®)  und  Prytz^^)  die  Richtig- 
keit dieser  Beziehung,  wenn  sie  die  Werthe  der  Brechungs- 
exponenten für  Flüssigkeiten  und  für  ihre  Dämpfe  bestimmten. 

Meines  Wissens  hat  nur  Hr.  WüUner^die  Dichtigkeit 


1)  Gladstone  u.  Dale,  Phil.  Trans.  153.  p.  317.  1863. 

2)  Landolt,  Pogg.  Ann.  123.  p.  595.  1864. 

3)  Rühlmann,  Pogg.  Ann.  132.  p.  1.  1867. 

4)  Wüllner,  Pogg.  Ann.  138.  p.  1.  1868. 

5)  Jamin,  Ann.  de  chim.  et  de  phys.  52.  p.  163.  1858. 

6)  Mascart,  Pogg.  Ann.  153.  p.  154.  1874. 
7,  Quincke,  Wied.  Ann.  19.  p.  401.  1883. 

8)  L.  Lorenz,  Wied.  Ann.  11.  p.  70.  1880. 

9)  H.  A.  Loren tz,  Wied.  Ann.  9.  p.  641.  1880. 
10)  Prytz,  Wied.  Ann.  11.  p.  104.  1880. 
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der  Yon  ihm  untersuchteD  Flüssigkeiten  selbst  bei  verschie- 
denen Temperaturen  bestimmt;  gleicherweise  hat  auch  Hr. 
Quincke  die  Compressibilität  seiner  Flüssigkeiten  selbst 
untersucht.  Zweifellos  sollen  nur  solche  Werthe  der  Bre- 
chungsexponenten und  der  Dichten  miteinander  combinirt 
werden,  welche  genau  an  denselben  Substanzen  beobachtet 
worden  sind.  Weil  nun  im  hiesigen  physikalischen  Institute 
die  Compressibilität  des  nämlichen  destillirten  Wassers  von 
Hrn.  Prof.  Röntgen  und  Hrn.  Dr.  Schneider  bei  0,  9  und 
18^  bestimmt  worden  ist,  so  lassen  sich  ihre  Ergebnisse  und 
die  meinigen  ohne  weiteres  vergleichen,  und  lässt  sich  dem- 
nach ein  Schluss  auf  jene  Hefractionsconstanten  ziehen. 

Für  die  Dichte  des  Wassers  bei  verschiedenem  Drucke 
besteht  die  Relation: 

(10)  1r  =  i  +  ''^' 

wenn  fi  den  cubischen  Compressibilitätscoefticienten,  p  den 
Ueberdruck  in  Oentimetern  Quecksilber  bezeichnet.  Bestim- 
men wir  nun  d^jd  aus  der  Annahme  der  Constanz  des  spe- 
cifischen  Brechungsvermogens,  also: 

(11)  ^i  =  ^  =  l  +  ?iJ^, 

und  nehmen  wir  an,  d^  und  n^  beziehen  sich  auf  1  Atmo- 
sphäre Ueberdruck,   also  auf  ;7  =  76,  so  muss  ganz  einfach: 

(12)  f^  =  ^ 

sein,  wenn  die  Annahme  (n -!)/(/=  const.  der  Wirklichkeit 
entsprechen  soll. 

In  der  vierten  Columne  von  Tab.  III  habe  ich  die  Quo- 
tienten (wj  — n)/(n— 1)  angegeben  und  in  der  fünften  Columne 
die  von  den  Herren  Prof.  Röntgen  und  Dr.  Schneider  für 
den  Compressibilitätscoefficienten  /*  als  vorläufig  richtig  be- 
trachteten Werthe^)  eingetragen.  Ich.  setzte  dabei  für  die 
Brechungsexponenten  n  die  interpolirten  Werthe  des  Hrn. 
Rühlmann^)  ein.  Die  Differenzen  zwischen  den  beiderseits 
gefundenen  Resultaten  sind  relativ  geringe;  sie  betragen  vier 

1)  Köutgen  u.  Schiieidt^r,  Wied.  Ann.  33.  p.  644.  1888. 

2)  Rühlmanu,  Pogg.  Ann.   13'i.  p.  1.  1H6T. 
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Einheiten  der  als  sicher  angenommenen  letzten  Stelle  der  in 
der  fünften  Columne  stehenden  Zahlen  bei  18  und  bei  9^ 
dagegen  sieben  Einheiten  bei  0^.  Um  diese  constante  Diffe- 
renz bei  den  beiden  höheren  Temperaturen  mit  dem  Land  ol ti- 
schen Gesetze  Terträglich  zu  machen,  müssten  die  Grundlagen 
der  Berechnung  der  wahren  Compressibilität  des  Wassers 
aus  der  wirklich  beobachteten  scheinbaren  Compressibilität 
des  Wassers  und  des  Steinsalzes  nicht  richtig  sein^),  und 
ausserdem  müssten  von  mir  die  Temperaturen  nahe  an  0^ 
nm  etwa  ^/j^^  falsch  bestimmt  worden  sein,  wie  ich  schon 
früher  (p.  111)  erwähnte.  Jedenfalls  darf  man  aber  aus 
diesen  Versuchen  auf  eine  ganz  bedeutende  Annäherung  des 
Landolt'schen  Gesetzes  (n  —  l)/c?=  const.  an  die  Wirklich- 
keit schliessen,  während  sich  umgekehrt  die  Beziehungen 
(n-—  1)/  <f  =  const  und  (n*—  !)/(«*  +  2) .  1  /<f  =  const.  gar  nicht 
bestätigen.  Erstere  würde  für  den  CompressibilitätscoSffi- 
eienten  jii  des  Wassers  bei  18^  den  Werth  0,0000528,  letztere 
dagegen  0,0000415  liefern,  Werthe,  welche  mit  der  Wirklich- 
keit unmöglich  übereinstimmen  können. 

Bekanntlich  ist  von  Hrn.  Landolt  auf  Grundlage  der 
Beziehung  (n — \)ld  s  const.  ein  Mischungsgesetz  aufgestellt 
worden.  Es  ist  mir  nun  gelungen,  diesem  Mischungsgesetze 
für  Substanzen,  welche  bei  der  Mischung  keine  Oontraction 
zeigen,  eine  theoretische  Grundlage  zu  geben,  wie  die  folgen- 
den Auseinandersetzungen  zeigen  mögen.  ^) 

Man  denke  sich  in  eine  verticale  Röhre  von  constantem 
Querschnitte  verschiedene  mischbare  Flüssigkeiten  mit  so 
grosser  Vorsicht  eingegossen,  dass  sie  sich  nicht  mischen, 
sondern  sich  übereinander  lagern,  ihren  Dichten  entsprechend. 

Pi  seien  die  Gewichte, 

Vi  die  Volumina, 

ki  die  entsprechenden  Höhen  der  Flüssigkeitssäulen  in 
jener  Röhre,  ferner 

di   die  Dichten, 


1)  Vgl.  Röntgen  u.  Schneider,  Wied.  Ann.  33.  p.  644.  1888. 

2)  Vgl.  Christiansen,  Wied.  Ann.  23.  p.  305.  1884,  worauf  ich  erst 
nach  Veröffentlichung  mniner  Dissertation  aufmerksam  gemacht  wurde. 
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Tii  die  BrechuDgsexponenten  derselben  gegen  den  luft- 
leeren Raum,  und 

Vi  die  Fortpflanzungsgeschwindigkeiten  des  Lichtes  in 
denselben;  die  nämlichen  Buchstaben  ohne  Index  sollen  da- 
gegen die  analoge  Bedeutung  für  die  Gesammtheit  aller 
Flüssigkeiten  haben.  Wenn  man  sich  nun  einen  Lichtstrahl 
in  der  Richtung  der  Röhrenaxe  alle  Flüssigkeiten  durch- 
setzend vorstellt ,  so  hat  derselbe  in  der  ersten  Flüssigkeit 
die  Fortpflanzungsgeschwindigkeit  v^,  in  der  zweiten  v^  u.  s.  f.; 
die  Wege,  die  er  zu  durchlaufen  hat,  sind  A^,  Aj»  *  *  v  ^^^8' 
lieh  ist  die  für  den  ganzen  Weg  nöthige  Zeit: 

OS,  ^=^(^)-^'- 

V  bedeutet  dabei  die  (hypothetische)  gleichförmige  Geschwin- 
digkeit, mit  welcher  der  Strahl  die  ganze  Höhe  aller  Flüs- 
sigkeiten zusammen  ip  der  gleichen  Zeit  T  durchsetzen 
könnte.  Lässt  man  nun  die  ganzen  Flüssigkeiten  sich  voll- 
kommen mischen,  unter  der  Voraussetzung,  dass  dabei  kei- 
nerlei Volumenänderung  eintritt,  so  muss  jener  Lichtstrahl 
doch  genau  so  viele  Molecüle  jeder  einzelnen  Flüssigkeit 
durchlaufen,  wie  zuvor.  Es  wird  somit  der  genau  gleiche 
Theil  h^  des  Gesammtweges  in  der  ersten  Flüssigkeit^  k^  in 
der  zweiten  u.  s.  f.  vom  Strahle  durchsetzt,  wenn  auch  diese 
Wege  hi  aus  noch  so  viel  einzelnen  kleinen  Wegen  zu  sum- 
miren  sind.  Die  obige  Summationsgleichung  bleibt  folglich 
ohne  weiteres  bestehen;  wir  können  ihre  beiden  Seiten  mit 
dem  Röhrenquerschnitte  multipliciren  und  erhalten  so  die 
Volumina  in  derselben,  nämlich: 


ViJ  V 


oder,  wenn  wir  die  Gewichte  und  die  Dichten  einführen: 

Lassen  wir  noch  statt  der  Lichtgeschwindigkeiten  die  Bre- 
chungsexponenten  der  betre£fenden  Flüssigkeiten  in  die  Glei- 
chung eintreten,  so  erhalten  wir: 
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(^)-».g)-^.,p,. 


wenn  wir  die  Dichte  der  Mischung  mit  d  bezeichnen.  Die 
ganze  Entwickelung  ist  natürlich  nur  dann  gültig ,  wenn  bei 
dem  Vermischen  der  Flüssigkeiten  keine  Contraction  eintritt 
Weil  mit  P  das  Gewicht  der  gesammten  Mischung  bezeich- 
net worden  ist,  so  ergibt  sich  ohne  weiteres: 

(14)  Pj  =  />,5+P,J  +  .... 

Daraus  folgt  nun  auch  das  Mischungsgesetz,  welches  auf 
Grundlage  des  Quotienten  (n  —  \)jd  aufgebaut  wurde,  Sub- 
trahirt  man  nämlich  auf  beiden  Seiten  K=  Pjä,  nachdem 
man  zuerst  auf  der  rechten  Seite  Pjd  in  die  einzelnen  Sum* 
manden  Pijdi  zerlegt  hat,  so  erhält  man: 

Die  Gültigkeit  dieses  Mischungsgesetzes  beruht  sonach  nicht 
auf  der  Annahme  der  Constanz  des  Quotienten  (n— l)/e/. 

Es  ist  gewiss  merkwürdig,  dass  sich  dieses  Mischungs- 
gesetz mit  Leichtigkeit  ableiten  lässt,  während  eine  theore- 
tische Ableitung  der  Beziehung  (n  —  Vjjd  =  const.  schon  oft 
vergeblich  versucht  worden  ist.  Ich  glaube  aber,  eine  ganz 
ähnlich  gebaute  Gleichung  mit  dem  eben  abgeleiteten 
Mischungsgesetze  in  Einklang  bringen  zu  können,  und  will 
deshalb  meine  Anschauungen  in  Folgendem  näher  erläutern.^) 

Nach  unseren  gegenwärtigen  Anschauungen  über  atomisti- 
sche  Zusammensetzung  besteht  jeder  Körper  aus  einer  ge- 
wissen Anzahl  von  sogenannten  körperlichen  Molecülen, 
welche  in  bestimmten,  vonAether  erfüllten  Zwischenräumen 
voneinander  gelagert  sind.  Den  Aether  denkt  man  sich  um 
diese  körperlichen  Molecüle  in  Schichten  gelagert,  und  zwar 
in  um  so  dichteren  Schichten,  je  kleiner  die  Durchmesser 
der  letzteren  sind.  Weil  man  nun  die  Entfernungen  der 
körperlichen  Molecüle  im  Verhältniss  zu  ihrer  Grösse  als 
relativ  bedeutend  annimmt,  so  wird  der  grösste  Theil  des  in 

1)  Vgl.  C.  E.  de  Kle reker,  Beibl.  7.  p.  890.  1883.    Die  betreuende 
Originalarbeit  war  mir  leider  noch  nicht  zugänglich. 
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ihren  Zwischenräumen  befindlichen  Aethers  annähernd  gleiche 
Dichte  besitzen;  nur  die  körperlichen  Molecüle  werden  ge- 
Wissermassen  von  verdichteten  AetherhüUen  umgeben  sein. 
—  Man  muss  ausserdem  annehmen,  dass  alle  Körper  f&r  den 
Aether  durchlässig  sind,  sodass  die  Aethermolecüle  mit  einer 
gewissen  Leichtigkeit  zwischen  den  körperlichen  MolecOlen 
durchtreten  können.  Daraus  schliesse  ich  nun,  ein  auf  klei- 
neres Volumen  zusammengedrückter  Körper  habe  einen  Theil 
des  vorher  (im  nicht  zusammengedrückten  Zustande)  in  ihm 
befindlichen  Aethers  ausgestossen.  Offenbar  wird  bei  diesem 
Vorgänge  nicht  der  direct  um  die  körperlichen  Molecüle  ge- 
lagerte, verdichtete,  sondern  in  erster  Linie  nur  der  den 
grössten  Theil  des  betreffenden  Raumes  erfüllende,  weniger 
dichte  Aether  ausgetrieben  werden.  Den  nicht  zusammen- 
gedrückten Körper  kann  man  demzufolge  als  eine  Mischung 
des  zusammengedrückten  Körpers  mit  dem  bei  der  Zusam- 
mendrückung entwichenen  Aether  auffassen  und  das  oben 
abgeleitete  Mischungsgesetz  auf  denselben  anwenden. 

Um  die  Vorgänge  klarer  und  anschaulicher  darstellen 
zu  können,  denke  ich  mir  einen  isotropen  Körper,  speciell 
eine  Flüssigkeit,  der  betreffenden  Druckänderung  unterwor- 
fen. Ganz  entsprechend  den  früher  gemachten  vereinfachen- 
den Annahmen,  sei  diese  Flüssigkeit  in  eine  Röhre  von  con- 
stantem  Querschnitte  eingegossen;  die  Röhre  soll  bei  den 
vorzunehmenden  Druckänderungen  keiner  Ouerschnittsände- 
rung  unterworfen  sein.  Das  Volumen  der  Flüssigkeit  sei  V^ 
die  Höhe  der  Säule  A.  Die  Flüssigkeit  soll  durch  äusseren 
Druck  auf  das  kleinere  Volumen  V^  zusammengedrückt  und 
also  die  Höhe  der  Säule  dadurch  proportional  auf  h^  ver- 
ringert werden.  Denkt  man  sich  nun  den  Raum  der  Volu- 
menverminderung, also  V^V^j  mit  Aether  von  der  Dichte 
und  dem  Brechungsexponenten  des  zum  grössten  Theil  den 
Raum  der  Flüssigkeit  erfüllenden,  weniger  dichten  Aethers 
angefüllt,  so  kann  man  die  Ausdehnung  als  eine  Mischung 
der  zusammengedrückten  Flüssigkeit  mit  einem  Volumen 
V—V^  des  betrachteten  Aethers  auffassen  und  direct  von 
dem  Mischungsgesetze  Gebrauch  machen. 

Führt   man   statt   der  Volumina   die  gleichbedeutenden 
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Quotienten  Pjd  für  die  nicht  zusammengedrückte,  (P  —  p)ld^ 
für  die  zusammengedrückte  Flüssigkeit  ein,  wobei  p  das  Ge- 
wicht des  hei  der  Mischung  eingetretenen  Aethers  bezeich- 
nen mag,  und  bezeichnet  man  mit  n,  resp.  n^  die  diesen  beiden 
Zust&nden  entsprechenden  Brechungsexponenten  der  Flüssig- 
keit, mit  V  dagegen  den  Brechungsexponenten  des  in  der 
Flüssigkeit  befindlichen  Aethers  geringster  Dichte,  so  hat 
man  unter  Anwendung  des  zuletzt  abgeleiteten  Mischungs- 
gesetzes 14)  folgende  Gleichung: 

P         P-p       ,  (P      P-p\     i) 

Das  Gewicht  p  erscheint  nur  in  der  Differenz  P  --  p.  Ver- 
nachlässigt man  diese  im  Vergleich  zu  P  ausserordentlich 
kleine  Grosse,  und  dividirt  man  durch  die  Gewichte  P,  so 
erhält  man  nach  leichter  Umformung  die  Beziehung: 

(15)  »^-'  =  =i^  =  con8t. 

Wäre  der  Brechungsexponent  v  des  Aethers,  welchen 
ich  mit  dem  zusammengedrückten  Körper  gemischt  gedacht 
habe,  genau  gleich  demjenigen  des  Weltäthers,  also  genau 
gleich  der  Einheit,  so  wäre  die  einfachere  Beziehung 
(n  —  l)/rf=  const.  erfüllt.  Nach  meiner  Vermuthung  ist  der 
Brechungsexponent  v  des  zwischen  den  körperlichen  Mole- 
cülen  gelagerten  Aethers  jederzeit  grösser  als  Eins,  also 
grösser  als  der  Brechungsexponent  des  freien  Weltäthers. 
Würde  sich  aber  dennoch  aus  genauen  Experimentalunter- 
suchungen  der  Werth  Ton  v  vermittelst  der  Gleichung  (15) 
kleiner  als  Eins  ergeben,  so  würde  das  einfach  heissen,  der 
Körper  treibe  bei  der  Volumen  Verminderung,  welcher  er 
unterworfen  wird,  einen  geringeren  Theil  seines  Aethers  aus, 
als  ich  meinen  einfachen  Betrachtungen   zu   Grunde   legte. 

Phys.  Inst  d.  Univ.  Giessen,  16.  Febr.  1888. 


1)  Die  Brochungsexponenten  n  und  «,  würden  sich  gleicherweise  mit 
Hülfe  des  Mischungsgesetzes  durch  Summation,  bezw.  Integration  ableiten 
lassen,  wenn  die  Volumina  und  Brechungsexponenten  aller  den  Körper 
erfüllenden  körperlichen  und  Aethermolectile  bekannt  wären. 
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VII.     Wechaelströfne  und  JSlectrolyte ; 
von  Samuel  Sheldon. 


§  1.   Einleitung. 

Zwei  wesentlich  verschiedene  Methoden  zur  Bestimmung 
des  electrischen  Widerstandes  von  Flüssigkeiten  sind  in  Ge- 
brauch; die  eine  besteht  in  der  Anwendung  von  constanten 
Strömen,  die  andere  von  Wechselströmen;  die  erstere  theilt 
sich  in  zwei  Classen,  deren  Unterscheidung  beruht  auf  der 
Abwesenheit  einer  Polarisation  der  Electroden  oder  auf  der 
Annahme,  dass  diese  während  der  Beobachtungen  constant 
bleibt;  die  zweite  setzt  eine  in  den  Resultaten  unmerkliche 
Polarisation  voraus.  Diese  letztere  Methode  wurde  von 
Prof.  F.  Kohlrausch  eingeführt  und  ist  als  die  bequemste 
seitdem  die  gebräuchlichste  geworden. 

Die  Genauigkeit  der  so  gelieferten  Resultate  wird  aber 
noch  immer  von  manchen  Physikern  mit  Misstrauen  betrach- 
tet. Besonders  ist  dieses  der  Fall  mit  denjenigen,  welche 
die  Methode  constanten  Stromes  mit  electrometrischer  Mes- 
sung vorziehen.^) 

Eohlrausch  stellte  eine  gründliche  Erörterung^  an 
über  die  Umstände,  welche  die  Genauigkeit  der  Methode  be- 
einflussen könnten,  und  controlirte  seine  Resultate  durch  ex- 
perimentelle Versuche.  Später  verglich  To  Hing  er*)  die 
Resultate  von  Messungen  mit  Wechsel-  und  constanten  Strö- 
men und  fand,  mit  Rücksicht  auf  die  Beobachtungsfehler, 
identische  Werthe.  Er  brauchte  Lösungen  von  verhältniss- 
massig  grosser  Concentration.  (Verdünnteste  war*  LiCl  vom 
Moleculargehalt  0,5  ca.).  Ostwald  machte  eine  ähnliche 
Versuchsreihe*)  mit  demselben  Resultate  meistens  an  organi- 

1)  ßouty  u.  F'oussereau,  Joiirn.  d.  Phys.  (2)  4.  p.  419.  1885. 

2)  Kohlrausch,  Götting.  Nachr.  1869.  p.  1;  1872.  p.  459;  Pogg. 
Ann.  14S.  p.  149.  1873;  Wied.  Auu.  6.  p.  5.  1879;  26.  p.  168.  1885;  K. 
u.  Nippoldt,  Pogg.  Ann.  138.  p.  296.  1869;  K.  u.  Grotrian,  Pogg. 
Ann.  154.  p.  10.  1875. 

3)  Tollinper,  Wied.  Ann.  1.  p.  510.  1877. 

4)  Ostwald,  Journ.  für  prakt.  Chemie  31.  p.  219.  1885. 
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sehen  Säuren,  weil  er  vorher  viele  Messungen  von  organi- 
schen Lösungen  mit  Wechselströmen  angestellt  hatte. 

Von  den  genannten  Beobachtern  ist  die  Methode  der 
Wechselströme,  wenn  sie  richtig  gebraucht  wurde,  stets  ein- 
wurfsfrei gefunden  worden. 

Die  Herren  Bouty  und  Foussereau  machten  eben- 
falls eine  Vergleichung ^)  der  beiden  Methoden,  von  dieser 
Arbeit  wollen  wir  nachher  sprechen,  §  10. 

An  concentrirteren  Lösungen  die  Methode  noch  einmal 
za  prüfen,  würde  überflüssig  sein.  Da  bei  verdünnten  Lö- 
sungen einige  Umstände  sich  ändern,  und  hier  noch  nicht  so 
zahlreiche  Prüfungen  vorliegen,  so  wurde  die  vorliegende  Ar- 
beit auf  Veranlassung  des  Hm.  Prof.  F.  Eo  hl  rausch  unter- 
nommen. 

Um  den  Resultaten  eine  übersichtliche  Gestalt  zu  geben, 
beschränkte  ich  mich  nicht  auf  die  blosse  Kritik,  son- 
dern untersuchte  Lösungen  von  KCl,  NaCl,  ]  K28O4  und 
]  MgSO^i  und  zwar  von  jeder  neun  verschiedene  Concentra- 
tionen  von  m^\  bis  m  «s  0,0006,  und  das  Resultat  ergab, 
dass  in  jedem  Falle  das  Leitungsvermögen  mit  Wechselströ- 
men bestimmt  merklich  identisch  mit  dem  mittelst  constanter 
Ströme  bestimmten  war. 

Differentialelectrometer.     Bevor  ich  eine  Beschrei- 
bung der  angewandten  Methode  gebe,  möchte  ich  einige  Ver- 
suche erwähnen,  den  Widerstand  der  Lösungen  mit  constan- 
ten    Strömen    electrome- 
trisch  mittelst  einer  Dif- 
ferenzmethode zu  messen 
(s.  Fig.  1).  Ein  constanter 
Strom  wurde  durch  einen 
Rheostaten    und    die    zu 
untersuchende  Lösung  ge- 
schickt.    Die  letztere  be- 
fand sich   in  einem  Ge-  Pj     j 
fäss,  §  3,  welches  ausser 

den  Hauptelectroden  zwei  secundäre  enthielt,  mittelst  deren 
die  Potentialdifferenz  zwischen  zwei  festen  Punkten  der  Lösung 

1)  Bouty  u.  Foussereau  l.  c.  p.  419  ft.  1885. 
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gemessen  werden  konnte.  Verbindungen  wurden  zwischen  den 
zwei  Enden  des  Drahtwiderstandes  und  zwei  auf  derselben 
Seite  der  Nadel  eines  Quadrantelectrometers  liegenden  Qua- 
dranten hergestellt.  Die  zwei  secundären  Electroden  wurden 
dann  mit  den  zwei  übrigen  Quadranten  verbunden  in  der 
Weise,  wie  es  in  Fig.  1  angegeben  ist. 

Wenn  der  Drahtwiderstand  gleich  dem  der  Lösung  war, 
sollte  die  Nadel  in  Ruhe  bleiben.  Praktisch  war  dieses  Re- 
sultat nicht  zu  erreichen.  Der  Grund  liegt  in  der  Unmög- 
lichkeit, die  Nadel  so  einzustellen,  dass  sie  in  Beziehung  auf 
die  zwei  Paar  Quadranten  genügend  symmetrisch  ist  Mit 
dem  gebrauchten  Electrometer  (von  Edelmann  in  München) 
würde  die  kleinste  Veränderung  des  Niveaus  die  ganze  Sym- 
metrie verderben.  Dies  ist  zu  erwarten,  wenn  die  Höhe 
des  Torsionskopfes  über  der  Nadel  (850  mm  etwa)  berücksich- 
tigt wird.  Wenn  die  beiden  Widerstände  bei  mangelhafter 
Symmetrie  nur  einen  kleinen  Unterschied  gezeigt  hätten, 
dann  hätte  man  dies  durch  Commutiren  eliminiren  können. 
Aber  mit  allen  versuchten  Anordnungen  erreichten  die  Diffe- 
renzen zu  grosse  Werthe. 

§  2.     Methode. 

Die  Methode  (s.  Fig.  2),  welche  bei  alldn  im  Folgenden 
angeführten  electrometrischen  Beobachtungen  gebraucht  wurde, 
war  ähnlich  der  von  Reinold^)  empfohlenen.  Ein  constan- 
ter  Strom  wurde  hintereinander  durch  einen  Neusilberrheo- 
staten  und  die  zu  untersuchende  Flüssigkeit  geschickt.  Die 
letztere  wurde  in  dasselbe  Gefäss  wie  bei  der  Differential- 
methode eingefüllt.  Eine  der  secundären  Electroden  der 
Flüssigkeit  wurde  mit  der  Erde  verbunden,  und  die  andere 
mit  dem  einen  Quadrantenpaar  des  Electrometers.  Das  an- 
dere Paar  Quadranten  sowohl,  wie  das  Gehäuse  des  Electro- 
meters wurden  zur  Erde  abgeleitet.  Die  Nadel  ist  mittelst 
einer  Säule  auf  ein  hohes  Potential  geladen  und  bekommt 
wegen  des  Potentialunterschiedes  einen  Ausschlag.  Schaltet 
man   nun    anstatt    der   Lösung   einen   Drahtwiderstand   ein, 


l)  Reinold,  Chem.  News  ö3.  p.  153.  1886. 
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so  kann  man  durch  Abgleichen  desselben  den  Ausschlag  auf 
dieselbe  Grösse  bringen.  Der  Drahtwiderstand  wird  dann^ 
die  (Konstanz  der  Säule  vorausgesetzt,  dem  Lösungswider- 
stand gleich  sein.  Durch  schnelles  und  wiederholtes  Commu* 
tiren  wurde  eine  etwaige  Ungleichheit  der  Electroden  sowie 
eine    kleinere  Inconstanz  der  Säulen  eliminirt. 

§  8.    Apparate. 

Das  Electrometer  war  ein  Edel  mann 'sches  mit  Seh  we- 
felsäuredämpfung.  Die  Nadel  hat  eine  Schwingungsdauer 
Ton  13  Secunden,  sodass  sie,  während  der  schnellen  Umschal- 
tung zwischen  Draht-  und  Flüssigkeitswiderstand,  keine  merk- 
liche Geschwindigkeit  gegen  die  Ruhelage  bekam.  Die  Em- 
pfindlichkeit für  1  Volt  betrug,  bei  einem  Abstände  von 
3000  Scalentheilen;  190  Scalentheile.  Die  Nadel  wurde  mit 
einer  Beetz' sehen  Trockensäule  von  144  Elementen  geladen. 

Eine  Weber'sche  Wippe  von  Hartgummi  diente  zur 
Vertauschung  der  beiden  Widerstände. 

Der  Siemens- Halske'sche  Rheostat,  von  0,1  bis 
4000  Q-E.,  war  früher  mehrmals  calibrirt,  und  seine  Nor- 
maltemperatur zu  21°,  sein  Temperaturcoefficient  zu  0,0003 
bestimmt  werden. 

Zwei  Widerstandsgefässe  wurden  benutzt,  das  eine  für 
Lösungen  von  m  =  \  bis  m  =  0,01  und  das  andere  von 
m  =  0,01     bis    0,0006. 

Nr.  1  ( Fig.  2)  hat  eine  to-  /ff]^ 

tale  Länge  von  200  mm,  y    i  (  i 

das    flauptrohr    einen  y^       ^^^^^^ 

Djrchmesservonl4mm,      ^^^  -'^^^^^.^^^  / 

und    die    zwei   grossen  ^^"^^      * 

Oeffnungen   einen 
Darchmesservon44  mm. 
Die   letzteren   nahmen 
die   primären  Electro- 
den bei  den  electrome- 

trischen  Messungen  auf,    ^ 

nachher   auch   die    bei 

der    Bestimmung     mit  Fig.  2. 


-'VWNAAr^ 
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Wechselströmen  dienenden,  platinirten  Electroden  von  je 
80  qcm  Fläche.  Die  Endschenkel  enthielten  die  secundären 
Electroden,  welche  in  Verbindung  mit  dem  Electrometer, 
resp.  der  Erde  waren. 

Der  G-ebrauch  desselben  Gefässes  für  beide  Messungen 
empfahl  sich  deswegen,  weil  so  Verunreinigungen  der  Lösun- 
gen beim  Umgiessen  vermieden  wurden.  Bei  grösserer  Ver- 
dünnung als  m=0,01  für  die  Messungen  mit  Wechselströmen 
war  Nr.  1  aber  nicht  zu  verwenden,  weil,  wie  bekannt,  bei 
den  sehr  grossen  Widerständen  mit  den  Drahtrollen  des 
Rheostaten  ein  gutes  Minimum  nicht  zu  erreichen  ist.  Des- 
wegen war  ein  zweites  Gefäss  nöthig.  Dasselbe  ist  ein  glei- 
ches Becherglas,  wie  es  schon  F.  Kohlrausch  benutzte.^) 
Es  gelang  aber  nicht,  dieses  Gefäss  auch  für  die  electro- 
metrischen  Messungen  brauchbar  zu  machen,  wie  später  er- 
läutert wird.  Folglich  wurde  Nr.  1  auch  für  die  electro- 
metrischen  Messungen  der  verdünnteren  Lösungen   benutzt. 

Bei  dem  Gebrauche  wurde  Gefäss  Nr.  1  in  ein  Wasser- 
bad gestellt  und  die  Temperatur  möglichst  nahe  bei  18^ 
gehalten.  Mittelst  eines  Thermometers  (Vio^  getheilt),  dessen 
Kugel  nahe  an  dem  Gefässe  lag,  wurde  die  Temperatur  der 
Lösungen  bestimmt. 

Die  primären  Electroden  für  die  Messung  mit  constanten 
Strömen  bestanden,  wie  beiToUinger,  aus  ebenen  Spiralen* 
von  Platindraht.  Sie  wurden  in  ein  Glasrohr  eingeschmolzen, 
das  in  einem  Hartgummideckel  befestigt  war.  Die  secundären 
Electroden  waren  von  platinirtem  Platinblech  von  je  etwa 
4  qcm  Oberfläche.  Sie  wurden  an  Platindrähten  befestigt, 
welche  durch  zwei  Korke  gingen,  und  mit  letzteren  in  die 
zwei  Schenkel  des  Gefässes  eingesetzt. 

Die  Electroden  für  die  Bestimmungen  in  beiden  Gefässen 
mit  Wechselströmen  sowohl,  als  auch  die  übrigen  Apparate, 
Brücke,  Telephon,  Inductor,  Thermometer  u.  s.  f.  waren  die- 
selben, welche  F.  Kohlrausch^)  verwendete,  die  Electroden 
hatten  je  30  qcm  in  Nr.  1  und  32  qcm  in  Nr.  2. 

1)  F.  Kohlrausch,  Wied.  Ann.  2ö.  p.  179.  1885. 

2)  F.  Kohlrausch,  1.  c.  p.  179.  Fig.  1;  Wied.  Ann.  6.  Taf.  I.  Fig.  1. 
1879;  Wied.  Electr.  u.  Magn.  1.  p.  477. 
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§  4.     Einige  Umstände. 

Polarisation.    Bei  den  ersten  electrometrischen  Mes- 
sungen bemerkte  ich,  dass  wegen  der  unvermeidlichen  mangel- 
haften Isolirung  des  Electrometers   und  Commutators   oder 
wegen  einer  Diffusion  der  Gasproducte  eine  kleine  Polari- 
sation  der  secundären  Electroden   stattfand.     Diese  Polari- 
sation  war  keine  gewöhnliche,  welche  mit  dem  Stromumwenden 
ihr  Vorzeichen  sogleich  ändert,  sondern  eine  dauernde,  die 
manchmal    wochenlang   anhielt.     Diese  wurde  zunächst   auf 
ein  Minimum  gebracht,  indem  man  den  secundären  Electroden 
eine  grosse  Oberfläche  gab  und  den  primären  Electroden  die 
oben    erwähnte   Gestalt.     Durch    die    letztere  Veränderung 
wurde  die  Strom  dich tigkeit  an  den  primären  Electroden  ver- 
grössert^)   und   die  Polarisation   im  Hauptkreise   schnell  zu 
einem  Maximum,  der  Strom  also  auf  einen  constanten  Werth 
gebracht.     Dies  ermöglichte  also   eine   schnelle  Einstellung 
der  Nadel.    Wie   gross   die  Polarisation  an  den  secundären 
Electroden  war,  konnte  man  leicht  messen. 

Nachdem  die  Widerstände  verglichen  waren,  Hess  man  bei 
Oeffnung  des  primären  Stromes  mittelst  Verbindung  mit  der 
Erde  die  Nadel  in  die  Ruhelage  kommen.  Dann  wurde  die 
Lösung  eingeschaltet;  wenn  eine  Polarisation  vorhanden  war, 
so  erhielt  die  Nadel  einen  Ausschlag.  W<ar  der  Ausschlag  in 
demselben  Sinne  wie  derjenige  bei  der  Messung,  dann  war 
der  letztere  zu  gross.  Folglich  war  der  Rheostaten widerstand 
zu  gross  und  musste  um  eine  Grösse  vermindert  werden, 
welche  quantitativ  ungefähr  gleich  Widerstand  mal  Polari- 
sationsausschlag dividirt  durch  den  Ausschlag  bei  der  Mes- 
sung war. 

Das  folgende  Beispiel  zeigt  die  Methode.  Der  Strom 
wurde  zwischen  den  Beobachtungen  jedesmal  commutirt. 
fr  =  beobachteter  Widerstand;  W^^o  =  Widerstand  auf  18® 
reducirt;  A  =  Ausschlag  bei  der  Messung;  p  =  Polarisations- 
ausschlag (-f"j  wenn  in  entgegengesetztem  Sinne  wie  A)\ 
t  =  Temperatur  der  Lösung. 


1)  Tollinger,  1.  c.  p.  511. 
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>JaCl    m  =  0,01. 

t 

W 

6270 
6340 
6300 

A 



226 
200 
214 

P 

W+W^ 

^is^ 

17,87^ 

17,77 

17,70 

+  1,5 
-1,0 
+  0,8 

6312 
6H08 
6324 

6292 
6274 
6279 

Depolarisator.  Die  Methode  genügt  nicht;  wenn  man 
zu  grosses  p  hat.  Es  wurde  aber  bei  den  meisten  Beob- 
achtungen dieser  Werthe  durch  ein  einfaches  Mittel  gleich 
Null  gemacht.  Hierzu  diente  ein  „Depolarisator'',  welcher 
aus  zwei  Platten  von  Zink  und  Kupfer  auf  einem  hölzernen 
(Triffe  bestand.  Durch  Anfassen  mit  der  üand  und  kurze 
Berührung  mit  den  secundären  Electroden  wurde  der  Werth 
von  /?  auf  einen  sehr  kleinen  gebracht. 

Capillarelectrometer.  Da  diese Correctionen  ihre  Ur- 
sache in  der  langsamen  Einstellung  des  Electrometers  hatten, 
so  wurden  Versuche  gemacht,  das  Capillarelectrometer  anzu- 
wenden, z.B.  die  von  Claverie^)  und  von  Chervet^  vor- 
geschlagenen Formen.  Es  gelang  mir  aber  nicht,  eine  aus- 
reichende Empfindlichkeit  mit  einer  raschen  Einstellung  zu 
vereinigen. 

Unbrauchbarkeit  des  Gefässes  Nr.  2  für  die  elec- 
trometrischen  Messungen.  Mehrere  unbefriedigende  Ver- 
suche wurden  ferner  gemacht,  um  die  electrometrischen 
Messungen  der  verdünnteren  Lösungen  im  Gefässe  Nr.  2 
auszuführen.  Die  primären  Electroden  bestanden  aus  kurzen 
Enden  von  Flatindraht  in  engen  Glasröhren  eingeschmolzen. 
Die  secundären  Electroden  waren  von  platinirtem  Platinblech 
und  wurden  in  Glasröhren  eingeschlossen,  deren  untere 
Enden  capillar-  und  spiralförmig  ausgezogen  waren.  Der 
Zweck  der  letzteren  war,  eine  Difl'usion  der  electroly tischen 
Gasproducte,  welche  Polarisation  verursachen  konnten,  zu 
vermindern.  Obgleich  keine  Polarisation  sich  an  den  Neben- 
electroden  gezeigt  hatte,  war  doch  ein  Unterschied  bei  ver- 
schiedenen   Messungen     mit    derselben    Lösung    vorhanden, 


1)  Claverie,  Journ.  do  Phys.  (2)  2.  p.  420.   1883. 

2)  Chervet,  Compt.  reud.  \)1.  p.  66ü.  1883. 
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welcher  mehr  als  25  Proc.  betrag.  Deswegen  war  es  nöthig, 
*  die  Messungen  der  verdünnteren  Lösungen  mit  Wechselströmen 
im  Grefässe  Nr.  2  auszuführen  und  mit  constanten  Strömen 
im  G-efässe  Nr.  1.  Es  ist  mir  nicht  gelungen,  den  Qrund 
der  Yorstehend  erwähnten  Differenzen  zu  finden. 

Luftdämpfung.  Um  die  Fehler,  welche  von  der 
Schwefelsäuredämpfung  kommen  konnten  (cf.  §  9),  zu  yermei- 
den,  wurden  Versuche  gemacht,  diese  durch  Luftdämpfung 
zu  ersetzen.  Eine  hohle,  prismatische  Nadel  wurde  über  ein 
passendes  Kupferblech  gestülpt,  welches  in  dem  G-ehäuse  des 
Electrometers  befestigt  war,  und  bekam  dadurch  eine  Luft- 
dämpfung. Durch  diese  Abänderung  wurde  zwar  die  Em- 
pfindlichkeit und  die  Genauigkeit  der  Messungen  von  kleinen 
Potentialdifferenzen  vergrössert.  Es  gelang  aber  nicht,  die 
Dämpfung  auf  diese  Weise  hinreichend  gross  zu  machen, 
sodass  die  längere  Zeit,  welche  nöthig  war,  bis  die  Nadel 
zur  Buhe  kam,  eine  grosse  Zunahme  der  Polarisation  der 
secundären  Electroden  verursachte.  Deswegen  wurde  sie 
nicht  verwendet. 

§  5.    Die  Lösung^en. 

Die  Lösungen  wurden  bereitet  durch  Verdünnung  von 
Normallösungen  mittelst  Glaskolben  von  380  und  38  ccm, 
resp.  200  und  200  ccm  Inhalt.  Verdünnungen  grösser  als 
m  =  0,01  wurden  wie  in  der  Arbeit  von  F.  Kohlrausch ^) 
mittelst  zweier  Pipetten  hergestellt  Wiederholte  Messungen 
der  aus  den  Pipetten  ausgeflossenen  Mengen  von  destillirtem 
Wasser  gaben  folgende,  wie  man  sieht,  sehr  constante  Re- 
sultate: 

Pipette  A      1,8763        1,8775        1,8776        1,8776        Mittel:    1,8773  ccm, 
Pipette  B      1,5026        1,5021         1,5026  —  Mittel:    1,5024     »  . 

Das  Mischen  fand  im  Gef&sse  Nr.  2  statt  und  auf  fol- 
gende Weise,  indem  man  das  G-efäss  zuerst  mit  365  ccm 
Wasser  versehen  hatte. 

1)  F.  Kohlrausch,  1.  c.  p.  175. 

Ann.  d.  Pbyi.  o.  Ch«ni.    N.  F.    XXXIV.  9 
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Resultirende 


Zur  vorhergehen-  IConcentration  der 

den  Lösung      I  zugesetzt.  Lösung  Lösumr 

zugesetzte  Menge  j  w»  «  |  ^ 


\2A 

i 


0,011 
0,1   f 


0,000  608 


0,1  0,001 009 

A  1,0  0,006  024 

B  1,0  0,01 

Der  Widerstand  des  Wassers  wurde  zaerst  bestimmt; 
dann  nach  dem  Herstellen  einer  Lösung  eine  Messung  mit 
Wechselströmen  im  Gefässe  Nr.  2  ausgeführt.  Dann  füllte 
man  die  Lösung  in  das  Gef&ss  Nr.  1  und  machte  eine  elec- 
trometrische  Bestimmung.  Nachher  wiederholte  man  die 
Messung  in  Nr.  2,  um  zu  sehen,  ob  die  Lösung  sich  ver- 
ändert hat. 

In  der  Regel  zeigten  die  zwei  Messungen  yor  und  nach 
dem  Umgiessen  in  Nr.  2  kleine  Differenzen. 

£&  gibt  hier  drei  Fehlerquellen.  Erstens  durch  das  Um- 
giessen können  Verunreinigungen  in  die  Lösungen  hinein- 
kommen, welche  bei  sehr  verdünnten  Lösungen  das  Lei- 
tungsvermögen merklich  beeinflussen  können,  indem  sie  im 
allgemeinen  das  Leitungsvermögen  vergrössern  werden.  Die 
Uebereinstimmung  der  in  Nr.  2  gefundenen  beiden  Werthe 
controlirt  dies,  und  die  Mittelnahme  lässt  den  Fehler  hin- 
reichend herausfallen.  Zweitens  bei  dem  Zurückgiessen  in  das 
Gefäss  Nr.  2  bleiben  in  Nr.  1  die  benetzenden  Tropfen  zurück, 
und  dadurch  würde  die  Berechnung  des  Leitungsvermögens 
ein  zu  kleines  Resultat  geben,  weil  die  Capacität  zu  gross 
in  die  Rechnung  gesetzt  wird.  Endlich  wird,  wenn  man  die 
nächste  Lösung  macht,  das  Leitungsvermögen  bei  der  ersten 
Bestimmung  zu  gross,  weil  die  Menge  Lösungswasser  kleiner 
ist,  als  sie  sein  sollte.  Diese  Fehler  sind  aber,  wenn  man 
sorgfältig  arbeitet,  sehr  klein. 

Der  Gehalt  der  Normallösungen  wurde  mittelst  ihres 
specifischen  Gewichtes^)  bestimmt.  Dies  war  genügend  für 
die  Zwecke  dieser  Arbeit,  weil  die  Frage  sich  hauptsächlich 
auf  die  Vergleichung  der  Methoden  richtet. 

Ij  F.  Kohlrausch,  1.  c.  p.  174. 
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§  6.     Capaoitäten. 

Fünf  Bestimmungen  der  Widerstandscapacität  des  Ge- 
(ses  Nr.  I  f&r  Wechselströme  geben  folgende  Resultate: 

Gebrauchte  Lösung    1      lO'.Hg-Capacität 

Gesättigtes    Kochsalz  9898 

»  )>  '  9861 

n  ))  9879 

KCl    (m  =  1)  9850 

KCl     (m  =  0,5)  9831  _ 

Mittel    9864 

Die  KCl-Lösungen  waren  die  von  Prof.  F.  Kohlrausch 
nutzten,  und  deren  Richtigkeit  wurde  mittelst  ihres  spe- 
ischen Gewichtes  controlirt. 

Bei  den  constanten  Strömen  wurde  die  Potentialdifferenz 
ischen  zwei  festen  Punkten  der  Lösung  gemessen,  und  des- 
sen war  die  electrometrische  üapacität  eine  verschiedene 
n  der  ftür  Wechselströme.  Da  der  Widerstand  der  gesät- 
en Kochsalzlösung,  mit  constanten  Strömen  gemessen,  nur 
I  Q.-E.  betr&gt,  konnte  man  die  obigen  Lösungen  zur  Mes- 
ng  der  electrometrischen  Capacität  nicht  verwenden.  Folg- 
fa  wurde  diese  aus  den  Beobachtungen  von  KCl  und  NaCl 
=  1  bis  171  =  0,01)  berechnet.  Das  so  gelieferte  Resultat 
\r  0,0006035  (vgl  §  8). 

Folgende  sind  die  Bestimmungen  der  Capacität  von  Ge- 
93  Nr.  2  bei  einer  Normalfiillung  von  365  ccm. 


Gebrauchte  Lösung 

10^ 

Hg- Capacität 

HCl         f»  =  0,01 

8145 

KCIO3     »»  =-  0,01 

8159 

KoCO,     m  =  0,01 
NH4CI     m  =  0,01 

8175 
8141 

KCl          m  =  0,1 

8169 

Mittel    8158 

Diese  Lösungen  waren  von  Prof.  Kohlrausch.  Das 
eitungsvermögen  von  jeder  derselben  wurde  im  Gefä^sse 
r.  1  bestimmt. 

Verschiedene  Bestimmungen  der  Capacität  als  Function 
^  Flüssigkeitsvolumens  gaben  sehr  regelmässige  Differenzen, 
ie  gebrauchten  Capacitäten  sind  in  folgender  Tabelle  an- 

igeben. 

9* 


m           c 

Am  LäBung 

10>  Capacit&t 

0(H,0) 

865,0 

8158 

0,0006 

870,7 

8054 

0,001 

372,2 

6025 

0,006 

874,1 

7988 

« 

w 

(wecbs) 

l        1  W  (ßOnBt.) 

( 

lO'^'wecha. 

lO»*?"  consL 

1,0 

141,74 

la.OO«!         86,61 

18,00' 

695,9 

896,6 

0,5 

2G0,4e 

19,19  1       157,4 

18,13 

754,2 

0,1 

ii38,a 

11,95  1       896,6 

17,95 

8fi7,5 

867^ 

0,06 

2191,5 

18,14  1     1346 

897,4 

0,01 

0163 

18,33  !     Ö314 

17,78 

961,3 

960,8 

0,01 

82,268 
83,815 

18,26 

17,44 

8321 

17,57 

(  «60,7 
i   9ßl,S 

963,9 

0,00602    1 

135,72 

137,76 

18,06 
17,48 

'  10366 

17,65 

j  973,4 

972,0 

0,00101    1 

77(>,60 
771,51 

18.23 

■  57610 

18,31 

11011,2 
1010,8 

1016,2 

0.00060B  ' 

128ft,B 
1292,2 

n,8s 

n,64 

97039 

17,60 

1010,2 
1012,1 

1010,3 

Der  Unterschied  für  10  ccm  ist  ongefälir  2,4  Proc.  des 
Ganzen. 

§  7.    Beispiel  der  Beotaohtangen. 

Als  Beispiel  wird  hier  ain  Satz  von  Beobachtungen  an 
NaCl  angeföhrt.  Die  erste  Reihe  gibt  den  Molscolargehalt 
m;  derselbe  bedeutet  die  in  1  1  der  LOsung  enthaltene 
Menge  des  wasaer&eien  Salzes  in  Grammen  getheilt  darch 
das  Aeqaivalentgewicht.  Die  zwei  nächsten  Beihea  geben 
den  Widerstand  und  die  Temperatur  bei  der  Messung  mit 
Wechselströmen  und  die  zwei  folgenden  dieselben  GrOssen 
für  constante  StrOme.  Die  zwei  letzten  geben  das  Lei- 
tungsvermögen  bei  18"  auf  Quecksilber  bezogen.  Die  g^e- 
benen  Widerstände  sind  das  Mittel  aus  drei  Terschiedenen 
Messungen  und  in  dem  Falle  ron  WecbselatrSmen  mittelst 
drei  rerscbiedener  Vergleichswiderstände.  Bei  grösserer  Yer- 
dünnnng  als  m  «  0,05  ist  das  Leitungsrennögen  des  Wassers 
(A.10*°  — 1,S  bis  1,8)  schon  abgezogen.  Zur  Bednctiou  auf 
18°  wurden  die  von  Kohlrausch  angegebenen  CoSfficienten 
gebraucht. 

NaOL 
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§  8.    Besultate. 

Die  nachstehende  Tabelle  gibt  die  Werthe  von  lO^k^Jm 
der  sammtlichen  Beobachtungen.  Bei  grösserer  Verdünnung 
als  m  =  0,01  sind  sie  für  die  runden  Zahlen  von  m  inter- 
polirt,  auch  sind  die  Schlusscorrectionen ^)  von  Kohlrausch 
angebracht,  um  die  Resultate  vergleichbar  zu  machen.  Die 
Werthe  von  Kohl  rausch  sind  ebenfalls  gegeben.  Die 
Resultate  sind  die  Mittelwerthe  aus  zwei  oder  drei  Sätzen 
von  Messungen. 

KCl. 


m 

10»Är„/m 

Const-Mittel 

Wechsel 

Constant 

Kohlraosch 

in  Proc. 

1,0 

917 

913 

918 

-0,22  . 

0,5 

959 

959 

958 

±0,00 

0,1 

1047 

1046 

1047 

-0,05 

0,05 

1078 

1080 

1088 

+0,09 

0,01 

1147 

1147 

1147 

±0,00 

0,01 

1147 

1147 

1147 

±0,00 

0,006 

1160 

1160 

1162 

±0,00 

0,001 

1218 

1218 

1193 

±0,00 

0,0006 

1214 

i   1225 

1199 

+  0,45 

1 

NaCl. 

1,0 

695 

698       695 

+  0,22 

0,5 

756 

762 

757 

+0,40 

0,1 

865 

865 

865 

±0,00 

0,05 

897 

896 

897 

-0,06 

0,01 

960 

958 

962 

-0,10 

0,005 

983 

985 

982 

+  0,10 

0,01 

9G0 

961 

962 

+  0.05 

0,006 

973 

972 

976 

-0,05 

0,001 

1009 

1015 

1008 

+  0,30 

I        0,0006 

i 

1011 

1010 

1014 

-0,05 

1 
1 

jMgSO,. 

i        1,0 

272 

271 

272 

-0,18 

0,5 

331 

330 

330 

-0,15 

0,1 

474 

472 

474 

-0,21 

0,05 

582 

530 

532 

-0,19 

0,01 

721 

718 

715 

-0,21 

0,01 

720 

718 

715 

-0,14 

0,006 

778 

777 

773 

-0,06 

0,001 

945 

945 

935 

±0,00 

0,0006 

973 

978 

967 

±0,00 

1)  F.  K  oh  Irans  ch,   I.  c.   p.  184.    Die  Resultate  wurden   mit  dem 
Verhältniss  des  Leitungs Vermögens  der  ursprünglichen  Lösung  m  =  0,01 
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jK^SO 

*• 

10»Är,s/m 
Confltant 

Const-Mittel 

m 

Wechsel 

Eohlrausch 

in  Proc 

1,0 

672 

672 

672 

±0,00 

0,5 

7S6 

733 

782 

-0,20 

0,1 

895 

897 

897 

+0,11 

0,05 

968 

963 

959 

±0,00 

0,01 

1101 

1099 

1098 

-0,10 

0,005 

1U2 

1142 

1148 

±0,00 

0,01 

1100 

1100 

1098 

±0,00 

0,006 

1129 

1129 

1130 

±0,00 

0,001 

1200 

1199 

1207 

-0,04 

0,0006 

1219 

1216 

1220 

-0,12 

Die  algebraische  Summe  der  Unterschiede  der  Besultate 
der  zwei  Methoden  bei  den  38  Sätzen  von  Beobachtungen 
beträgt.nur  —  0,51  Proc.  Das  heisst,  das  Resultat  von  jeder 
Messung  mit  constanten  Strömen  ist  im  Mittel  0,013  Proc. 
kleiner  als  jenes  mit  Wechselströmen.  Die  Identität  der 
Besultate  mit  beiden  Methoden  ist  hiernach  so  vollBtändig, 
wie  man  verlangen  kann. 

§  9.    Fehlerquellen. 

Es  soll  nun  noch  gezeigt  werden,  dass  die  Ueberein- 
Stimmung  der  nach  beiden  Methoden  gefundenen  Resultate 
eine  sehr  befriedigende  ist,  wenn  man  die  hier  in  Betracht 
kommenden  Fehlerquellen  überlegt,  welche  unregelmässige 
Abweichungen  bewirken  können. 

Die  Temperatur  der  Lösungen,  welche  im  Qefässe  Nr.  1 
untersucht  wurden,  wurde,  wie  erwähnt,  mittelst  eines  Ther- 
mometers, dessen  Kugel  nahe  am  Grefässe  lag,  bestimmt. 
Die  Wanddicke  des  Gefässes  betrug  1,8  mm.  Nimmt  man 
an,  dass  zwischen  Bad  und  Flüssigkeit  im  Rohre  eine  Tem- 
peraturdifferenz von  0,1®  vorkommen  könnte,  so  würde  der 
entsprechende  Fehler  im  Leitungsvermögen  ca.  0,25  Proc 
betragen.     Ein  Fehler,  von  einem  schlechten  Minimum  oder 


zu  jenem  dt>r  durch  Pipetten  hergestellten  multiplicirt  Dieses  Verhält- 
niss  betrug  bei  KCl  1,000,  NaCl  0,998,  MgSO^  0,998  und  K^SO^  1,014. 
Der  letztere  Wertli  ist  etwas  gross ,  hat  ja  aber  keinen  £influs8  auf  die 
Vergleichung  der  zwei  Methoden. 
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falscher  Einstellung  an  der  Brücke  herrührend,  könnte  bis 
0,3  Proc.  betragen. 

Ein  weiterer  Fehler  in  den  Messungen  mit  dem  Electro- 
meter  kann  von  der  Dämpfung  durch  Schwefelsäure  herrüh- 
ren. Wenn  die  JNadel  bei  einem  Ausschlag  zur  Buhe  ge- 
kommen ist,  wird  sie  für  eine  kleine  Veränderung  der 
PotentialdifiPerenz  nicht  gleich  eine  entsprechende  Verände- 
rung des  Ausschlages  geben,  und  zwar  wegen  der  Zähigkeit 
der  Schwefelsäure.  Dies  könnte  bei  sehr  kleinen  Ausschlägen 
einen  Fehler  von  1  Proc.  verursachen.  Die  Ausschläge 
waren  aber  bei  den  meisten  Beobachtungen  so  gross,  dass 
der  Fehler  nicht  mehr  als  0,2  Proc.  betragen  könnte. 

Endlich  könnte  ein  Fehler  in  der  Messung  der  Polari- 
sation der  secundären  Eiectroden,  welche  während  der  Beob- 
achtungen bestand,  bis  0,3  Proc.  betragen. 

Fehler,  weiche  auf  die  Messungen  mit  beiden  Methoden 
einen  gleichen  Einfluss  haben,  brauchen  hier  nicht  berück- 
sichtigt zu  werden,  da  es  sich  nur  um  Vergleiche  handelt. 

Im  allgemeinen  darf  man  sagen,  dass  die  Besultate  auf 
etwa  1  Proc.  genau  zu  erwarten  sind.  Dieser  Grad  der 
Uebereinstimmung  findet  sich  auch  in  den  Resultaten. 

§  10.    Bemerkungen  über  Hm.  Bouty's  und  Foussereau's 

Arbeit. 

Hier  möchte  ich  einige  Bemerkungen  über  Hrn.  Bouty's 
und  Foussereau's  Arbeit^)  einschieben,  über  die  von  ihnen 
gefundene  bedingte  Uebereinstimmung  der  von  beiden  Me- 
thoden gelieferten  Resultate. 

Sie  fanden,  dass,  wenn  man  drei  Zweige  der  Wheat- 
stone' sehen  Brücke  mit  je  10000  Ohm  Draht  widerstand  ver- 
sehen hat,  eine  Wechselstrommessung  von  einem  gleichen 
Widerstand  in  dem  vierten  Zweige  einen  Fehler  von  7  Proc. 
zeigte.  Vergrössert  man  jeden  Widerstand  auf  100000  Ohm, 
so  steigt  der  Fehler  auf  20  Proc. 

Dies  kann  wohl  sein  und  ist  zu  erwarten,  weil  so  grosse 
Draht  widerstände,  sie    mögen   noch   so  sorgfältig  gewickelt 


Ij  Bouty  u.  Foussereau  L  c.  p.  419. 
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sein,  doch  eine  merkliche  Selbstinduction  besitzen,  oder  auch 
eine  electrostatische  Capacität,  welche  ein  schlechtes  Mini- 
mum im  Telephon  verursachen  können.  Müssen  so  grosse 
Widerstände  verwendet  werden,  so  empfiehlt  es  sich  mehr, 
sie  (nach  Philipps)  aus  Bleistiftgraphit  auf  mattem  Glaa 
herzustellen.^)  Ich  habe  solche  Widerstände  bis 
60  000  Ohm  verwendet,  und  das  Minimum  war  in 
jedem  Falle  gut  und  scharf.  Bis  die  den  Graphitwider- 
ständen anhaftende  Inconstanz  durch  andere  Anordnungen 
beseitigt  sein  wird,  ist  man  freilich  ftir  genauere  Messungen 
auf  Drahtwiderstände  angewiesen.  Es  ist  rathsam,  kleinere 
Stücke  zu  verwenden.  In  der  Regel  bis  2000  sind  dieselben 
gut.  Sollte  der  Ton  nicht  vollkommen  verschwinden,  so  gibt 
die  Einstellung  auf  das  Minimum  immer  noch  gute  Besul* 
täte.  Man  kann  dies  controliren,  wenn  man  Bheostaten- 
widerstände  verwendet,  die  ein  unvollkommenes  Minimum 
geben. 

Weiter  ersetzten  Bouty  und  Foussereau  die  Draht- 
widerstände in  zwei  Zweigen  durch  „polarisationsfreie  Flüssig- 
keiten'S  ^^  ^^^  dritten  Zweige  durch  einen  Flüssigkeits- 
rheostaten  ^)  und  in  dem  vierten  durch  die  zu  untersuchende 
Lösung.  In  diesem  Falle  hatten  sie  „die  Genugthuung,  ein 
absolutes  Verschwinden  des  Tones  im  Telephon  zu  errei- 
chen'';  was  allerdings  vor  ihnen  schon  viele  Beobachter 
gefunden  haben.  Aber  auch  mit  dieser  Anordnung  be> 
kamen  sie  bei  verdünnten  Lösungen  mittelmässige  Resul- 
tate, d.  h.  nicht  so  gute,  wie  mit  dem  Electrometer.  Es  wird 
auch  ein  nach  beiden  Methoden  erhaltenes  Resultat  in  Zah* 
len  mitgetheilt,  nämlich  das  Verhältniss  des  Leitungsvermö- 
gens von  MgCl  zu  dem  von  KCl  vom  Gehalt  ^/low  Wäh- 
rend die  Messungen  mit  dem  Electrometer  sich  voneinander 
nur  um  0,3  Proc.  unterscheiden,  zeigen  die  zwei  Messungen 
mit  Wechselströmen  einen  Unterschied  von  3  Proc.  Dasa 
solche  Differenzen  bei  einer  solchen  Anordnung  auftreten 
können,   würde  auch  ohne  diese  Zahlenangabe  niemand  be- 


1)  Cohn,  Wied.  Ann.  21.  p.  657.  1884. 

2)  Bouty  u.  Fousaereau  1.  c.  p.  424. 
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zweifeln.  Wenn  allerdings  die  Fehler,  die  besonders  durch 
Temperaturschwankungen  auch  in  dem  aus  CuSO^- Lösung 
bestehenden  Bheostaten  entstehen  könnten,  vermieden  worden 
sind,  so  ist  es  mir  unbegreiflich,  woher  solche  Unterschiede 
stammen. 

Um  zu  sehen,  wieviel  sich  die  verschiedenen  Messungen 
mit  Wechselströmen  voneinander  unterscheiden,  sei  der  fol- 
gende Satz  Beobachtungen  mit  NaCl  angeführt 

NaCl. 


Vergleichs- 

Temp. 

Flüssigkeits- 

Tli 

widerstand 

widerstEDd 

(  300 

17,88 

1289,1 

0,0006 

« 

400 

17,88 

1289,8 

1000 

17,88 

1289,9 

(  300 

17,99 

779,2 

0,001 

400 

liooo 

17,98 

778,8 

17,98 

779,1 

300 

17,46 

138,97 

0,006 

400 

;       17,46 

188,93 

1000 

17,46 

139,16 

f  300 

17,42 

84,67 

0,01 

{  400 

17,44 

84,69 

liooo 

17,46 

84,67 

Diese  Reihe  ist  unter  den  mir  vorliegenden  von  mitt- 
lerer Genauigkeit. 

Die  Schärfe  des  Minimums  in  dem  Telephon  hängt  wahr- 
scheinlich nur  ab  einestheils  von  der  Länge  der  Drahtwider- 
stande, und  andererseits  von  der  Electrodenfläche.  Dieselbe 
Lösung  yn  =  0,005,  welche  im  Gefässe  Nr.  1  ein  schlechtes 
Minimum  gab,  lieferte  ein  sehr  scharfes  in  Nr.  2.  In  der 
Regel  gaben  in  meinen  Gefässen,  d.  h.  mit  den  von  mir  ge- 
brauchten Electroden,  Flüssigkeitswiderstände,  die  kleiner  als 
30  oder  grösser  als  75000  Ohm  sind,  ein  schlechtes  Minimum. 
Doch  kann  man  auch  in  diesen  Fällen  Messungen  machen, 
welche  nicht  um  1  Proc.  falsch  sind.  Diejenigen  Umstände, 
welche  den  Charakter  des  Minimums  beeinflussen  können, 
sind  von  Kohlrausch^)  zu  vollständig  beschrieben,  um  sie 
hier  noch  einmal  zu  erwähnen. 


l)  F.  Kohlrausch,  1.  c.  p.  171. 


138  S.  Sheldon. 

Es  scheint  mir  nicht  wohl  thunlich,  eine  Yersachsmethode, 
welche  Anderen  nachweislich  gute  Resultate  lieferte,  durch 
eigene  ungünstige  Besultate  zu  kritisiren,  und  ich  zweifle 
nicht,  dass  die  Verfasser,  wenn  sie  ihre  Versuche  weiter  aus- 
gebildet hätten,  ebenso  gute  Resultate  erzielt  haben  würden. 

§  11.     Sohluss. 

Eine  Vergleichung  der  Bequemlichkeit  des  Manipulirens 
nach  beiden  Methoden,  ohne  Rücksicht  auf  die  Genauigkeit^ 
muss  zu  dem  Schluss  führen,  dass  die  mit  Wechselströmen 
sehr  vorzuziehen  ist  Hat  man  einige  Gef&sse,  deren  Capaci- 
täten  bekannt  sind,  eine  Brücke  und  einen  Inductor,  so  kann 
man  zu  jeder  Zeit  in  wenigen  Minuten  das  Leitungsvermögen 
irgend  einer  Lösung  bestimmen.  Nachdem  die  Verbindungen 
einmal  gemacht  sind,  kann  man  in  5  Minuten  ebenso  viele 
Messungen  machen. 

Die  Messungen  mit  constanten  Strömen  und  dem  Elec- 
trometer  sind  weniger  einfach ;  bei  der  Anordnung  von  B ou  ty  ^) 
ist  jedenfalls  auch  die  Vorbereitung,  besonders  die  Sorgfalt, 
die  man  bei  der  Reinigung  und  Füllung  der  Röhren  und 
Thonzellen  nöthig  hat,  umständlicher. 

Man  muss  der  Methode  der  Wechselströme  auch  G-e* 
nauigkeit  zugestehen,  denn  von  den  vielen,  direct  verglichenen 
Versuchen,  welche  gemacht  sind,  zeigen  keine  einen  Unter- 
schied, den  man  nicht  zu  den  gewöhnlichen  Beobachtungs- 
fehlern rechnen  würde. 

In  meiner  Arbeit  habe  ich  nun  auch  für  verdünnte 
Lösungen,  bei  denen  die  Frage  noch  nicht  direct  behandelt 
war,  gezeigt,  dass  die  beiden  Methoden,  wenn  richtig  ange- 
wandt, identische  Resultate  geben. 

Hier  muss  ich  die  Gelegenheit  benutzen,  um  Hrn.  Prof. 
Kohlrausch  meinen  herzlichen  Dank  auszusprechen,  der 
mich  im  ganzen  Verlauf  meiner  Arbeit  mit  seiner  reichen 
Erfahrung  auf  diesem  Gebiete  thatkräftig  unterstützte. 

Würzburg,  Phys.  Inst.  Februar  1888. 

1)  Bouty,  Ann.  de  chim.  et  de  phys.  (6)  3.  p.  443.  1884. 
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VIII.  Das  chemische  Gleichgewicht  in  verdünnten 

LÖ8tt/ngen;   von  Max  Planck. 


Wie  ich  in  einer  kürzlich  erschienenen  Abhandlung  nach- 
gewiesen habe^)y  befinden  sich  die  Hauptsätze  der  Wärme- 
theorie nur  dann  im  Eünklange  mit  den  beim  üefrieren  oder 
Verdampfen  verdünnter  Lösungen  beobachteten  Erscheinun- 
gen, wenn  die  Molecüle  der  gelösten  Stoffe  theilweise  oder 
Yollständig  chemisch  verändert  gedacht  werden,  und  zwar  hat 
sich  gezeigt,  dass  der  von  van't  Hoff^)  in  seiner  Theorie 
der  chemischen  Gleichgewichtszustände  für  eine  verdünnte 
Lösung  eingeführte  ZahlencoSfficient  i  direct  als  das  Maass 
der  chemischen  Zersetzung  des  gelösten  Stoffes  anzusehen 
ist,  nämlich  als  das  Verhältniss  der  wirklichen  Molecülzahl 
zu  derjenigen  Molecülzahl,  welche  der  normalen  Beschaffen- 
heit aller  Molecüle  entsprechen  würde.  Ist  also  z.  B.  i  eine 
ganze  Zahl,  so  hat  sich  jedes  Molecül  vollständig  in  i  Mole- 
cüle gespalten. 

Inzwischen  ist  von  S.  Arrhenius^j  ein  Aufsatz  über  die 
Dissociation  der  in  Wasser  gelösten  Stoffe  erschienen,  in 
welchem  der  Verfasser  ganz  denselben  Gedanken  ausspricht 
und  für  eine  Reihe  von  wässerigen  Lösungen  nach  verschie- 
denen Richtungen  durchführt.  Wenn  nun  auch  die  Grund- 
lage seiner  Ausführungen:  die  durchgreifende  Analogie,  die 
er  für  das  Verhalten  des  osmotischen  Druckes  in  verdünnten 
Lösungen  mit  dem  des  Druckes  vollkommener  Gase  festsetzt, 
wohl  noch  nicht  den  Rang  eines  vollgültigen  Beweises  bean- 
spruchen dürfte,  so  scheint  mir  doch  der  Umstand,  dass  ganz 
unabhängig  von  den  rein  theoretischen  Erörterungen  die 
nämlichen  Ideen  von  chemischer  Seite  angeregt  und  durch 
die  verschiedenartigsten  Gründe  unterstützt  werden,  ein  An- 
zeichen daflir  zu  sein,  dass  auch  in  diesem  Falle  wieder  die 
Forderungen  des  zweiten  Hauptsatzes  der  Wärmetheorie  mit 


IJ  M.  Planck,  Wied.  Aun.  32.  p.  462.  1887;    vgl.  auch  Zeitsclir.  f. 
phjs.  Chem.  \*  p.  577.  1887. 

2)  J.  H.  van't  Hoff,  Zeitachr.  f.  phys.  Chem.  1.  p.  481.  18fS7. 

3)  S.  Arrheuias,  Zeitachr.  f.  phys.  Chem.  1.  p.  631.  1887. 
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der  Zeit  eine  durchgehende  Anerkennang  finden  werden. 
Zugleich  ist  aber  durch  diese  Unterstützung  der  theoreti- 
schen Sätze  die  Möglichkeit  geboten,  die  weiteren  Consequen- 
zen  derselben,  soweit  sie  sich  mit  logischer  Nothwendigkeit 
ergeben,  rückhaltlos  zu  verfolgen;  denn  nur  dadurch  kann 
die  Zulässigkeit  der  Theorie  des  weiteren  geprüft  werden. 

Wir  denken  uns  also  den  Gleichgewichtszustand  einer 
verdünnten  Lösung  eines  Stoffes  im  allgemeinen  von  ganz 
derselben  Art,  wie  das  chemische  Gleichgewicht  verschiedener 
aufeinander  wirkender  Stoffe;  es  stehen  z.  B.  in  der  Lösung 
die  unzersetzten  Molecüle  mit  den  zersetzten  in  steter  che- 
mischer Wechselwirkung,  und  das  Gleichgewicht  in  diesem 
Gemenge  wird  im  allgemeinen  bei  einem  gewissen  mittleren 
Zustande  der  Zersetzung  eintreten,  welcher  durch  die  näm- 
lichen allgemeinen  Bedingungen  gegeben  ist,  wie  irgend  ein 
anderer  chemischer  Gleichgewichtszustand.  Dabei  besteht 
jedes  zersetzte  Molecül  aus  zwei  oder  mehreren  vollständigen 
Einzelmolecülen,  die  übrigens  immer  noch  mit  gewissen  beson- 
deren Kräften  aufeinander  wirken  können ;  denn  dass  auch  die 
Theilmolecüle  unter  sich  ein  einfaches  mechanisches  Gemenge 
bilden,  darf  aus  verschiedenartigen  Gründen  nicht  angenom- 
men werden.^)  Wollte  man  sich  z.  B.  eine  verdünnte  wäs- 
serige HCl-Lösung,  für  die  i  nahezu  =  2,  als  ein  Gemenge 
von  gelösten  freien  H-  und  Cl- Atomen  vorstellen,  so  müsste  man 
zu  der  erfahrungswidrigen  Folgerung  kommen,  dass  eine  Ver- 
mischung oder  auch  eine  Trennung  von  beiderlei  Atomen 
von  keiner  Arbeitsleistung  begleitet  sei.  Welches  aber  nun 
die  Art  des  noch  restirenden  Zusammenhanges  der  einzelnen 
Theilmolecüle  untereinander  ist,  können  wir  für  die  folgen- 
den Untersuchungen  ganz  unentschieden  lassen,  es  genügt 
vollkommen  die  Annahme,  dass  jedes  Theilmolecül  für  sich 
ein  vollständiges  Molecül  bildet. 

Dieser  Umstand  ist  auf  eine  ganze  Reihe  von  Erscheinungen 
in  verdünnten  Lösungen  von  wesentlichem  Einfluss,  so  bedingt 
er  auch  ihre  sogenannten  additiven  Eigenschaften,  die  um  so 
deutlicher  hervortreten,  je  vollständiger  die  Dissociation  ist. 

n  S.  Arrhonins,  l.  c.  p.  6H8. 
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Da  dieser  Punkt  schon  von  S.  Arrhenius  ausführlich  heryor- 
gehoben  wurde,  so  genügt  es,  auf  dessen  Darlegung  zu  ver- 
weisen. Wir  wollen  f&r  unsere  weiteren  Untersuchungen 
zunächst  von  den  Sätzen  ausgehen,  die  speciell  aus  den  Er- 
scheinungen des  Gefrierens  oder  Yerdampfens  verdünnter 
Lösungen  für  die  molecularen  Verhältnisse  der  gelösten  Stoffe 
entspringen.  Bezeichnet  &q'-&  die  G-efrierpunktsemiedrigung, 
Pq-^  p  die  Dampfdruckerniedrigung ,  ferner  yi^  die  Zahl  der 
Molecüle  des  Lösungsmittels,  q^  die  Schmelzwärme  eines  Mole- 
cüls  desselben  (der  Index  0  bezieht  sich  immer  auf  das  reine 
Lösungsmittel),  so  findet  man  für  irgend  eine  verdünnte  Lösung 
nichtflüchtiger  Stoffe  in  einem  beliebigen  Lösungsmittel  die  Zahl 
n  der  Molecüle  der  gelösten  Stoffe  durch  die  Gleichungen  ^) : 

v^o'  ^^  ^  ^  Po 
Die  so  berechnete  Molecülzahl  n  stimmt  im  allgemeinen 
nicht  überein  mit  der  „normalen^'  Molecülzahl,  d.  h.  derjenigen 
Zahl,  die  man  aus  dem  gewöhnlichen  Molecularge wicht  der 
gelösten  Stoffe  erhält,  und  die  wir  mit  N  bezeichnen  wollen. 
Für  wässerige  Lösungen  wird  nämlich  n  gewöhnlich  >  iV, 
für  Benzollösungen  u.  s.  w.  dagegen  wird  n  oft  <  N.  Setzen 
wir  nun  n/N^if  so  ergibt  sich  für  i>  1  eine  Zersetzung, 
für  z  <  1  eine  chemische  Verbindung  der  normalen  Molecüle 
in  der  Lösung.  Immer  erfahrt  man  aber  eben  nur  die  Ge- 
sammtzahl  der  wirklichen  Molecüle,  wodurch  in  der  Regel 
ihre  Beschaffenheit  im  einzelnen  noch  gar  nicht  bestimmt 
sein  wird.  Insbesondere  bleibt  es  z.  B.  ganz  offen,  ob  etwa 
die  Molecüle  der  gelösten  Stoffe  mit  einzelnen  Molecülen 
des  Lösungsmittels  chemisch  verbunden  sind,  und  ich  möchte 
auf  diesen  Punkt  hier  besonders  hinweisen  wegen  der  Frage 
der  Hydratbildung  in  wässerigen  Lösungen.  Diese  Frage 
kann  durch  die  Beobachtung  des  Gefrierpunktes  oder  der 
Dampfspannung  durchaus  nicht  entschieden  werden;  denn  die 
chemische  Verbindung  der  Salz-  oder  Säuremolecüle  mit  je 
einem  oder  mehreren  Molecülen  Wasser  ändert  nichts  an  der 
Gesammtzahl  der  gelösten  Molecüle,  auf  die  es  hier  allein 
ankommt.    Auch   das  Verhältniss   dieser   Zahl  zu   der   der 


l)  M.  Planck,  Wied.  Ann.  32.  p.  502.  1887. 
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Wassermolecüle  wird  hierdurch  nicht  wesentlich  alterirt,  da 
die  letztere  sehr  gross  ist  gegen  die  erstere.  Alle  Versuche 
daher,  die  Abweichung  von  dem  molecularen  Gefrierpunkts- 
oder  Dampfspannungsgesetz  verdünnter  Lösungen  durch 
Hydratbildung  zu  erklären,  sind  principiell  aussichtslos;  die 
einzig  mögliche  Erklärung  führt  zu  einer  chemischen  Ver- 
änderung der  gelösten  Molecüle  untereinander. 

In  manchen  Fällen  jedoch  wird  die  Gesammtzahl  der 
wirklichen  Molecüle  einen  eindeutigen  Schluss  auf  ihre  Be- 
schaffenheit zulassen.  Dies  tritt  z.  B.  immer  ein,  wenn  ein 
normales  Molecül  nur  auf  einerlei  Weise  in  zwei  Einzel- 
molecüle  zerfallen  kann,  wie  es  oft  bei  der  Dissociation  der 
Ionen  in  wässerigen  Lösungen  der  Fall  ist«  Bezeichnet  näm- 
lich 71^  die  Zahl  der  unzersetzten,  n^  die  der  in  je  zwei  Ionen 
gespaltenen  Molecüle,  so  haben  wir:  N=  n^  +  n^  und  n  =a  w^ 
+  2n^j  also: 

N      w, +  «,      n'      v"       ^''    Po 

Hiernach  lassen  sich  die  Werthe  von  ti^  und  n,  eindeutig 
aus  N  und  i  berechnen.  Wir  wollen  für  unsere  folgenden 
Untersuchungen  an  diesem  einfachen  Falle  festhalten.  Dann 
liegt  I  noth wendig  zwischen  den  Grenzen  1  und  2,  die  einer- 
seits dem  normalen  Zustand  der  gelösten  Molecüle:  n,  ==  0 
(in  wässeriger  Lösung  annähernd  Alkohol,  Zucker,  Ammoniak, 
Schwefelwasserstoff,  Ameisensäure,  die  Sulfate  von  Kupfer, 
Zink,  Eisen),  andererseits  der  vollständigen  Dissociation: 
Wj  =  0  (in  wässeriger  Lösung  annähernd  die  Hydroxyde  von 
Kalium,  Natrium,  Lithium,  die  Halogensäuren,  Schwefelsäure, 
Salpetersäure,  viele  Salze)  entsprechen.  Untersuchen  wir  nun 
specieller  die  Eigenschaften  des  Zersetzungscoefficienten  /, 
wie  sie  unmittelbar  aus  der  allgemeinen  Theorie  des  chemi- 
schen Gleichgewichtes  folgen. 

Veränderlichkeit  des  Zersetzungsgrades». 

Wenn  der  Zustand  der  theilweisen  Dissociation  der  Mole- 
cüle eines  Stoffes  in  verdünnter  Lösung  wirklich  ein  chemi- 
scher Gleichgewichtszustand  ist,  bedingt  durch  die  Wechsel- 
wirkung der  zersetzten  und   der   unzersetzten  Molecüle,   so 
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müssen  auf  ihn  die  allgemeinen  Gesetze  des  thermodynamisch- 
chemisohen  Gleichgewichts  Anwendung  finden.  Wir  haben 
somit  als  Symbol  des  in  Betracht  kommenden  Systems: 

"o'^'o»        'h''*!»        ^^2>        H'"H' 

Dasselbe  stellt  einen  homogenen  Körper  dar:  die  Lösung, 
bestehend  aus  n^  Molecülen  Lösungsmittel  vom  Molecular- 
gewicht  tn^y  n^  unzersetzten  (normalen)  Molecülen  vom  Mole- 
culargewicht  i7i| ,  und  n^ua  n^  in  je  zwei  Ionen  mit  den 
Moleculargewichten  m^  und  m,  zersetzten  Molecülen.  Die 
numerischen  Concentrationen,  d.  h.  die  Verhältnisse  der  ein- 
zelnen Molecülzahlen  zur  gesammten  Molecülzahl,  sind: 


^0"  «0  + »1  +  211,'    ^l""«o  +  »i  +  2n,'    ^2""  »o+»»i  +  2w,'    ^3-^2- 

Für  eine  etwa  eintretende  Reaction  sind  die  Verhältnisse 
der  Aenderungen  der  Molecülzahlen: 

önQ : Sn^  '-Sn^'- Sn^  =  ^o •  ^i ' ^2  •  •'s • 
Besteht  nun  die  Reaction  in  der  Zersetzung  eines  nor- 
malen Molecüls  in  zwei  Theilmolecüle,  so  ist  zu  setzen: 

i'o  =  0,       Vj  =  -1,       V3  =  l,       f3  =  l> 
and  die  Bedingung  des  Gleichgewichtes  wird: 

^0  log  Co  +  i/j  log  Ci  +  v^  log  C2  +  1/3  log  C3  =r  log  K, 
wobei  K  nur  von  Temperatur  und  Druck  abhängig.   Berück- 
sichtigt man  die  Werthe  der  c  und  v  und  bedenkt,   dass  n^ 
sehr  gross  ist  gegen  71.  und  ti^,  so  lässt  sich  die  letzte  Glei- 
chung schreiben: 

oder,  wenn  man  n,  und  n,  durch  N  und  t  (s.  oben)  ausdrückt 
and  dabei  2IK=K'  setzt: 


1/1  +  2K-- 


Diese  Gleichung  lehrt,  dass  der  Zersetzungsgrad  i  im 
allgemeinen  yeränderlich  ist,  einmal  mit  Temperatur  und 
Druck,  ausserdem  aber  in  angebbarer  Weise  mit  der  normalen 
Concentration,  d.h.  dem  bekannten  Verhältniss  der  normalen 
Molecülzahl  N  des  gelösten  Stoffes  zu  der  Molecülzahl   n^ 
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des  Lösungsmittels.  Die  Art  der  Veränderlichkeit  wird  ge- 
regelt durch  die  positive  Constante  K',  welche  ein  vom 
Grad  der  Verdünnung  unabhängiges  Maass  für  die  chemi« 
sehe  Festigkeit  des  normalen  Molecüls  in  dem  betreffenden 
Lösungsmittel  liefert  Denn  für  K'  ^0  ist  t  ^  2  und  f&r 
K'=^QO  ist  1=1)  wodurch  die  beiden  Grenzen  von  i  gege- 
ben sind.  Nur  für  diese  Grenzfälle  ist  t  unabhängig  Yon 
der  Verdünnung,  im  allgemeinen  findet  eine  Vermehrung 
des  Zersetzungsgrades  mit  zunehmender  Verdünnung  statt. 
Zum  Zwecke  der  Prüfung  dieser  Gleichung  durch  die 
Erfahrung  führen  wir  den  Procentgehalt  P  der  Lösung  ein, 
d.  h.  wir  setzen  das  Verhältniss  des  Gewichts  des  gelösten 
Stoffes  zu  dem  des  Lösungsmittels  ==  f:  100.  Ist  also  M 
das  bekannte  normale  Moleculargewicht  des  gelösten  Stoffes, 
m^  das  des  Lösungsmittels,  so  haben  wir: 

iVil/:noWio  =  /':100. 
Setzen   wir   endlich   noch   zur  Abkürzung  mQ.K'jlOOM^ss  kj 
eine  Grösse,  der  wesentlich  dieselben  Eigenschaften  zukom- 
men, wie  K\  so  verwandeln  sich  die  obigen  Gleichungen  für 
I  in  folgende: 


*""    Pmo    *         V         •"    Pilo   '     ;?o      ""       "^  *P 

Für   Wasser  ist  y^W^  1/103^),    ferner    m^  =  fl,0  =  18, 
wenn  man  ttIq  und  M  auf  H^^2  bezieht,  folglich: 

18,5.  P  P.p^  ~"^"*"  kP 

Diese  Gleichung  spricht  das  allgemeine  Gesetz  der 
molecularen  Gefrierpunkts-  und  Dampfspannungsemiedrigung 
in  verdünnten  wässerigen  Lösungen  aus.  Nur  in  den  Grenz- 
fällen  ks=:  CO  und  ksaO  findet  vollkommene  Constanz  für 
das  Verhältniss  der  Gefrierpunktserniedrigung  (Gesetz  von 
B  lag  den)  oder  der  relativen  Dampfdruckerniedrigung  (Ge- 
setz von  Wüllner)  zum  Procentgehalt  P  der  Lösung  statt; 
es  sind  dies  also  die  Fälle,  in  denen  entweder  gar  keine, 
oder  vollständige  Zersetzung  eingetreten  ist    Im  allgemei- 

1)  Diese  Zahl  ist  besser  als  die  früher  Wied.  Ann.  32.  p.  499.  1887 
von  mir  benutzte:  1/102. 
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nen  werden  diese  Gesetze  aber  nicht  erfüllt  sein,  sondern  i 
wird  sich  mit  dem  Procentgehalt  ändern. 

Bei  der  Anwendung  auf  andere  Lösungsmittel  hat  man 
nur  in  der  Yorletzten  Gleichung  das  Moleculargewicht  m^ 
des  Lösungsmittels  und  die  Werthe  der  molecularen  Schmelz- 
wärme 7o  und  Schmelztemperatur  ß-^  einzusetzen.  Die  Ver- 
gleichung  mit  den  Raoult 'sehen  Gefrierpunktsbestimmun- 
gen^)  habe  ich  schon  früher  angestellt,  ebenso  unmittelbar 
lassen  sich  die  inzwischen  von  Raoult  veröffentlichten  all* 
gemeinen  Ergebnisse  der  Beobachtungen  über  die  Dampf- 
spannungen ^  der  verschiedenartigsten  Lösungen  für  die 
Theorie  verwerthen.    Raoult  folgert  u.  a.  aus  seinen  Ver- 

Sachen,   dass  in   sehr  vielen  Fällen   der   Werth   von: 

Po-P      M 

Ar  beliebige  Lösungen  in  beliebigen  Lösungsmitteln  constant 
=  0,0105  ist.  Der  Vergleich  mit  der  Theorie  ergibt,  dass 
in  diesen  Fällen  i  =i  1  (d.  h.  die  gelösten  Molecüle  sind  von 
normaler  Grösse).  Denn  hierfür  wird  jener  Ausdruck  =:  1/100 
=  0,01. 

Am  meisten  interessirt  hier  jedoch  die  Abhängigkeit 
des  Zersetzungsgrades  i  vom  Procentgehalt  P  der  Lösung, 
wobei  indess  festzuhalten  ist,  dass  die  in  der  theoretischen 
Formel  dargestellte  Abhängigkeit  nur  für  binäre  Molecüle 
Gültigkeit  beansprucht  (2  >  />  1)  —  ein  Fall,  der  in  den 
wässerigen  Lösungen  vieler  unorganischer  Stoffe  realisirt 
erscheint.  Daher  bieten  sich  hier  zunächst  zur  Vergleichung 
dar  die  sorgfältigen  und  umfangreichen  Beobachtungen  von 
6.  Tammann^,  über  die  Dampftensionen  wässeriger  Lö- 
sungen bei  verschiedenen  Concentrationsgraden,  und  zwar 
gestatten  die  von  T  am  mann  mitgetheilten  Tabellen  eine 
bequeme  Prüfung  der  Theorie  durch  die  Erfahrung.  Die 
Beobachtungen  gelten  für  eine  Temperatur  von  nahezu  100^  C, 
also   für    einen   Druck   von    nahezu   1  Atmosphäre,   sodass 


1)  Jßaoult,  Compt.  rend.  95.  p.  1030.  1882. 

2)  Raoult,  CJonipt  rend.  104.  p.  1430.   1887. 

3)  Tammann,  Mem.  de  TAcad.  de  St.  P6tersbourg.  (7)  35.  Nr.  9. 

1887. 
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man  in  der  theoretischen  Formel  k  wohl  mit  genügender 
Annäherung  als  constant  betrachten  darf.  Der  Procentgehalt 
P  der  Lösung  ist  in  Tammann's  Tabellen  durch  m  bezeich- 
net, femer  derWerth  von  lOOOIP.{pQ—p)lpQ  durch  [jl.  Man 
hat  also  das  fi  der  Tabellen  nur  mit  0,00556  M  zu  multipli- 
ciren  {M  das  normale  Moleculargewicht  des  gelösten  Stoffes), 
um  daraus  i  zu  erhalten,  d.  h.  für  einen  bestimmten  Stoff  ist 
fi  proportional  i. 

Die  so  berechneten  Werthe  von  i,  in  ihrer  Abhängig- 
keit von  P  betrachtet,  ergeben  einen  directen  Widerspruch 
mit  der  theoretischen  Formel;  ein  Blick  auf  die  Tabellen 
zeigt  nämlich,  dass  i  (oder  fi)  statt  mit  steigendem  Procent- 
gehalt abzunehmen,  im  Gegentheil  meistens  wächst,  d.  h.  dass 
der  Zersetzungsgrad  mit  der  Concentration  der  Lösung  zu- 
nimmt —  ein  Resultat,  das  von  vornherein  mit  der  Theorie 
unvereinbar  ist.  Ohne  mir  fär  jetzt  ein  endgültiges  Urtheil 
über  den  muthmasslichen  Grund  dieser  auffallenden  Discre- 
panz  zwischen  Erfahrung  und  Theorie  anzueignen,  möchte 
ich  hier  auf  eine  Ueberlegung  hindeuten,  die  sich  mir  schon 
bei  früherer  Gelegenheit  aufgedrängt  hat.  Bekanntlich  er- 
fordert die  Herstellung  des  chemischen  Gleichgewichts  in 
einem  theilweise  dissociirten  Gase,  z.  B.  Jodwasserstoff,  oft 
eine  sehr  lange  Zeit,  die  unter  Umständen  nach  Monaten 
und  noch  längeren  Perioden  gemessen  wird  und  dann  die 
Gewinnung  des  Gleichgewichtszustandes  praktisch  ganz  unmög- 
lich macht.  Setzt  man  dieselbe  Erscheinung  für  den  Eintritt 
des  chemischen  Gleichgewichts  zwischen  zersetzten  und  un- 
zersetzten  Molecülen  in  einer  verdünnten  Lösung  voraus, 
wie  es  durch  die  Analogie  geboten  erscheint,  so  könnte  darin 
ein  Grund  erblickt  werden  für  die  hier  in  Rede  stehende 
Abweichung,  sowie  überhaupt  für  die  zahlreichen  Wider- 
sprüche, die  sich  in  den  Resultaten  der  von  verschiedenen 
Forschern  angestellten  Beobachtungen  über  Dampfspannung 
und  Gefrierpunkt  der  Lösungen  ergeben  haben.  Zugleich 
wird  dadurch  allerdings  die  Aussicht  auf  die  Möglichkeit 
einer  scharfen  Prüfung  der  theoretischen  Formel  durch  diese 
Art  von  Messungen  aufgehoben. 

Unter    diesen   Umständen   erscheint   die   obige   Formel 
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zam  mindesten  bedeutungslos,  und  ich  würde  daher  mit  ihrer 
Veröffentlichung  jedenfalls  noch  gezögert  haben,  wenn  sich 
nicht  auf  einer  anderen  Seite  die  Aussicht  auf  eiae  Bestä- 
tigung derselben  durch  die  Erfahrung  darbieten  würde,  die 
an  Schärfe  nichts  zu  wünschen  übrig  lässt  Arrhenius^) 
hat  gezeigt,  dass  sich  i  auch  mittelst  der  electrischen  Leit- 
fthigkeit  der  Lösung  berechnen  lässt.  Bezeichnet  nämlich  a 
den  „Activitätscoefficienten^'  der  Lösung,  d.  h.  das  Yerhält- 
nisB  zwischen  ihrem  wirklichen  molecularen  Leitungsver- 
mögen  und  dem  Grenzwerth  dieses  Leitungsvermögens  bei 
unendlicher  Verdünnung,  so  ist  für  binäre  Electrolyte,  die 
wir  ja  hier  Yoraussetzen ,  2=  1  +  c^,  und  diese  Bestimmung 
Yon  /  ist  schärfer  als  jede  andere,  da  das  Leitungsvermögen 
mit  der  grössten  Genauigkeit  und  Uebereinstimmung  der 
Terschiedensten  Messungen  beobachtet  worden  ist  Dieser 
Umstand  lässt  übrigens  zugleich  darauf  schliessen,  dass  das 
chemische  Gleichgewicht  in  einer  verdünnten  Lösung  sich 
viel  schneller  einstellt,  wenn  Wechselströme  hindurchgelei- 
tet werden  (eine  Annahme,  die  unwillkürlich  an  die  That- 
sache  erinnert,  dass  durch  mechanisches  Schütteln  einer 
Flüssigkeit  der  Eintritt  des  physikalischen  (Wärme-,  DiflFu- 
sions-)  Gleichgewichts  erheblich  beschleunigt  wird). 

Indem  ich  damit  beschäftigt  war,  die  aus  dem  Leitungs- 
vermögen berechneten  Werthe  von  i  in  ihrer  Abhängigkeit 
vom  Procentgehalt  P  zunächst  an  der  Hand  der  Beobach- 
tungen von  F.  Kohlrausch  zu  prüfen,  las  ich  eine  Notiz 
von  Ostwald*),  in  welcher  eine  Formel  für  die  Abhängig- 
keit des  Loitungsvermögens  von  der  Verdünnung  mitgetheilt 
ist,  die  zwar  nicht  der  Form,  wohl  aber  der  Sache  nach  voll- 
kommen übereinstimmt  mit  der  von  mir  oben  gegebenen.  Da 
Ostwald  sich  künftige  eingehende  Mittheilungen  über  diesen 
Punkt  noch  vorbehalten  hat,  indem  er  einstweilen  nur  die 
durchaus  befriedigende  Uebereinstimmung  seiner  Formel  mit 
den  Ergebnissen  seiner  früheren  Beobachtungen  constatirt,  so 
glaube  ich,  ihm  darin  hier  nicht  vorgreifen  zu  sollen.     Nur 


1)  Arrheuius,  Zeitsclir.  f.  phys.  Chem.  1.  p.  632.  1887. 

2)  Ostwald,  Zeitschr.  f.  phys.  Chem.  2.  p.  36.  1888. 
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sei  mir  eine  allgemeine  vorläufige  Bemerkung  gestattet  über 
die  Resultate,  die  ich  bei  der  Vergleichung  der  von  P.  Kohl- 
rausch^)  beobachteten  Werthe  der  Leitungsfähigkeit  mit 
den  von  mir  aus  der  obigen  Formel  für  /  berechneten  Wer- 
then  erhielt;  denn  in  ihnen  ist  die  Berechtigung  der  oben 
und  im  Folgenden  mitgetheilten  theoretischen  Untersuchun- 
gen enthalten.  Meine  Formel  für  die  Leitungsf&higkeit 
eines  binären  Electrolyts  in  verdünnter  Lösung  lautet,  der 
obigen  Auseinandersetzung  gemäss: 

K^  const.(2-  1).P=  a.(Vr+TP-l), 

wobei  a  und  5  bei  constanterTemperatur  und  constantem  Druck 
constant.  Da  die  Gültigkeit  der  Formel  sich  nur  auf  sehr  ver- 
dünnte Lösungen,  als  erste  Annäherung,  erstreckt,  so  ist  es* 
gleichgültig,  ob  man  in  ihr  den  Gehalt  P  nach  Gewich tsprocen- 
ten  oder  nach  der  Zahl  der  Molecüle  in  der  Volumeneinheit 
misst.  Dennoch  schliesst  sie  sich  auch  für  massige  Verdünnun- 
genden Beobachtungen  merklich  besser  an  als  die  gewöhnliche 
quadratische  Interpolationsformel.  Bildet  man  aber  eine 
zweite  Annäherung,  indem  man  nicht  mehr  P  gegen  100 
vernachlässigt,  wodurch  die  Formel  allerdings  ein  etwas 
complicirteres  Aussehen  gewinnt,  so  ist  in  den  von  mir  bis 
jetzt  untersuchten  Fällen  die  Uebereinstimmung  zwischen 
den  beobachteten  und  den  theoretischen  Werthen  noch  er- 
heblich besser,  und  in  diesem  Umstand  sehe  ich  die  kräf- 
tigste Stütze  für  die  Theorie.  Die  ausführliche  Ableitung 
der  genaueren  Formel  denke  ich  an  einer  anderen  Stelle  zu 
geben,  möchte  aber  gleich  jetzt  bemerken,  dass  auch  diese 
von  dem  Erscheinen  eines  Maximums  der  Leitföhigkeit,  wie 
es  z.  B.  beim  LiCl  beobachtet  wird,  keine  Rechenschaft  gibt. 
Denn  wenn  auch  der  Activitätscoefficient  a,  das  Verhältniss 
der  Zahl  der  dissociirten  Molecüle  n^  zur  normalen  Ge- 
sammtzahl  iV=  r?j+  Wg,  mit  wachsendem  N  stets  abnimmt,  so 
zeigt  doch  die  absolute  Zahl  der  activen  Molecüle  n^,  also 
auch  das  Leitungsvermögen,  ein  stetiges  Anwachsen  mit  zuneh- 
mender Concentration,  mithin  kein  Maximum.  Daher  reicht  für 
concentrirtere  Lösungen  die  hier  behandelte  Theorie  nicht  aus. 

1)  F.  Kohlrausch,  Wird.  Ann.  «.  p.  1.  145.  1879. 
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AUgemeine   Bedingungen    des   chemischen  Gleichgewichtes. 

Nachdem  durch  Theorie  und  Erfahrung  hinlänglich  fest- 
gestellt scheint,  dass  die  Molecüle  vieler  Stoffe  in  verdünnten 
Lösungen  nicht  in  ihrer  normalen  Grösse,  sondern  manchmal 
in  zersetztem,  manchmal  in  mehrfach  verbundenem  Zustande 
existiren,  und  dass  noch  dazu  der  Grad  der  Zersetzung,  resp. 
der  Vereinigung  mit  dem  Procentgehalt  der  Lösung  variirt, 
erhebt  sich  die  Frage,  welche  Correction  an  den  allgemeinen, 
unter  Voraussetzung  der  normalen  Verhältnisse  abgeleiteten 
Formeln  für  das  chemische  Gleichgewicht  von  Lösungen  u.  s,  w. 
anzubringen  ist,  wenn  man  den  nachgewiesenen  Verhältnissen 
Rechnung  trägt  Denn  auch  die  von  van't  Hoff  gegebene 
Gleichung  kann  nicht  mehr  genügen,  wenn  auf  die  Veränder- 
lichkeit von  i  Rücksicht  genommen  wird. 

Als  Ausgangspunkt  unserer  Untersuchung  benutzen  wir 
die  allgemeine,  früher  von  mir  entwickelte  Formel^)  für  das 
chemisch-thermodynamische  Gleichgewicht  eines  Systems  von 
einander  berührenden  verdünnten  Lösungen,  festen  Körpern, 
Gasgemischen  u.  s.  w.  Dieselbe  behält  unter  allen  Umständen 
ihre  Gültigkeit,  sofern  nur  die  wirklichen  Molecülzahlen  und 
die  wirklichen  Moleculargewichte  für  alle  Stoffe  in  Rechnung 
gebracht  werden.  Aber  eben  deswegen  ist  diese  Formel  im 
allgemeinen  zur  unmittelbaren  Anwendung  nicht  brauchbar; 
sie  wird  es  nur  dann,  wenn  alle  in  einer  Lösung  vorkommen- 
den Stoffe  ihr  normales  Molecularge wicht  besitzen.  Wir 
wollen  daher  im  Folgenden  durchweg  unterscheiden  zwischen 
„wirklicher"  Molecülzahl  n  und  „normaler"  Molecülzahl  N 
eines  Stoffes.  Als  letztere  bezeichnen  wir  immer  die,  welche 
sich  aus  der  Annahme  ergibt,  dass  alle  Molecüle  des  Stoffes 
ihre  normale  durch  die  gewöhnliche  Formel  definirte  Grösse 
haben;  nur  sie  ist  durch  das  Gewicht  des  Stoffes  unmittelbar 
bestimmt.  Ferner  wollen  wir,  um  ganz  sicher  zu  gehen,  die 
Reibe  unserer  Schlüsse  noch  von  einer  Voraussetzung  be- 
freien, die  wir  bisher  immer  gemacht  haben,  die  aber 
nicht  nur  an  und  für  sich  unbegründet,  sondern  sogar 
einigermassen   unwahrscheinlich   ist.    Es   ist   die  Annahme, 

1)  M.  Planck,  Wied.  Ann.  32.  p.  489.  1887. 
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dass  ein  Molecül  des  flüssigen  Lösungsmittels  (z.  B.  Wasser) 
identisch  sei  mit  einem  Molecül  des  dampfförmigen  oder  des 
festen  Lösungsmittels.  Hier,  wo  es  so  speciell  auf  Molecular- 
grössen  ankommt,  ist  eine  solche  Annahme  offenbar  von 
vornherein  unzulässig;  es  könnte  ja  z.  B.  ein  flüssiges  Molecül 
ebensowohl  irgend  ein  Vielfaches  eines  Dampfmolecüls  sein* 
Daher  dehnen  wir  die  Unterscheidung  zwischen  wirklicher 
und  normaler  Molecülzahl  auch  auf  das  Lösungsmittel  selber 
{n^  und  Nq)  aus;  N^  ist  immer  bekannt,  dagegen  Wq  nur  für 
den  gasförmigen  Aggregatzustand,  aus  dem  Avo'gadro'schen 
Gesetz.  Nach  diesen  Festsetzungen  lässt  sich  nun  die  Auf- 
gabe einfach  dahin  präcisiren:  die  bekannte,  für  die  wirk- 
lichen Molecülzahlen  n  gültige  Gleichgewichtsformel  so  um- 
zuformen, dass  in  ihr  nur  die  normalen,  der  Beobachtung 
zugänglichen  Molecülzahlen  N  vorkommen. 

Es  sei  irgend  eine  verdünnte  Lösung  gegeben  durch 
das  Symbol:        N^M^,    N^M^,    N^M^,  .  .  ., 

wobei  die  N  und  M  die  normalen  Molecülzahlen  und  Mole- 
culargewichte  bedeuten.  Hiervon  verschieden  ist  das  Symbol 
der  wirklichen  Grössen: 

Wo'Wo,         «i'Wj,         WjWlg,   .   .    . 

Haben  wir  z.  B.  die  Chlorkaliumlösung: 

iV^.HaO,        iV.KCl, 
so  lautet  deren  wirkliches  Symbol: 

«o^o>       «iKCl,      n^K,      W3CI, 
wobei  ttIq  ein  gewisses  unbekanntes  Vielfaches  von  HjO,   itj 
die  Zahl  der  unzersetzten,   n^ss  n^  die  der  zersetzten  Mole- 
cüle   des   Salzes   bezeichnet     Hierbei   ist   n^  +  n^=i  N  und 
(^  +  2n^)IN^i,  folglich  ni=iV(2-  1)  und  n,  =  N{i  -  1). 

Wir  stellen  nun  zunächst  die  allgemeine,  für  die  wirk- 
lichen Molecülzahlen  gültige  Gleichgewichtsbedingung  eines 
Systems  von  homogenen  Körpern  auf.  Wenn  die  numerischen 
Concentrationen  der  einzelnen  Molecülarten  eines  Körpers 
dargestellt  werden  durch: 

^         Wo  +  ''i  +  ^1  +  •  •  •  ^         »0  +  *'i  +  "a  +  •  •  • 

und  bei  einer  etwaigen  Reaction  die  Molecülzahlen  geändert 
werden  um: 
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dn^ :  8n^ :  dn^  :  •  •  •  =  Vq  :  Vj :  Vj  :  •  •  •  > 
so  besteht  Gleichgewicht  gegen  diese  Beaction,  wenn: 

^0  lög^o  +  ^1  logcj  +  ffg  logc^  +  . . .  =  JiT, 

wobei  K  allein  durch  Temperatur  und  Druck  bestimmt  ist. 
Die  Summe  ist  über  alle  einzelnen  Körper  des  Systems  zu 
erstrecken. 

Diese  Formel  wird  sich  nun  ändern,  wenn  statt  der 
wirklichen  Molecülzahlen  n  und  Concentrationen  c  die  normalen 
Molecülzahlen  iVund  Concentrationen:  Cq = NqÜNq + iVj + iV^ + •  •  •) 
u.  s.  w.y  ferner  statt  der  wirklichen  Umsetzungszahlen  v  die 
bekannten  normalen:  8Nq  :  SN^ :  dN^ : . .  •  =  N^ :  N^ :  N, :  •  •  •  ein- 
geführt werden,  wir  können  aber  die  Aufgabe  gleich  yerein- 
fachen  durch  die  Erwägung,  dass  die  Molecülzahlen  der  ein- 
zelnen Körper  des  Systems  unabhängig  Yoneinander  in  die 
obige  Summe  eingehen.  Wenn  daher  irgend  ein  Körper  eine 
von  der  normalen  abweichende  wirkliche  Molecülzahl  hat,  so 
genügt  es,  ihn  für  sich  allein  zu  betrachten.  Daher  fassen 
wir  im  Folgenden  nur  eine  einzelne  verdünnte  Lösung  ins 
Auge,  welche  den  Beitrag: 

zu  der  allgemeinen  Summe  liefert,  und  berechnen  die  Form, 
die  sie  annimmt,  wenn  man  darin  die  Zahlen  N,  resp.  C 
einführt. 

Beachten  wir,  dass  Cq  nahezu  =  1,  dagegen  o^,  c^  ,».  sehr 
klein  sind,  so  ergibt  sich  von  selbst  eine  Eintheilung  der 
möglichen  Reactionen  in  zwei  wesentlich  verschiedene  Classen, 
je  nachdem  durch  sie  die  Molecülzahlen  der  gelösten  Steife 
eine  Aenderung  erleiden  oder  nicht. 

Erste  Classe  von  Reactionen.  Bei  diesen  Reactionen 
erleidet  keine  der  Molecülzahlen  der  gelösten  Stoffe  eine 
Aenderung,  d.  h.  für  sie  ist  i/^  =:  i;,  =s  . . .  =  0.  (Reactionen 
physikalischer  Art,  z.  B.  Verdampfen,  Gefrieren  einer  Lö- 
sung.) Dann  reducirt  sich  die  obige  Summe  auf  das  erste 
Glied:  ,  n  +  ;^  +  ,«+.. . 


In  diesen  Ausdruck  gehen  die  Molecüle  der  gelösten  Stoffe 
nur  mit  ihrer  G-esammtzahl  ein;  bezeichnet  also  wie  bisher 
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i  das  Verhältniss  der  wirklichen  Molecülzahl  n  eines  gelösten 
Stoffes  zur  normalen  Molecülzahl  N,  so  ist  der  Zähler  des 
Bruches  zu  ersetzen  durch  die  Summe  der  Producte  iN  für 
alle  Stoffe  und  dadurch  ist  die  Umformung  vollzogen. 

Während  so  für  die  gelösten  Stoffe  die  Einführung  der 
N  statt  der  n  eine  bestimmte  Formänderung  der  Gleichge- 
wichtsgleichung bedingt,  ist  dasselbe  nicht  der  Fall  für  das 
Lösungsmittel.  Denn  das  Verhältniss  VqItiq  bleibt  offenbar 
ungeändert,  wenn  man  statt  Vq  und  n^  N^  und  Nq  einführt, 
da  SNq  dasselbe  Vielfache  von  Sn^  ist,  wie  Nq  von  n^.  Daher 
darf  man  für  das  wirkliche  Moleculargewicht  des  Lösungs- 
mittels ohne  weiteres  das  bekannte  normale  setzen,  und  alle 
Schlüsse,  welche  die  statischen  Erscheinungen  des  Qefrierens 
und  des  Verdampfens  verdünnter  Lösungen  auf  die  Molecül- 
zahl der  gelösten  Stoffe  zu  ziehen  gestatten,  sind  unabhängig 
von  einer  Voraussetzung  über  das  Grössenverhältniss  der 
festen,  flüssigen  und  dampfförmigen  Molecüle  des  Lösungs- 
mittels. Ebendeswegen  gestatten  sie  aber  auch  keinen  Ein- 
blick in  diese  Verhältnisse. 

Zweite  Classe  von  Reactionen.  Bei  diesen  Beac- 
tionen  wird  die  Molecülzahl  eines  oder  mehrerer  der  gelösten 
Stoffe  geändert,  d.  h.  die  Zahlen  v^^v^---  sind  nicht  alle  «=0. 
Dann  verschwindet  das  Glied  mit  logc^  gegen  die  übrigen, 
in  denen  die  Logarithmen  grosse  Werthe  annehmen,  und  es 
bleibt  ein  Ausdruck  von  der  Form: 


n  *og c,  +  1/2  log Cg  +  . . .  =  Vj  log ^  +  Va  log?  + 


•> 


da  der  Nenner  in  den  Werthen  der  c  sich  wesentlich  auf 
riQ  reducirt.  Nun  sieht  man  zunächst  wieder,  dass  man  ohne 
Aenderung  der  Bedeutung  des  Ausdruckes  für  die  Molecül- 
zahl des  Lösungsmittels  Nq  statt  n^  setzen  darf.  Denn 
dadurch  wird  der  Werth  des  Ausdruckes  im  allgemeinen 
zwar  geändert,  aber  nur  um  eine  additive  Constante,  die  man 
sich  in  das  K  auf  der  rechten  Seite  der  Gleichgewichtsglei- 
chung einbegriffen  denken  mag.  Also  auch  in  diesem  Falle 
ändert  eine  specielle  Annahme  über  das  Moleculargewicht 
des  flüssigen  Lösungsmittels  nichts  an  dem  Charakter  des 
Gleichgewichtes. 
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Eine  eingehendere  Erörterung  erheischt  dagegen  die  Ein- 
{&hning  der  N  und  N  statt  der  n  und  v  für  die  gelösten 
Stoffe.  Da  die  einzelnen  Stoffe  unabhängig  voneinander  in 
die  zu  betrachtende  Summe  eingehen,  so  genügt  es  offenbar, 
jeden  gelösten  Stoff  für  sich  zu  betrachten  und  die  Aende- 
nmg  zu  untersuchen,  welche  die  Form  des  ihm  entsprechen- 
den Ausdruckes  durch  die  Einführung  der  normalen  Molecül- 
sahlen  erleidet  Zunächst  ist  zu  bemerken,  dass  die  Werthe 
der  9  durch  die  N  gar  nicht  bestimmt  sind.  Handelt  es  sich 
L  B.  um  eine  Seaction,  an  der  KCl  in  verdünnter  wässeriger 
Lösung  mit  a  Molecülen  theilnimmt,  so  ist  hierfür  N  =  a  zu 
setzen  (die  Heaction  in  dem  Sinne  genommen,  dass  die  a  Mo* 
lecüle  entstehen);  aber  die  v  sind  noch  theil weise  willkührlich, 
da  gar  nicht  gesagt  ist,  welche  Art  von  Molecülen  an  der 
Reaction  betheiligt  ist.  Bezeichnet  nämlich  n^  die  Zahl  der 
unzersetzten  MolecüleKCl,  femer  n^  =113  die  der  zersetzten 
E  und  Cl,  so  kann  man  etwa  annehmen:  v^^a^  v^^v^^O^ 
oder  auch:  Vj  =  0,  v,  =  Vg  =  a  u.  s.  w.  Wenn  Grieichge wicht 
bestehen  soll,  so  muss  für  jede  dieser  beliebigen  (virtuellen) 
Reactionen  die  allgemeine  Bedingungsgleichung  befriedigt 
sein.  Theoretisch  genommen  ist  es  also  ganz  gleichgültig, 
welche  von  ihnen  man  zur  Bildung  der  Gleichgewichtsglei- 
chung benutzt,  dagegen  leiten  praktische  Gründe  dazu,  die- 
jenige Reaction  herauszugreifen,  welche  nur  die  am  zahl- 
reichsten vorhandenen  Molecülarten  verändert,  und  die  übrigen 
ganz  unberührt  lässt.  Dann  werden  die  den  letzteren  ent- 
sprechenden Umsetzungszahlen  1/  =  0,  und  die  betreffenden 
GUeder  fallen  ganz  aus  der  betrachteten  Summe  heraus.  In 
dem  angeführten  Beispiel  von  verdünnter  KCl-Lösung  wird 
man  also,  da  die  meisten  Molecüle  zersetzt  sind,  v^^Q  und 
v,  =  fr,  =s  a  annehmen ,  und  diese  Werthe  in  die  Glei- 
chung einsetzen.  Daraus  ergibt  sich  nun  folgende  allgemeine 
Regel: 

y,Wenn  die  Molecüle  eines  Stoffes  in  verdünnter  Lösung 
nicht  alle  von  normaler  Beschaffenheit  sind,  so  hat  man  bei 
der  Aufstellung  der  Gleichgewichtsformel  gerade  so  zu  ver- 
fahren, als  ob  nur  die  am  zahlreichsten  auftretenden  Mole- 
cülarten des  Stoffes  in  der  Lösung  vorhanden  wären.    Auf 
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die  anderen  Molecülarten  wird  dabei   gar   keine  Bücksicht 
genommen/' 

Dieser  Satz  beansprucht  Gültigkeit  für  beliebige  Lösun- 
gen in  beliebigen  Lösungsmitteln,  einerlei  ob  i  >  oder  <  1. 
Vor  der  van't  Hoff 'sehen  Formel  hat  er  den  Vorzug,  dass 
er  auf  die  Veränderlichkeit  von  i  Rücksicht  nimmt;  ob  er 
sich  für  den  Gebrauch  praktischer  erweist,  ist  eine  weitere 
Frage.  Vergleichen  wir  für  einen  speciellen  Fall,  z.  B.  für 
die  oben  angeführte  KCl-Lösung,  die  Ausdrücke,'  welche  die 
Theorien  von  Guldberg- Waage,  von  van't  Hoff  und  von 
mir  für  die  Aufstellung  des  Gleichgewichts  ergeben.  Nach 
Guldberg-Waage^)  hat  man  einfach  einzusetzen:  alog(^ 
nach  van't  Hoff*):  lalogC,  nach  mir:  2a  log{C(i  —  1)}; 
denn  C.(i—  1)  ist  die  Concentration  der  Ionen  K  und  Cl, 
rsfZg/iVo,  die  grösser  ist,  als  die  der  unzersetzten  Molecüle 
KCl.  Je  mehr  sich  i  der  2  nähert,  um  so  geringer  vdrd  der 
Unterschied  zwischen  dem  van't  Hoff 'sehen  Ausdruck  und 
dem  meinigen.  Wenn  i  näher  an  1  liegt  (z.  B.  bei  CuSOJ, 
so  ist  die  Zahl  der  unzersetzten  Molecüle:  nj=aiV.(2  — i) 
grösser  als  die  der  zersetzten,  mithin  liefert  meine  Formel 
den  Ausdruck :  a  log  {C  (2  —  i)} ,  der  für  i  =  1  mit  dem 
van't  Hoff'schen  zusammenfällt.  —  Wenn  meine  oben  aus- 
gesprochene Vermuthung  richtig  ist,  dass  sich  das  chemische 
Gleichgewicht  zwischen  den  verschiedenen  Molecülarten.  eines 
und  desselben  Stoffes  in  verdünnter  Lösung  unter  gewöhn- 
lichen Umständen  nur  sehr  langsam  einstellt,  so  dürfte  eine 
scharfe  Bestätigung  meiner  unter  Voraussetzung  der  Ver- 
änderlichkeit von  i  abgeleiteten  Gleichgewichtsformel  Schwie- 
rigkeiten darbieten;  immerhin  wird  es  von  Interesse  sein, 
die  Bedingungen  des  von  der  Theorie  geforderten  absoluten 
Gleichgewichtszustandes  möglichst  vollständig  kennen  zu 
lernen. 

Kiel,  im  Februar  1888. 


1)  Guldberg -Waage,  Journ.  f.  prakt.  Chem.  19.  p.  69.  1879. 

2)  viiii't  Hoff,  Zeitschr.  f.  phys.  Chem.  !•  p.  481.  1887. 
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IX.    Ueber  die  JEi/MJoirk/ung  einer  geradlinigen 

electrischen  Schwingung  auf  eine  benachbarte 

Strambahn;   van  H.  Hertz. 

(HIersi  Taf.  I   Flg.  11—12.) 


In  einem  früheren  Aufsätze^)  habe  ich  gezeigt,  in  wel- 
cher Weise  man  in  einem  geradlinigen,  ungeschlossenen  Leiter 
4ie  diesem  Leiter  eigenthümliche  electrische  Grundschwingung 
erregen  kann.  Ich  habe  auch  gezeigt,  dass  eine  solche  Schwin- 
gung in  einem  benachbarten,  fast  geschlossenen  Stromkreise 
eine  sehr  kräftige  Inductionswirkung  ausübt,  sobald  der  letz- 
tere Kreis  von  gleicher  Schwingungsdauer  mit  der  erregenden 
Schwingung  ist.  Da  ich  diese  Wirkungen  zu  weiteren  Unter- 
suchungen zu  benutzen  gedachte,  so  verfolgte  ich  die  Erschei- 
nung durch  die  yerschiedenen  Lagen,  welche  der  secundäre 
Kreis  gegen  den  erregenden  Strom  einnehmen  kann.  Die 
über  eine  geschlossene  Strombahn  berechnete  Integralwirkung 
der  Induction  eines  Stromelementes  ist  durch  die  bestehende 
ElectrodTuamik  eindeutig  bestimmt.  Da  nun  unsere  secun- 
däre Strombahn  bis  auf  eine  ausserordentlich  kurze  Funken- 
strecke geschlossen  ist,  so  yermuthete  ich,  dass  diese  In- 
tegralwirkung genügen  würde,  die  neuen  Erscheinungen  zu 
erklären,  doch  fand  ich,  dass  ich  mich  getäuscht  hatte.  Um 
zu  einem  Verständniss  der  nicht  ganz  einfachen  Ergebnisse 
des  Versuches  zu  gelangen,  ist  es  nöthig,  auch  den  secun- 
dären  Kreis  in  jeder  Hinsicht  als  ungeschlossenen  Strom  auf- 
zufassen. Es  genügt  demgemäss  nicht,  auf  die  Integralkraft 
der  Induction  Bücksicht  zu  nehmen,  sondern  man  muss  die 
Yertheilung  der  Kraft  auf  die  einzelnen  Theile  des  Kreises 
beachten,  und  darf  auch  die  electrosta tische  Kraft,  welche 
Ton  den  sich  ladenden  Enden  der  Schwingung  ausgeht,  nicht 
ausser  Rechnung  lassen.  Ursache  hiervon  ist  die  Geschwin- 
digkeit, mit  welcher  in  diesen  Versuchen  die  Kräfte  ihr  Zei- 
chen ändern.  Eine  sich  langsam  ändernde  electrostatische 
Kraft   vermöchte   auch  bei   grösster  Intensität  in   unserem 


1)  H.  Hertz,    Wied.  Ann.   81.   p.  421.  1887,  auch  daselbst  p.  543, 
wo  auf  die  älteren  Verdienste  v.  Bezold's  hingewiesen  ist 
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secundären  Leiter  keinen  Funken  hervorzurufen,  weil  die 
freie  Electricität  des  Leiters  sich  so  vertheilen,  könnte  und 
vertheilen  würde,  dass  sie  die  äussere  Kraft  aufhöbe;  in  un- 
seren Versuchen  aber  ändert  sich  die  Richtung  der  Kraft 
so  schnell,  dass  die  Electricität  keine  Zeit  hat,  jene  Ver- 
theilung  anzunehmen. 

Es  ist  für  die  Darstellung  bequem,  die  Theorie  voraus- 
zusenden und  an  der  Hand  derselben  die  Erscheinungen  zu 
besprechen,  und  ich  werde  deshalb  diesen  Weg  einschlagen. 
Doch  ist  der  logische  Zusammenhang  der  entgegengesetzte, 
denn  die  mitgetheilten  Thatsachen  stehen  fest  unabhängig 
von  der  Theorie,  und  die  entwickelte  Theorie  soll  mehr  in 
den  Thatsachen,  als  in  den  gegebenen  Erläuterungen  ihre 
Stütze  finden. 

Der  Apparat 

Bevor  wir  zur  Entwickelung  der  Theorie  schreiten,  seien 
einige  Worte  den  Apparaten  gewidmet,  mit  welchen  die  Ver- 
suche ausgeführt  wurden,  und  auf  welche  sich  daher  zunächst 
die  Theorie  bezieht.  Der  primäre  Leiter  bestand  aus  einem 
geraden  Kupferdraht  von  5  mm  Durchmesser,  an  dessen 
Enden  zwei  aus  Zinkblech  gefertigte  Kugeln  von  30  cm 
Durchmesser  befestigt  waren.  Der  Abstand  der  Mittelpunkte 
der  letzteren  betrug  1  m.  In  der  Mitte  war  der  Draht  durch 
die  ^/^  cm  lange  Funkenstrecke  unterbrochen,  in  welcher 
durch  die  möglichst  kräftigen  Entladungen  eines  grossen  In- 
ductoriums  die  Schwingungen  erregt  wurden.  Die  Richtung 
des  Drahtes  war  horizontal,  auch  wurden  die  Versuche  nur 
in  der  Nähe  der  durch  den  Draht  gelegten  Horizontalebene 
angestellt.  Es  ist  dies  keine  Beschränkung  der  Allgemein- 
heit, da  die  Erscheinungen  in  jeder  durch  den  Draht  ge- 
legten Meridionalebene  die  gleichen  sein  müssen.  Die  secun- 
däre  Strombahn ,  aus  einem  2  mm  starken  Drahte  gebildet, 
hatte  die  Gestalt  eines  Kreises  von  35  cm  Radius,  welcher 
bis  auf  die  kurze,  durch  eine  Mikrometerschraube  regulir- 
bare  Funkenstrecke  geschlossen  war.  Die  Kreisform  war  im 
Gegensatz  zu  den  früheren  Versuchen  aus  folgendem  Grunde 
gewählt.  Schon  die  ersten  Versuche  hatten  gezeigt,  dass  die 
Funkenlänge  in  verschiedenen  Punkten  des  secundären  Lei- 
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ters  Terschieden  gross  ausfiel,  wenn  auch  der  Leiter  als 
Granzes  nicht  aus  seiner  Lage  gerührt  wurde.  Bei  Wahl  der 
Ereisform  war  nun  d{\s  Anbringen  der  Funkenstrecke  in  den 
Terschiedenen  Punkten  in  einfachster  Weise  möglich.  Es 
war  nämlich,  um  diese  Aenderung  auf  das  bequemste  vor- 
nehmen zu  können,  der  Kreis  drehbar  auf  einer  Axe  be- 
festigt, welche  durch  seinen  Mittelpunkt  ging  und  senkrecht 
auf  seiner  Ebene  stand.  Diese  Axe  wurde  in  verschiedenen 
Holzgestellen  in  solcher  Weise  befestigt,  wie  es  fUr  die  jedes- 
nialigen  Versuche  nöthig  war. 

Bei  den  gewählten  Dimensioneir  war  der  secundäre  Kreis 
sehr  nahezu  in  Resonanz  mit  dem  primären.  Die  genauere 
Abstimmung  erfolgte  durch  kleine  Metallbleche,  welche  zur 
Vermehrung  der  Capacität  an  den  Polen  angelöthet  waren 
und  bis  zur  Erreichung  einer  maximalen  Funkenlänge  ver- 
grössert  oder  verkleinert  wurden. 

Zerlegung  der  auf  den  seeundären  Kreis  wirkenden  Kräfte. 

Wir  nehmen  an,  dass  in  jedem  Punkte  die  electrische 
Kraft,  ohne  ihre  Richtung  zu  verändern,  als  einfache  perio- 
dische Function  der  Zeit  hin  und  her  schwankt;  auch  neh- 
men wir  an,  dass  diese  Schwankung  in  allen  Punkten  gleiche 
Phase  habe.  Wenigstens  für  die  Nähe  des  primären  Leiters 
trifft  das  zu,  und  wir  beschränken  uns  zunächst  auf  die  Nähe. 
Wir  bestimmen  einen  Punkt  des  seeundären  Kreises  durch 
seinen  im  Kreise  gemessenen  Abstand  s  von  der  Funken- 
strecke, und  nennen  2  die  Componente  der  electrischen  Kraft, 
welche  zu  beliebiger  Zeit  im  Punkte  s  in  der  Richtung  des 
Kreiselementes  ds  wirkt.  Dann  ist  2  eine  Function  von  *, 
welche  nach  Durchlaufung  der  ganzen  Kreislänge  S  wieder 
zu  ihrem  Anfangswerthe  zurückkehrt.  Es  gibt  also  eine  Ent- 
wickelung   von  2  nach  Kreisfunctionen ,   deren  Anfang  ist: 

2'=  A  +  BQ0^2n8lS  + +B%m2nslS  + Die 

höheren  Glieder  berücksichtigen  wir  nicht.  Sie  bewirken, 
dass  unsere  Folgerungen  nur  angenähert  gelten,  insbesondere, 
dass  in  solchen  Lagen,  in  welchen  wir  auf  Verschwinden  der 
Funken  rechnen,  doch  noch  schwache  Funken  auftreten. 
Doch  haben  unsere  Versuche  einstweilen  nicht  die  Feinheit, 
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dass  eine  Betrachtung  jener  Glieder  nützlich  oder  auch  nur 
möglich  wäre.  Fassen  wir  dagegen  die  angemerkten  Glieder 
näher  ins  Auge. 

Die  Kraft  A  zunächst  wirkt  in  gleichem  Sinne  mit  glei- 
cher Grösse  in  allen  Theilen  des  Kreises.  Die  electrosta- 
tische  Kraft  trägt  zu  A  nichts  bei,  da  dieselbe,  um  den  Kreis 
herum  integrirt,  das  Integral  Null  ergibt  Vielmehr  entspricht 
A  der  Integralkraft  der  Induction.  Man  weiss,  dass  diese 
gemessen  wird  durch  die  in  der  Zeiteinheit  erfolgende  Aende- 
rung  der  Zahl  der  magnetischen  Kraftlinien,  welche  den  Kreis 
durchschneiden.  Betrachten  wir  das  magnetische  Feld,  in 
welchem  sich  der  Kreis  befindet,  als  homogen,  so  wird  dem- 
nach A  proportional  sein  derjenigen  Componente  der  magne- 
tischen Kraft,  welche  senkrecht  auf  der  Ebene  des  secun- 
dären  Kreises  steht.  A  wird  also  yersch winden,  wenn  die 
Richtung  der  magnetischen  Kraft  in  die  Ebene  des  secun- 
dären  Kreises  fällt.  Der  Kraft  A  entspricht  eine  Schwin- 
gung, deren  Intensität  unabhängig  ist  von  der  Lage  der 
Funkenstrecke  im  Kreise;  wir  wollen  die  dieser  Schwingung 
entsprechende  Funkenlänge  a  nennen. 

Was  nun  die  übrigen  beiden  Glieder  anlangt,  so  bemer- 
ken wir  zunächst,  dass  die  Kraft  B' sin2nsl S  nicht  im 
Stande  ist,  die  Grundschwingung  unseres  Kreises  zu  erregen. 
Denn  da  sie  völlig  symmetrisch  zu  beiden  Seiten  der  Funken- 
strecke ist,  so  beeinflusst  sie  beide  Pole  in  gleichem  Sinne, 
kann  daher  eine  Verschiedenheit  derselben  nicht  hervorrufen. 
Anders  verhält  es  sich  mit  der  KrsLÜ  Bcos2nsl S.  Theilen 
wir  den  Kreis,  von  der  Funkenstrecke  ausgehend,  in  vier 
gleiche  Theile,  so  wirkt  in  den  beiden  der  Funkenstrecke 
gegenüberliegenden  Theilen  die  Kraft  in  gleichem  Sinne 
und  regt  die  Grundschwingung  kräftig  an.  Allerdings  stellt 
sich  dieser  Kraft  die  Kraft  in  denjenigen  Theilen  entgegen, 
welche  der  Funkenstrecke  anliegen,  aber  sie  vermag  hier 
nicht  in  gleicher  Weise  zur  Wirkung  zu  kommen.  Denn  da 
die  Strömung  an  den  offenen  Enden  des  Kreises  stets  Null 
sein  muss,  ist  die  Electricität  in  der  Nähe  dieser  Enden  nicht 
in  gleicher  Freiheit  beweglich,  wie  in  der  Mitte  des  Kreises. 
Man  wird  sich  die  Bedeutung  dieses  etwas  abgekürzten  Aus- 
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druckes  versinnlichen  an  dem  Bilde  einer  zwischen  zwei  festen 
Pankten  ausgespannten  Saite,  deren  mittlere  und  äussere 
Theile  von  entgegengesetzt  gerichteten  Kräften  angegriffen 
werden.  Die  Saite  als  G-anzes  wird  den  auf  ihre  Mitte  wir- 
kenden Kräften  folgen,  und  der  Grundton  der  Saite  wird  er- 
tönen, wenn  die  Kräfte  im  Rhythmus  desselben  hin  und  her 
schwanken.  So  wird  denn  auch  durch  das  Glied  Bcos27tsl S 
die  Grandschwingung  unseres  Kreises  erregt  werden,  und 
zwar  in  derjenigen  Richtung,  mit  welcher  sie  erregt  würde, 
wenn  nur  in  dem  der  Funkenstrecke  gegenüberliegenden 
Drahttheile  die  Ejraft  thätig  wäre.  Die  Intensität  der  Schwin- 
gung wird  übrigens  proportional  sein  der  Grösse  B.  Um  die 
Bedeutung  derselben  zu  erkennen,  wollen  wir  annehmen,  das 
electrische  Feld,  in  welchem  sich  der  Kreis  befindet,  sei 
nahezu  homogen.  Kennen  wir  alsdann  E  die  Grösse  der  in 
diesem  Felde  wirkenden  electrischen  Gesammtkraft,  o  den 
Winkel,  welchen  ihre  Richtung  mit  der  Ebene  des  secundären 
Kreises  bildet,  und  &  den  Winkel,  welchen  die  Projection 
der  Kraft  auf  diese  Ebene  mit  der  vom  Centrum  nach  der 
Fankenstrecke  gezogenen  Geraden  bildet,  so  ist  angenähert 
JSä-Bcos  m  sin  {2nslS—^y),  und  also  5==  —  JE  cos  cd  sint?-. 
Der  Werth  von  B  hängt  also  unmittelbar  ab  von  der  Ge- 
sammtkraft, sowohl  electrostatische  als  electrodynamische  Ur- 
sachen tragen  zu  demselben  bei.  B  wird  Null,  wenn  cd  =  90^ 
ist,  d.  h.  wenn  die  Gesammtkraft  senkrecht  steht  auf  der 
Ebene  des  Kreises,  und  zwar  in  diesem  Falle  für  alle  Lagen 
der  Funkenstrecke  im  Kreise.  B  wird  aber  auch  Null,  wenn 
^  =s  0  ist,  d.  h.  wenn  die  Projection  der  electrischen  Kraft 
auf  die  Ebene  des  Kreises  die  Richtung  vom  Centrum  des 
Kreises  auf  die  Funkenstrecke  zu  besitzt.  Führen  wir  die 
Funkenstrecke  in  irgend  einer  Lage  des  Kreises  in  demsel- 
ben herum,  so  ändert  sich  der  Winkel  &,  entsprechend 
ändert  sich  B  und  entsprechend  auch  die  Intensität  der 
Schwingung  und  die  Funkenlänge.    Die  Funkenlänge,  welche 


1)  Ist  das  Feld  wirklich  homogeu,  so  ist  demnach  A  =  0^  und  A 
wird  also  klein  sein,  wenn  das  Feld  angenähert  homogen  ist.  Das  hin- 
dert aber  nicht,  dass  die  Kraft  A  eine  Schwingung  von  gleicher  Grössen- 
ordnung  wie  die  Kraft  B  cos  2ns jS  erzeugt. 
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dem  zweiten  Gliede  unserer  Entwickelung  entspricht,  kann 
also  angenähert  dargestellt  werden  durch  die  Formel  ß  sin  {); 
Die  beiden  Glieder,  welche  jedes  fUr  sich  die  Funken- 
länge cc  und  ß  sin  &  hervorrufen,  haben  in  Hinsicht  der  Zeit 
gleiche  Phase.  Gleiche  Phase  haben  also  auch  die  erregten 
Schwingungen,  und  ihre  Amplituden  addiren  sich.  Da  die 
Funkenlängen  nun  den  maximalen  Gesammtamplituden  nahezu 
proportional  sind,  so  addiren  sich  auch  die  Funkenlängen. 
Führen  wir  demnach  in  irgend  einer  Lage  des  secundären 
Kreises  die  Funkenstrecke  in  demselben  herum,  so  muss  sich 
die  Funkenlänge  darstellen  lassen  in  der  Form  £);  +  /?  sin  &, 
Gleiche  absolute  Werthe  des  Ausdrucks  bei  verschiedenem 
Vorzeichen  bedeuten  dabei  Gleiches,  da  sich  die  Richtung 
der  Schwingung  in  der  Funkenlänge  nicht  ausspricht.  Von 
welchen  Umständen  a  und  ß  abhängen,  haben  wir  angegeben, 
ihre  absoluten  Werthe  zu  finden,  würde  nur  einer  sehr  ent- 
wickelten Theorie  gelingen,  doch  genügt  das  Bisherige  zum 
Verständniss  der  Erscheinungen. 

Die  Ebene  des  secuudären  Kreises  ist  verticaL 

Stellen  wir  nun  unseren  Kreis  irgendwo  in  der  Nähe 
des  primären  Leiters  so  auf,  dass  seine  Ebene  vertical  steht, 
sein  Mittelpunkt  aber  in  die  durch  den  primären  Leiter  ge- 
legte Horizontalebene  fällt.  Wir  beobachten  keine  Funken 
im  Kreise,  sobald  die  Funkenstrecke  auf  der  einen  oder  der 
anderen  Seite  ebenfalls  in  die  Horizontalebene  fällt,  in  an- 
deren Lagen  der  Funkenstrecke  aber  treten  mehr  oder  minder 
lange  Funken  auf.  Da  Auslöschung  in  zwei  diametral  ent- 
gegengesetzten Punkten  eintritt,  ist  das  a  unserer  Formel 
hier  stets  gleich  Null,  &  wird  dann  gleich  Null,  wenn  die 
Funkenstrecke  in  die  Horizontalebene  föllt.  Wir  schliessen 
daraus:  Erstens,  dass  die  Linien  der  magnetischen  Kraft  in 
der  Horizontalebene  überall  senkrecht  stehen  und  im  Baume 
also  Kreise  um  die  primäre  Schwingung  bilden,  wie  es  auch 
die  Theorie  verlangt.  Zweitens,  dass  die  Linien  der  elec- 
trischen  Kraft  in  den  Punkten  der  Horizontalebene  in  diese 
Ebene  selbst  und  überall  im  Räume  also  in  die  durch  die 
primäre  Schwingung   gelegten  Ebenen  fallen,   was   ebenfalls 
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auch  von  der  Theorie  gefordert  wird.  Entfernen  wir  in 
irgend  einer  der  hier  betrachteten  Lagen  durch  Drehung  des 
Kreises  um  seine  Axe  die  Funkenstrecke  aus  der  Horizontal- 
ebene,  so  nimmt  die  Funkenlänge  zu,  bis  die  Funken  im 
höchsten  oder  tiefsten  Punkt  des  Kreises  anlangen,  woselbst 
sie  Längen  bis  zu  2 — 3  mm  erlangen.  Dass  die  auftretenden 
Funken  der  Grundschwingung  des  Kreises  angehören,  wie  es 
unsere  Theorie  verlangt,  und  nicht  etwa  der  ersten  Ober- 
schwingung, was  zu  vermuthen  nahe  liegt,  kann  auf  verschie- 
dene Weise  nachgewiesen  werden.  So  zeigt  man  durch  kleine 
Aenderungen  am  Kreise,  dass  die  Schwingung,  welche  diese 
Funken  hervorruft,  in  Resonanz  steht  zur  primären  Schwin- 
gungy  was  für  die  Oberschwingungen  nicht  zutrifft.  Ferner 
erlöschen  die  Funken,  wenn  man  den  Kreis  durchschneidet 
in  den  Punkten,  in  welchen  er  die  Horizontalebene  durch- 
setzt, obwohl  diese  Punkte  in  Hinsicht  der  ersten  Ober- 
schwingung Knotenpunkte  sind. 

Halten  wir  nun  die  Funkenstrecke  im  höchsten  Punkte 
fest  und  drehen  den  Kreis  um  eine  verticale,  durch  seinen 
Mittelpunkt  und  die  Funkenstrecke  gelegte  Axe,  so  finden 
wir,  dass  während  einer  vollen  Drehung  die  Funken  zweimal 
einen  Maximalwerth  erreichen  und  zweimal  entweder  Null 
werden  oder  doch  der  Auslöschung  nahe  kommen.  Offenbar 
sind  die  Lagen,  in  welchen  ersteres  eintritt,  diejenigen,  in 
welchen  die  Richtung  der  electrischen  Kraft  in  die  Ebene 
des  Kreises  fällt  (cj  =  0);  die  Lagen  aber,  in  welchen  letz- 
teres eintritt,  sind  diejenigen,  in  welchen  jene  Richtung  auf 
dieser  £bene  senkrecht  steht  [m  =  90^.  Wir  haben  also 
nunmehr  ein  Mittel,  die  Richtung  der  electrischen  Kraft  in 
jedem  Punkte  zu  erkennen.  Ich  habe  für  eine  Reihe  von 
Punkten  die  Lage,  in  welcher  die  Funken  sehr  kurz  wurden 
oder  völlig  verlöschten,  aufgesucht  und  dieselben  unmittelbar 
nach  der  Natur  aufgenommen.  Der  untere  Theil  der  Zeich- 
nung (Fig.  11)  gibt  die  Resultate.  AÄ  ist  der  primäre 
Leiter,  die  geraden  Linien  mn  sind  die  Projectionen  des 
secundären  Leiters  auf  die  Horizontalebene,  doch  sind  nicht 
alle  beobachteten  Lagen  in  die  Zeichnung  aufgenommen. 
Die   kurzen   Geraden,    welche   auf  jenen   senkrecht  stehen, 

ADD.  d.  Phyi.  n.  Chem.  N.  F.  XXXIV.  1  ] 
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geben  die  Richtung  der  Kraft.  Da  diese  Kraft  nirgends 
Null  wird,  wenn  man  von  der  Kugel  A  zur  Kugel  A  geht, 
so  wechselt  sie  ihr  Zeichen  nicht;  es  war  also  erlaubt,  die 
Senkrechten  mit  Pfeilspitzen  zu  versehen  in  der  Art,  wie 
es  geschehen  ist.  An  die  Zeichnung  knüpfen  wir  die  folgen- 
den Bemerkungen: 

1.  Die  Vertheilung  der  Gesammtkraft  in  der  Nähe  der 
geradlinigen  Schwingung  ist  sehr  ähnlich  der  Vertheilung 
der  electrostatischen  Kraft,  welche  von  den  Enden  der 
Schwingung  ausgeht.  Insbesondere  stimmt  die  Richtung  der 
G-esammtkraft  in  der  Nähe  der  Mitte  der  Schwingung  über- 
ein mit  derjenigen  der  electrostatischen  Kraft;  die  derselben 
entgegenstehende  electrodynamische  Kraft  wird  also  überwäl- 
tigt. Auch  die  Theorie  ergibt,  dass  in  diesen  G-egenden  die 
Kraft  der  Induction  schwächer  ist  als  die  electrostatische 
Kraft. 

2.  Doch  bemerkt  man  ganz  wohl  einen  Einfluss  der  In- 
ductionswirkung.  Es  erscheinen  nämlich  die  Kraftlinien  ge- 
Wissermassen  von  der  Axe  der  Schwingung  weggedrängt;  sie 
machen  einen  grösseren  Bogen,  um  von  A  nach  Ä  zu  ge- 
langen, als  wenn  nur  die  electrostatische  Kraft  thätig  wäre.  ^) 
Es  erklärt  sich  dies  daraus,  dass  die  Inductionskraft  die  dem 
primären  Leiter  parallele  Componente  der  electrostatischen 
Kraft  schwächt,  auf  die  zum  primären  Leiter  senkrechte  Com- 
ponente aber  ohne  Einfluss  ist. 

Die  Ebene  des  Bccundären  Kreises  liegt  horizontal. 

Die  Erscheinungen,  welche  eintreten,  wenn  die  Ebene 
des  secundären  Kreises  in  die  Horizontalebene  fällt,  wollen 
wir  mit  Hülfe  der  oberen  Hälfte  der  Zeichnung  (Fig.  11) 
erläutern.  Wir  bringen  zuerst  den  Kreis  in  die  Lage  I,  in 
welcher  sich  sein  Mittelpunkt  in  der  Verlängerung  der  pri- 
mären Schwingung  befindet.  Dass  hier  Auslöschung  der 
Funken  eintritt,  wenn  die  Funkenstrecke  in  die  Punkte  b^ 
und  b\  fällt,  dürfen  wir  schon  aus  rein  geometrischen  Grün- 
den aus  dem  Vorangegangenen  schliessen;   ebenso  dass  sich 

1)  Es  trat  dies  in  der  grossen  Originalzeichnung  besser  hervor ,  als 
in  der  verkleinerten  Copie. 
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maximale  und  gleiche  Funkenlängen  in  den  Punkten  a^  und 
a\  finden.    In   meinen  Versuchen   betrugen   diese   Funken- 
längen 2,5  mm.     Verschieben   wir   nun  den  Kreis  ein  wenig 
seitlich  aus  der  bisherigen  Lage  heraus  in  die  Lage  IL    Hier 
wird  der  Kreis  von  magnetischen  Kraftlinien  durchsetzt,  das 
um  den  Kreis  genommene  Integral  der  Inductionskraft  ver- 
schwindet nicht,  u  ist  nicht  Null.   Unser  Ausdruck  a  4-/3  sin  i^, 
in  welchem  a  zunächst  einen  kleinen  Werth  hat,  läsat  also, 
da  wir   auf  das  Vorzeichen  keine  Rücksicht  nehmen,  zwei 
Terschieden    grosse   Maxima    ß  +  a    und    ß  —  u    erwarten, 
welche  fiir  tu^  =s  90^  eintreten,   und   deren  Verbindungslinie 
also  auf  der  Richtung  der  electrischen  Kraft  senkrecht  steht. 
Diese  zwei  Maxima  müssen  getrennt  sein  durch  zwei  Punkte 
der  Funkenlosigkeit  in   der  Nähe  des  kleineren  Maximums. 
Dem  entspricht  die  Erscheinung.    Denn  in  den  Punkten  b^ 
und  b\  finden  wir  zusammengerückt  unsere  Nullpunkte  wie- 
der, dazwischen  in  den  Punkten  a^  und  a^  maximale  Funken- 
l&Dgen,  und  zwar  in  a^  von  3;5  mm,  in  a\  von  2  mm  Länge. 
Die  Linie  a,  Oj'  steht  nahezu  senkrecht  auf  der  Richtung  der 
electrischen  Kraft.    Damit  unsere  Erklärung  vollständig  sei, 
haben  wir  noch  zu  zeigen,  dass  a^  der  Summe,  a\  der  Diffe- 
renz  der  Wirkungen   entsprechen   müsse.    Fassen   wir   den 
Fall  ins  Auge,  dass  die  Funkenstrecke  in  a^  liegt.     Während 
die  Kugel  A  positiv  geladen  ist,   treibt   die   electrische  Ge- 
sammtkraft  in  dem  a^  gegenüberliegenden  Theile  des  Kreises 
die  positive  Electricität  von  A  weg,  sucht  also  die  positive 
Eiectricität  in  eine  Kreisbewegung  zu  setzen,  welche  in  un- 
serer Zeichnung  dem  Sinne  des  Uhrzeigers  entspricht.    Zwi- 
schen  den  Kugeln  A  und  A   ist   die  electrostatische  Kraft 
za  derselben  Zeit  von  A  gegen  A  hin  gerichtet,  die  ihr  stets 
entgegengesetzte  Inductionskraft  ist  also   in   der  Nähe   der 
Strombahn   auf  A   zu   gerichtet   und   ist  überall  im  Räume 
dieser  Richtung   parallel.     Da   diese  Kraft   nun  in  unserem 
Kreise  in  der  Nähe  der  primäi*en  Schwingung  stärker  wirkt 
als  in  der  Ferne  derselben,   so   sucht   auch   sie  die  positive 
Electricität  in   eine  Kreisbewegung  zu   setzen,   welche  dem 
Sinne   des    Uhrzeigers   entspricht.     Beide    Ursachen    wirken 
also  in  o,  iu  dem  gleichen  Sinne  und  verstärken  sich.     Ganz 
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analog  zeigt  man,  dass  sie  sich  in  a\  schwächen.  Die  Er- 
scheinung ist  sonach  ToUständig  erklärt 

Kücken  wir  nun  mit  unserem  Kreise  der  Mitte  der  pri- 
mären Schwingung  näher  nach  III.  Die  beiden  Punkte  der 
Auslöschung  fallen  hier  in  einen  zusammen,  das  eine  Maxi- 
mum ist  verschwunden,  dem  einen  sehr  ausgedehnten  Gebiet 
der  Ausloschung  a\  liegt  das  zweite  Maximum  a,  gegenüber 
mit  einer  Funkenlänge  von  4  mm.  Offenbar  ist  hier  cc=^  ß 
und  die  Funkenlänge  durch  die  Formel  a  (1  +  sin  &)  darge- 
stellt. Die  Linie  a^a\  steht  wieder  senkrecht  auf  der  Rich- 
tung der  electrischen  Kraft.  Nähern  wir  den  Kreis  weiter 
der  Mitte  der  primären  Schwingung,  so  wächst  a  über  ß 
hinaus.  Der  Ausdruck  a  +  ß  mi  &  wird  dann  für  keinen 
Werth  von  &  mehr  Null,  sondern  geht  zwischen  dem  Maxi- 
malwerth  a  +  ß  und  dem  Minimalwerth  a  —  /?  hin  und  her. 
So  zeigt  denn  auch  der  Versuch  in  den  fraglichen  Lagen  des 
Kreises  keine  Punkte  der  Funkenauslöschung  mehr,  sondern 
nur  Maxima  und  Minima  der  Funken.  In  der  Lage  IV 
haben  wir  in  a^  eine  Funkenlänge  Yon  5,5  mm,  in  a\  eine 
Länge  von  1,5  mm.  In  der  Lage  V  haben  wir  in  a^  eine 
Funkenlänge  von  6  mm,  in  a\  eine  solche  von  2,6  mm^),  in 
den  mittleren  Punkten  mittlere  Längen.  Die  Verbindungs- 
linie aa  dreht  sich  beim  Uebergang  aus  der  Lage  III  in 
die  Lage  V  schnell  aus  der  zur  primären  Sjtrömung  paral- 
lelen in  die  zu  derselben  senkrechten  Richtung,  bleibt  also 
stets  angenähert  senkrecht  zur  Richtung  der  electrischen 
Kraft. 

In  den  zuletzt  erwähnten  Lagen  verdanken  die  Funken 
im  wesentlichen  der  Inductionskraft  ihre  Entstehung.  Es 
war  also  kein  Fehler,  wenn  ich  in  meiner  ersten  Arbeit  die 
Erscheinung  in  diesen  Lagen  als  eine  luductionswirkung  an- 
sprach. Gänzlich  unabhängig  von  electrostatischen  Ursachen 
ist  die  Funkenbildung  indessen  auch  in  diesen  Lagen  nur 
dann,  wenn  wir  die  Funkenstrecke  in  die  mittlere  Lag» 
zwischen  Maximum  und  Minimum  bringen,  woselbst  ß  sin  & 
gleich  Null  wird. 

l)  In  diesen  Lagen  niuss  der  seeundäre  Funken  vor  dem  Licht  des 
primären  Funkens  geschützt  werden,  wenn  der  Versnob  rein  sein  soll. 
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Die  übrigen  Lagen  des  secundären  Kreises. 
Diejenigen  Lagen,   welche   wir   noch   nicht   besprochen 
haben,  und  in  welchen  der  secnndäre  Kreis  geneigt  ist  gegen 
die  Horizontalebene,  lassen  sich  als  Uebergangszustände  zwi- 
schen  den  besprochenen  Lagen   auffassen.    Ich  habe  keine 
Erscheinungen  bemerkt,   welche   sich  nicht  in  den  Böhmen 
der  gegebenen  Theorie  fügten,  wohl  aber  Bestätigungen  der 
Theorie  gefunden.    Betrachten  wir  nur  einen  Fall.    Der  Kreis 
liege  zunächst  in  der  Horizontalebene  in  der  Lage  Y,   und 
die  Funkenstrecke  liege  der  primären  Schwingung  zugewandt 
im  Punkte  a^     Der  Kreis   werde  nun   um  eine  horizontale 
Axe,  welche  durch  seinen  Mittelpunkt  parallel  zur  primären 
Schwingung  gelegt  ist,  gedreht,  sodass  die  Funkenstrecke  sich 
hebt    Die   electrische  Kraft   bildet   während   der  Drehung 
stets  einen   rechten  Winkel   mit   der  Yom  Mittelpunkt  zur 
Fonkenstrecke  gezogenen  Geraden,   somit  ist  &  stets  gleich 
W,    ß  hat  in  allen  Lagen   nahezu  den  gleichen  Werth;   cc 
aber  ändert  sich  nahe  wie  der  Cosinus  des  Neigungswinkels 
(f  der  Kreisebene  gegen  die  Horizontalebene,  da  a  den  vom 
Kreise  geschnittenen  magnetischen  Kraftlinien  proportional 
ist    Bezeichnet  daher  a^  den  Werth  Yon  a  für  die  Ausgangs- 
l&ge,  so  ist  der  Werth  von  u  in  den  übrigen  Lagen  a^  cos  <jp, 
und   es  ist  also  zu  erwarten,^  dass   der  Zusammenhang  der 
Fankenlänge  mit  dem  Winkel  (p  durch  den  Ausdruck  a^  cos  (f 
i-ß,  worin  Uq  >  /9,  gegeben  sei.   Dies  bestätigt  die  Erft^rung. 
Denn  indem  wir  die  Funkenstrecke  heben,  nimmt  die  Länge 
der  Funkenstrecke  von  dem  Anfangswerthe   von  6  mm   an 
gleichmässig  ab,  erreicht  im  höchsten  Punkte  ihrer  Bahn  die 
Länge  von  2  mm,   sinkt  dann  aber  im  zweiten  Quadranten 
weiter  bis  fast  auf  Null,  wächst  wieder  bis  zu  dem  kleineren 
Maximum  von  2,5  mm,  welches  in  der  Horizontalebene  statt- 
findet, um  wieder  abzunehmen  und  nach  Durchlaufung  der- 
selben  Zustände   in   umgekehrter   Richtung    zum   Anfangs- 
werthe zurückzukehren. 

Halten  wir  während  der  letztervträhnten  Drehung  den 
Kreis  fest  in  derjenigen  Lage,  in  welchem  sich  die  Funken- 
strecke im  höchsten  Punkte  ihrer  Bahn  befindet,  so  lässt 
eine  verticale  Hebung  des  ganzen  Kreises  die  Funken  schwächer 
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werden  und  schliesslich  fast  verschwinden,  eine  verticale  Sen- 
kung befördert  die  Entwickelung  der  Funken.  Befindet  sich 
die  Punkenstrecke  unter  übrigens  gleichen  Umständen  im 
tiefsten  Punkte,  so  gelten  die  entgegengesetzten  Aussagen, 
Diese  Erscheinungen  lassen  sich  durch  rein  geometrische 
Betrachtungen  aus  dem  Vorangegangenen  ableiten. 

Die  Kräfte  in  grösseren  Abständen. 

Wir  haben  oben  einen  Weg  angegeben,  die  Richtung 
der  electrischen  Gesammtkraft  in  jedem  Punkte  auf  dem 
Wege  des  Versuchs  zu  ermitteln.  Es  liegt  nahe,  diesen  Weg 
auch  in  grösseren  Entfernungen  zu  betreten,  und  der  Versuch 
erscheint  um  so  lohnender,  als  die  verschiedenen  bestehen- 
den Theorien  der  Electrodynamik  in  Hinsicht  auf  die  Ver- 
theilung  der  Kraft  in  der  Umgebung  eines  ungeschlossenen 
Stromes  weit  auseinander  gehen.  Wir  stellen  also  die  Ebene 
unseres  Kreises  in  die  verticale  Lage,  bringen  die  Punken- 
strecke in  den  höchsten  Punkt  und  suchen  durch  Drehung 
um  eine  verticale  Axe  zu  ermitteln,  in  welcher  Lage  die 
Funken  am  längsten  sind,  in  welcher  Lage  sie  verlöschen 
oder  fast  verlöschen.  Indem  wir  uns  nun  zunächst  auf  1 — 1.5  m 
von  der  primären  Schwingung  entfernen,  stossen  wir  auf  eine 
unerwartete  Schwierigkeit.  Die  Maxima  und  Minima  ver- 
lieren nämlich,  abgesehen  von  bestimmten  Lagen,  an  Deut- 
lichkeit, sodass  eine  Einstellung  auf  dieselben  schwer  ist,  ja 
in  gewissen  Punkten  werden  die  Unterschiede  der  Funken- 
längen während  der  Drehung  des  Kreises  so  klein,  dass  die 
Angabe  einer  bestimmten  Richtung  der  Kraft  unmöglich 
wird.  Bemerkenswerth  ist  nun,  dass  diese  Schwierigkeit 
wieder  verschwindet,  wenn  wir  eine  Entfernung  von  etwa 
2  m  überschritten  haben.  Allerdings  sind  die  Funken  jetzt 
sehr  klein,  dieselben  müssen  im  Dunkeln  und  mit  der  Lupe 
beobachtet  werden,  aber  sie  erlöschen  scharf  in  einer  be- 
stimmten Lage  des  Kreises  und  sind  am  kräftigsten  in  der 
dazu  senkrechten  Lage.  In  den  grösseren  Entfernungen 
nehmen  die  Funken  nur  sehr  langsam  ab.  Die  äusserste 
Entfernung,  bis  zu  welcher  sie  sich  verfolgen  lassen,  habe 
ich   noch   nicht  feststellen   können.     Als    ich  den   primären 
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Leiter  in  der  einen  Ecke  eines  grossen  Hörsaales  von  14m 
Länge  und  12m  Breite  aufstellte,  waren  noch  in  den  ent- 
ferntesten Theilen  des  Saales  die  Funken  wahrnehmbar,  der 
ganze  Raum  schien  erfüllt  von  den  Schwingungen  der  elec- 
trischen  Kraft  In  den  benachbarten  JEläumen  war  freilich 
auch  in  geringeren  Abständen  die  Wirkäng  nicht  mehr  merk- 
lich, durch  feste  Wände  geht  sie  nur  sehr  gedämpft  hin- 
dnrch.  In  dem  genannten  Hörsaal  bestimmte  ich  nun  die 
Vertheilung  der  Kraft  in  folgender  Weise:  Wo  die  Richtung 
der  Kraft  fest  bestimmbar  war,  wurde  sie  durch  einen  Kreide- 
strich auf  dem  Boden  des  Raumes  angegeben;  wo  sie  aber 
nicht  wohl  bestimmbar  war,  wurde  ein  Stern  auf  den  Boden 
gezeichnet.  Die  Figur  12  gibt  ein  verkleinertes  Bild  eines 
Theiles  der  so  entsttmdenen Zeichnung;  wir  wollen  an  dieselbe 
die  folgenden  Bemerkungen  knüpfen: 

1.  In  Entfernungen,  welche  3  m  übertreffen,  ist  die  Kraft 
überall  parallel  der  primären  Schwingung.  Es  ist  dies  offen- 
bar das  Gebiet,  in  welchem  nur  noch  die  Inductionskraft 
wirksam  ist,  während  die  electrostatische  Ejaft  schon  unmerk- 
lich geworden  ist.  Alle  Theorien  stimmen  darin  überein, 
dass  die  Kraft  der  Induction  eines  Stromelementes  abnehme 
umgekehrt  proportional  der  Entfernung,  während  die  electro- 
statische Kraft  als  Differenz  Wirkung  der  beiden  Pole  ab- 
ninmit  umgekehrt  proportional  der  dritten  Potenz  der  Ent- 
fernung. Es  ist  bemerkenswerth,  dass  in  der  Richtung  der 
Schwingung  die  Wirkung  sehr  viel  schneller  abnimmt,  als  in 
der  dazu  senkrechten  Richtung,  sodass  in  ersterer  die  Wir- 
kung sich  schon  in  4  m  Entfernung  kaum  wahrnehmen  lässt, 
während  sie  in  letzterer  Richtung  jedenfalls  weiter  als  auf 
12  m  reicht  Viele  der  als  möglich  angenommenen  Elemen- 
targesetze der  Induction  werden  versagen,  wenn  sie  auf  die 
Uebereinstimmung  mit  diesen  Ergebnissen  des  Versuchs  ge- 
prüft werden. 

2.  Dass  in  Entfernungen,  welche  kleiner  als  1  m  sind, 
der  Charakter  der  Vertheilung  durch  die  electrostatische 
Kraft  gegeben  ist,  haben  wir  schon  früher  erwähnt, 

3.  In  den  Punkten  zweier  bestimmten  Geraden  lässt  sich 
die  Richtung  der  Kraft  in  allen  Entfernungen  bestimmen.  Die 
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erste  dieser  Geraden  ist  die  Richtung  der  primären  Schwin- 
gung seihst,  die  zweite  ist  die  auf  der  Mitte  der  primären 
Schwingung  errichtete  Senkrechte.  In  der  letzteren  wird  die 
Grösse  der  Euraft  in  keiner  Entfernung  gleich  Null,  die 
Grösse  der  durch  sie  erregten  Funken  nimmt  gleichmässig 
von  grösseren  zu  kleineren  Werthen  ab.  Auch  in  dieser  Hin- 
sicht stehen  die  Erscheinungen  im  Widerspruch  mit  einzelnen 
der  möglichen  Elementargesetze,  welche  ein  Verschwinden  in 
bestimmter  Entfernung  verlangen. 

4.  Ein  eigenthümliches  Ergebniss  des  Versuchs  ist  die 
Existenz  der  Gebiete,  in  welchen  sich  die  Richtung  der  Kraft 
nicht  bestimmen  lässt,  und  welche  in  unserer  Zeichnung  durch 
je  einen  Stern  bezeichnet  sind.  Im  Räume  bilden  diese  Ge- 
biete zwei  Ringe  um  die  geradlinige  Schwingung.  Da  die 
Kraft  hier  in  allen  Richtungen  nahezu  gleich  stark  wirkt, 
ohne  doch  gleichzeitig  in  den  verschiedenen  Richtungen  wir- 
ken zu  können,  so  muss  sie  die  verschiedenen  Richtungen 
nacheinander  annehmen.  Man  kann  die  Erscheinung  daher 
wohl  nur  dahin  deuten,  dass  die  Kraft  hier  nicht  unter  gleich- 
bleibender Richtung  ihre  Grösse  ändere,  sondern  vielmehr 
bei  nahezu  gleicher  Grösse  ihre  Richtung  ändere,  indem  sie 
bei  jeder  Schwingung  die  Zeichen  der  Windrose  durchkreist. 
Ich  habe  dies  Verhalten  ebensowenig  zu  erklären  vermocht 
aus  den  in  unserer  vereinfachten  Theorie  vernachlässigten 
Gliedern,  als  aus  den  Oberschwingungen,  welche  ja  unserer 
Grundschwingung  wohl  beigemischt  sein  mögen.  Auch  scheint 
mir,  dass  keine  der  Theorien,  welche  auf  die  Annahme  einer 
unvermittelten  Fernwirkung  aufgebaut  sind,  etwas  Aehnliches 
vermuthen  lässt.  Eine  einfache  Erklärung  der  Erscheinung 
aber  ergibt  sich,  wenn  man  für  die  electrostatische  Kraft 
und  die  Kraft  der  Induction  verschiedene  Ausbreitungsge- 
schwindigkeiten zulässt.  Denn  in  den  Gebieten,  von  welchen 
wir  reden,  stehen  beide  Kräfte  senkrecht  aufeinander  und 
sind  von  gleicher  Grössenordnung;  haben  dieselben  also  in- 
folge des  durchlaufenen  Weges  eine  merkliche  Phasenver- 
schiebung gegeneinander  erhalten,  so  wird  ihre  Resultante, 
die  Gesammtkraft,  bei  jeder  Schwingung  die  Richtungen  der 
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Windrose  durchlaufen,  ohne  in  einer  Lage  sich  der  Null  zu 
nähern. 

Eine  verschiedene  Ausbreitungsgeschwindigkeit  der  elec- 
trostatischen  und  der  electrodynamischen  Kraft  setzt  eine 
endliche  Ausbreitungsgeschwindigkeit  mindestens  einer  der- 
selben voraus.  Es  scheint  mir  daher  sehr  wahrscheinlich, 
dass  hier  die  erste  Andeutung  für  eine  endliche  Ausbreitungs- 
geschwindigkeit der  electrischen  Fernwirkungen  vorliege. 


\ 


In  meiner  vorigen  Arbeit  habe  ich  angemerkt^),  dass 
geringfügige  Umstände  oft  ohne  ersichtlichen  Zusammenhang 
I  die  Fähigkeit  des  primären  Funkens,  Schwingungen  zu  er- 
regen, zerstören.  Wenigstens  einen  derartigen  Umstand  habe 
ich  auf  seine  gesetzmässige  Grundlage  zurückführen  können. 
Es  hat  sich  nämlich  gezeigt,  dass  die  Beleuchtung  des  pri- 
mären Funkens  die  Befähigung  desselben  zur  Erregung 
schneller  electrischer  Bewegungen  aufhebt.  Beobachtet  man 
also  die  in  einem  secundären  Leiter  inducirten  Funken,  oder 
die  Funken  in  einem  beliebigen,  an  den  Entladungskreis  an- 
geschlossenen Nebenkreis,  so  sieht  man  diese  Funken  er- 
löschen, sobald  in  der  Nähe  des  primären  Funkens  ein  Stück 
Magnesiumdraht  abgebrannt  oder  eine  electrische  Bogenlampe 
angezündet  wird.  Gleichzeitig  verliert  der  primäre  Funke 
dann  seinen  knallenden  Klang.  Besonders  empfindlich  ist 
der  Funke  gegen  das  Licht  einer  zweiten  Entladung.  So 
bleiben  die  Schwingungen  stets  aus,  wenn  man  aus  den  ein- 
ander zugekehrten  Flächen  der  Polkugeln  durch  einen  iso- 
lirten  kleinen  Leiter  Funken  zieht,  diese  Funken  mögen  noch 
so  unscheinbar  sein.  Ja,  es  genügt,  eine  feine  Spitze  dem 
Funken  zu  nähern  oder  einen  Punkt  der  inneren  Flächen  der 
Polkugeln  mit  einer  Siegellackstange,  einem  Glasstab,  einem 
Glimmerblättchen  zu  berühren,  um  die  Natur  des  Funkens  zu 
verändern  und  die  Schwingungen  aufzuheben.  Einige  nahelie- 
gende Versuche  scheinen  mir  zu  zeigen,  und  weitere  Versuche 
werden  es  gewiss  bestätigen,  dass  auch  in  den  letztgenannten 
Fällen  das  Licht  einer  für  das  Auge  kaum  sichtbaren  Seiten- 
entladang   die  wirksame  Ursache  der  Veränderung  ist. 

1)  L  c.  p.  425. 
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Diese  Erscheinungen  sind  offenbar  eine  besondere  Form 
derjenigen  Einwirkung  des  Lichts  auf  die  electrische  Ent- 
ladung, von  welcher  ich  vor  einiger  Zeit  eine  erste  Form 
beschrieben  habe,  und  welche  inzwischen  auch  von  den  Herren 
E.  Wiedemann,  H.  Ebert  und  W.  Hallwachs  in  weiteren 
Formen  studirt  worden  ist. 

Karlsruhe,  im  Februar  1888. 


X.    Bemerkungen  zu  der  Abhandlung  des 

Hm.  F.  Narr:  „  Ueber  die  Leitung  der  Mectricttüt 

durch  Gase*^;   von  R.  Nahrwold. 


Im  Februarhefte  dieser  Annalen  ist  von  Hrn.  Narr^) 
eine  Abhandlung  „Ueber  die  Leitung  der  Electricität  durch 
Gase^'  erschienen.  Hier  äussert  derselbe  eine  irrthümliche 
Ansicht  über  die  Tragweite,  die  ich  den  von  mir  angestell- 
ten Beobachtungen  über  Luftelectricität  zuschreibe.  Hr.  Narr 
sagt:  „Auch  er  —  Nahrwold*)  —  gelangte  zu  der  sehr 
wahrscheinlichen  Folgerung,  dass  atmosphärische  Luft  und 
ebensowohl  auch  andere  Gase  nicht  statisch  electrisirt  wer- 
den können,  und  dass  der  Verlust,  den  ein  mit  Electricität 
belegter  Körper  in  einem  Gasraume  erleide,  nur  auf  Rech- 
nung des  Staubes,  der  in  demselben  schwebe,  gesetzt  werden 
dürfe.« 

Die  erstere  dieser  beiden  Behauptungen  habe  ich  in  der 
That  als  eine  sehr  wahrscheinliche  Folgerung  aus  den  in 
der  zweiten  der  oben  citirten  Arbeiten  beschriebenen  Beob- 
achtungen hingestellt.  Wenn  ich  hier  aber  von  einer  stati- 
schen Electrisirung  eines  Gases  spreche,  so  habe  ich,  was 
ja  auch  aus  der  ganzen  Anordnung  der  Versuche  hervorgeht, 
ein  abgeschlossenes  Gasquantum  im  Auge  und  nicht  einzelne 
Gasmolecüle.  Dass  ein  solches  Gasquantum  nicht  statisch 
electrisch  sein  kann,  wie  z.  B.  ein  fester  Körper,  glaubte  ich 


1)  F.  Narr,  Wied.  Ann.  33.  p.  295.  1888. 

2)  Nahrwold,  Wird.  Ann.  5.  p.  400.  1878  u.  31.  p.  448.  1887. 
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aus  den  dort  angegebenen  Versuchen  als  sehr  wahrschein- 
lich folgern  zu  dürfen.  Ich  konnte  ans  denselben  jedoch 
keinen  Schlnss  ziehen  über  den  Verbleib  der  z.  B.  ans  einer 
Spitze  anaströmenden  Electricität:  ob  durch  sie  die  einzel- 
nen Luftmolecüle  electrisirt  und  in  lebhafte  Bewegung  ge- 
setzt werden,  sodass  die  Ladung  nach  der  Zufuhr  von  Elec- 
tricit&t  sofort  —  nämlich  in  der  Z^eit  zwischen  der  Zuführung 
und  der  gleich  darauf  folgenden  Beobachtung  —  wieder 
verschwunden  ist,  ob  Dissociationen  stattfinden,  ob  noch 
andere  Verhältnisse  ins  Spiel  kommen,  darüber  konnte  keine 
Folgerung  aufgestellt  werden. 

Die  zweite  der  oben  angeführten  Behauptungen,  ich 
halte  es  auch  für  sehr  wahrscheinlich,  „dass  der  Verlust, 
den  ein  mit  Electricität  belegter  Körper  in  einem  Gasraume 
erleide,  nur  auf  Rechnung  des  Staubes,  der  in  demselben 
schwebe,  gesetzt  werden  dürfe'',  kann  sich  nur  auf  eine  Stelle 
in  der  ersten  der  beiden  oben  citirten  Arbeiten  vom  Jahre 
1878  beziehen,  in  der  es  p.  495  heisst:  „Umgekehrt  ist  also 
auch  die  allmähliche  Zerstreuung  der  Electricität  geladener 
Körper  hauptsächlich  —  wenn  nicht  lediglich  —  dem  in 
derselben  schwebenden  Staube  zuzuschreiben,  etc.''  Hier, 
wo  Yon  dem  grossen  Einflüsse  des  Staubes  die  Rede  ist, 
wird  also  die  Vermuthung  ausgesprochen,  dass  der  Verlust 
Ton  Electricität  möglicherweise  lediglich  dem  Staube  zuzu- 
schreiben sei,  dies  keineswegs  aber  als  eine  sehr  wahrschein- 
liche Folgerung  hingestellt.  In  der  neun  Jahre  später  ver- 
öffentlichten Arbeit,  worin  von  der  Unmöglichkeit  der  stati- 
schen Electrisirung  eines  Gases  gesprochen  wird,  komme  ich 
auf  diesen  Gedanken  überhaupt  nicht  wieder  zurück,  und 
Hr.  Narr  scheint  durch  eine  auf  p.  473  nebenbei  gemachte 
Bemerkung  zu  der  Annahme  veranlasst  zu  sein,  dass  ich  die 
electrische  Leitung  der  Gase  durch  den  in  denselben  schwe- 
benden Staub  erklären  wolle.  Wenn  ich  aber  hier  sage:  „Zum 
Schlüsse  mögen  die  Resultate  der  vorliegenden  Arbeit,  welche 
manche  Beobachtungen  über  das  Verhalten  der  Electricität 
in  Gasen  und  die  electrische  Leitung  der  letzteren  verständ- 
lich machen,  zusammengestellt  werden,  so  soll  „die  electri- 
sche Leitung"  noch  als  abhängig  gedacht  werden  von  „über". 
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und  es  wäre  —  abgesehen  davon,  dass  ich  bei  anderem 
Sinne  wahrscheinlich  eine  andere  Reihenfolge  gewählt  hätte 
—  der  Deutlichkeit  wegen  besser  gewesen,  zu  sagen:  „. . .  welche 
manche  Beobachtungen  über  das  Verhalten  der  Electricität 
in  Gasen  und  über  die  electrische  Leitung  der  letzteren  ver- 
ständlich machen/'  Der  Gedanke  an  die  Möglichkeit  eines 
Missverständnisses  hat  mir  jedoch  fem  gelegen,  zumal  ich 
ja  —  wie  Hr.  Narr  selbst  bemerkt  —  Thatsachen  anführe, 
„die  ein  Verschwinden  von  Electricität  in  den  umgebenden 
Gasraum  unzweifelhaft  machen,  ohne  dass  man  hierbei  dem 
Staube,  der  in  demselben  schwebt,  eine  besondere  Bolle  zu- 
weisen könnte/' 

Ich  bin  im  Gegentheile  von  einer  Leitung  oder  Fort- 
führung von  Electricität  durch  Gase,  auch  wenn  Staubtheil- 
chen  ausgeschlossen  sind,  überzeugt  und  stimme  Hrn.  Narr 
durchaus  zu,  wenn  derselbe  sagt,  dass  meine  Versuche  ihm 
die  Frage  nach  der  Leitung  der  Electricität  durch  Gase 
„vollständig  offen  zu  lassen''  schienen,  und  dieses  Problem 
,,nicht  mit  einem  Anlaufe  zu  lösen"  sei. 

Berlin,  im  Februar  1888. 


XI.     lieber  die  JSrreffung  des  dyna^tnoelectrischen 

Stromes;    von  F.  Auerbach. 

(Hierin  Taf.  I  FIf.  18.) 

— 

Die  dynamoelectrische  Maschine,  welche  eine  der  Grund- 
lagen der  heutigen  Electrotechnik  bildet,  oder  —  um  es  gleich 
bestimmter  zu  bezeichnen  —  die  von  dieser  Maschine  gelie- 
ferten Ströme,  welche  dynamoelectrische  Ströme  genannt 
werden  mögen,  sind  auch  vom  rein  wissenschaftlichen  Stand- 
punkt von  hohem  Interesse.  Von  den  Gründen,  welche  diese 
Behauptung  rechtfertigen,  genügt  es  hier,  die  beiden  wesent- 
lichsten anzuführen:  einerseits  ist  die  Art,  wie  diese  Ströme 
zu  Stande  kommen,  also  ihre  Erregung,  eine  ganz  eigen- 
artige, und  andererseits  bietet  auch  der  stationäre  Zustand, 
welcher  sich  schliesslich  herstellt,  besondere  Merkmale  und 
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charakteristische  Beziehungen  zu  den  f(ir  ihn  bestimmenden 
Factoren  dar.  Auf  den  erstgenannten  Punkt,  also  auf  die 
Erregung  des  dynamoelectrischen  Stromes,  beziehen  sich  die 
nachfolgenden  Versuche  und  Ergebnisse. 

Der  Definition  des  dynamoelectrischen  Stromes  schickt 
man  zweckmässiger  Weise  diejenige  des  magnetelectrischen 
Stromes  voraus.    Letzterer  ist  bekanntlich  ein  Strom,  welcher 
in  einer  geschlossenen,   im   magnetischen  Felde   rotirenden 
Drahtspule  circulirt.    Als  ein  dynamoelectrischer  Strom  soll 
nun  ein  magnetelectrischer  Strom  bezeichnet  werden,  welcher 
dadurch  verstärkt  worden  ist,   dass  der  Spulendraht,    oder 
Tielmehr  eine  ihm  gegebene  Fortsetzung,  um  die  das  Feld 
erzeugenden    Magnete    in    geeigneter    Richtung    gewunden 
wurde,   der  Art,   dass   hier  das  Feld   verstärkt   wurde,   in- 
folge dessen  der  Spulenstrom  u.  s.  w.,  eine  Reihe  von  Wech- 
selwirkungen, deren  Gesammtheit  „dynamoelectrischer  Pro- 
ces8^<  heissen  möge.  Man  könnte,  und  in  sprachlicher  Hinsicht 
vielleicht  correcter,  auch  anders  definiren,  nämlich  so,  dass 
man  als  dynamoelectrischen  Strom  ausschliesslich  die  Ver- 
s^rkung   des  magnetelectrischen   bezeichnet,   während  nach 
obiger  Definition  der  dynamoelectrische  Strom  den  magnet- 
electrischen mit  enthält.    Letzteres  hat  indess  den  Vortheil, 
dass  es  den  thatsächlichen  Verhältnissen  in  einfacherer  Weise 
entspricht,   insofern   nämlich   ein   dynamoelectrischer  Strom 
ohne  magnetelectrischen  nicht  erregt  werden  kann.    In  der 
Praxis   wird   freilich   zwischen    den   magnetelectrischen   und 
den  dynamoelectrischen  Maschinen  der  Gegensatz  bestehen, 
dass  erstere  möglichst  kräftige  Stahlmagnete  enthalten,  letz* 
tere  dagegen  Eisenkörper  von  grosser  Weichheit  des  Materials 
(am  eine  starke  Magnetisirung  durch  den  Strom  zuzulassen) 
aber  geringem  ursprünglichen  Magnetismus  (weil  dieser  gegen- 
fiber  dem  dynamoelectrisch  erzeugten  schliesslich  doch  keine 
wesentliche  Rolle  spielt).    Dieser  Gegensatz  ist  aber  nur  ein 
quantitativer  und  ändert  nichts  an  dem  Umstände,  dass  der 
dynamoelectrische  Process  mit  der  Erregung  eines  magnet- 
electrischen Stromes  beginnt. 

Hiernach  ist  es  klar,  dass  für  die  Erregung  des  dynamo- 
electrischen Stromes   in  erster  Linie   der  ursprünglich  vor- 
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handene  sogenannte  remanente  Magnetismus  der  erzeugenden 
Maschine  in  Betracht  kommt.  Trotzdem  liegt  eine  syste- 
matische Experimentaluntersuchung  hierüber  nicht  vor,  nur 
gelegentlich  sind  einige  bezügliche  Beobachtungen  von  Fr ö- 
lichy  Stern  u.  a.  angestellt  worden.  Zur  Ausfüllung  dieser 
Lücke  dürften  die  vom  Verf.  theils  schon  vollendeten,  theils 
noch  beabsichtigten  Beobachtungsreihen  beitragen. 

Schon  die  erste  derselben,  bei  welcher  Hr.  stud.  Köbner 
als  zweiter  Beobachter  freundlichst  mitwirkte,  hat  zu  einem 
überraschenden  Ergebnisse  geführt.  Die  vielfach  gehegte 
Anschauung  nämlich,  dass  zur  Einleitung  des  dynamoelec- 
trischen  Frocesses,  also  zur  Erregung  des  dynamoelectrischen 
Stromes,  das  Vorhandensein  eines  noch  so  kleinen  remanenten 
Magnetismus,  und  zwar  bei  jeder  beliebigen  Drehgeschwin- 
digkeit der  Maschine,  genüge,  hat  sich  (und  zwar  sowohl  bei 
einer  Bingmaschine  von  Gramme,  als  bei  einer  Trommel- 
maschine von  Siemens  und  flalske)  als  irrig  erwiesen; 
es  ist  hierzu  vielmehr  erforderlich,  dass  die  Touren- 
zahl einen  gewissen  Werth  übersteige,  und  dieser 
Werth  hängt  seinerseits  (von  Aenderungen  des  Wider- 
standes zunächst  abgesehen)  von  der  Grösse  des  rema- 
nenten Magnetismus  ab.  Es  existirt  also  bei  dynamo- 
electrischen Maschinen  eine  kritische  Tourenzahl,  und 
zwar  für  eine  und  dieselbe  Maschine  je  nach  der  Grösse  des 
remanenten  Magnetismus  eine  andere.  Lässt  man  die  Ma- 
schine mit  einer  Tourenzahl,  welche  kleiner  ist,  als  die,  dem 
vorhandenen  remanenten  Magnetismus  entsprechende  kritische, 
laufen,  so  findet  die  Erregung  eines  dynamoelectrischen  Stro- 
mes so  gut  wie  gar  nicht  statt 

Der  Gang  der  Beobachtungen  ist  im  grossen  und  ganzen  ^) 
folgender.  Zunächst  wird  die  Maschine  mittelst  einer  Batterie 
oder  einer  anderen  Maschine  mit  dem  gewünschten  remanen- 
ten Magnetismus  r  versehen;  alsdann  wird  die  Maschine  mit 
der  Tourenzahl  n  in  Gang  gesetzt.  Es  tritt  dann  einer  der 
beiden  folgenden  Fälle  ein:  die  strommessende  Tangenten- 
bussole gibt  im  Beobachtungsfernrohr  einen  Scalenausschlag 

1)  Die  EiuzcUieiten  werdeu  au  auderer  Stelle  mitgetheilt  werdeu. 
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von  einigen  Centimetem,  was  bei  der  Empfindlichkeit  des 
Instrumentes  bedeutet,  dass  der  Strom  sehr  schwach  ist,  oder 
aber  die  Scala  (von  1  m  Länge)  geht  mit  Vehemenz  aus  dem 
Gesichtsfelde,  was  auf  einen  mehr  oder  weniger,  aber  jeden- 
falls starken  Strom  schliessen  lässt.  Im  ersten  Falle  ist  zu 
schliessen,  dass,  wenn  N  die  kritische  Tourenzahl  ist,  n<N 
ist,  im  zweiten  Falle,  dass  n>N  ist  Im  ersten  Falle  ist 
der  dynamoelectrische  Strom  nicht  erregt  worden,  der  beob- 
achtete Strom  ist  ein  rein  oder  nahezu  rein  magnetelectri- 
scher;  im  zweiten  Falle  ist  der  dynamoelectrische  Strom  zu 
Stande  gekommen,  und  zwar  in  einer  den  magnetelectrischen 
weit  übertreffenden  Stärke. 

Man  wird  sich  die  Frage  vorlegen,  wie  es  kommt,  dass 
eine  so  merkwürdige  und  auffallende  Erscheinung  nicht  längst 
beobachtet  worden  ist.  Diese  Frage  ist  nicht  schwer  zu  be- 
antworten. Um  nämlich  das  Bild  der  Erscheinung  in  der  oben 
geschilderten  Schärfe  und  Deutlichkeit  zu  erhalten,  muss  man 
mit  sehr  kleinen  remanenten  Magnetismen  arbeiten;  hier 
stehen  die  beiden  unterschiedenen  Fälle  einander  am  schroff- 
sten gegenüber.  Je  grösser  der  remanente  Magnetismus  ist, 
desto  weniger  schroff  wird  der  Uebergang.  Er  bleibt  zwar 
für  den,  welcher  schon  mit  kleinen  Werthen  von  r  beobachtet 
hat,  immer  noch  deutlich  genug,  um  den  Grenz werth  N 
festzustellen;  einem  unvorbereiteten  Beobachter  aber  würde 
die  Discontinuität  vermuthlich  entgehen.  Beobachtungen  bei 
sehr  kleinem  r  sind  aber,  wie  gesagt,  in  der  That  noch  nicht 
systematisch  angestellt  worden.  Es  ist  auch  klar,  weshalb 
die  Erscheinung,  je  grösser  r  ist,  desto  mehr  an  Schärfe  ver- 
lieren muss;  einfach  deshalb,  weil  der  magnetelectrische  Strom 
selbst  um  so  stärker  wird. 

Es  würde  sehr  zeitraubend  sein,  wollte  man  für  jedes  r 
das  zugehörige  N  bestimmen;  denn  wenn  sich  z.  B.  das  zu- 
erst gewählte  n  als  zu  klein  erwiesen  hat,  müsste  man,  ehe 
man  es  mit  einem  grösseren  n  versucht,  erst  das  ursprüng- 
liche, durch  den  ersten  Versuch  modificirte  r  wieder  her- 
stellen, und  dies  jedesmal  wiederholen,  bis  N  gefunden  ist 
Es  möge  bemerkt  werden,  dass  dieses  N  sich  alsdann  durch* 
eine  sehr  eigenthümliche  Erscheinung  zu  erkennen  gibt:  der 
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Ausschlag  ist  anfangs  klein,  gerade  als  ob  n  noch  zu  klein 
wäre,  aber  nach  einigen  Secunden  wächst  er,  und  zwar  immer 
schneller,  bis  schliesslich  die  Scala  verschwindet.  Aber,  wie 
gesagt,  es  würde  zu  zeitraubend  sein,  lauter  solche  Beobach- 
tungsreihen anzustellen.  Es  hat  sich  auch  gezeigt,  dass  dies 
nicht  nothwendig  ist,  dass  man  sich  vielmehr  nur  eine  grössere 
Anzahl,  auf  verschiedene  r  bezügliche  obere  und  untere  Gren- 
zen für  N  zu  verschaffen  braucht,  um  die  Curve  für  N  selbst 
mit  grosser  Genauigkeit  zwischen  ihnen  hindurch  legen  zu 
können.  So  sind  die  beiden  Curven  fbr  die  Gramme 'sehe 
und  für  die  Sie  mens' sehe  Maschine  entstanden;  die  erstere 
ist  in  der  Fig.  13  dargestellt;  die  Grenzwerthe,  die  beob- 
achtet wurden,  sind  durch  Pfeilspitzen  angedeutet. 

Wie  man  sieht,  nimmt  die  kritische  Tourenzahl 
mit  wachsendem  remanentem  Magnetismus  ab;  es 
geschieht  dies  bei  beiden  Maschinen  in  ganz  entsprechender 
Weise  (die  absoluten  Verhältnisse  sind  natürlich  nicht  ver- 
gleichbar, da  die  Maschine  S  kleiner  und  anders  geschaltet 
als  G  ist).  Die  Abnahme  erfolgt  im  ersten  Theile  nach 
einem  hyperbolischen  Gesetz,  im  zweiten  Theil  dagegen  ge- 
radlinig. In  einem  bestimmten  Funkte  trifft  also  die  Curve 
die  Abscissenaxe;  bei  grösseren  remanenten  Magnetismen  ist 
demgemäss  die  kritische  Tourenzahl  gleich  Null,  d.  h.  der 
dynamoelectrische  Strom  wird  unter  allen  Umständen  erregt. 

Durch  Einschaltung  von  Widerständen  in  den  Strom- 
kreis wird  der  Charakter  der  Curve  nicht  geändert,  nur  rückt 
dieselbe  höher  hinauf. 

Die  hier  behandelte  Erscheinung  liefert  die  experimen- 
telle Bestätigung  für  ein  Ergebniss  der  von  Clausius  auf- 
gestellten Theorie  der  dynamoelectrischen  Maschine.  ^)  Diese 
Theorie  führt  nämlich  zu  einer  Endgleichung  von  der  Form: 

£=i/(i,n), 
wo  £  die  electromotorische  Kraft,   t  die  Stromstärke  und/ 
eine  bestimmte  Function  von  i  und  n  ist.    Ersetzt  man  nun 
E  nach  dem  Ohm'schen  Gesetze  durch  wi,  wo  w  der  Wider- 
stand ist,  so  erhält  man: 

- «^«  =  if(h»). 

l)  Clausius,  Wied.  Ann.  20.  p.  358.  1883. 
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Diese  Gleiohang  hat  zwei  Worzeliiy  n&mlich  t  =s  0  und  t  =  <p 
(nytü)y  wo  (p  eine  Ton  Glausius  ausgerechnete  Function  von 
H  und  w  ist  Für  solche  Werthe  von  n  und  Wf  welche  brauch- 
bare Werthe  von  9)  ergeben,  wird  man  selbstverständlich  die 
letztere  Wurzel  zu  wählen  haben;  brauchbar  sind  aber  offen- 
bar  nur  reelle  und  positive  Werthe;  da  nun  9)  für  Werthe 
von  n,  welche  kleiner  als  ein  gewisser  sind,  negativ  wird,  hat 
man  f&r  diese  Fälle,  d.  h.  für  kleine  Tourenzahlen,  die  Wurzel 
I  =  0  zu  wählen.  Das  theoretische  Ergebniss  lautet  also  mit 
Clausius'  eigenen  Worten:  „Für  kleine  Drehungsgeschwin- 
digkeiten gibt  die  Maschine  keinen  (d.  h.  keinen  dynamoelec- 
trischen)  Strom,  sondern  erst  von  einer  gewissen  Drehungs- 
geschwindigkeit an  beginnt  ihre  Wirksamkeit.^'  Die  mitge- 
theilten  Beobachtungen  zeigen,  dass  dies  thatsächlich  der 
FaU  ist. 

Es  darf  nicht  unerwähnt  bleiben,  dass  Clausius  selbst 
das  von  ihm  aus  der  Theorie  abgeleitete  Ergebniss  auf  den 
Fall  anwendet,  dass  eine  Dynamomaschine  mit  anfangs  kleiner, 
aber  rasch  wachsender  Tourenzahl  in  Gang  gesetzt  wird; 
es  werden  dann  einige  Touren  stromlos  gemacht  werden,  und 
diese  Touren  kann  man  die  todten  Touren  nennen.^)  Ganz 
anderer  Art  ist  die  hier  behandelte  Erscheinung.  Die  Touren- 
zahl ist  in  jedem  einzelnen  Falle  von  vornherein  constant; 
ist  sie  kleiner  als  die  kritische,  so  bleibt  der  dynamoelec- 
trische  Strom  fast  gänzlich  aus,  die  Maschine  mag  in  Gang 
erhalten  werden,  solange  sie  wolle;  die  Stromlosigkeit  ist  also 
hier  eine  dauernde  Erscheinung.  Diese  Erscheinung  muss 
I  als  die  allgemeine  und  wahre  Bestätigung  des  von  Clausius 
t    gewonnenen  theoretischen  Resultates  bezeichnet  werden. 

Am   Schlüsse   seiner   Abhandlung  leitet  Clausius   für 
den  von  ihm  herangezogenen  Fall  der  todten  Touren   eine 

1)  Die  obige  Erläuterung  verdanke  ich  einer  gütigen  brieflichen  Mit- 
theilong  von  Hrn.  Greheimrath  Clausius;  die  betreffende  Stelle  in  seiner 
Abhandlung  kann  deshalb  zu  Missverständnissen  Anlass  geben,  weil  auch 
bei  einer  gleich  mit  der  definitiven  Tourenzahl  in  Gang  gesetzten  Maschine 
die  ersten  Touren  häufig  todte  Touren  genannt  werden,  weil  sie,  wenn 
weh  nicht  stromlos  sind,  so  doch  noch  nicht  deli  vollen  Strom  geben  — 
eine  Erscheinung,  welche  auf  die  Zeitdauer  des  dynamoelectrischen  Pro- 
cesi^tes  zurückzuführen  ist. 

Ann.  4.  PhjB.  u.  Cham.    N.  F.  XXXIV.  12 
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Beziehung  ab,  von  der  es  nahe  liegt,  sie  auch  auf  unseren 
Fall  anzuwenden.  Man  müsste  zu  diesem  Zwecke  statt  der 
in  jener  Gleichung  vorkommenden  Stromstärke  i,,  welche  dem 
remanenten  Magnetismus  r  entspricht,  diesen  selbst  einfüh- 
ren, und  zwar  nach  der  von  Claus ius  benutzten  Frölich'- 
sehen  Formel  r  =s  Aiil  {l  +  q;^).  Thut  man  dies,  so  findet 
man,  dass  der  CoSfficient  von  r'  im  Zähler  fortfällt,  die 
Gleichung  also  die  Form  annimmt: 

ferner  muss  för  r  =  9  iV=a  oo  werden,  woraus  «  =  0  folgt; 
die  Gleichung  nimmt  also  die  Form  an: 

in  welcher  sie  zur  Darstellung  der  beschriebenen  Erschei- 
nung in  der  That  geeignet  ist,  wenigstens  in  qualitativer 
BUnsicht;  zur  quantitativen  Yergleichung  müsste  man  die 
Werthe  der  Coefiicienten  abcd  näher  verfolgen. 

Noch  auf  eine  ganz  andere  Weise  lässt  sich  ein,  zunächst 
wenigstens  qualitatives  Verständniss  der  Erscheinung  gewin- 
nen, nämUch  durch  Betrachtung  der  einzelnen  Phasen  des 
dynamoelectrischen  Frocesses.  Die  erste  Phase  desselben 
besteht  darin,  dass  der  remanente  Magnetismus  r  einen  Strom 
erzeugt,  dessen  Stärke  man,  da  er  mit  r  und  der  Tourenzahl 
n  proportional  ist,  gleich  prn  setzen  kann.  Die  zweite  Phase 
besteht  darin,  dass  dieser  Strom  neuen  Magnetismus  erzeugt, 
und  zwar,  wenn  vorläufig  auch  hier  Proportionalität  ange- 
nommen wird,  den  Magnetismus  prn.q.  Die  dritte  Phase 
ist  wieder  eine  stromerzeugende,  und  der  erzeugte  Strom  hat 
die  Stärke /7rn.^./7n.  So  geht  das  fort,  und  der  gesammte 
dynamoelectrische  Strom  lässt  sich  durch  die  unendliche  Reihe: 

i  =  prn{l  +pqn  +  (pqny -^ ) 

darstellen.  Diese  Reihe  ist  convergent  oder  divergent,  je 
nachdem  n<  l/pg  oder  n>  l/pg  ist,  d.  h.  je  nachdem  n 
einen  bestimmten,  ftir  eine  und  dieselbe  Maschine  constanten 
Werth  nicht  erreicht  oder  übersteigt.  Eine  dynamoelectrische 
Maschine,  deren  Eisenmassen  unbegrenzt  dem  proportionalen 
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Magnetisirungsgesetze  gehorchen,  würde  sich  also  höchst  eigen- 
thftmlich  verhalten:  für  Tourenzahlen  unterhalb  einer  gewissen 
Zahl  (und  zwar  stets  derselben,  wie  gross  auch  r  sein  möge) 
würde  sie  nur  einen  schwachen  Strom  von  der  Grössenordnung 
des  magnetelectrischen  Stromes  liefern  (z.  B.  für  n=  1/2/7^ 
einen  doppelt  so  starken),  für  grössere  n  dagegen  einen  Strom, 
der  gegenüber  dem  magnetelectrischen  als  unendlich  stark  zu 
bezeichnen  wäre.  Thatsächlich  ist  das  Verhalten  in  zwei- 
facher Hinsicht  ein  anderes;  eine  kritische  Tourenzahl  existirt 
zwar  wirklich,  aber  sie  wird  nicht  durch  eine  Constante,  son- 
dern durch  eine  Function  des  remanenten  Magnetismus  dar- 
gestellt; und  zweitens  ist  oberhalb  der  kritischen  Tourenzahl 
die  Stromstärke  zwar  sehr  gross,  aber  nicht  unendlich.  Beide 
können  in  einer  Abweichung  des  Magnetisirungsgesetzes  von 
der  Proportionalität  y  welche  oben  vorläufig  angenommen 
wurde,  ihren  Grund  haben,  und  in  der  That  ist  bekanntlich 
diese  Abweichung  eine  doppelte:  für  kleine,  magnetisirende 
Kräfte  ist  die  Magnetisirung  stärker,  für  grosse  schwächer, 
als  sie  bei  Proportionalität  sein  müsste,  und  nur  für  mittlere 
Klüfte  entspricht  sie  dieser  letzteren.  In  der  obigen  Reihe 
ist  demnach  q  keine  Constante,  sondern  eine  Grösse,  welche 
r  enthält  und  zunächst  zunimmt,  woraus  zu  folgern  ist,  dass 
N  mit  wachsendem  r  abnimmt  —  übereinstimmend  mit  der 
beobachteten  Erscheinung.  Andererseits  geht  q  für  starke 
Ströme  in  eine  abnehmende  Grösse  über  und  bewirkt  da- 
durch, dass  die  in  diesem  Falle  sonst  divergente  Reihe  sich 
in  eine  convergente,  wenn  auch  von  beträchtlichem  Summen - 
werthe,  verwandelt. 

Eine  weitere  Untersuchung  soll  dem  Einflüsse  des  rema- 
nenten Magnetismus  auf  den  definitiven  Gleichgewichtszustand 
des  dynamoelectrischen  Stromes  gewidmet  sein. 

Breslau,  Januar  1888. 
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XII.    lieber  den  MtugneUsnitis  organischer  Verbt/n- 
düngen;   van  8.  Henriehsen. 

(Alf rxB  Taf.  I  Flg.  14—20.) 


Aus  dem  ungeheuren  Materiale  von  chemischen  Verbin- 
dungen, die  jetzt  zur  Verfügung  stehen,  habe  ich  für  meine 
Untersuchungen  organische  Verbindungen  aus  der  Reihe  der 
Fettkörper  gewählt.  Diese  Gruppe  von  Verbindungen  scheint 
mir  für  physikalisch -chemische  Untersuchungen  besonders 
geeignet  sowohl  wegen  der  homologen  Reihen  und  zahlreichen 
Isomerien,  als  auch  weil  eine  bedeutende  Anzahl  dieser  Ver- 
bindungen ohne  allzu  grosse  Unkosten  und  allzu  viele  Arbeit 
rein  dargestellt  werden  kann.  Ich  habe  mich  bisher  aus- 
schliesslich an  Flüssigkeiten  gehalten,  da  diese  viel  leichter 
als  feste  Körper  oder  Gase  zu  behandeln  sind.  Meine  ersten 
Präparate,  ungefähr  V4  ^^^  ganzen  Sammlung,  sind  mit 
grosser  Sorgfalt  von  Hm.  Dr.  Wleügel,  Amanuensis  am 
chemischen  Laboratorium  hier,  dargestellt  und  gereinigt 
Das  übrige  habe  ich  grösstentheils  aus  der  Fabrik  des  Hm. 
Kahl  bäum  in  Berlin  bezogen  und  selbst  nach  den  gewöhn- 
lichen Methoden  gereinigt.  Einige  Präparate  gehören  Hrn. 
Prof.  Brühl  in  Freiburg,  der  sie  mit  liebenswürdiger  Zu- 
vorkommenheit zu  meiner  Verfügung  stellte,  und  dem  ich 
hierfür,  meinen  besten  Dank  ausspreche.  Ich  habe  die 
fertigen  Präparate  keiner  chemischen  Untersuchung  unter- 
worfen. Sie  wurden  als  hinlänglich  rein  angesehen,  wenn 
sie  nach  sorgfältiger  Fractionirung  einen  mehr  oder  weniger 
Constanten  Siedepunkt  zeigten,  der  mit  dem  von  anderen 
Forschern  in  der  letzteren  Zeit  gefundenen  übereinstimmt. 
Bei  der  Berechnung  der  Resultate  ist  die  Kenntniss  der 
specifischen  Gewichte  nothwendig.  Für  die  meisten  Sub- 
stanzen liegen  schon  hinlänglich  genaue  Bestimmungen  in 
der  chemischen  Literatur  vor;  diese  habe  ich  benutzt.  Nur 
für  einige  wenige  war  die  Abweichung  zwischen  den  verschie- 
denen Angaben  so  gross ,  dass  ich  eigene  Bestimmungen 
unternehmen  musste.   Dies  gilt  namentlich  von  den  Amylver- 
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bindungen.    Die  Präparate  von  Hrn.  Brühl   und  Wleügel 
sind  Yon  den  Herren  selbst  bestimmt. 

Bei  den  magnetischen  Messungen  benutzte  ich  eine 
Torsionsmethode  I  die  im  wes6>ntlichen  mit  derjenigen  des 
Hm.  G.  Wiedemann  übereinstimmt  Die  betreffenden 
Flüssigkeiten  wurden  in  ein  kleines  Glasgef&ss  gefüllt,  das 
zwischen  den  zugespitzten  Halbankern  eines  grossen  Electro- 
magnets  an  zwei  Coconfäden  bifilar  aufgehängt  war.  Das 
Gef&ss  war  mit  einem  kleinen  Spiegel  versehen,  upd  dessen 
Stellang  wurde  mit  Femrohr  und  Scala  abgelesen.  Wenn 
eine  Messung  vorgenommen  werden  sollte,  wurde  der  Elec« 
trumagnet  erregt;  das  Gefäss  weicht  dabei  in  der  einen  oder 
anderen  Richtung  aus.  Der  Torsionsapparat  wird  gedreht, 
bis  das  Gef&ss  eine  bestimmte  Stellung  —  den  Nullpunkt 
der  Scala  spiegelnd  —  einnimmt;  dann  wird  der  Strom  geöff- 
net und  die  Einstellung  der  Spiegel  wieder  abgelesen.  Der 
Winkel,  um  den  sich  das  Gefäss  gedreht  hat,  misst  die  Tor- 
sion und  damit  auch  die  magnetische  Anziehung  oder  Ab- 
stossung. 

Die  Messungen  zerfallen  in  zwei  getrennte  Reihen  mit  ver- 
schiedenen Instrumenten  und  verschiedener  Anordnung  der 
Beobachtungen.  Bei  den  älteren  Messungen,  die  mit  den 
Präparaten  des  Hrn.  Wleügel  angestellt  sind,  hatte  ich 
mein  Augenmerk  ausschliesslich  darauf  gerichtet,  den  Zu- 
sammenhang zwischen  den  magnetischen  Eigenschaften  der 
Körper  und  der  chemischen  Constitution  zu  erforschen.  Später 
wurde  die  Abhängigkeit  von  der  Temperatur  und  der  mag- 
netischen Kraft  untersucht,  wozu  neue  Instrumente  und  eine 
neue  Anordnung  der  Beobachtungen  erforderlich  war. 

Aeltere  Messungen. 

Bei  diesen  Messungen,  von  denen  ich  schon  früher  in 
den  Annalen  ^)  ein  vorläufiges  Referat  gegeben  habe,  benutzte 
ich  einen  grossen  hufeisenförmigen  Electromagnet,  A  Fig.  14, 
dessen  Polffächen  einen  Durchmesser  von  10  cm  hatten.  Auf 
die  Folenden  wurden  zwei  Halbanker  in  solcher  Stellung 
angebracht,   dass   ihre  Spitzen   sich  in  einem  gegenseitigen 

1)  S.  Wleügel  o.  8.  Henrichsen,  Wied.  Ann.  22.  p.  121.  1884. 
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Abstände  von  3  cm  befanden ,  und  dazwischen  wurde  das 
Glasgef&ss  E  in  der  in  Fig.  15  angedeuteten  Stellung  ein- 
gehängt Auf  dem  Tische  des  Electromagnets  war  ein 
Glaskasten  B,  der  wieder  den  Torsionsapparat  C  trug,  luft- 
dicht befestigt.  Letzterer  war  mit  zwei  horizontalen  Stäb- 
chen Dy  Fig.  16,  versehen;  von  diesem  wurden  zwei  Fäden 
zum  Platze  des  Beobachters  geführt  und  dort  mehrmals 
um  die  Axe  eines  kleinen  Bades  gewunden.  In  dieser 
Weise  konnte  der  Torsionsapparat  mit  grosser  Leichtigkeit 
und  Genauigkeit  eingestellt  werden.  Der  magnetisirende 
Strom  wurde  von  16  bis  18  Bunse naschen  Elementen 
geliefert  und  das  Moment  des  Electromagnets  mittelst  eines 
in  der  Nähe  aufgestellten  Magnetometers  mit  Spiegelab- 
lesung gemessen.  Das  Glasgef&ss  hatte  die  in  Fig.  17  in 
halber  Grösse  dargestellte  Form.  Ein  Glasrohr  G  von  4  cm 
Länge  und  0,7  cm  Durchmesser  ist  das  eigentliche  Gefäss; 
dies  ist  mit  zwei  Capillarröhrchen  H  versehen,  diQ  zum  Ein- 
füllen und  Ausleeren  der  Flüssigkeiten  dienten.  Bei  J  is\ 
an  den  Röhren  ein  kleiner  Spiegel  befestigt  und  bei  K  ein 
Bügel  aus  Messingdraht,  der  genau  in  den  Aufhängehaken  L 
passt  An  der  unteren  Seite  des  Gefässes  ist  ein  kleiner 
Glasstab  befestigt,  der  eine  mit  Quecksilber  gefällte  Kugel 
trägt.  Die  Kugel  schwebte  in  einer  Mischung  von  Was- 
ser und  Glycerin  und  diente  dazu,  die  Schwingungen  zu 
dämpfen. 

Wie  schon  früher  erwähnt,  wurde  das  Gefäss  an  zwei 
Coconfäden  aufgehängt.  Diese  sind  aber  ziemlich  dehnbar, 
und  da  das  Gefäss  bald  leer,  bald  mit  Flüssigkeiten  von 
verschiedenem  specifischen  Gewichte  gefüllt  benutzt  wurde, 
war  vorauszusehen,  dass  es  nicht  immer  in  derselben  Höhe 
hängen  blieb,  was  möglicher  Weise  einen  Einfluss  auf  die 
Grösse  der  Anziehung  oder  Abstossung  haben  konnte.  Die 
Dreh  wage  war  indess  nicht  so  eingerichtet,  dass  die  Fäden 
gehoben  oder  gesenkt  werden  konnten.  Es  wurde  deshalb 
nothwendig,  voraus  zu  prüfen,  ob  eine  kleine  Verschiebung 
in  verticaler  Richtung  einen  merkbaren  Einfluss  auf  die  Re- 
sultate haben  könnte.  Das  Gefäss  wurde  zu  dem  Zwecke 
mit  einem  Gewicht  belastet,  dass  ungefähr  so  gross  wie  das 
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Gewicht  der  schwersten  Flüssigkeit  war.  Hierbei  trat  keine 
merkbare  Veränderung  ein-^  dasselbe  Resultat  zeigte  sich, 
wenn  die  Belastung  verdoppelt  wurde. 

Nach  diesen  Voruntersuchungen  wurden  die  eigentlichen 
Messungen  begonnen  und  nach  dem  untenstehenden  Schema 
durchgeftüirt.  Die  Flüssigkeiten  wurden  alle  mit  Wasser 
verglichen;  zuerst  wurde  eine  Messung  mit  leerem  Gefäss 
gemacht,  dann  wurde  Wasser  eingefüllt  und  eine  neue 
Messung  gemacht  In  derselben  Weise  wurde  mit  der  Flüs- 
sigkeit, dann  wieder  mit  Wasser,  wieder  mit  Flüssigkeit, 
nochmals  mit  Wasser  und  endlich  mit  dem  leeren  Gefäss 
beobachtet  Jede  Messung  wurde  dreimal  wiederholt,  und 
zwischen  jeder  Ablesung  wurde  der  Strom  geöffnet  und  wieder 
geschlossen.  Die  Zahlen  sind  die  in  den  Spiegeln  abgelese- 
nen Scalentheile;  T  bedeutet  den  Torsionsapparat,  M  das 
Magnetometer.  Die  Zeichen  +  und  —  deuten  beziehungs- 
weise Anziehung  und  Abstossung  an. 


Grefäss  leer. 
M    126,0      126,1       128,0    M.  126,9 
r    +84,6     +R5,S     +87,3        +85,5 

Wasser. 


M    131,5       129,8      180,0    M.  180,4 
r— 214,5  —209,1   -208,8      -210,8 


^j  a  S  8  6  T 
M    131,3       130,4       129,7    11130,5 
r -216,0  -210,8  -207,0     -211,3 

Aethylalkohol. 


M     120,5       129,7       128,4    M.  129,5 
r- 158,6  -155,2  -150,0     —154,9 

Aethjlalkohol.  Wasser. 


M    131,5       130,6       130,0    M.  130,7 
r -161,8  —157,7  —154,8      -158,1 


U    129,5       128,3       128,0    M.  128,6 
T- 208,4  -202,6   -202,4     -204,5 


Gefäss  leer. 
M      127,2        125,2         125,8       M.  126,1 
T      +86,0       +83,6       +85,2  +85,0. 

Die  Stromstärke  ist  während  der  Messungen  allmäh- 
lich gesunken;  der  Unterschied  zwischen  dem  grössten  uai 
und  kleinsten  Werthe  ist  aber  so  klein,  dass  ich  innerhalb 
dieser  Grenzen  ohne  Bedenken  den  in  dem  6efäss  und  den 
Flüssigkeiten  hervorgebrachten  Magnetismus  den  Ablenkun- 
gen des  Magnetometers  proportional  und  folglich  die  An- 
ziehung, resp.  Abstossung  dem  Quadrate  desselben  propor- 
tional gesetzt  habe.  Untersuchungen  über  die  Abhängigkeit 
des  Magnetismus  von  der  magnetisirenden  Kraft,  die  ich 
später  angestellt  habe,  zeigen,  dass  dieser  Annahme  der 
Wirklichkeit  wenigstens  sehr  nahe  liegt    Werden  in  dieser 
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Weise  die  oben  gefundenen  Zahlen  f&r  dieselbe  magneti- 
sirende  Kraft  (130,5)  umgerechnet,  so  erhält  man  die  in  Co- 
lumne  a  der  folgenden  Tabelle  angeführten  Werthe. 

ah  ab  ab 

Geftssleer    ...     4-  90,4    +  90,3  +  91,0    +  90,9 

„       +Wa8ßer.     -211,1    -217,5  -211,8    —217,7     —210,6    -217,0 

»       +  Alkohol.     -157,6    —161,6  -157,8    -161,4. 

An  diesen  Zahlen  sind  noch  einige  Correctionen  anzu^ 
bringen.  Wegen  der  bifilaren  Aufhängung  ist  die  Torsions- 
kraft dem  Gewichte  des  Gefässes  und  dem  Sinus  des  Tor- 
sionswinkels a  proportional.  Die  Gewichte  sind  auf  dasjenige 
des  leeren  Gefässes  reducirt;  die  kleine  Correction  bei  Um- 
rechnung Ton  tg2a  zu  2  sina  ist  mittelst  einer  Corrections- 
curve  graphisch  bestimmt.  Die  so  corrigirten  Werthe  sind 
in  der  Columne  b  yerzeichnet.  Endlich  ist  dem  Magnetismus 
der  verdrängten  Luft  Rechnung  zu  tragen. 

Ist  der  Magnetismus  des  Wassers  gleich  — 100,  so  ist 
der  der  Luft  nach  E.  Becquerel  bez.  +8,77  und  8,8,  nach 
Faraday  8,83  und  8,54,  nach  meinen  Versuchen  8,9  und 
4,0.  Bei  den  Berechnungen  habe  ich  ihn  zu  8,8  angenom- 
men.  Ist  also  der  Magnetismus  der  Flüssigkeit  und  des 
Glases  in  der  Luft  und  der  der  yerdrängten  Luft  gleich  /, 
G  und  /,  der  beobachtete  Magnetismus  a,  so  ist  der  der 
Flüssigkeit  im  Vacuum  f=a—  G  +  l. 

.  Alles,  was  die  Darstellung  und  Reinigung  der  Präparate, 
sowie  die  Bestimmung  der  Siedepunkte  und  der  specifischen 
Gewichte  betrifft,  ist  nach  den  Angaben  des  Hm.  Wleügel 
notirt.  Die  specifischen  Gewichte  gelten  für  20^  gegen  Was- 
ser von  4^.  Die  in  Klammem  stehenden  Zahlen  geben  die 
Beduction  auf  den  luftleeren  Raum  an,  die  darin  zuerst 
erwähnte  Zahl  ist  der  Magnetismus  der  Luft. 

Methylalkohol. 

Eine  Portion  von  Kahlbaum  wurde  über  frisch  ge- 
brannten Kalk  zum  Trocknen  während  beinahe  zweier  Monate 
gestellt  und  dann  in  einem  Linnem  an  naschen  Deflegmator 
rectificirt.  Das  Präparat  siedete  zwischen  65,1 — 65,8^  unter 
761,6  mm  Druck.     Specifisches  Gewicht  d^oj^  «  0,795. 
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Waaser  —289,1      241,2      242,4      M.  -240,9    (  +  9,2  :=  -  281,7), 

Methylalkohol  —182,7      188,1  -182,9    (+9,2 »  -  178,7). 

Normaler  Propylalkohol. 

Normaler  Propylalkohol  Ton  Kahl  bäum  wurde  längere 
Zeit  über  frisch  gebranntem  Kalk  getrocknet  und  wiederholt 
rectificirt-  Siedepunkt  97,5— 97,7<^  bei  751,5  mm;  <f«o/^= 0,804. 

Propylalkohol     —851,7      861,4      865,3    M.  -415,7     (  +  15,8  =- 399,9), 
Wasser  -412,5      418,9  -359,5    (  + 15,8  =- 348,7). 

Isobutylalkohol. 

Isobntylalkohol  von  Kahl  bäum  wurde  wie  die  vorher- 
gehenden destillirt,  getrocknet  und  rectificirt  Siedepunkt 
107,8—107,5  bei  757,2  mm;  £/"/,  =  0,802. 

Wasser  -416,6      418,8      419,1     M.  -417,0    (  +  15,8  =- 401,0), 

Isobntylalkohol  -866,1      866,7  -866,4    (+15,8  =- 850,6). 

Aethylsulfid. 

Das  Sulfid  wurde  durch  Einwirkung  von  Kaliumäthylsulfat 
auf  Kaliumsulfid  dargestellt;  es  wurde  durch  Behandlung  mit 
einer  alkalischen  LOsung  von  Kaliumäthylsulfat  von  Mer- 
captan  befreit.  Nach  Waschen,  Trocknen  und  sorgfältiger 
Bectification  wurde  der  zwischen  91,7 — 92,0^  bei  756,2  mm 
siedende  Theil  aufgesammelt;  ef  <o/^  =  0,836. 

Wasser  -358,0      357,5      356,8    M.  -357,4     (  +  13,6  =  — 343,8), 

Aethylsulfid  -818,8      816.7  -817,7    (  + 13,6  =  - 304,1 ). 

Propylsulfid. 
Normales  Propylbromid  wurde  mit  in  Alkohol  gelöstem 
Kaliumsulfid  behandelt.  Das  Destillat  wurde  mit  Wasser 
gefällt,  mit  alkalischer  Kaliumpropylsulfatlösung  digerirt, 
gewaschen,  getrocknet  und  rectificirt  Die  zwischen  143,1 
bis  148,5^  bei  753,5  mm  siedende  Portion  wurde  benutzt. 
d  »0/^  =  0,838. 

Wässer  -887,4      391,4      887,4     M.  -388,8    (  +  14,7  =  - 874,1), 

Propylsulfid  -855,0      353,8  —354,4     (+ 14,7  =  - 839,7). 

Propylchlorid. 
Salzsäuregas  wurde  in  eine  Lösung  von  Zinkchlorid  in 
normalem  Propylalkohol  von  Kahlbaum  geleitet.  Nach 
Waschen,  Trocknen  und  Rectification  wurde  ein  bei  46,85 
bis  46,6^  unter  758,5  mm  siedendes  Product  erhalten ;  d  *«/^ 
«  0,890. 
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Wauer  -899^      896,2      397^    M.  -897,8    (  +  15,1  =  - 882,7), 

Propylchlorid  -856,2      857,2  -86iB,8    (  +  15,1  »- 841,7). 

Aethylbromid. 

Wurde  aus  absolutem  Alkohol  von  Kahlbaum,  amor- 
phem Phosphor  und  Brom  dargestellt  Nach  Waschen, 
Trocknen  über  Ghlorcalcium  und  Phosphors&nreanhydrid 
wurde  das  Präparat  wieder  destillirt.  Der  grösste  Theil 
ging  bei  88,26—38,36^  unter  752,8  mm  über;  d«o/^  =  1,464. 

Wasser  -870,4      870,0      868,4    M.  -869,6    (  +  14,0  =- 355,6), 

Aethylbromid  —870,6      371,0  —370,8    (  + 14,0  =  — 856,8). 

Propylbromid. 

Wurde  aus  normalem  Propylalkohol  von  Kahlbaum, 
Phosphor  und  Brom  dargestellt.  Das  Destillat  wurde  ge- 
waschen, über  Ghlorcalcium  getrocknet,  rectificirt^  mit  Silber 
geschüttelt,  über  Phosphorsäureanhydrid  getrocknet  und  aufs 
neue  rectificirt  Siedepunkt  71,8  —  71,9^  bei  757,3  mm; 
rf«o/^  «  1,861. 

WaMer  -288,2      290,0      294,2    M.  -290,8    (+11,0 »- 279,8), 

Propylbromid  -291,0      292,6  -291,8    (  +  11,0  =  -  280,8). 

Isobutylacetat^ 

Isobutylalkohol  von  Kahl  bäum  wurde  getrocknet  und 
rectiticirt  und  mit  Natriumacetat  und  Schwefelsäure  in  Acetat 
übergeführt  Nach  Waschen,  Trocknen  und  sorgfältiger  Bec- 
tification  wurde  ein  Theil  zwischen  114,0 — 115^  bei  729,6  mm 
gesammelt;  d  ^j^  »  0,870. 

WasMT  -294,0      295,2      898,6    M.  -894,2    (+11,8 «  -  288,0X 

Isobutylacetat  —246,8      248,0  -247,4    (+11,2  r»  -  236,2). 

Methylacetat. 

Aus  Methylalkohol  Yon  Kahlbaum  in  derselben  Weise 
wie  Isobutylacetat  dargestellt  Der  angewandte  Theil  siedet 
bei  56,1—56,4*  unter  750,8  mm;  d^\  =  0,934. 

Wann-  -298^      297,0      298,1    M.  -897,7    (  +  11,3 «  -  88«,4\ 

M«thyUoetat  -227,9      228,8  -228,1     (  +  113  =— 216,8 1. 

Propyljodid. 

Aus  normalem  Propjlalkohol,  Jod  und  Phosphor  dar- 
gMtellt.  Das  gereinigte  Product  wurde  mit  Silbcrfolie  ge- 
schüttelt, getrocknet  und  fractionirt  Siedepunkt  101,6 — 101,8^ 
bei  745,8  mm:  rf*«^  =  1,743. 
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Wasser  -292,4      291,0      289,5    M.  -291,0    (  +  11,0  »- 280,0), 

Propyljodid  -337,6      336,9  -337,3    (  +  11,0  =  - 326,8). 

.  Isopropylalkohol. 

Isopropylalkohol  yon  Kahlbaum  wurde  über  frisch 
gebranntem  Kalk  getrocknet  und  wiederholt  rectificirt  Der 
grösBte  Theil  ging  bei  82,5  -  83,5<>  und  768,7  mm  über; 
rfw/,  =  0,787. 

Wuser  -332,3      333,4      338,0    M.  -332,9    (+12,7  =- 820,2), 

Iflopropylalkoh.  -281,7      281,1  -281,4    (  +  12,7  =  -  268,7). 

Aethyljodid. 

Aus  Alkohol,  Jod  und  Phosphor  in  derselben  Weise  wie 
Propyljodid  dargestellt.  Nach  gehörigem  Trocknen  und 
Fractioniren  wurde  ein  Theil  bei  72,2—72,3®  unter  757,1  mm 
gesammelt;  d^i^  »  1,932. 

Wasser  -340,0      342,0      341,4    M.  -341,1     (  +  13,0  =- 328,1), 

Aethyljodid  -407,3      407,7  -407,5    (  +  18,0  =  - 394,5). 

Aethylalkohol. 

Absoluter  Alkohol  Ton  Kahlbaum  wurde  mehrere  Mo- 
nate über  Kalk  hingestellt  und  dann  fractionirt.  Der  grösste 
Theil  destillirte  bei  78,57—78,60®  unter  760,3  mm;  d«o/,=0,789. 

Wasser  -308,5      308,3      307,6    M.  -308,0    (  +  11,7  =- 296,3), 

Aethylalkohol  -252,3      252,0  -252,2    (  +  11,7  »- 240,5). 

Methyljodid. 

Eine  Portion  Jodid  wurde  mit  Silberfolie  geschüttelt, 
getrocknet  und  rectificirt.  Siedepunkt  42,8 — 48,0®  bei  757,7  mm ; 
d  «♦/,  =  2,282. 

Wasser  -244,5      246,5      244,6      M.  -245,2    (  +  9,3  =  -  235,9), 

Methyljodid  -320,1      323,1  -321,6    (  +  9,3  =  - 312,3). 

Methylsulfid. 

Das  Sulfid  wurde  aus  Kaliummethylsulfat  und  Kalium- 
sulfid  dargestellt  Das  Destillat  wurde  mehrere  Stunden  mit 
einer  alkalischen  Lösung  von  Kaliummethylsulfat  digerirt, 
gewaschen ,  getrocknet  und  rectificirt.  Der  grösste  Theil 
ging  bei  37,0— 37,2«  unter  743,9  mm  über;  <f  "/^  =  0,848. 

Wasser  -325,4      322,8      324,0    M.  -324,0    (+12,8  =- 311,7), 

Methylsulfid  -281,6      282,4  -282,0    (  +  12,3  =- 269,7). 

Die  Temperatur  schwankte  während  der  ganzen  Unter- 
suchung nur  zwischen  17  und  20^.    Nach  vorläufigen  Ver- 
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suchen  ändert  sich  indess  der  Magnetismus  nur  sehr  wenig 
mit  der  Temperatur,  sodass  eine  Correction  deshalb  über- 
flüssig ist. 

Neuere  Messungen. 

Diese  Messungen  wurden  mit  Instrumenten  angestellti 
die  auch  für  Beobachtungen  bei  höherer  Temperatur  anwend- 
bar sein  sollten.  Der  neue  Apparat  ist  in  Fig.  18  und  19 
dargestellt.  Der  untere  Theil  besteht  aus  einem  cylindrischen 
doppelwandigen  Gef&ss  aus  Messing,  A.  Der  Zwischenraum 
zwischen  den  beiden  Wänden  bildet  einen  luftdichten  Behälter, 
der  bei  den  Versuchen  bei  höherer  Temperatur  als  Thermo- 
stat dienen  sollte.  Ungefähr  in  der  halben  Höhe  des  Ghe- 
fässes  sind  zwei  horizontale  Böhrchen  eingelöthet;  in  diesen 
sind  cylindrische  Eisenstücke  B  angebracht,  die  mit  ihren 
abgerundeten  Enden  ungefähr  2  cm  in  den  inneren  Baum 
des  Gefässes  hineinragen.  Wie  aus  Fig..  19  ersichtlich,  sind 
die  Eisenstücke  etwas  seitwärts  gerichtet,  sodass  das  Glas- 
gefäss  zwischen  ihnen  in  einer  mit  ihnen  parallelen  Bich- 
tung  hängen  kann.  Oben  hat  das  Gefäss  eine  viereckige 
Oeffnung  zum  Hineinlassen  des  Glasgefässes  und  unten  eine 
runde  Oeffnung,  in  welche  ein  kleiner,  mit  Oel  gefüllter 
Hohlcylinder  eingepasst  ist.  Die  Drehwage  hat  ungefähr 
dieselbe  Construction  wie  früher.  Die  Aufhängefäden  sind 
oben  an  einem  kleinen  Bädchen  befestigt  und  können  mittelst 
der  Schraube  E  beliebig  gehoben  oder  gesenkt  werden.  Zwei 
kleine  Schieber,  die  auf  der  Zeichnung  weggelassen  sind, 
dienen  dazu,  den  Abstand  der  Fäden  zu  variiren.  Der  ganze 
Apparat  ist  auf  den  Halbankem  D  des  früher  erwähnten 
Electromagnets  festgeschraubt 

Das  Glasgefäss  musste  ein  wenig  geändert  werden,  um 
in  den  neuen  Apparat  zu  passen.  Der  Aufhängehaken  F 
Fig.  20  ist  aus  Glas  und  unten  mit  zwei  kleinen  Platinösen 
versehen,  in  welche  der  horizontale  Querarm  G  des  Glas- 
gefässes hineingehängt  wird.  Eine  kleine  Vertiefung  in  dem 
Querarm  gestattete,  das  Gefäss  immer  genau  in  dieselbe 
Stellung  zu  bringen.  Der  Qnecksilberbehälter  unten  am 
Gefäss  taucht  in  den  früher  erwähnten  Oelbehälter  ein  und 
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isty  um  die  Dämpfang  zu  erhöhet! ,  mit  einer  kleinen  ver- 
ticalen  Glasplatte  versehen. 

Als  Stromquelle  wurde  eine  kleine  Gramme' sehe  Ma- 
schine, die  von  einem  sehr  regelmässig  arbeitenden  kleinen 
Dampfmotor  yon  ungefähr  Vs  Pferdekraft  getrieben  wurde, 
benutzt,  und  welche  einen  Strom  lieferte,  der  ungefähr 
3  Bunsen'schen  Elementen  entsprach.  Um  die  Stromstärke 
reguliren  zu  können,  wurde  von  der  Hauptleitung  eine  Sei- 
tenleitung mit.  einem  Rheostat  abgezweigt. 

Die  Flüssigkeiten  wurden  auch  jetzt  mit  Wasser,  aber 
in  einer  anderen  Weise  verglichen.  Statt  dasselbe  Glasgefäss 
abwechselnd  mit  Wasser  und  der  Flüssigkeit  zu  füllen,  be- 
nutzte ich  jetzt  zwei  Gefässe  von  der  in  Fig.  20  dargestellten 
Form;  eins  war  für  die  Flüssigkeiten  bestimmt,  das  andere 
wurde  ein  für  allemal  mit  Alkohol  gefüllt,  zugeschmolzen  und 
als  Vergleichskörper  benutzt.  Der  Magnetismus  des  Wassers 
wurde  dann  in  gleicher  Weise  wie  der  der  übrigen  Flüssig- 
keiten bestimmt,  um  auch  von  dem  Magnetismus  der  ver- 
drängten Luft  unabhängig  zu  sein,  pumpte  ich  das  Glas- 
gefäss luftleer  und  bestimmte  seinen  Magnetismus  in  diesem 
Zustande. 

In  der  ersten  Zeit  mussten  die  Glasgefässe  öfter  erneuert 
werden.  Auch  war  der  Abstand  der  Auf  hängefäden  nicht  immer 
derselbe.  Um  die  beobachteten  Zahlen  hierbei  miteinander 
vergleichbar  zu  machen,  musste  jedesmal  eine  besondere  Mes- 
sung mit  Wasser  angestellt  werden.  Hiernach  sind  die  im 
Folgenden  mitgetheilten  Beobachtungen  umgerechnet  worden. 

Die  Beobachtungen  wurden  nach  folgendem  Schema  aus- 
geführt. Zuerst  wurden  6  (5)  Ablesungen  mit  der  betreffenden 
Flüssigkeit  gemacht,  zwischen  jeder  Ablesung  wurde  das 
Gefäss  aus  dem  Haken  herausgehoben  und  wieder  hinein- 
gehängt. Dann  wurden  in  derselben  Weise  6  (5)  Ablesungen 
mit  dem  Yergleichskörper  gemacht  und  zuletzt  wieder  6  (5) 
mit  der  Flüssigkeit  Die  Temperatur  wurde  möglichst  nahe 
auf  20^  gehalten. 

Im  Folgenden  sind  die  Beobachtungen  mit  dem  Ver- 
gleichskörper weggelassen,  und  von  den  12(10)  Beobachtungen 
mit  den  betreffenden  Flüssigkeiten  führe  ich  nur  die  6  (5)  an, 
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die  als  Mittel  der  Ablesungen  vor  und  nach  dem  Vergleichs- 
körper  sich  ergeben.  Die  folgenden  Zahlen  sind  alle  auf 
denselben  Ausschlag  des  VergleichskOrpers  reducirt;  ebenso 
sind  die  Correctionen  für  den  Magnetismus  des  G-lasgefässes 
und  für  die  Bifilaraufhängung  zugefügt.  Mit  Hülfe  des 
Bheostaten  ist  das  magnetische  Moment  des  Electromagnets 
immer  so  nahe  wie  möglich  auf  denselben  Werth,  250  Sca- 
lentheile  an  der  Magnetometerscala,  gehalten.  Der  Mittel- 
werth  aller  Ablesungen  entfernt  sich  für  jedes  Präparat  nur 
sehr  wenig  Ton  dieser  Zahl. 

Wässer. 

M    254       249       251        248,5     252        251        w.^^,    250,9  für  250,0 
T     180,3     179,0     180,5     177,2     178,9     178,7     ^"^^    179,1  177,8. 

Allylacetat. 

Von  diesem  Präparate  hatte  ich  eine  Portion  von  Hrn. 
Brühl  bekommen.  Als  Siedepunkt  war  103  —  104^  bei 
738,9  mm  angegeben.  Bei  Destillation  wurde  103,3  — 104,5^ 
bei  749  mm  gefunden;  d«o/^  =  0,928. 

M    248,5  251,5  249   250,5  250   249,5   w.^^,  249,8  für  250 
T     131,4  138,8  132,6  131,8  130,5  132,5   "**^  132,1    132,3. 

Methylhexylketon. 

Von  Hrn.  Brühl  erhalten.  Der  grösste  Theil  destillirte 
zwischen  172,0— 172,5<*  bei  755,2  mm;  rf«o/^  =  0,819. 

M    251,5  251,5  250   250,5  248   249    w...  ,  260,1  für  250 
T     144,8  146,2  148,9  144,9  143,3  145,2   ^"^  144,7    144,6. 

Mesityloxyd. 

Von  Hrn.  Brühl.  Ungefähr  die  Hälfte  siedete  bei  131,0 
bis  133,0^  unter  758,4  mm.  Specifisches  Gewicht  nicht  ange- 
geben; ich  fand  fl^«o/^  =  0,857. 

U    250  •  249   249   249   251   249    w.^  ,  249,5  für  250 
T     131,5  131,6  130,9  131,8  132,2  130,4   ""^^  131,4    131,9. 

Capronsäure. 
Von  Hrn.  Brühl..  Als  Siedepunkt  war  199^  angegeben. 
Dtir  grösste  Theil  destillirte  zwischen  196  und  206®  bei 
761,3  mm.  Nach  Zander  ist  rf^  =  0,9445  und  F, 
=  Fod  +0,03944  ^  +  0,0^68  ^«+0,0827  <»);  hieraus  (/w^,=0,9276. 
Nach  Brazier  und  Gossleth  ^»0/^^  =  0,925;  hieraus  d««/^ 
=  0,923;  benutzt  0,925. 


MagneÜamuB  organücher  Körper,  191 

M    249       252       250,6    251       249,5    250         w...  .  250,8  für  250 
T     152,6     154,9    154,8     154,0     153,5     152,9       ^^^®*  158,7  153,8. 

Propionaldehyd. 

Von  Hrn.  Brühl.  Bei  der  Destillation  wurde  der  Siede- 
punkt bei  49,0—49,9®  unter  752  mm  gefunden;  d«/^ =0,8066. 

M    251   251   250,5  248,5  248   249    w.^^,  249,7  für  250 
T     121,9  121,2  121,3  119,7  120.6  120,3   """^®*  120,8    121,1. 

Diallyl. 

Von  Hrn.  BrühL  Siedepunkt  bei  der  Destillation  56 
bis  66^  Das  Präparat  wurde  über  CaCl,  getrocknet  und 
nachher  fractionirt.  Ungefähr  die  Hälfte  wurde  bei  57 — 60® 
unter  748  mm  gesammelt;  </ s<>/^  =  0,688. 

M    250   250   250   251   248   248,5   «.^^,  249,6  für  250 
T     118,8  118,0  117,4  118,5  117,1  117,6   ^*"**  117,9    118,8. 

Caprylen. 

Von  Hm.  Brühl.  Bei  der  Destillation  stieg  der  Siede- 
punkt rasch  Ton  90  auf  117®  und  dann  langsam  bis  121®. 
Nach  wiederholten  Fractionirungen  wurde  ungefähr  Vs  zwi- 
schen 119 — 121®  gesammelt  Specifisches  G-ewicht  nicht  ange- 
geben; ich  fand  d^j^  =  0,721. 

M    252   250,5  251   248   249   250,5   ^.^..  250,2  für  250 
T     142,0  141,9  140,3  188,0  138,8  139,8  ^^^^   140,1    189,9. 

Essig  Säureanhydrid. 

Von  Hrn.  Brühl.  Der  Siedepunkt  war  zu  139  —  141® 
angegeben.  Ungefähr  '/^  destillirte  bei  139,3  — 141,2®  unter 
771mm.  Specifisches  Gewicht  nicht  angegeben.  Nach  Ger- 
hardt ist  (/ 80,6/20,6  s  1,073.  Hieraus  ^20.5/4  =s  1,070;  nach 
Kopp  ist  (fo/o«  1,097  und  (/16.2/153  =  1,080;  hieraus  ^20/4 
=  1,073;  benutzt  1,072. 

M    251       251,5    251        250,5    251,5       ^^.^  ,  251,1  fftr  250 
T     137,8     189,6     187,4     137,2     138,2       ™*"^*  138,0  186,8. 

Methylalkohol. 

Der  früher  benutzte  Alkohol  zeigte  sich  bei  näherer 
Untersuchung  acetonhaltig;  es  wurde  deshalb  eine  neue  Por- 
tion aus  umkrystallisirtem,  reinen  Oxalat  und  Ammoniak 
dargestellt.  Das  alkalisch  reagirende  Destillat  wurde  mit 
Schwefelsäure  angesäuert,  aufs  neue  destillirt,  über  Kalk  ge. 
trocknet  und  abwechselnd  der  Destillation  und  Behandlung 
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mit  metallischem  Natrium  unterworfen.  Das  schliesslich 
erhaltene  Product  siedete  bei  65,5  —  65,6®  unter  765,5  mm; 
d  w/^  =  0,795. 

M    24S,5  2S0,5  252   249   249,5    ^.^  .  249,S  für  250 
T     134,1  135,7  137,4  134,6  135,6    "''^  135,5    135,7. 

Propylacetat. 

100  g  Acetat  von  Kahlbaum  zeigten  sich  stark  sauer; 
es  wurde  mit  Pottasche  neutralisirt  und  über  Chlorcalcium 
getrocknet.  Bei  der  Destillation  schwankte  der  Siedepunkt 
zwischen  80 — 106^  Trotz  yieler  und  sorgfältiger  Fractio- 
nirungen  konnte  ich  keinen  constanten  Siedepunkt  erreichen. 
Ein  Theil,  der  bei  101,4—102,0®  unter  762  mm  siedete,  wurde 
angewendet.  —  Nach  Brühl  ist  .^/««/^  =  0,887;  nach  Perkin 
«?*'/i5  =  0,8933,  und  d»5/„  =  0,8840;  hieraus  £f«o/^==  0,8872;  nach 
Elsasser  d^  =  0,9091  und  Fi  =.  V^  (1  +  0,0,  119  ^  +  0,0^  42  fi 
+  0,0y  70^;  hieraus  d«*/^  =  0,8873.    Benutzt  0,887. 

U    250       251        250,5    249,5    252,5        w...  ,   250,7  für  250 
T     145,5     145,4     145,8    144,2     146,5        ^^^^  145,6  144,7. 

Essigs&ure. 

1  kg  Essigsäure  von  Kahlbaum  wurde  über  Phosphor- 
säureanhydrid getrocknet.  Nach  wiederholtem  Fractioniren 
wurde  der  bei  117  —  119®  siedende  Theil  gesammelt  und  oft 
wiederholt  zum  Gefrieren  gebracht,  wobei  ein  kleiner  Theil  mit 
dem  Schmelzpunkt  16,6 — 16,7®  gewonnen  wurde.  Nach  Pet- 
tersson  ist  cfi».»/,  =  1,0576,  rf»«/^  =  1,0543,  d»»/^  =  1,0508;  hier- 
aus d««/^  =3  1,049;  nach  Landolt  cf*«/,^  =  1,051 — 1,052;  hieraus 
d«o/^  =  1,050  nach  Perkin  d^/j^  =  1,057  und  d"/„  =  1,048; 
hieraus  rfw^^  =  1,051;  nach  Zander  d^  =  1,0712  und  Vt  =  V^ 
(1  +  0,0^  106  ^  -  0,0ß  126  ^a  +  0,0^  11  <»);  hieraus  «/«o/^  =  1,049. 
Benutzt  1,050. 

M    252,5    250,5    250,5    251        250,5        w.^  .   251,0  ftlr  250 
T     137,8     137,2     136.3     136,9    136,7        ^^^^   137,0  136,0. 

Paraldehyd. 

200  g  Paraldehyd  von  Kahlbaum  wurden  oft  wiederholt 
zum  Grefrieren  gebracht,  wonach  der  Rest  den  Schmelzpunkt 
12,0«  besass.  Nach  Brühl  ist  d«o/^  =«  0,9943;  nach  Perkin 
^"/i»  =  0,9993  und  d«»/„  =  9,900;  hieraus  d"/^  =  0,9930.  Be- 
nutzt 0,998. 
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M    260       250       252,5    252       250,5        ,|.^^,    251,0  ft(r  250 
T     161,2     160,7     162,5     161,3     161.1         '^"'^®'    161,4  160,2. 

Propylformiat. 

100  g  Formiat  von  Kahlbanm  warden  mit  Pottasche 
neatralisirt,  über  Chlorcalcium  getrocknet  und  fractionirt. 
Ungefähr  Vs  siedete  constant  bei  80,5^  unter  757  mm.  Nach 
Perkin  ist  di»/,5  =  0,9099,  d«*/^,  =  0,9002;  hieraus  rf«o/^  =  0,9036; 
nach  Elsasser  rfo«0,9184 und Fi=:  ro(l+0,02 119/+0,0ß20O; 
hieraus  d^^j^  =  0,896.  Wegen  der  schlechten  Uebereinstim- 
mung  machte  ich  selbst  einen  Versuch  und  fand  d^^i^  =  0,893. 

M    250   249   249,5  248,5  251,5  251,5   w.^  ,  250 
T     139,0  139,7  189,0  138,7  139,3  140,1.   "*"^  139,3. 

Amylchlorid. 

200  g  von  Kahlbaum  wurden  mit  verdünnter  Kalilauge 
und  Wasser  gewaschen  und  nachher  getrocknet.  Ungefähr 
7«  siedete  constant  bei  99,2^  unter  762  mm.  Nach  Perkin 
ist  d»/„  =T  0,8801,  flf»/,,  0,8716;  hieraus  d^\  =  0,8743.  Nach 
Balbiano  ist  d^«  0,8928;  hieraus  mit  Perkin's  Ausdeh- 
nungscoSfficient  d*\  =  0,8750.    Benutzt  0,875. 

M    251,5  249,5  250   251   251   250,5  ^•^.    250,7  für  250 
T     163,3  161,0  163,1  162,9  162,9  163,0   ™^"^®^  162,7    161,7. 

Allylchlorid. 

200g  von  Kahlbaum  wurden  mit  Kalilauge  und  Wasser 
gewaschen  und  nachher  getrocknet.  Die  ganze  Portion  destil- 
lirte  zwischen  45,3 — 46  ^  Nach  einigen  Fractionirungen  wur- 
den ungefähr  ^/^  bei  45,8—45,9^  und  Vg  bei  45,9 -46;0^  unter 
751  mm  gesammelt.  Nach  Brühl  ist  flf««/^  =  0,938;  nach 
Zander  (f^^'Vs  =  0,9371  und  Vt  =  V^ (1+0,02 132^+0,05008^ 
-0,0742^;  hieraus  flf«o/^= 0,9350;  nach  Perkin  rfi*/^^« 0,9437, 
^"/m  =  0,9323;  hieraus  ^»0/,  =  0,9365.     Benutzt  0,936. 

M    248,5  251,5  250,5  249,5  251   250    w.^  ,  250,2  für  250 
T     143,4  144,2  144,7  144,0  145,0  144,7   '^*^*  144,3    144,1. 

Amylacetat. 

300  g  neutrales  Acetat  von  Kahl  bäum  wurden  getrock- 
net und  fractionirt;  Siedepunkt  132 — 140^.  Nach  sehr  vielen 
Fractionirungen  wurde  ungefähr  V4  bei  137 — 139*^  gesammelt; 
es  zeigte  sich  unmöglich,  den  Siedepunkt  constant  zu  erhal- 
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ten.  Nach  Kopp  ist  ^/^  =  0,8837 ;  nach  Mendelejeff 
^15/^  s  0,8762.  Ausdehnungscoefficient  ist  nicht  bekannt;  man 
kann  aber  ungefähr  0,001  annehmen;  man  erhält  dann  aus 
Kopp's  Angabe  c/«»/^  =  0,866 ,  aus  Mendelejeffs  0,871. 
Meine  eigene  Bestimmung  gab  d^^j^  =  0,862. 

U    249,5    250,5    249       249,5    248,5    250        w.^.i    249,5  für  250 
T     148,7     148,7     148,6     149,1     147,9     148,0      """**  148,5  148,9. 

Methylformiat. 

200  g  Ton  Kahlbaum  wurden  neutralisirt,  über  geglüh- 
ter Pottasche  getrocknet  und  dann  über  geglühtem  Kupfer- 
vitriol hingestellt.  Der  Kupfervitriol  wurde  mehrmals  er- 
neuert, bis  er  sich  nicht  mehr  blau  färbte.  Ungefähr  '/, 
destillirten  constant  bei  82,2^  unter  749  mm.  Nach  Perkin 
ist  d"/j5  «  0,9824,  d"/25  =  0,9695;  hieraus  d^\  =»  0,9744.  Nach 
Elsässer  d^  «  0,9984  und  Fi  =  Vq{1  +  0,0,  186^  +  0,0^  105^2 
+  0,0^181  fiy,  hieraus d*\  =  0,9698;  nachKopp d^'^/i«,8  ==  0,978; 
hieraus  d^^j^  =  0,971 ;  nach  Gr  odzki  und  Krämer  rf"/„ =0,980; 
hieraus  ff"/^  =  0,973.     Benutzt  0,972. 

M    250   251   250,5  252   252     j^.^.     251,1  föx  250 
T    126,3  126,7  125,8  127,6  127,3    ^"®*  127,7    126,6. 

Allylbromid. 

200  g  von  Kahl  bäum  wurden  gewaschen  und  getrocknet. 
Siedepunkt  60 — 80^.  Nach  mehrmaligem  Fractioniren  wurde 
ungefähr  Vs  hei  71,0—71,3^  unter  770  mm  gesammelt  Nach 
Perkin  ist  d»/i5  =  l>4253,  £fw/,5  =  1,4106;  hieraus  </«o/^  =  1,4166; 
nach  Zander  £/i6,3/i5^  =  1,434  und  F;=  ^0(1+0,02123^-0,0^44^2 
+0fij2ßfi)\  hieraus  rf«oy,=  1,423;  nach  Tollens  d»/i6=*  1,436; 
hieraus  d^%  8  1,426.     Benutzt  1,422. 

M    251,5  250   250,5  249   250   249,5   w...  ,  250.1  fär  250 
T     167,9  167,1  167,8  166,6  167,6  166,9   ""^^*  167,3    167,1. 

Amylalkohol. 

500  g  von  Kahlbaum  wurden  längere  Zeit  über  Kalk 
getrocknet.  Trotz  zahlreicher  Fractionirungen  war  es  nicht 
möglich,  einen  constanten  Siedepunkt  zu  erhalten.  Drei 
Fractionen  wurden  gesammelt  bei  130—130,4®,  130,4— 130,9® 
und  130,9 — 131,2®.  Das  Drehungsvermögen  dieser  drei  Frac- 
tionen wurde  mit  Solei Ps  Saccharimeter  gemessen;  es  zeigte 
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fflch,  dass  sie  Mischungen  aus  activem  und  inactivem  Alko- 
hol waren.  Nach  Brühl  ist  d«o/^  =»  0,8103— 0,8104;  nach 
Perkin  <£"/„  =  0,8160,  d«»/«  «  0,8091;  hieraus  d^oj^  =  0,8107; 
nach  Landolt  d«%  «  0,814;  hieraus  d«%  =»  0,813.  Be- 
nutzt 0,811. 

M     250,5  251   249,5  250   248,5  250    w...  ,  249,8  für  250 
T      156,7  157,5  157,0  157,4  156,3  157,6  °^^^^   157,1    157,4.  . 

Isobutyraldehyd. 

200  g  von  Kahlbaum  wurden  getrocknet  und  destillirt. 
Siedepunkt  57 — 66^  Nach  mehrmaligem  Fractioniren  wurden 
zwei  Portionen  gesammelt,  eine  bei  62,5 — 63^  und  eine  bei 
63-^68,5«.  Nach  Brühl  ist  d«o/^  =  0,794;  nach  Perkin 
rfu/^j  =  0,7972,  d«»/„  «  0,7879;  hieraus  d^oj^  =  0,7918.  Be- 
nutzt  0,793. 

M    250,5  249,5  250   250   251   251    w.^  .  250,2  für  250 
T     125,3  125,1  125,3  126,1  125,4  126,2   "^™*  125,6    125,4. 

Chloroform. 

200  g  yon  Gehe  und  Oie.  wurden  getrocknet  und  destil- 
lirt;  Siedepunkt  61,3 — 61,8^  Ein  grosser  Theil  ging  bei 
61,4 — 61,6*^  unter  758  mm  über.  Nach  Haagen  ist  rf«/,^ 
=  1,493;  hieraus  £/«•/,  =  1,491;  nach  Perkin  d^^j^^  =  1,5003, 
£/M/jj  =  1,4843;  hieraus  d«o/^  =  1,490;  nach  Kannonikoff 
d**i^  =  1,4844;  hieraus  rf«o/^  =  1,489.     Benutzt  1,490. 

Af    250   250,5  250   249   248,5    w.^  ,  249,6  für  250 
T     178,6  179,1  178,9  178,4  177,2    ^^*  178,4    179,0. 

Dichlorhydrin. 

200  g  von  Kahlbaum  destillirten  zwischen  160 — 182^. 
Nach  wiederholtem  Fractioniren  wurde  eine  grössere  Prac- 
tion  bei  174 — 175®  unter  752  mm  gewonnen.  Nach  Markow- 
nikow  ist  rf»»/jj  =  1,367;  hieraus  rf««/^  ungefähr  1,364.  Meine 
eigene  Bestimmung  gibt  1,362. 

M    251   251   250   252   249,5   w...  ,  250,8  für  250 
T     211,6  212,0  212,2  218,4  209,0   ^^^®*  211,6    210,2. 

Aethylvalerat. 

300  g  von  Kahlbaum  wurden  über  geglühter  Pottasche 
und  später  über  Kupfervitriol  getrocknet  und  nachher  frac- 
tionirt     Ungefähr  Vs  wurde  bei  134,5—135^  unter  763  mm 
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gesammelt.  Nach  Perkin  ist  rf»/j,  =  0,8714,  ö?«»/„  «  0,8632; 
hieraus  * d««/,  =  0.8657;  nach  Elsässer  rf^«  0,8851  und 
Fl  «  V^{\+  0,0,143 1  +  0,0^20 fi  +  O.O^öO <«) ;  hieraus  d^\ 
=  0,8598.    Benutzt  0,868. 

M    253   250,5  249   248   250,5   w...  ,  250,2  fUr  250 
T     148,8  147,2  148,0  144,8  149,2  /**^^®*  147,6    147,4. 

Amylvalerat. 

300  g  von  Kahlbaum  wurden  in  derselben  Weise  wie 
vorher  getrocknet  und  fractionirt.  ungefähr  die  Hälfte  wurde 
bei  189 — 190®  unter  756  mm  gewonnen.  Nach  Balbiano 
ist  d^  =  0,870;  nach  Pierre  und  Puchot  d^^  =  0,832;  hier- 
aus angenähert  cf«>/^  &=  0,849.  Meine  eigene  Bestimmuiag 
gab  0,856. 

M    250   253   250   252   250,5   „..,  ,  251,1  für  250 
T     154,5  156,7  153,1  156,1  154,9   '^"^®*  .155,1     154,2. 

Propylenbromid. 

200g  von  Kahlbaum  wurden  über  Chlorcalcium  getrock- 
net und  fractionirt.  Ungefähr  V4  ging  bei  141 — 141,1®  unter 
756  cm  über.  Nach  Perkin  ist  ^»»/j^«  1,9447,  rf"/.6  =  1,9303; 
hieraus  rf«%  =  1,934 ;  nach  Zander  rfi%,  =  1,9307  und 
Vt  =  Fß (1  +  0,03917 1  +  0,0ßl23  fi  +  0,03120 O;  hieraus  rf«o/^ 
=  1,925;  nach  Erlenmeyer.  ^"/^^  ==  1,946;  hieraus  rf«»/^ 
=  1,939.     Benutzt  1,933. 

M    249   249,5  247,5  250   260    w...  ,  249,2  für  250 
T     209,8  209,6  206,6  211,0  211,2   ^"^®*  209,6    210,3. 

Bromoform. 

200  g  von  Kahlbaum  wurden  über  Chlorcalcium  ge- 
trocknet; nach  drei  Wochen  zeigte  es  sich  noch  wasserhaltig; 
es  wurde  dann  über  geglühten  Baryt  zwei  Wochen  gestellt  und 
dann  fractionirt  Ungefähr  Ys  8™S  ^®^  150,3 — 150,5^  und 
die  Hälfte  bei  150,5— 150,6^^  unter  771,5  mm  über.  Nach 
Perkin  ist  rf»/,^  =  2,9045,  £/"/„  =  2,8842,  hieraus  ff«o/^s=  2,893; 
nach  Thorpe  ist  rfQ=  2,900, 'was  sehr  viel  von  Perkin's 
Werthen  abweicht.  Meine  eigene  Bestimmung  ergab  rf«»/^ 
=  2,882. 

M    248,5     240,5     248,5     250,5     248,5     251,5       w...^,  249,5  für  250 
T     231,3     234,1     233,4     236,5     232,1     285,9       *"^^®*  283,9  234,8. 
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Chloral. 

800  g  TOD  Kahl  bäum  wurden  in  einem  Scheidetrichter 
mit  H^SO^  geschüttelt  und  über  Kalk  destillirt.  Das  Destil- 
lat wurde  wieder  mit  H2SO4  behandelt,  über  Kalk  gestellt 
und  endlich  über  Kalk  destillirt  Der  grösste  Theil  destil- 
hrte  bei  96— 97®  unter  745  mm.  Nach  Brühl  ist  d««/^ 
«  1,512. 

M    251   249,5  249,5  251   250,5  250    w...  .  250,2  für  250 
T     172,2  170,6  170,2  172,8  171,6  170,8   "^"^®*  171,4    171,1. 

Aethjlacetat 

500  g  von  Kahlbaum  wurden  neutralisirt  und  getrock-. 
net  üngefthr  Vs  wurde  bei  76,8—77,0^  unter  750  mm  her- 
ausfractionirt  Nach  Perkin  ist  d^/j^  =s  0,9072  und  £/"/„ 
=  0,8971;  hieraus  d"/^  =  0,9006.  Nach  Elsässer  £/o=0,9239 
und  Vt  «  KJ1+  0,0,122 1  +  0,0^46  fi  -  0,0^77  fi) ;  hieraus  d«/, 
=  0,9003.    Benutzt  0,900. 

M    251,5  251   249   249   251   250,8   w.^  .  250,3  ftir  250 
T     188,4  187,9  137,6  186,6  140,6  138,5  ^^    188,2    137,9. 

Ameisensäure. 

200  g  von  Kahlbaum  wurden  über  Phosphorsäarean- 
hjdrid  getrocknet,  destillirt  und  dann  vielemal  umkrystalli- 
sirt,  bis  die  Hälfte  einen  Schmelzpunkt  von  8,7^  zeigte.  Nach 
Pettersson  ist  ^19.88/4  =  1,2201 ,  hieraus  d«o/^  =  1,219,  nach 
Perkin  d»/,.  =  1,2273,  0?"/,,  =  1,2174,  hieraus  d«o/^  =1,221; 
nach  Zander  d^  =  1,242  und  Fi=  F^,  (1+0,03958^  +  0,0^96^* 
+  0,0^46^);  hieraus  c/"/^  ==  1,219;  nach  Landolt  ist  d^^i^^ 
=  1,219;  hieraus  d«/,  «  1,217.    Benutzt  1,219. 

M    250   251   251   251   250   253    w...  ,  251   für  250 
T     129,9  129,1  181,8  129,2  129,8  132,5   ""'^^  130,4    129,4. 

Amylbromid. 

Eine  kleine  Portion  wurde  mir  von  Hrn.  Prof.  Hjort- 
dahl  überlassen.  Nachdem  es  gewaschen,  getrocknet  und 
destillirt  war,  wurde  ungefähr  die  Hälfte  bei  120— 120,5<> 
unter  758  mm  siedend  erhalten.  Nach  Haagen  ist  ef««/^ 
=  1,205;  hieraus  d«o/^=  1,203;  nach  Perkin  d»/j,  =  1,2198, 
^**/«  «  1,2088;  hieraus  d*%  =  1,212.  Meine  eigene  Bestim- 
mung gab  1,203. 
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M    250,5    249,5    247       250,5    250         w.^  ,  249,5  für  250 
T     146,9     145,9     174,3     178,3     177,0      "^*"**  176,5  177,2. 

Methylenjodid. 

200  g  Ton  Kahlbaum,  ziemlich  dunkel  gef&rbt;  es 
wurde  über  Chlor  calcium  getrocknet  und  destillirt,  mit  Sil- 
berfolie behandelt  und  wieder  destillirt.  Bei  der  Destillation 
wurde  das  Präparat  immer  mehr  oder  weniger  gefärbt.  Bei 
der  letzten  Destillation  wurden  zwei  Fractionen  bei  180,3 
bis  180,7<>  und  bei  180,7— 181,0<>  gesammelt  und  mit  Silber- 
folie  geschüttelt.  Nach  Perkin  ist  d^/jj  =  3,2853  und  d"/,^ 
SB  8,2656;  hieraus  d'^^j^  ^  3,270.  Meine  eigene  Bestimmung 
gab  3,321. 

M    250   260,5  249,5  250,5  250   249,5   w.x^_,  250 
T     289,3  290,1  289,0  292,1  290,1  290,1   ^^^^  290,1. 

Aldehyd. 

300  g  von  Kahlbaum,  Siedepunkt  zu  21^  angegeben, 
wurden  der  Destillation  unterworfen,  die  Temperatur  stieg 
allmählich  von  28  bis  über  100^.  Im  Destillat  schieden  sich 
Krystallnadeln  von  Metaldehyd  aus.  Ich  versuchte  meh- 
rere mal  vergeblich,  das  polymerisirte  Product  mit  kleinen 
Mengen  Schwefelsäure  zu  destilliren.  Nach  dem  Bathe  des 
Hm.  Wleügel  brachte  ich  vor  dem  gewöhnlichen  Kühler 
einen  hohen  aufsteigenden  Kühler  an,  dessen  inneres  Rohr 
mit  Glasperlen  gefüllt  wurde,  und  destillirte  im  Wasserbad. 
Nach  ein  Paar  Destillationen  wurde  der  Siedepunkt  constant 
2V  Nach  Perkin  ist  rf"/^,  «  0,7951,  di»/j,  =  0,7914  und 
rfie/,^  =0,7876;  hieraus  rf"/^  =  0,781;  nach  Landolt  ist  d^^j^^ 
=  0,793;  hieraus  d«o/^  =  0,783.    Benutzt  0,782. 

M    251   250,5  251   252,5  252,5  251    w.^.  ,  251,4  für  250 
T       97,8   98,4   97,4   98,6   98,8   98,0   ""^^*  98,2     97,6. 

Isobuttersäure. 

200  g  von  Kahlbaum  wurden  über  Phosphorsäurean- 
hydrid getrocknet  und  dann  fractionirt.  ungefähr  die  Hälfte 
wurde  bei  153,0 — 153,2®  unter  743  mm  gesammelt  Nach 
Brühl  ist  d^\  =  0,949—0,952.  Nach  Perkin  rf'Vj,=0,9539 
und  ö?"/j5  =  0,9457;  hieraus  rf^/^  =  0,9482;  nach  Zander  ist 
d^  =  0,9651  und  F,  =  F^  (1  -h  0,03976 1  +  0,0^24  fl  -  0,0^32  fi) ; 
hieraus  rf«»/^  =  0,9467.     Benutzt  0,949. 
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M    251,5    252       249       248,5     250       250  |^.xx.,  250,2  für  250 

T     146,6     149,7     145,8     144,1     145,6     146,1       ""'^^^  146,2         146,0. 

IsobutylalkohoL 
Dasselbe  Präparat  wie  früher. 

M    250   248,5  249   251   250,5  249    w.^.i  249,5  für  250 
T     154,9  153,7  153,8  156,0  154,7  153,9  ^^^^   154,4    155,0. 

Normaler  Isopropylalkohol. 
Dasselbe  Präparat  wie  früher. 

M    249,5  251   250   250   249,5  251    w.^.,  250,2  für  250 
T     151,1  151,7  151,9  151,3  150,4  151,0  ^^^^^   151,2    151,0. 

Aceton. 
200  g  Yon  Kahl  bäum  worden  über  Chlorcalcium  ge- 
trocknet und  destillirt.  Ungefähr  ^4  siedete  constant  bei 
57,0 ^  ein  kleinerer  Theil  bei  57,0—67,1®  unter  763  mm. 
Nach  Perkin  ist  d»/„  =  0,7965  und  d"/«  =  0,7867;  hieraus 
d»i^  SS  0,7902 ;  nach  Zander  ist  di^sjy^j^  ==  0,7904  und 
Vt  =  Ko  (1  +  0,0,132 1  +  .0,05381  fi  -  0,0^88 1^ ;  hieraus  (/«o/^ 
s  0J903.     Benutzt  0,790. 

M     250   251   250,5  250,5  250,5  250,5   w.x.  .  250,5  fOr  250 
Z   114,4  115,1  114,3  115,5  114,9  115,8   "*^®'  115,0    114,5. 

Valeraldehyd. 
200  g  ?on  KahLbaum  über  Chlorcalcium  getrocknet  und 
destillirt  Siedepunkt  zwischen  75  —  97^  Nach  mehreren 
Fractionirungen  wurde  ein  grösserer  Theil  bei  91 — 92,5®  und 
ein  kleinerer  bei  91,5 — 92®  unter  749  mm  siedend  erhalten. 
Nach  Perkin  ist  rf»«/,,  *=  0,8041 ,  d»*/.»  =»  0,7961 ;  hieraus 
rf«o/^  =  0,7988 ;  nach  Landolt  ^"/,o  =  0,800;  hieraus  d^/^ 
=  0,799.     Benutzt  0,799. 

M    250,5    252,5    251        249,5    251,5      w...  ,  251,0  für  250 
T     181,2     133,7     188,0     132,7     133,4      ^"'^^  132,8  131,7. 

Propionsäure. 
200  g  von  Kahlbaum  über  Phosphorsäureanhydrid  ge- 
trocknet und  fractionirt.  Die  Hälfte  wurde  bei  138,2—138,5® 
unter  756  mm  gesammelt.  Nach  Perkin  ist  d^^j^^  =>  0,9982, 
rf«/j^  =  0,9902 ;  hieraus  d"/^  =  0,9926  ;  nach  Zander  rf»/ii 
=  1,0039  und  Vt  =  Fo  (1  +  0,0^104 1  +  0,0^155 1^  +  0,0^43  /«); 
hieraus  rf««/^  =  0,9987;  nach  Landolt  d^^j^^  =  0,9965;  hieraus 
d^v^  =s  0,9948.    Benutzt  0,995. 
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M    250,5    250,5    249,4    249,5    249       250,5      w...  ,  249,7  för  250 
T     139,9     141,7     141,1     141,7     140,4     140,7      ^^^^  140,9  141,2. 

Buttersäure. 

200  g  yon  Eahlbaum  über  Metaphosphorsäure  getrock- 
net und  fractionirt.  ^4  K^^g  ^^^  169,5  — 160^  und  Vs  bei 
160—160,50  unter  754mm  über.  Nach  Brühl  ist  rf"/^ 
=0,9587;  nach  Perkin  d»/j,=  0,9670,  d«»/M  =  0,9588;  hieraus 
dto/^=0,9613;  nach  Zander  ^0=0,9764  und  Fi«  Fo(l +0,02103^ 
+  0,0e83^«  +  0,0836/«);  hieraus  d««/^  =  0,9567;  nach  Landolt 
^"/,o  ==  0,960;  hieraus  d««/,  =  0,958.    Benutzt  0,959. 

M    250   251   250,5  249,5  249,5  249    ^.^.   249,7  für  250 
T     146,8  148,0  146,5  144,9  148,0  145,6   ^^*  146,6    146,9. 

AethylalkohoL 
Dasselbe  Präparat  wie  früher. 

U    250   250,5  281   250,5  250,5  250    w.x.^,  250,4  fOr  250 
T     145,1  143,8  145,1  146,0  143,9  143,0   ""'^^  144,5    144,0. 

Aethylformiat. 

200  g  von  Eahlbaum  getrocknet  und  destillirt.  Ein 
bedeutender  Antheil  wird  bei  54,3 — 54,5®  unter  762  mm  gesam- 
melt. Nach  Perkin  d"/j,=:0,9297,  rfw/„=0,9186;  hieraus  rfw/^ 
«0,9226;  nach  Elsässer  ^,=0,9376  und  Fi  =  F^ (1+0,0,131  ^ 
+  Q,%19 fi  +  Qfij^Q fi)\  hieraus  d««/^  =  0,913.  Meine  eigene 
Bestimmung  gab  0,916. 

M    249,5  252   250   250,5  251   251,5   w.^^,  250,7  für  260 
T     129,8  181,1  180,8  129,4  131,3  180,7   ""^*  130,4    129,7. 

Isopropylbromid. 

200  g  von  Eahlbaum  mit  Ealilauge  und  Wasser  ge- 
waschen und  über  Chlorcalcium  getrocknet.  Schon  bei  der 
ersten  Destillation  wurde  Vs  zwischen  59,7 — 59,9®  und  mehr 
als  ^/3  zwischen  59,9 — 60,0^  bei  762  mm  siedend  erhalten. 
Nach  Brühl  ist  rf«/^  =  1,310  und  1,300;  nach  Perkin  rf"/i» 
=  1,8198,  d«/„  =  1,3052;  hieraus  d««/,  =  1,3097;  nach  Zan- 
der di»/i.  =  lj3190  und  Vt  =  F^Cl  +  0,02125/  +  0,0^189/« 
+  0,0^64  <8);  hieraus  d"/^  =  1,3068.    Benutzt  1,307. 

M    250,5  251,5  254   252   252,5  251,5   w...  ,  252,0  für  250 
T     170,8  172,1  175,6  172,1  173,0  171,8  ^^^^   172,6    170,0. 
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Isobutylchlorid. 

Durch  Behandeln  von  Isobutylalkohol  mit  Chlorwasser- 
stoff im  Ueberschuss  dargestellt  Darob  Zusatz  von  Wasser 
wurde  das  Isobutylchlorid  ausgeschieden,  während  das  gleich- 
zeitig gebildete  tertiäre  Chlorid  in  Trimethylcarbinol  um- 
gewandelt wurde.  ^)  Das  Chlorid  wurde  gewaschen,  getrocknet 
und  fractionirt  Eine  bedeutende  Fraction  wurde  bei  69,0  bis 
69,1^  und  eine  kleinere  bei  69,1 — 69,3^  unter  757  mm  gesam- 
melt Nach  Perkin  ist  d»/j,  ==  0,8836  und  ^w/„  =  0,8739; 
hieraus  </««/^=.  0,8773;  nach  Pierre  und  Puchot  do  =  0,8953 
und  di7.8/27^  =3  0,8651 ;  hieraus  d"/^  =  0,8715;  nach  Linne- 
mann  rf»/j,=  0,8798;  hieraus  rf«o/^=  0,8735.   Benutzt  0,874. 

U    251   251   250   250   251,5   w...  ,  250,7  für  250 
T     159,0  159,8  157,4  157,1  159,9   ^"^'  158,5    157,7. 

Isovaleriansäure. 

200g  von  Kahlbaum  wurden  über  Phosphorsäureanhydrid 
getrocknet  und  destillirt  Nach  lange  wiederholtem  Eractio- 
niren  wurde  ungefähr  V4  bei  173— 174^  und  V3  bei  174—175« 
unter  760  mm  siedend  erhalten.  Nach  Landolt  ist  «{>%, 
=  0,931—0,938;  hieraus  i/>o/^  =  0,930 ;  nach  Erlenmeyer 
rfto/^^=0,931;  hieraus  d«o/^= 0,929;  nach  Perkin  rf»/j,= 0,9336, 
^*/f»  =  0,9261;  hieraus  rf«o/^  =  0,930.     Benutzt  0,930. 

M    251,5  250   251,5  251   250   252    j^....   251,0  fär  250 
T     150,4  150,6  150,2  151,6  150,5  152,8  °^^^^   151,0    149,8. 

Heptylalkohol. 

Aus  Oenanthol  durch  Behandlung  mit  Essigsäure  und 
Natriumamalgam  dargestellt.  Das  Product  wurde  mit  Kali 
gekocht  und  über  geglühter  Pottasche  getrocknet.^)  Nach 
Destillation  in  Vacuum  und  Rectification  unter  gewöhnlichem 
Druck  wurde  ungefähr  Va  zwischen  174,2 — 176,2®  herausfrac- 
tionirt  Nach  Perkin  ist  rf»Vi5  =  0,8308 ,  ^"/^,  =  0,8252; 
hieraus  rf««/^  =  0,8266 ;  nach  Zander  /f^  =  0,8342  und  Vt 
=:  Ko  (^  +  0,0,83 1  +  0,0^25  fi  +  0,0^11  fi)\  hieraus  /f«o/^= 0,8204. 
Benutzt  0,824. 

M    249       252       250,5    252       249,5      w.^  ,  250,6  für  250 
T     162,5     164,6    163,5     164,3     162,5      ^^^^  163,5  162,7. 

1)  Freund,  Joarn.  f.  prakt.  Chem.  12.  p.  25.  1875. 

2)  Jourdan,  Annal.  Chem.  Phann.  200«  p.  102.  1879. 
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Kohlenstoffdichlorid. 

200  g  von  Kahlbaum  wurden  über  Chlorcalcium  ge- 
trocknet und  rectificirt.  Ungefähr  die  Hälfte  wurde  bei 
120,7  —  121^  unter  756  mm  gesammelt.  Nach  Brühl  ist 
rffo/^  =  1,619;  nach  Regnault  rfao/^^  =  1,619;  hieraus  d"/^ 
SS  1,615;  nach  G-Ünther  ist  fifi^^  =  1,612.  Meine  eigene 
Bestimmung  gab  rf^/^  =  1,623. 

M    251,5  250   250   250   251    ^^^..   250.5  für  250 
T     197,7  195,5  194,2  194,1  196,9   ^^^^  195,7    194,9. 

Aethylenchlorid. 

Aus  Aethylen  und  Chlorgas,  das  in  Antimonpentachlorid 
hineingeleitet  wurde,  dargestellt.  Der  unter  100^  überdestil- 
lirende  Theil  wurde  gewaschen,  über  Chlorcalcium  und  Kalk 
getrocknet  und  rectificirt.  Der  grösste  Theil  destillirte  zwi- 
schen 83,5— 83,8<^  bei  758  mm.  Nach  Brühl  ist  (/to;^= 1,2521; 
nach  Perkin  d»/j,  =  1,2599  und  dw/„  =«  1,2480;  hieraus  rf*o/^ 
=a  1,2520;  nach  Haagen  d^^j^^  =  1,256;  hieraus  d^^j^^  1,254; 
nach  Brown  rf«o/^^= 1,251;  hieraus  rf«o/^= 1,249.  Benutzt  1,252. 

M    250,5    250,5    250,5    250,5    250,0      w.^  ,  250,4  fÖr  250 
T     187,0    186,0     185,6     186,2     184,9      ""^*  185,9  185,8. 

Aethylenbromid. 

Aus  Aethylengas  und  Brom  dargestellt.  Das  Product 
wurde  in  gewöhnlicher  Weise  gewaschen,  getrocknet  und 
wiederholt  rectificirt  Eine  bedeutende  Fraction  wurde  bei 
131,2  — 131,3^  unter  758  mm  siedend  erhalten.  Nach  An- 
schütz  ist  rf«o/^:=  2,1785;  nach  Perkin  rf"/»  =  2,189  und 
rf"/„=2,172;  hieraus  d«o/^= 2, 177;  nach  Haagen  rf«o/^o=2,183; 
hieraus  ^««/^  =  2,179.    Benutzt  2,178. 

M    252   248,5  250,5  250   251    w.^^,  250,4  für  ^550 
T     224,1  221,0  228,1  221,8  222,6   ^"®*  222,5    221,8. 

Kohlenstofftetra  Chlorid. 

Vom  chemischen  Laboratorium  hier  erhielt  ich  ungefähr 
150  g,  die  in  gewöhnlicher  Weise  getrocknet  und  rectificirt 
wurden.  Der  zwischen  76,6 — 76,8^  bei  758  mm  siedende  Theil 
wurde  benutzt.  Nach  Haagen  ist  i/«»/,^  =3  1,595 ;  hieraus 
rf«t/^=l,592.  Nach  Perkin  di»/„«l,6050  und  rf»6/i6=»l>6887; 
hieraus  rf««/^  =  1,594.    Benutzt  1,593. 
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M    250       249,5    251       250       250,5      w.^^,  250,2  für  250 
T     169,2     168,8     170,6     169,2     170,8       ^*"^*  169,6  169,8. 

Schwefelkohlenstoff. 

Eine  grössere  Quantität,  die  ich  vom  chemischen  Labora- 
torium erhielt,  wurde  mit  übermangansaurem  Kali  geschüt- 
telt und  damit  einen  Tag  über  hingestellt  Nachher  wurde 
decantirt,  mit  Quecksilber  geschüttelt,  wieder  decantirt  und 
mit  Quecksilbersulfat  geschüttelt.  Endlich  wurde  das  Präparat 
getrocknet  und  desillirt^)  Nach  Haagen  ist  c{>%  =  1,2636; 
nach  Thorpe  rf^«  1,2922  und  nach  Winkler  rfi«'öe/4  =  1,2646; 
aus  diesen  beiden  erhält  man  cf>o/^=  1,2601.    Benutzt  1,262. 

U    252   249   250,5  250,5  249,5  250,5  m..^.^,  250,2  für  250 
T    176,7  174,6  174,8  175,9  176,1  175,6  "*"^*  175,6    175,3. 

Amylnitrat. 

300g  von  Eahlbaum  wurden  mit  Kalilauge  und  Wasser 
gewaschen,  über  Chlorcalcium  getrocknet  und  fractionirt. 
üngef&hr  ^/^  wurde  bei  147 — 147,5^  und  eine  gleiche  Menge 
bei  147,6—148^  unter  758  mm  siedend  erhalten.  Nach  Ka- 
nonnikoff  ist  (2^^/4=1,008;  nach  Chapman  und  Smith 
^^.8/7  8=1,000:  nach  Hoffmann  ist  rfio/,o  =  1,006.  Meine 
eigene  Bestimmung  gab  cf^o^^  =  0,999. 

M    249   251   250,5  248   252,5  .  250   w...  ,  250,2  für  250 
T     152,5  154,6  152,9  152,2  166,4  153,5  ^*^^^  153,7    153,5. 

Amylnitrit. 

500  g  von  Kahlbaum  wurden  wie  das  vorhergehende 
gewaschen  und  getrocknet.  Schon  bei  der  ersten  Destilla- 
tion gingen  mehr  als  'Z,  bei  97,4 — 97,5^  unter  755  mm  über, 
lieber  das  specifische  Gewicht  habe  ich  keine  brauchbare 
Angabe  gefunden.   Meine  eigene  Bestimmung  gab  d^^j^  =  0,879. 

M    249       251       250,5    248,5    252       251,5    w.^  ,  250,4  fttr  250 
T     132,9     133,6     134,1     132,4     185,1     134,3    ""^*  188,7  188,8. 

Aethylidenchlorid. 
200  g  von  Kahlbaum   wurden   über  Kalk  getrocknet. 
Schon   bei  der  ersten  Destillation  wurde  V«  ^^^  ^'^fi — 57,8^ 
und  */4  bei  57,8— 58,0<^  unter  764mm  gesammelt  Nach  Brühl 

1)  Obach,  Journ.  f.  prakt  Chemie  2tt.  p.  82.  1882. 
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ist  d"/,«l,1743;  nachPerkin  rf"/,,  =  l,1845  und  c/«*/„  =  l,1712; 
hieraus  rf«o/^  =  1,1748.     Benutzt  1,174. 

M    252   249,5  250   249.5  251   w.^^,  250,4  für  250 
T     175,2  172,8  173,0  173,2  174,0  ^^^*  173,6    173,0. 

Aethyläther. 

Vom  chemischen  Laboratorium  erhielt  ich  eine  grössere 
Portion,  die  über  Chlorcalcium  und  metallischem  Natrium 
getrocknet  war.  Ein  kleiner  Theil  destillirte  zwischen  35,1 
bis  85,3^,  das  übrige  constant  bei  35,3^  unter  757  mm.  Nach 
Perkin  ist  rf»/jj  =  0,7201  und  rfw/ts  =  0,7099;  hieraus  rf«o/, 
=  0,7185;  nachHaagen  d^'^'Vi7.s=0,7185;  hieraus  d*o/,=0,7148. 
Benutzt  0,717. 

M    249   250   250   250   252   250   w...  ,  250,2  für  250 
T     140,4  140,6  141,2  .141,1  144,0  141,0  ^"^®*  141,4    141,2. 

Brombenzol. 

Vom  chemischen  Laboratorium  erhielt  ich  ungefähr  1  kg 
trockenes  Brombenzol,  das  mit  Quecksilber  geschüttelt  und 
destillirt  wurde.  Fast  die  ganze  Menge  siedete  bei  154  — 154,1 '^ 
unter  748  mm.  Nach  Brühl  ist  d««/^  =  1,4914;  nach  We^er 
^0  =  1,5203  und  Vt  =  F^ (1  +  0,0^  834/  +  0,0e91  fi);  hieraus 
r/«o/^  =  1,495.     Benutzt  1,493. 

M    250       249,5    250,5    250,5    250,5    249,5    w...  ,  250,1  für  250 
T     182,5     182,6     183,4     182,3     184,4     182,3     ^"^'  182,9  182,7. 

Isobutylbromid. 

Von  Hrn.  Professor  Hjortdahl  erhielt  ich  ungefähr 
500  g,  die  in  gewöhnlicher  Weise  gewaschen,  getrocknet  und 
rectificirt  wurden.  Bei  der  Destillation  ging  ungefähr  7$  ^^^ 
91,4—91,5®  und  V4  constant  bei  91ß^  unter  758  mm  über. 
Nach  Perkin  ist  rf»/,,  =  1.2722,  rf«*/„=:  1,2598;  hieraus  rfw/^ 
=  1,264.    Meine  eigene  Bestimmung  gab  (/«o/^  =  1,264. 

M    251   250,5  250,5  251   251   250   wj..^,  250,7  für  250 
T    179,1  178,9  177,1  178,1  179,5  178,1  ""^*  178,5    177,5. 

Die  im  Vorhergehenden  angeführten  Siedepunkte  waren 
nicht  mit  einer  solchen  Sorgfalt  bestimmt,  wie  sie  für  wirk- 
liche Siedepunktsbestimmungen  erforderlich  wäre,  sie  dienen 
uns    nur    als    Kennzeichen    der    Reinheit    des    Präparates. 
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Diu  Bpecifischen  Gewichte  sind  mit  einem  SpreageTschen 
Pyknometer  von  3,5  cm  Inbalt  bestimmt. 

In  der  folgenden  Tabelle  habe  ich  die  gefundenen  Werthe 
zosammeDgestellt,  wobei  der  Volumenmagnetismus  des  Wassers 
gleich  10  gesetzt  ist.  Aetbylalkohol,  Propylalkohol  und  Iso- 
bntylalkobol  sind  sowohl  in  der  älteren  als  in  der  neueren 
VersDchsreihe  bestimmt  worden;  die  in  der  Tabelle  angelUbr- 
ten  Werthe  sind  die  Mittel  aus  beiden  Bestimmungen.  Aach 
far  Methylalkohol  liegen  Bestimmungen  aus  beiden  Reihen 
YOr;  der  ältere  Werth  ist  aber  wegen  der  Unreinheit  des 
damals  verwendeten  Materials  verworfen.  M  bedeutet  den 
Volum enmagnetismus,  s  das  Bpecifische  Gewicht,  m  den  speci- 
fischen  Magnetismus,  p  das  Molecularge wicht,  f*  den  Mole* 
CDlarmagnetismns;  die  zwei  letzten  Columnen  enthalten  n  be- 
rechnet und  die  Differenz  J  zwischen  den  beobachteten  und 
berechneten  Werthen.  Da  alle  Substanzen  sich  diamagne- 
tisch erwiesen,  habe  ich  das  für  diamagnetische  Körper  ge- 
wöhnlich verwendete  negative  Vorzeichen  weggelassen. 

Name  Formel    ;    JU  ,    *    ,    i»       p    '  u    'über.  J 


Wasser     JJ,0 

Methylalkohol CH.O 

acthylalkoliol aH„0 

Propylalkohol      OaH,0 

laopropylalkohol    .....  CjH.O 

Isohnrylalkohol C,B,„0 

Amylalkohol    C,H,-0 

Heptylalkobol C,H,.0 

Acetaldehyd C.H.O 

Propionaldehyd C,H,0 

Aceton C.H.O 

[sobutyratdehyd    ....  0,H,0 

Valcrsldehyd CiH,„0 

Methylheiylketon    .  .  .  C,H,,0 

Paraldi-hyd ^sH^O, 

AmeiseuKäurp CH.O, 

EciigsSore C,H,0, 

hvpiODSliure C,H,0, 

Batterstiorc C.H,0, 

kobultersäaro    C,H,q, 

IcovaleriansAnre     ....  C,Hi,0,    | 

Capronsfture     C,H|,0, 

Methylformiat     C.H.O, 

Aethylfonniat C^H-O, 

PropyUormiat C.H,0, 


10,00  0,998 

10,02    18 

180 

_ 

_ 

7,63  0,795    9,60    32 

307' 

310 

-  3 

8,11  l),7HHUl,2Mi  4S 

S,540,8Ol|l0,62    60 

«;n' 

637 

1) 

S,39  0,767  10,6t!    60 

+  3 

8.73;0,802!  10,89,   74 

806j 

S,85  0,811,10,92;  HU 

961, 

9ba 

fi,15,0,82^ 

5,4fiO,78i 

6,981  44 

307 

310 

-  3 

6,8I0,30T 

6,44!o,79C 

8,16   f>8 

473 

4'(8 

0 

7,05|0,79E 

(-36 

+   4 

7,41  0,79( 

9,27    86 

797 

-  2 

8.13  0,8H 

9,93  128 

127  !■ 

rw« 

-18 

9,01,0.995 

9,07,132 

1I98| 

- 

7,28  1,21t 

5,97    -16 

275 

275 

U 

7,65  1,051 

7,28    60 

437 1 

439 

7,94;0,e9£ 

ft,260,95t 

8,62    88 

758' 

765 

8,21  0,94Öl   8,65    f-Ö 

S,43'0,930    9,06  1U2 

924 

nx 

8,63'0,92B    9.32116 

KWI 

um 

-10 

7,12  0,972   7,38    60 

440 

•IH» 

■f-  1 

7,29,0,918    7,96    74 

589 

602 

-13 

7,83  0,893 

S,77    88 

772 

765 

Meth^iacetat  .... 
Aelhylacetut  .  ,  .  , 
Propylacetat  .... 
Isobütjlacetat  .... 

Amylat^etat 

AethjlvaleraC  .... 
Amylvalerat  .... 
Amylnitrat 

Amylnitrit 

Propylohlorid  .... 
laobutylcblorid  .  .  . 

AiDTlcklorid 

AethjlbTomid  .... 
Propylbromid  .... 
laopropylbromid  .  , 
IsoDutylbroinid  .  .  . 

Aniylbromid 

Mcthyljodid 

Aethyliodid 

Propvljodid 

Heäybulfid 

ABtbylBuMd 

PropylBuIfld 

I'  Aetbyläther 

Essigs  äureaahydrid  . 

MeKityloiprd 

Methylenjodid  .... 
Aelhylen  Chlorid  .  .  , 
A  e  tby  lide  ach  lorid 
Aelhyleubrotnid     .  . 


Formel 

I  C.H,0, 
C.H,Oj 

|C,H,jO, 
I  C,H,.0, 


iC, 


..0, 


Bromofiirm    

Chloral 

DichloThydrin 

KobleoBtöätfitTachlorid . 

EoblenstotTdichlorid  .  . 
Bchwefelkohlenstoff    .  . 

Allylbroniid 

Allykhloria 

Allylacelnt     

DiaUyl 

Bnimbensol  [. 


C.H„KO, 
C,H„NO, 
C.H,C1 
C,B,CI 

■C,H,,CI 

.  C,HsBr 
C,H,Br 
C,H,Br 
C,H,Br 
C,H„Br 

iCH^ 

I  C,HiJ 
C,H,J 

'  CCH|),S 
(C,U.),8 
(C.H,),S 
C.H,„0 

C,H,CL 
C,H,Br, 

ä,X" 

CHBr, 
C-HCLO 
C,H,C1,0 
CGI, 
C,C1. 
iCSj 
C,H,Br 
C,H,C1 
C.H,0, 
C.H,, 
C,H„ 
CsHsBr 


7,e8p,9S* 
7,78  0,900 
8,1410,887 
8,85'|0,870 
8,370,862 
8,29,0,803 
8,67j0,856 
8,63)0.399 
7,49  0,876 
8,930,890 
8,B7  0,874 
9,09  0,875 
10,03  1,484 
10,041,361 
9,561,307 
9,981,264 
9,97  1,203 
13,24  2,282 
12,02  1,932, 


MG  0,836  10,58 


7,94  0,717 

7,S9  1,072! 

7,420,857 
16,32  3,32 1| 
10,42  1,252 

S,73  1,174 
12,47  2,178 


7,17  102 
8,66  98 
4,911268 


U,8! 


1,933,  I 


.0,07  1, 

13,IS  2,8821 
9,62  l,512| 

11,82  1,362  j 
9,52  1,593! 

lO.se;  1,6231 
9,86  l,262l 
e,40!t,422! 
8,10  0.936 
7,4  4  [0,928 
Ö,6&,0,eS8 
7,8710,721 

10,28l  1,498 


4,5S  2! 


307 

I157i 

,36147,5!  989 

8,68129     

5,98:154 
6,75'I66    ,112B| 
7,81 1  76 
6,6l|l21 

8.66  76,i 
6,02100 

9.67  82 
10,91  112 

8,Sfl  157 


662     672  '  —  10 

802     816-14 
293'    773<  +  20 


1.    laomerien. 
Die  Zahlen  der  obigen  Tabelle,  insbesondere  die  Reihen 
m   und   p,  zeigen   augenscheinliche   Regelmäaaigkeiten.     Zu- 
nächst findet  man,  dass  die  isomeren  Alkohole,  z.  B.  Propyl- 
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alkohol  und  Isopropylalkohol,  denselben  Atommagnetismus 
(637  und  640)  besitzen.  Subtrahirt  man  ferner  den  Molecu- 
larmagnetismus  eines  jeden  Alkohols  von  dem  des  nächst 
höheren,  so  findet  man  stets  fast  genau  dieselbe  Zahl,  unab- 
hängig von  der  verschiedenen  Constitution  derselben.  Inner- 
halb der  Beobachtungsgrenzen  ist  danach  der  Molecular- 
magnetismus  (und  selbstverständlich  auch  der  spe- 
cifische  Magnetismus)  für  normalen,  primären, 
secundären  und  Isoalkohole  derselbe.  Einen  tertiären 
Alkohol  besass  ich  leider  nicht  in  hinlänglicher  Menge  und 
Beinheit 

Ganz  analoge  Besultate  findet  man  für  die  Aldehyde, 
Säuren  und  Ester.  Der  Unterschied  des  beobachteten  (490) 
and  berechneten  Werthes  (473)  für  Propylaldehyd  dürfte 
einem  Beobachtungsfehler  zuzuschreiben  sein.  Das  isomere 
Aceton  besitzt  genau  den  letzteren  Magnetismus  (473).  Auch 
die  Ketone  sind  mit  den  Aldehyden  gleichwerthig,  wie  z.  B. 
das  Methylhexylketon  zeigt.  Das  Verhalten  des  Paraldehyds 
werde  ich  später  besprechen. 

Unter  den  Säuren  findet  man  für: 

Batteraftnre  758,    Isobuttersäure  761 ,    Isovaleriausäure  924    (ber.  928). 

Auch  metamere  Körper  zeigen  denselben  Molecularmag- 
netismus;  so  gibt  die  Tabelle  für  Substanzen  von  der 
Formel: 

CsH^O,  Essigsäure       437  Methjlformiat    440 

CsH«0,  Propionsäure  591  Aethylformiat    589      Methylacetat  605 

C^HjO,  Buttersäure      758  Propylformiat    772      Aethylacetat  758 

OsH^o^s  Isovalerians.    924  Propylacetat      934 

C^HisO,  Gapronsäure  1081  Isobutylacetat  1113 

C7H14O,  Amylacetat    1263  Aethylvalerat    1249. 

Wenn  auch  an  einigen  Stellen  die  Uebereinstimmung 
nicht  so  vollkommen  ist,  wie  wünschenswerth  wäre,  so  ist 
das  nur  Beobachtungsfehlern  zuzuschreiben.  Als  endliches 
Resultat  kann  man  also  hinstellen: 

Innerhalb  der  bisher  beobachteten  Keihen  von 
Körpern  ist  der  Molecularmagnetismus  derselbe 
für  alle  isomeren  und  metameren  Körper. 

In  magnetischer  Beziehung  ist  es  also  ohne  jeden  Ein- 
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fluss,  ob  die  einzelnen  Atome  in  verschiedener  Weise  inner- 
halb der  Molecüle  gruppirt  sind.  Es  ist  die  empirische 
Formel,  die  procentische  Zusammensetzung,  die  den  Mole- 
cularmagnetismus  bestimmt,  ohne  Rücksicht  auf  die  Consti- 
tution. 

Dieser  Satz  gilt  für  den  Molecularmagnetismus  und  den 
specifischen  Magnetismus ;  für  den  Volumenmagnetismus  stellt 
sich  die  Sache  ein  wenig  anders.  Zwei  Körper,  die  den- 
selben specifischen  Magnetismus  haben,  haben  n&mlich  nicht 
denselben  Volumenmagnetismus,  wenn  sie  nicht  zugleich  das- 
selbe specifische  Gewicht  haben.  Das  ist  aber  nie  der  Fall. 
In  der  Regel  ist  das  specifische  Gewicht  bei  den  normalen 
und  primären  Verbindungen  grösser  als  bei  den  secundftren 
und  Isoverbindungen.  Nun  ist  aber  der  Volumenmagnetis- 
mus das  Product  aus  dem  specifischen  Magnetismus  und 
dem  specifischen  Gewichte,  woraus  folgt,  dass,  wenn  zwei 
Körper  denselben  specifischen  Magnetismus,  aber  verschie- 
denes specifisches  Gewicht  haben,  der  Körper  mit  dem  gröss^ 
ten  specifischen  Gewicht  auch  den  grössten  Volumenmagne- 
tismus hat.    Aus  der  Tabelle  findet  man: 

Ms  M       9 

Propylalkohol  8,54  0,804  Isopropylalkohol  8,39  0,787^ 

Buttersäure  8,26  0,959  Isobuttersäure  8,21  0,949, 

Propylbromid  10,04  1,361  Isopropylbromid  9,56  1,807. 

Propionaldehyd(ber.)    6,59  0,807  Aceton  6,44  0,790 

Aethyleuchlorid  10,42  1,252  Aethylidenchlorid  9,73  1,174.» 

Die  Säuren  haben  durchgehend  grösseres  specifisches 
Gewicht  und  folglich  grösseren  Volumenmagnetismus  als  die 
Ester  von  gleicher  Zusammensetzung.    So  ergab  sich: 


M 

s 

M 

s 

Essigsäure 

7,65 

1,050 

Methylformiat 

7,12 

0,972, 

Propionsäure 

7,94 

0,995 

Aethylformiat 

7,29 

0,916, 

Methylacetat 

7,63 

0,943. 

Buttersäure 

8,26 

0,959 

Propylformiat 

7,83 

0,893. 

Aethylacetat 

7,76 

0,900. 

Isovaleriansäure 

8,43 

0,930 

Propylacetat 

8,14 

0,887. 

Capronsäure 

8,62 

0,925 

Isobutylacetat 

8,35 

0,870. 

Die  isomeren  und  metameren  Körper  haben  also  zwar 
denselben  Molecularmagnetismus  und  die  Bestimmung  dieser 
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G-rösse  gibt  uns  kein  Mittel  in  die  Hände,  um  sie  Yonein- 
ander  zu  unterscheiden;  ein  solches  Mittel  bietet  aber  der 
Yohimenmagnetismus. 

2.    Die  Gruppe  CH^. 

Die  Einführung  von  CH,  in  die  Formel  eines  Körpers 
bringt  einen  entsprechenden  Zuwachs  des  Molecularmagnetis- 
mus  hervor.  Die  Grösse  dieses  Incrementes  ist,  wie  man  aus 
der  folgenden  Tabelle  ersehen  kann,  für  alle  untersuchten  Reihen 
dasselbe,  und  zwar  gilt  dies  unverändert,  wenn  die  Glieder 
in  der  Reihe  hoch  oder  niedrig  stehen.  Hierbei  erstrecken 
sich  meine  Untersuchungen  in  der  Reihe  der  Säuren  und 
Eister  bis  zum  zehnten  Glied.  Inwieweit  diese  Unveränder- 
lichkeit  auch  für  die  sehr  hoch  liegenden  Glieder  bestehen 
wird  9  darüber  kann  man  natürlich  im  voraus  nichts  bestimm- 
tes aussagen.  Die  später  zu  besprechenden  Resultate  aus 
den  mit  Haloidverbindungen  angestellten  Messungen  deuten 
als  eine  Möglichkeit  darauf  hin,  dass  der  Werth  von  CH^ 
mit  wachsender  Anzahl  kleiner  werden  könnte.  Betrachten 
wir  zuerst  die  Alkohole,  so  erhalten  wir  aus  ihnen  die  fol- 
genden Werthe  für  CHa: 

Heptvlalkohol       1288    a^^^A  Propylalkohol     I  ^oa        167 

AmylfiJkohol  961    ^^.V**  IsopropylalkoholP^^        ,^^ 

Isobutylalkohol      806       ^^^  Aeöijtikohol        473        It. 


Methylalkohol        307 


166 


Aus  den  Säuren  ergibt  sich: 


Capronsäure         1081         .^^  p..^^;..«  a.,..^  r.qi         16^ 

I«,Wriam,äure    924        «^  EXZre  437        1^4 

ButtersÄure  l,««        164  |SS^äure        2?5 


162 


Isobattcrsfture      | 

In  der  gleichen  Weise  erhält  man  aus  den 

Aldehyden  CH«  =  157,  167,  166; 

Estern  CH,  =  162,  143,     177,     171,     168,     157; 

Chloriden  CH,,  =  168,  151; 

Bromiden  CH,  =  169,  178,     157; 

Jodiden  CH,  =  166,  147; 

Sulfiden  CH^  =  164,  159; 

Propylenbromid  -  Aethylenbromid  CH,  =  159. 

Der  kleinste  Werth  ist  148,  der  grösste  178.   Der  Unter- 
schied zwischen  diesen  Zahlen  ist  nicht  unbedeutend;  doch 

Asa.  <L  Phjt.  Q.  Clim.  N.  F.  XXXIV.  14 
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ist  er  nicht  grösser,  als  nach  den  unvermeidlichen  Beob- 
achtungsfehlern zu  erwarten  ist^  um  so  mehr,  als  der  Werth 
für  CH2  meist  eine  kleine  Grösse  ist,  die  als  Differenz  zweier 
relativ  grosser  Werthe  sich  ergibt.  Berechnet  man  aus  den 
einzelnen  Reihen  den  Werth  mittelst  der  Methode  der  klein- 
sten Quadrate,  so  erhält  man  als  wahrscheinlichste  Werthe 
folgende  Zahlen,  deren  Uebereinstimmung  wohl  als  eine  be- 
friedigende bezeichnet  werden  kann. 

Alkohole     Aldehyde      Säaren,  Ester     Chloride     Bromide     Jodide 
163,1  163,7  163,5  159,1  169,4  156,4 

Sulfide  Propylenbromid-Aethjlcnbromid 

161,5  159. 

Die  ersten  drei  Werthe,  die  aus  längeren  Reihen  berech- 
net sind,  sind  fast  identisch.  Die  folgenden  sind  aber  alle 
aus  sehr  kurzen  Reihen  berechnet  und  stimmen  deshalb  nicht 
so  gut  Ihr  Mittel  161  weicht  aber  von  den  ersten  sehr 
wenig  ab.  Es  ist  wohl  deshalb  vollkommen  berechtigt,  hieraus 
zu  schliessen,  dass,  soweit  man  aus  den  vorliegenden  Beob- 
achtungen ersehen  kann,  der  magnetische  Werth  von  CH, 
constant  ist  Damit  soll  nicht  ausgeschlossen  sein,  dass 
derselbe  sich  nicht  ein  wenig  mit  der  Natur  der  übrigen 
Bestandtheile  der  Verbindung,  bez.  der  Anzahl  der  CH^- 
Gfruppen  ändern  könnte. 

Nimmt  man  aus  den  obigen  Zahlen  das  Mittel,  indem 
man  jeder  Zahl  einen  Werth  beilegt,  der  der  Anzahl  Beob- 
achtungen, aus  denen  sie  berechnet  ist,  entspricht,  so  erhält 
man  als  endliches  Resultat: 

CH^  =  163,2. 

3.    Der   Atommagnetismus   des   Sauerstoffes; 

doppelte    Bindung. 

Im  weiteren  liegt  die  Frage  nahe:  Haben  auch  die 
einzelnen  Elemente  constante  magnetische  Werthe,  und  lassen 
sich  diese  Werthe,  die  ich  im  Folgenden  als  die  Atommag- 
netismen bezeichnen  werde,  aus  den  Beobachtungen  berech- 
nen? Oder,  hat  die  Art  der  Bindung  einen  Einfluss  auf 
denselben? 

Ich  werde  dies  mit  einigen  Beispielen  erläutern.  Das 
Moleculargewicht  des  Paraldehyds  ist  das  Dreifache  von  dem 
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des  Acetaldehyds.  Hätten  in  diesen  zwei  Verbindungen 
die  entsprechenden  Elemente  denselben  Werth,  so  müsste 
auch  der  Paraldehyd  den  dreifachen  Molecularmagnetismus 
Ton  dem  des  gewöhnlichen  Aldehyds  besitzen.  Dies  ist  aber 
nicht  der  Fall.  Für  Aldehyd  ist  gefunden  ii  » 307 ;  das 
Dreifache  hiervon  ist  921;  ftlr  Paraldehyd  gilt  aber  1198. 

Wenn  man  von  Methylalkohol  das  CH^  wegnimmt,  so 
bleibt  HgO  zurück.    Nun  ist  für: 

CH4O  -  CH,  =  H,0 

|u  =  307     -  168  =   144. 

Für  Wasser  ist  aber  direct  180  gefunden.  Entweder 
muss  also  das  erste  CH,  der  Alkoholformel  einen  anderen 
Werth  haben  als  alle  folgenden,  oder,  was  wohl  wahrschein- 
licher ist,  der  Werth  von  H  oder  O  oder  von  beiden  ist  ein 
anderer  in  Kohlenstoffverbindungen  als  im  Wasser. 

Wenn  man  einen  Alkohol  von  dem  nächst  höheren  Al- 
dehyd subtrahirt,  erhält  man  für  Kohlenstoff  ungefähr  den 
Werth  Null;  z.  B.: 

Valeraldehyd  CjHioO  —  799,     Isobutylalkohol  C^H^oO  -  800,     C  =  -  1. 

Danach  sollte  der  Molecularmagnetismus  von  dem  Koh- 
lenstoffgehalt unabhängig  sein.  Nun  unterscheidet  sich  das 
Methylhexylketon  CgHi^O  von  den  beiden  vorigen  nur  um  C; 
es  hat  aber  nicht  denselben  Molecularmagnetismus,  sondern 
derselbe  ist  gleich  848.  Demnach  ist  der  Atommagnetismus 
in  den  verschiedenen  Verbindungen  veränderlich. 

Wenn  nun  auch  die  vorliegenden  Beobachtungen  noch 
nicht  genügen,  um  die  Atommagnetismen  für  einzelne  Ele- 
mente zu  berechnen,  so  kann  dies  doch  unter  gewissen  Vor- 
aussetzungen geschehen. 

Halten  wir  uns  zuerst  an  die  Verbinäungen,  die  nur  C, 
0  und  H  enthalten,  also  1)  die  Alkohole,  2)  die  Aldehyde 
und  3)  die  Säuren  und  Ester.  Aus  den  Beobachtungen  kennen 
wir  den  Molecularmagnetismus  für  jede  dieser  Gruppen  und 
dazu  noch  den  Werth  von  CHa.  Wir  haben  also  vier  Glei- 
chungen und  können  vier  unbekannte  Grössen  bestimmen. 
Machen  wir  jetzt  die  Voraussetzung,  dass  in  diesen  Verbin- 
dungen alle  C  und  H  gleichwerthig  sind,  dass  aber  das  einfach 
gebundene  Sauerstoffatom  O'  von  dem  zweifach  gebundenen 
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O"  yerschieden  ist,  so  können  die  Alkohole  nach  dem  Schema 
n(CHj)flO',  die  Aldehyde  n{CH,)0"  und  die  Säuren  und 
Ester  n(0H2)0'0"  geschrieben  werden.  Dann  kann  man  aus 
den  Aldehyden  durch  Subtraction  der  betreffenden  Anzahl 
CHg  den  Werth  von  0"  direct  bestimmen.  In  dieser  Weise 
findet  man: 

Aldehyd.  Aceton. 

CH^O"  -  C4H4  =  0 '  CjHeO"  -  C,He  =  0" 

307      -    326  =  -19  473      -   490   =  -17 

Isobutyraldehyd.  Valeraldehyd. 

640     -  653    =  -13  797      -   816   =  -21. 

Bei  der  früher  erwähnten  Berechnung  von  CH^  erh&It 
man  gleichzeitig  als  den  wahrscheinlichsten  Werth: 

O"  =  -  17.0. 

Das  Zeichen  —  gibt  an,  dass  der  doppelt  gebundene  Sauer« 
Stoff  paramagnetisch  ist. 

In  ganz  ähnlicher  Weise  findet  man  aus  den  Säuren  und 
Estern  den  Gesammtwerth  von  O'O";  z.B.: 

Ameisensäure.  EssigBäure. 

CH,0  0"-  CHs  =  00"  C,H,0  0  -  C^H^  =  00" 

275      —  163  =  112  437      *  -  326   =   lll 

Propionsäure. 
C,HeO'0'-C3H.=  0'0" 

591        —   490   =   101     u.  8.  w. 

Als  wahrscheinlicher  Werth  ergibt  sich: 

0'0"=  112.0, 
früher  haben  wir:  •  O"  =  ^17,0, 
also:  O'  =  129,0." 

Der  Unterschied  in  dem  Atommagnetismus  des  einfach 
und  doppelt  gebundenen  Sauerstoffes  ist  ziemlich  gross,  und 
was  am  meisten  auffällt,  ist,  dass  O'  diamagnetisch,  während 
das  freie  0  stark  paramagnetisch  ist.  Diesen  grossen  Unter- 
schied könnte  man  benutzen,  um  die  Bindungsweise  des 
Sauerstoffes  in  Körpern,  in  denen  sie  noch  nicht  bekannt 
ist,  zu  bestimmen  —  immer  unter  der  Voraussetzung,  dass 
die  hier  gefundenen  Werthe  für  den  betreffenden  Körper 
Gültigkeit  haben.     Es   ist  in   dieser  Beziehung   interessant, 
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den  Paraldehyd  zu  nntersuchen.  Nach  KekuU  und  Zincke 
soll  seine  Constitution  die  folgende  sein: 

CH.-Cfl-O-CH-CHg 

I 

Cfl, 
Die  doppelte  Bindung  des  Sauerstoffes  im  gewöhnlichen 
Aldehyd  ist  also  yersch wunden  und  durch  drei  einfache  Bin- 
dungen ersetzt.  Es  lässt  sich  indess  noch  eine  zweite  Formel 
mit  zwei  einfachen  und  einer  doppelten  Bindung  construiren. 
Welche  von  diesen  Formeln  man  auch  wählen  mag,  keines- 
falls kann  der  Molecularmagnetismus  des  Paraldehyds  das 
Dreifache  von  dem  des  gewöhnlichen  Aldehyds  werden,  was 
ja  auch  mit  meinen  Messungen  stimmt  Um  zwischen  den 
möglichen  Formeln  zu  entscheiden,  wollen  wir  den  Molecular- 
magnetismus des  Paraldehyds  unter  beiden  Annahmen  berech- 
nen.   Mit  drei  einfachen  Bindungen  ergibt  sich: 

CeHj,+  30'=:C.Hj,0,' 

979    +  387  =     1366. 

Mit  zwei  einfachen  und  einer  doppelten  Bindung: 

CeHi,  +  20  +0   =C,HA'0' 
979    +  258  -  17  =      1220. 

Der  gefundene  Werth  ist  1198,  was  ganz,  gut  mit 
der  letzten  Zahl,  mit  der  ersten  gar  nicht  stimmt.  Es 
scheint  also  aus  meinen  Versuchen  hervorzugehen,  dass  die 
jetzt  allgemein  angenommene  Eekule'sche  Formel  nicht  die 
richtige  sei.  Es  ist  interessant,  dieses  Resultat  mit  dem  zu 
vergleichen,  zu  welchem  Hr.  Brühl  bei  seinen  optischen 
Untersuchungen  gekommen  ist.  Er  berechnet  ebenfalls  die 
Atomrefractionen  der  Elemente  C,  H,  O'  und  O''  und  hat  da- 
bei denselben  Weg  eingeschlagen  und  ähnliche  Gesetze  für  die 
Alkohole,  Aldheyde,  Säuren  und  Ester  gefunden,  wie  ich 
für  die  Atommagnetismen.  Auch  er  findet,  dass  O''  von 
0'  verschieden  ist.  Aus  seinen  Werthen  geht  aber  hervor, 
dass  die  Eekul6'8che  Formel  für  Paraldehyd  richtig  ist.  In- 
dess kann  man  nicht  sicher  sein,  dass  die  berechneten  Werthe 
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für  O'  und  0"  für  Paraldehyd  gültig  sind,  in  welchem  nach 
Eekule  ringförmige  Bindung  mit  drei  gleichartigen  Sauer- 
stofifatomen  vorkommt. 

4.  Der  Atommagnetismus  des  Kohlenstoffs  und  Wasserstoffs. 

Mit  Hülfe  der  Alkohole  kann  man  jetzt  den  Atommagne- 
tismus des  0  und  des  H  berechnen.    So  gibt: 

Methylalkohol.  Aethylalkohol. 

CH4O'  -  CH,  +  0'  =  H,  CjHeO'  -  2(CH,)  +  0'  =  H, 

307     -       292        =  15  478     —        455  =  18 

Propjlalkohol. 
CsHgO'  -  3(CH,)  +  0'  =  H, 
687      -        619  =  18 

In  der  erwähnten  Art  erhält  man  als  wahrscheinlichsten 
Werth:  H      =     9,0 

früher  ist  gefunden:   CH2  =  163,2, 

hieraus:   C       =  14692. 
Dieser  Werth  gilt  für  den  einfach  gebundenen  Kohlenstoffe. 

5.   Der  Atommagnetismus  der  Halogene  und  des  Schwefels. 

Chlor.    Ich  fange  mit  den  Verbindungen  an,   die  nur 
ein  Atom  Ol  enthalten: 

Propylchlorid.  Isobutylchlorid. 

C,H,C1  -  CgH,  «  Cl  C.HeCl  -  C,H»  =  Cl 

788     -    499    s  289  989     —   663    s  276 

Amylchlorid. 
CsHjjCl  —  C5H11  =  Cl 
1107     -    826    =  281 

Mittel     Cl  =  282. 

Verbindungen  mit  2C1: 

Aethylenchlorid.  Aethylidenchlorid. 

CjH.Cl,  -  C,H^  =  Cl,  CjH^Cl,  -  C,H^  «  Cl, 

824     -    326    -  498  821      -    326   =  495 

Dichlorhydrin. 
CsHeCljO'  -  CsHeO'  =  Cl, 
1120       —     619     =  501 

Mittel     CI2  =  498  sr  2  X  248. 

Verbindungen  mit  8C1: 

Chloroform.  Chloral. 

CHClj  -  CH  =  Cl,  C,HC1,0"  -  C,HO"  =  Cl, 

807     —  154  =  653  939        -     282      =  657 

Mittel      OL  =  666  =  3  X  218. 


Moffneiismuit  organischer  Körper,  215 

Verbindangen  mit  4CI: 

Tetrachlorkohlenstoff. 
CCl,  -    C    =  Cl, 
921    -  145  =  774 

also:  01^  =  776  =  4  X  104. 

Hieraus  geht  also  hervor,  dass  der  Atommagnetismus 
des  Cl  mit  wachsender  Anzahl  der  Atome  sich  bedeutend  ver» 
mindert.   Eine  Zusammenstellung  der  gefundenen  Werthe  gibt: 

Cl  =  282 ,  Cl    =  249 ,  Cl     =:  218 ,  Cl      ^  194. 

*  I  ft  1  III  I  Uli 

Aus  der  ziemlich  guten  Uebereinstimmung  der  einzelnen 
Beobachtungen  darf  man  nicht  auf  eine  entsprechende  Ge- 
nauigkeit der  oben  angeführten  Zahlen  schliessen.  Denn 
erstens  ist  die  Zahl  der  untersuchten  Körper  sehr  klein,  und 
die  Uebereinstimmung  kann  eine  Zufälligkeit  sein;  und  dem- 
nächst sind  die  Bestimmungen  in  sehr  indirecter  Weise  vor- 
genommen, indem  die  Bestimmungen  von  0%0",C'  und  H 
vorausgehen  müssen.  Diese  Bemerkung  gilt  in  demselben 
Grade  fQr  die  Brom-,  Jod-  und  Schwefelverbindungen. 

Brom.  Von  Bromverbindungen  mit  1  Atom  Brom  habe 
ich  Aethylbromid,  Propylbromid,  Isopropylbromid,  Isobutyl- 
bromid  und  Amylbromid,  mit  2  Br  Aethylenbromid  und 
Propylenbromid,  mit  3  Br  Bromoform  bestimmt.  Die  Beob- 
achtungen geben  folgende  Werthe: 

Bp  =  413 ,  Br    =  374 ,  Br    =  334. 

/  in  1  /// 

Jod.  Aus  Methyljod,  Aethyljodid,  Propyljodid  und  Pro- 
pylenjodid  ergibt  sich:   J  =  642, J^  =  677. 

Schwefel.  Die  untersuchten  Schwefelverbindungen  sind 
Methylsulfid,  Aethylsulfid,  Propylsulfid  und  Schwefelkohlen- 
stoff.   Diese  geben:   S^  =  284 ,  S^^  =  224. 

Bei  Schwefelkohlenstoff  ist  aber  zu  berücksichtigen,  dass 
der  Schwefel  mit  seinen  beiden  Verbindungseinheiten  an  das- 
selbe Eohlenstoffatom  gebunden  ist.  Für  Sauerstoff  habe 
ich  früher  gezeigt,  dass  eine  derartige  doppelte  Bindung  eine 
bedeutende  Verminderung  des  Diamagnetismus  hervorbringt. 
Was  die  Verminderung  im  Atommagnetismus  des  Schwefels 
bewirkt  hat,  ob  die  doppelte  Bindung  oder  das  Vorkommen 
von  zwei  Atomen  oder  beide  Umstände  in  Vereinigung  kann 
folglich  nicht  entschieden  werden. 
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6.    Doppelt  gebundener  Kohlenstoff. 

Es  ist  nach  dem  Vorhergehenden  zu  erwarten,  dass  die 
sogenannten  ungesättigten  Verbindungen,  in  welchem  die 
Kohlenstofifatome  mit  zwei  oder  mehreren  Verbindungsein- 
heiten aneinander  gebunden  sind,  einen  geringeren  Molecular- 
magnetismus  wie  die  gesättigten  zeigen  werden.  Dies  ist  in 
der  That  auch  der  Fall,  wie  die  folgenden  Berechnungen 
zeigen. 

AUylchlorid.  Allylbromid. 

CsH^Cl  -  CH5CI  «  2  C  CjHftBr  -  CH,Br  =  2  C 

662     -     412     =190  800     -     600     =  200 

AUvlacctat  Mesityloxyd. 

C,HeO,  -  C8H30,=  2C'  C,H,oO  -C,H,oO=  20" 

802     -    620     =  182  848     -     654     =  194 

Diallyl.  Caprylen. 

Ce^io  —  CjHio  =  4C"  ^8^16  ""■  M|H,e  =  20" 

798     -     880     =413=2x207.  1222     -    1015    =207. 

Als  Mittel  findet  man:      C"=  08, 

während  früher:  C  =  145,2    gefunden  ist 

Die  doppelte  Bindung  bringt  also  beim  Kohlenstoff  wie 
früher  beim  Sauerstoff  eine  Verminderung  des  Atommag- 
netismus hervor.  Wenn  wir  auch  wohl  annehmen  dürfen, 
dass  zwei  aneinander  gebundene  Kohlenstoffe  in  gleicher 
Weise  durch  die  Bindung  beeinflusst  werden,  und  so  der 
Atommagnetismus  eines  jeden  die  Hälfte  von  dem  beider 
zusammen  ist,  so  lässt  sich  dies  für  den  an  Kohlenstoff 
doppelt  gebundenen  Sauerstoff  nicht  behaupten.  Die  früher 
gefundene  Zahl  für  den  Atommagnetismus  derselben  +17  ist 
aber  unter  der  Voraussetzung  berechnet,  dass  das  betreffende 
Kohlenstoffatom  seinen  Werth  unverändert  beibehält,  was 
nicht  richtig  ist;  somit  ist  obiger  Werth  nicht  zuverlässig. 

Ein  von  den  übrigen  Körpern  ganz  abweichendes  Ver- 
halten zeigt  das  Kohlenstoffdichlorid.    Es  ist  gefunden: 

Kohlenßtoffdichlorid.      O^O^  -    OI4   =    20" 

1123    -   776    =    347. 

Leider  war  es  mir  nicht  möglich,  Körper  mit  dreifacher 
Kohlenstoffbindung  zu  untersuchen.  Dagegen  habe  ich  für 
Brombenzol  erhalten: 

Brombenzol.    OßH^Br  -  H^Br  =  60  ' 

lObl      -     455     =   625  =  6  X  104, 
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was  ungefähr  6  Proc.  höher  ist,  als  das  Mittel  der  früher 
gefundenen  Zahlen;  diese  Abweichung  hat  aber  keine  wesent- 
liche Bedeutung,  denn  unter  den  früher  gefundenen  Einzel- 
werthen  kommt  zweimal  103,5  vor;  und  jedenfalls  ist  der 
Unterschied  von  dem  einfach  gebundenen  Kohlenstofif,  145,  so 
gross,  dass  die  Bedeutung  der  gefundenen  Zahlen  nicht  zwei- 
felhaft sein  kann.  Darf  man  also  die  früher  gefundenen 
Werthe  auf  den  aromatischen  Körper  ausdehnen,  so  spricht 
meine  Beobachtung  entschieden  für  drei  doppelte  Bindungen 
im  BrombenzoL 

7.  Der  Atommagnetismus  des  Stickstoffes. 
Ich  habe  zwei  stickstoffhaltige  Körper,  das  Amylnitrit 
und  das  Amylnitrat  untersucht;  indess  kann  man  aus  den 
Resultaten  den  Atommagnetismus  noch  nicht  bestimmen. 
Schreiben  wir  die  Constitutionsformel  des  Amylnitrits  G^^^ 
—  O— NznOi  so  kann  der  Atommagnetismus  des  N  hieraus 
direct  berechnet  werden,  wenn  man  voraussetzt,  dass  der  an 
Stickstoff  gebundene  Sauerstoff  denselben  Werth  hat,  wie  der 
an  Kohlenstoff  und  Wasserstoff  gebundene.  Dies  ist  jeden- 
falls ftür  den  doppelt  gebundenen  Sauerstoff  ziemlich  zweifel- 
haft    Man  findet  dann: 

Amylnitrit.     C^HjjNO  0   -  CsHi^OO '  =  N 

1001  -        937         =  64. 

Will  man  in  derselben  Weise  den  Stickstoff  mit  Hülfe 
des  Nitrats  bestimmen,  so  tritt  die  Schwierigkeit  hinzu,  dass 
man  über  die  Constitution  der.  Salpetersäure  sehr  unsicher 
ist     Man  könnte  ihr  verschiedene  Formeln  beilegen: 

1)H-0-N£     ,        2)H-0-N<^i,         3)   H-O-O-N  — 0. 

Die  zwei  letzten  Formeln  stimmten  mit  der  Nitritformel 
darin  überein,  dass  der  Stickstoff  dreiwerthig  ist;  in  der 
ersten  ist  er  aber  fünfwerthig.  Durch  Einsetzen  der  bekann- 
ten Werthe  findet  man: 

V  m  in 

aus  1)  N  =  229,      aus  2)  N  =  -  63,      aus  3)  N  =  83. 

Von  den  ersten  dieser  Werthe  kann  nichts  gesagt  wer- 

V  III 

den,   da  N  sehr  wohl  von  N  verschieden   sein   kann.    Die 
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zweite  Zahl  steht  mit  der  aus  dem  Nitrit  gefundenen  in 
directem  Widerspruche.  Der  dritte  Werth  kann  möglicher 
Weise  brauchbar  sein.  Er  weicht  freilich  von  dem  aus  dem 
Nitrit  gefundenen  bedeutend  ab;  dies  ist  aber  leicht  erklär- 
lich, denn  beide  Zahlen  machen  nur  6 — 8  Proc.  von  den  bei 
den  Beobachtungen  gefundenen  Werthen  aus.  Nimmt  man 
das  Mittel  aus  beiden,  so  bekommt  man  folgende  gefundenen 
und  berechneten  Werthe: 

gef.        her.  gef.         her. 

CjHiiNOa      1001        1011,  CsHhNO,      1150        1140, 

die  um  1  Proc.  voneinander  abweichen.  Es  ist  also  eine 
Möglichkeit  vorhanden,  dass  dem  dreiwerthigen  Stickstoff 
ein  Atommagnetismus  von  ungefähr  74  zukommt,  und  dass 
die  Formel  der  Salpetersäure:  H— O— 0 — Ni=0  zu  schreiben 
wäre,  wenn  man  die  der  salpetrigen  Säure:  H~0  — Nz=0 
schreibt.  Der  Unterschied  beider  Formeln  ist  nur  ein  O^ 
und  der  Molecularmagnetismus  des  Nitrits  sollte  deshalb  um 
129  statt,  wie  gefunden,  um  149  kleiner  als  der  des  Nitrats 
sein.  Man  kann  selbstverständlich  drei  Formeln  für  die 
salpetrige  Säure  construiren,  die  den  drei  für  die  Salpeter- 
säure angegebenen  entsprechen  und  sich  nur  um  ein  O''  von 
ihnen  unterscheiden.  In  magnetischer  Beziehung  sind  alle 
drei  Formeln  vorläufig  gleich  gut,  führen  aber  zu  drei  ver- 
schiedenen Werthen  für  den  Stickstoff.  Kann  für  die  eine 
der  Säuren  eine  Formel  endgültig  festgestellt  werden,  so  kann 
von  den  bisher  gemachten  magnetischen  Messungen  der 
Schluss  gezogen  werden,  dass  der  anderen  Säure  wahrschein- 
lich die  gleichartige  Formel  zukommt,  wenn  nicht  der  Stick- 
stoff in  der  einen  Säure  dreiwerthig,  in  der  anderen  fünf- 
wertbig  ist. 

8.    Berechnung  der  Atommagnetismen  unter  anderen 

Voraussetzungen. 

Ich  habe  im  Vorhergehenden  die  Atommagpietismen 
mehrerer  Elemente  bestimmt.  Mit  Hülfe  der  so  erhaltenen 
Werthe  sind  die  in  der  Columne  „ju  berechnet'^  angegebenen 
Zahlen  der  Tabelle  auf  p.  205  berechnet  worden.  In  der 
letzten  Columne  sind  die  Differenzen  J  der  berechneten  und 
beobachteten    Werthe   angeführt.     Wie   man   sieht,   ist   die 
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üebereinstimmuDg  im  allgemeinen  eine  befriedigende;  nur 
selten  weichen  die  Werthe  um  mehr  als  1  Proc.  voneinander 
ab.  Aber  es  muss  immer  daran  erinnert  werden ,  dass  sie 
unter  bestimmten  Voraussetzungen  berechnet  sind  und  also 
nur  eine  relative  Gültigkeit  besitzen.  Sie  können  folglich 
nicht  als  endgültige  Werthe  der  Atommagnetismen  betrachtet 
werden;  sie  sind  Grössen,  mit  deren  Hülfe  man  den  Mole- 
cttlarmagnetismus  einer  gewissen  Reihe  organischer  Körper 
aus  ihrer  chemischen  Zusammensetzung  berechnen  kann.  Ob 
diese  Grössen  auch  für  andere  organische  Verbindungen  die- 
selbe Bedeutung  haben,  kann  erst  durch  weitere  Beobach- 
tungen aufgeklärt  werden. 

Bei  der  Berechnung  der  Atommagnetismen  wurde  vor- 
ausgesetzt, dass  die  Kohlenstoff-  und  Wasserstoffatome  in 
den  Alkoholen,  Aldehyden,  Säuren  und  Estern  alle  densel- 
ben Werth  hatten,  dass  dagegen  der  doppelt  gebundene 
Sauerstoff  vom  einfach  gebundenen  verschieden  sei.  Man 
könnte  auch  andere  Voraussetzungen  machen.  So  liegt  es 
nahe,  dem  Kohlenstoffatom  den  Werth  Null  zu  ertheilen. 
Wie  schon  früher  bemerkt,  findet  man  diesen  Werth,  wenn 
man  einen  Alkohol  von  dem  nächst  höheren  Aldehyd  sub- 
trahirt  Bei  dieser  Subtraction  ist  aber  stillschweigend  vor- 
ausgesetzt, dass  der  Sauerstoff  im  Alkohol  und  im  Aldehyd 
gleichwertig  ist.  Man  kann  dann  für  das  Säurebydroxyl 
einen  anderen  Werth  annehmen  wie  für  das  Alkoholhydroxyl. 
Führt  man  die  Rechnungen  unter  dieser  Voraussetzung 
durch,  so  findet  man: 

C     H        0'  0'  0'        Gl,       ßr.        J,        S 

0    81,4     -16*)       128*)       -16      210      339      569       138. 

1)  in  Alkoholen,    2)  in  Säuren. 

Für  Cl,  Br  und  J  findet  man  ebenso  wie  früher  die 
Werthe  mit  wachsender  Atomzahl  abnehmend.  Mit  diesen 
Zahlen  können  die  Molecularmagnetismen  derjenigen  Körper, 
aus  denen  sie  abgeleitet  sind,  natürlich  ebenso  gut  berechnet 
werden,  wie  mit  den  früher  gefundenen.  Aber  abgesehen  davon, 
dass  die  für  Sauerstoff  gefundenen  Werthe  ungereimt  schei- 
Qen  müssen,  verlieren  diese  Zahlen  ihre  Gültigkeit  für  meh- 
rere  der  untersuchten  Körper.     Schon   Essigsäureanhydrid 
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lässt  sich  nicht  mehr  berechnen,  und  versucht  man,  den 
Werth  des  doppelt  gebundenen  Kohlenstoffs  zu  bestimmen, 
so  kommt  man  zu  sehr  widersprechenden  Resultaten.  In 
der  ersten  Reihe  dieser  Versuche  von  Hrn.  Wleügel  und 
mir^)  kommen  weder  Aldehyde,  noch  Säuren  vor.  Wir 
hatten  folglich  damals  nicht  so  viele  Anhaltspunkte  f&r  die 
Berechnungen  und  mussten  uns  mehr  auf  dem  Wege  der 
Hypothesen  bewegen.  Die  von  mir  damals  gemachte  Hypo- 
these fällt  im  wesentlichen  mit  der  eben  angegebenen  Vor- 
aussetzung zusammen.  Auch  dann  wurde  C  »  0  gesetzt  und 
für  H  der  Werth  80,8  statt  jetzt  81,6  gefunden.  Weiter  wurde 
der  Satz  ausgesprochen,  dass  in  diesen  Verbindungen  HO, 
J,  Er  und  S  denselben  specifischen  Magnetismus  besitzen, 
dessen  Mittel  werth  4,48  wäre.  In  der  That  berechnen  sich 
aus  den  Zahlen  auf  der  vorigen  Seite  für  den  specifischen 
Magnetismus  folgende  Werthe: 

HO  ^  8,8,  Br  »  4,2,  J  »  4,5,  S  »  4,8. 

Da  die  letzte  Hypothese  wohl  zu  verwerfen  ist,  fällt 
dieser  Satz  von  selbst  weg. 

10.    Zusammenfitellung  der  Resultate. 

Ehe  ich  zu  der  endlichen  Zusammenstellung  der  Resul- 
tate schreite,  könnte  es  vielleicht  interessant  sein,  die  von 
mir  gefundenen  Zahlenwerthe  mit  den  von  anderen  früher 
gefundenen  zu  vergleichen.  Dies  lässt  sich  nur  für  eine  sehr 
beschränkte  Anzahl  von  Körpern  thun,  und,  wie  man  aus 
der  unten  angeführten  Tabelle  sehen  wird,  ist  die  Ueberein- 
stimmung  nicht  sehr  gross. 

Faraday  Plücker  £.  Becquerl  H.  Becquerel 

Wasser      ....        10,00  10,00            10,00              10,00 

Alkohol      ....          7,87  9,8                8,15                8,06 

•      Aether       ....          7,53  9,3                  j»                     n 

Schwefelkohlenstoff        10,32  12,9              18,8                10,7 

Schumeiät^r  Eaton  Henrichsen 

Wasser      ....        10,00  10,00            10,00 

Alkohol      ....           9,lÖ  6,38              8,11 

Aether        ....          6,40  7,09              7,94 

Schwefelkohlenstoff          8,65  9,15              9,84 

Diese  Zahlen  gelten  für  gleich  grosse  Volumina.  Bei 
den  Zahlen  des  Hrn.  Schumeister  ist  indess  zu  bemerken, 

1)  Wleügel  u.  Henrichsen,  Wied.  Ann.  22.  p.  121.  1884. 
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dass  er  Werthe  findet,  die  in  bedeutendem  Grrade  von  der 
magnetisirenden  Kraft  abhängen.  Die  oben  angeführte  Reihe 
ist  willkürlich  unter  drei  Reihen  für  drei  verschiedene  Kräfte 
gewählt.  Die  an  einigen  Stellen  ziemlich  grossen  Abwei- 
chungen zwischen  obigen  Zahlen  haben  wohl  zum  Theil  ihren 
Grund  darin,  dass  die  angewandten  Substanzen  nicht  hin- 
länglich rein  gewesen  sind. 

Ich  stelle  jetzt  die  Resultate  meiner  Beobachtungen  in 
gedrängter  Form  zusammen. 

1)  Alle  bis  jetzt  untersuchten  Körper  sind  diamagnetisch. 

2)  Für  jedes  CH3,  das  in  die  Formel  eines  Körpers  ein- 
gef&hrt  wird,  steigt  der  Molecularmagnetismus  um  einen 
Werth,  der  im  Mittel  gleich  163,2  gefunden  ist,  wenn  man 
den  Molecularmagnetismus  des  Wassers  gleich  10  setzt. 

3)  Die  Molecularmagnetismen  isomerer  und  metamerer 
Körper  sind  gleich,  wenn  die  Art  der  Bindung  in  den  be- 
treffenden Körpern  dieselbe  ist. 

4)  Dagegen  hängt  der  Molecularmagnetismus  von  der 
Bindungsweise  der  Atome  ab.  Eine  doppelte  Bindung  scheint 
den  Molecularmagnetismus  zu  vermindern. 

'S)  Der  specifische  Magnetismus  ist  für  primäre  und 
normale  Verbindungen  grösser  als  für  secundäre  und  Isover- 
bindungen; ebenso  ist  er  für  Säuren  grösser  als  für  die  iso- 
meren Ester. 

6)  Unter  gewissen  Voraussetzungen  können  die  Atom^ 
mägnetismen  der  einzelnen  Elemente  aus  den  vorliegenden 
Beobachtungen  berechnet  werden.  Die  von  mir  gefundenen 
Werthe  sind: 

H        0'       0"      C     C"    Cl,    Cl,.  Cl„,  Gl, ,,   Br,  Br,,  Br,„  J,     3„    S. 
9,0    129,0    17,0    145,2    98     282    249    218    194     413  374    334  642  577  284, 

7)  Die  Atommagnetismen  der  Halogene  nehmen  mit 
wachsender  Anzahl  der  Atome  ab. 

Zuletzt  sei  es  mir  erlaubt,  meinem  Freunde,  Hrn« 
Dr.  Wleügel,  für  die  Bereitwilligkeit,  mit  der  er  mir  immer 
mit  Bath  und  That  zur  Seite  gestanden  hat,  wenn  meine 
chemischen  Kenntnisse  nicht  zureichten,  hier  meinen  besten 
Dank  auszusprechen. 

Phys.  Laborat  der  Univ.  Kristiania,  im  Febr.  1888, 
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XIII.    Verglich  einer  mathematischen  Theorie  der 
Oasentladungen;   van  A.  Foeppl. 


Im  luftförmigen  AggregatzuBtande  zeichnet  sich  das 
physikalische  Verhalten  der  Körper  im  allgemeinen  durch 
besonders  einfache  und  unserer  Erkenntniss  relativ  leicht 
zugängliche  Gesetze  aus. 

Man  wird  es  daher  als  anfßlllig  bezeichnen  dürfen,  dass 
das  Gesetz,  welches  die  Leitung  der  Electricitftt  in  den 
verdünnten  Gasen  regiert,  bisher  auch  nicht  ann&hernd  mit 
derselben  Schärfe  ermittelt  wurde,  die  dem  Ohm 'sehen  Ge- 
setze für  die  Electricitätsleitung  in  den  Metallen  und  Elec- 
trolyten  zukommt. 

Allerdings  liegt  neben  eingehenden  Detailstudien  der  bei 
den  Gasentladungen  auftretenden  Phänomene  auch  eine  An- 
zahl schöner  Versuche  vor,  welche  sich  auf  die  quantitativen 
Verhältnisse  des  Entladungsstromes  beziehen  und  die  nächste 
Grundlage  für  die  Ableitung  eines  dem  Ohm 'sehen  analogen 
Stromgesetzes  zu  bilden  vermögen.  Unter  den  neueren  Ar- 
beiten dürften  in  dieser  Hinsicht  namentlich  die  Unter- 
suchungen von  Hittorf,  E.  Wiedemann  und  Hertz  zu 
beachten  sein. 

Bisher  ist  es  indessen  noch  nicht  gelungen,  aus  diesen 
an  sich  sehr  werthvollen  Feststellungen  ein  fundamentales 
Gesetz  für  die  electrischen  Ströme  in  den  verdünnten  Gasen 
abzuleiten.  Nur  das  eine  scheint  festzustehen,  dass  weder 
das  Ohm' sehe  Gesetz  selbst,  noch  eine  Modification  desselben 
jene  Erscheinungen  befriedigend  darzustellen  vermag. 

Es  schien  mir,  dass  es  für  die  Erreichung  jenes  Zieles 
förderlich  sein  würde,  die  Sache  einmal  von  der  anderen 
Seite  anzufassen  und  zu  untersuchen,  zu  welchen  Consequen- 
zen  man  gelangt,  wenn  man  sich  einerseits  auf  die  kinetische 
Theorie  der  Gase  und  andererseits  auf  die  Electrostatik 
stützt.  Allerdings  begegnet  man  dabei  der  Schwierigkeit, 
dass  keine  jener  Disciplinen  Auskunft  darüber  geben  kann, 
wie  sich  zwei  electrisirte  Molecüle  beim  Zusammenstosse  ver- 
halten. Wenn  man  indessen  alle  a  priori  möglich  erschei- 
nenden Fälle  aufzählt  und  die  aus  ihnen  äiessenden  Folge- 


Mathematische  Theorie  der  Gasentladungen,  223 

rangen  mit  den  vorliegenden  Erfahrungen  vergleicht,  wird 
es  möglich  sein,  zu  sicheren  Schlüssen  zu  gelangen. 

In  dieser  Absicht  habe  ich  den  Versuch  unternommen, 
jenen  Weg  einzuschlagen,  und  bitte,  die  hierbei  erlangten, 
wie  mir  scheint,  nicht  unerheblichen  Resultate  hier  kurz  mit- 
theilen zu  dürfen. 

In  erster  Linie  ging  ich  von  der  Betrachtung  des  con- 
tinnirlichen  Stromes  aus.  Man  hat  lange  daran  gezweifelt, 
ob  eine  continuirliche  Strömung  im  Gase  möglich  sei.  Be- 
sonders von  Hrn.  E.  Wiedemann  wurden  gegen  diese  An- 
nahme gewichtige  Gründe  vorgebracht.  Durch  die  eingehende 
Beweisführung  des  Hrn.  H.  Hertz  scheint  es  indessen  sicher 
festgestellt  zu  sein,  dass  bei  hinreichender  Electricitätszufuhr 
eine  continuirliche  Strömung  im  Gase  zu  Stande  kommt. 

Ausser  den  von  anderen  Beobachtern  erhaltenen  und 
allgemein  bekannten  Versuchsergebnissen  liess  ich  mich  bei 
dieser  Untersuchung  namentlich  auch  durch  diejenigen  leiten, 
welche  ich  selbst  erhielt  und  vor  kurzem  veröffentlichte.  ^) 
Dieselben  gipfeln  in  dem  Nachweise,  dass  man  durch  relativ 
beträchtliche  electromotorische  Kräfte  auf  dem  Wege  der 
Yolta-  oder  Magnetinduction  iu  einem  durch  ein  verdünntes 
Gras  gebildeten  geschlossenen  Kreise  keine  merklichen  Ströme 
erhält  Wenn  man  vielleicht  auch  entgegenhalten  könnte, 
dass  in  den  von  mir  untersuchten  Fällen  die  Ströme  zu  klein 
gewesen  wären,  um  sich  bemerklich  zu  machen,  so  glaubte 
ich  doch,  meine  Erfahrungen  hier  zu  der  Annahme  erweitern 
zu  sollen,  dass  auf  die  bezeichnete  Weise  Ströme  überhaupt 
nicht  zu  Stande  gebracht  werden  könnten. 

unter  diesem  Gesichtspunkte  schränkt  sich  die  Zahl  der 
a  priori  hinsichtlich  des  Mechanismus  der  Gasentladungen 
ins  Auge  zu  fassenden  Möglichkeiten  wesentlich  ein. 


1)  A.  Foeppl,  Wied.  Ann.  33.  p.  492.  1888.  Leider  ist  es  mir  ent- 
gangen, dass  Hr.  Hittorf  (Wied.  Ann.  24.  p.  188)  schon  vor  längerer 
Zeit  den  gleichen  Gedankengang  verfolgte  und  bei  Verwendung  des 
Endadimgsschlages  einer  Leydener  Flasche  positive  Ergebnisse  erhielt 
In  der  oben  stehenden  Abhandlung  konnte  ich  mich  darauf  nicht  mehr 
beziehen,  weil  dieselbe  bereits  gedruckt  war,  als  ich  durch  Hm.  Hertz 
freondlicbst  hierauf  aufmerksam  gemacht  wurde. 
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Soweit  ich  sehe,  werden  in  erster  Linie  die  folgenden, 
fünf  möglichen  Fälle  zn  unterscheiden  sein : 

I.  Auf  die  den  Electroden  benachbarten  Molecüle  tritt 
freie  Electricität  von  diesen  über.  Die  Bewegungen  der  ge* 
ladenen  Molecüle  werden  durch  das  Potentialgef&Ue  gerichtet. 
Sie  übertragen  bei  den  Zusammenstössen  ihre  Ladungen 
ganz  oder  theilweise  auf  andere. 

II.  Der  Vorgang  findet  ähnlich  wie  sub  I  statte  jedoch 
mit  dem  Unterschiede,  dass  ein  Electricitätsübergang  nur  in 
der  unmittelbaren  Nachbarschaft  der  Electroden  infolge  der 
dort  modificirten  Umstände,  nicht  aber  im  freien  Gasraume 
möglich  ist. 

III.  Die  AetherhüUen  der  einzelnen  Molecüle  werden 
durch  das  bestehende  Potentialgefälle  deformirt;  infolge  da- 
von tritt  bei  den  wechselseitigen  Zusammenstössen  Aether 
zwischen  den  Molecülen  über.  Diese  Aetherüberj^nge  stel- 
len den  electrischen  Strom  dar. 

IV.  Die  Gase  leiten  electrolytisch.  Die  Molecüle  zer- 
fallen, und  die  entstehenden  Ionen  sind  eo  ipso  von  elec- 
trischer  Polarität. 

V.  Der  extramoleculare  Aether  ist  das  Substrat  des 
Stromes.    Das  Vacuum  leitet  den  Strom. 

Ausser  diesen  fünf  einfachen  Fällen  sind  dann  noch  die» 
jenigen  zu  beachten,  welche  durch  eine  Combination  meh- 
rerer derselben  miteinander  entstehen. 

Die  Annahmen  I  und  II  sind  wohl  von  allen  zuerst  ins 
Auge  gefasst  worden;  sie  entsprechen  unseren  sonstigen 
Vorstellungen  am  besten.  Freilich  schien  es,  als  wenn  sie 
durch  die  besonders  von  Hm.  E.  Goldstein  ^)  vorgebrach- 
ten Einwände  endgültig  widerlegt  wären.  Es  ist  als  das 
wichtigste  Resultat  der  vorliegenden  Arbeit  anzusehen,  das» 
diese  Einwände  sich  als  hinfällig  erwiesen.  Dasselbe  Besul« 
tat  kommt  auch  der  Annahme  IV  zu  statten,  gegen  welche 
sich  die  gleichen  Bedenken  richteten. 

Die  Annahme  III  liegt  der  von  Hrn.  E.  Wiedemann*) 

1^  E.  Cloldstein,  Electrische  Abetossung.   Berlin  1880. 

2;  E.  Wieflemann,  Wied.  Ann.  10.  p.202.  1880;  20.  p,778.  1883. 
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gegebenen  Theorie  zu  Grunde^  IV  tritt  in  den  Arbeiten  der 
Herren  Schuster^)  und  Arrhenius^)  auf,  und  V  entspricht 
der  Aethertheorie  des  Hm.  E  dl  und. 

Mit  meinen  Versuchsresultaten  und  der  Annahme,  dass 
denselben  allgemeine  Grültigkeit  zuzuschreiben  sei,  treten  in 
unmittelbarem  Widerspruch  die  Fälle  III  und  V.  Ohne 
Zweifel  müsste  man  auf  Grund  dieser  Anschauungen  schliessen, 
dass  durch  Induction  in  einem  Gas-,  resp.  Vacuumstromkreise 
Ströme  erregt  werden  könnten.  Bringt  man  nämlich  die 
Thatsache,  dass  Magnete  und  Gasströme  sich  gegenseitig 
ablenken,  in  Verbindung  mit  der  von  Hrn.  H.  v.  Helm- 
hol tz')  gegebenen  Ableitung  für  die  electromotorische  Kraft 
der  Induction,  so  folgt,  dass  das  Princip  der  Erhaltung  der 
Ejraft  im  vorliegenden  Falle  das  Auftreten  einer  inducirten 
Kraft  fordert. 

Auch  gegen  die  Hypothese  IV  erheben  sich  auf  Grund 
meiner  Resultate  Bedenken,  oder  sie  schränken  sie  wenig- 
stens dahin  ein,  dass  nur  im  Bereiche  der  Electroden 
eine  primäre  Zersetzung  der  Molecüle  möglich  sei.  Da 
ich  nun  dem  Plane  meiner  Untersuchung  gemäss  nur  die 
Strombildung  in  dem  freien  Gasraume  betrachten  kann, 
die  Vorgänge  an  den  Electroden  aber  ausschliessen  muss, 
bedarf  infolge  dieser  Einschränkung  die  Annahme  IV  hier 
keiner  besonderen  Behandlung.  Denn  es  ist  leicht  er- 
sichtlich, dass  ein  blosser  Austausch  bei  dem  Zusammen- 
stoss  der  Atome  mit  den  nicht  zersetzten  Molecülen  keine 
Aenderung  bewirkt.  Wenn  demnach  eine  primäre  Zersetzung 
im  freien  Gasraume  durch  das  bestehende  Potentialgefäll 
nicht  als  möglich  zu  erachten  ist,  so  fällt  wenigstens  in  den 
Grundzügen  und  hinsichtlich  der  Behandlung,  welche  ihnen 
hier  zu  Theil  werden  soll,  die  Annahme  IV  mit  II  zu- 
sammen. 

Aus  diesen  Erörterungen  geht  hervor,  dass  ^ich  mich 
hier  damit  begnügen  kann,  die  Fälle  I  und  II  näher  zu  be- 


1)  A.  Schuster,   Proc.   of   the   Roy.    Soc.    37.   p.  317.    1884;   42. 
p.  371.  1887. 

2)  Arrhenius,  Wied.  Ann.  32.  p.  545.  1887. 

3)  H.  y.  Heimholte,  Gesammelte  Abhandl.  1.  p.  62.  1882. 

Abb.  d.  Phjn.  u.  Chem.   N.  F.  XXXI V.  I5 
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trachten.  Dass  übrigens  die  für  den  Strom  im  freien  Gas- 
räume  abzuleitenden  Gesetze  der  experimentellen  Prüfung 
zugänglich  sein  werden,  obschon  bisher  nur  durch  Yermitte- 
lung  von  Electroden  electrische  Strömungen  durch  Entla- 
dungsröhren, geleitet  werden  konnten,  ist  unmittelbar  ersicht- 
lich. Man  hat  zu  diesem  Zwecke  nur  die  Erscheinungen  in 
yerschieden  langen  Röhren  unter  homologen  Bedingungen  zu 
vergleichen,  wie  es  von  Hittorf  längst  geschehen  ist 

a.    Verfolgung  der  Hypothese  I. 

Man  weiss,  dass  in  einem  Gase  auch  bei  den  in.  den 
Entladungsröhren  gewöhnlich  angewendeten  hohen  Verdün- 
nungen die  Zahl  der  Zusammenstösse,  «welchen  ein  Molecül 
in  der  Secunde  unterliegt,  eine  sehr  grosse  ist  Vermögen 
die  Molecüle  ihre  electrischen  Ladungen  hierbei  theilweise 
auszugleichen,  so  wird  man  schliessen  müssen,  dass  innerhalb 
eines  kleinen  Baumes  alle  Molecüle  nahezu  gleiche  Ladungen 
besitzen.  Bezeichnet  man  die  durchschnittliche  Ladung  eines 
dieser  Molecüle  mit  <  und  die  Anzahl  derselben  in  1  ccm 
mit  N,  so  erhält  man  für  die  räumliche  Dichte  der  freien 
Ladung  an  jener  Stelle: 

(1)  Q^B.N, 

wobei,  wie  im  Folgenden  stets,  alle  Grössen  im  electrosta- 
tischen  C.-G.-S.- Systeme  gemessen  werden  sollen. 

Das  im  Gasraume  herrschende  Potentialgefäll  verursacht 
Druckunterschiede,  vermag  aber  direct  keine  continuirliche 
Strömung  hervorzubringen.  Diese  ist  vielmehr  in  der  Ver- 
änderlichkeit von  Q  und  e  mit  dem  Orte  und  in  dem  mole- 
cularen  Austausche  bei  der  Begegnung  begründet.  Der  ganze 
Vorgang  lässt  sich  mit  der  Wärmeleitung  in  Parallele  stellen. 

Durch  ein  Flächenstück  df,  das  senkrecht  zur  X-Axe 
steht,  gehen  im  Zeitelemente  dt  im  Sinne  der  wachsenden  x: 

y  l£« .  df.  dt 

Molecüle  über,  wenn  u«»  das  arithmetische  Mittel  der  posi- 
tiven Geschwindigkeitscomponenten  u  (berechnet  also  mit 
Ausschluss  aller  sich  im  negativen  Sinne  bewegenden  Mole- 
cüle) bedeutet,  und  eine  ebenso  grosse  Zahl  passirt  die  Fläche 
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im  entgegengesetzten  Sinne.  Der  mittlere  senkrechte  Ab- 
stand der  Stelle,  an  welcher  der  letzte  Zusammenstoss  statt- 
fand Yon  df,  sei  a.  Derselbe  ergibt  sich  aus  dem  MaxwelT- 
Bchen  Gesetze  der  Geschwindigkeitsvertheilung  durch  eine 
bekannte  Rechnung ,  auf  welche  indessen  hier  nicht  zurück- 
gegriffen zu  werden  braucht 

Die  die  Fl&che  df  durchschreitenden  Molecüle  führen 
electrische  Ladungen  mit  sich,  deren  Höhe  von  dem  Orte 
des  letzten  Zusammenstosses  abhängt.  Für  die  specifische 
Stromintensität  i«  erhält  man  demnach: 

cor' 

wofär  auch,  da  N  nur  geringe  Aenderungen  mit  x  zeigen 
kann,  sich  setzen  lässt: 

(2)  ^=-''ff. 

wobei  der  CoSfficient  c  zwar  von  Druck  und  Temperatur  des 
Gases,  nicht  aber  von  den  Coordinaten  abhängig  ist. 

Für  den  continuirlichen  Strom  muss  die  Bedingung  er- 
füllt sein: 

ox        dy       dz  ' 

oder,  wenn  A^  das  Zeichen  der  Laplace'schen  Operation 
bedeutet: 

(3)  A^Q  =  0. 

Verbindet  man  hiermit  die  Laplace-Poisson'sche 
Gleichung  und  bezeichnet  das  electrostatische  Potential  mit 
(fj  80  ist  dieses  der  Differentialgleichung  unterworfen: 

(4)  J«(J»  =  0. 

In  dem  mittleren  Theile  einer  langen,  geraden  Ent- 
ladungsröhre wird  man  annehmen  können,  dass  die  äqui- 
potentiellen Flächen  senkrecht  zur  Rohraxe  stehen  und  nur 
eine  geringe  Krümmung  besitzen.  Es  müsste  dann  90  eine 
algebraische  Function  dritten  und  q  eine  solche  ersten  Gra- 
des der  längs  der  Rohraxe  gemessenen  Abscisse  sein. 

Nach  den  Versuchen  von  Hittorf  ist  die  Vertheilung 
des  Potentials  im  freien  Gasraume  bei  verschiedenen  Strom- 
intensitäten nicht  merklich  verschieden.    Mit  dieser  Erfah- 

15* 
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rangsthatsache  läset  sich  die  eben  besprochene  Hypothese 
nicht  wohl  vereinigen,  wie  Gl.  (2)  und  die  mit  ihr  in  Verbin- 
dung zu  bringende  Laplace-Poisson'sche  Gleichung  deut- 
lich zeigt.  Ueberdies  finden  die  Hittorf 'sehen  Resultate 
eine  indirecte  Bestätigung  durch  die  Beobachtung  des  Hrn. 
E.  Wiedemann,  dass  die  im  Bohre  entwickelte  Wärme- 
menge der  Stromintensität  und  nicht  dem  Quadrate  dersel- 
ben proportional  ist. 

Es  wird  sich  demnach  der  Schluss  nicht  abwei- 
sen lassen,  dass  die  Annahme  I  dem  wahren  Vor- 
gange bei  der  Entladung  nicht  entspricht. 

b.    Verfolgung  der  Hypothese  IL 

Nachdem  ich  durch  die  oben  dargelegten  Erwägungen 
dazu  gelangte,  alle  übrigen  a  priori  möglich  erscheinenden 
Annahmen  zu  verwerfen,  muss  ich  schliessen,  dass  die  Hypo- 
these II,  resp.  die  Hypothese  IV,  welche  sich  mit  der  als 
erforderlich  erkannten  Beschränkung  nicht  mehr  wesentlich 
von  jener  unterscheidet,  den  Mechanismus  der  Entladung 
richtig  schildere.  In  der  That  wird  sich  zeigen,  dass  die 
Schlüsse,  welche  sich  aus  ihr  in  Bezug  auf  das  Stromgesetz 
ableiten  lassen,  den  bisher  bekannten  Fundamentalthatsachen 
nicht  widersprechen. 

Es  sei  zunächst  der  Weg  eines  einzelnen  electrisirten 
Molecüls  unter  einer  Menge  electrisch  neutraler  Molecüle  des- 
selben Gases  betrachtet.  Wenn  keine  electrische  Kraft  die 
Bewegung  beeinflusst,  möge  u  die  Geschwindigkeitscomponente 
parallel  zur  X-Axe  bezeichnen;  dieselbe  ist  eine  Function 
der  Zeit,  welche  zwischen  zwei  Zusammenstössen  constante 
und  während  derselben  schnell  wechselnde  Werthe  ergibt 
Besteht  dagegen  ein  Boten tialgefäU,  so  tritt  eine  Variation 
von  u  ein,  welche  mit  öu  bezeichnet  werden  soll.  Für  die 
Zeit  zwischen  zwei  Zusammenstössen  gilt  die  Gleichung: 

.p,.  döu 8^     dqt 

W  dt   ^        m'dlt^ 

worin  m  die  Masse  des  Molecüls  bedeutet. 

Um  den  Einfluss  der  Zusammenstösse  beurtheilen  zu 
können,  nehme  ich  an,  dass  neben  dem  soeben  betrachteten 
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sich  noch  eine  Anzahl  anderer  Molecüle  unter  den  gleichen 
Bedingungen  in  der  Gasmasse  befinde.  Der  mittlere  Werth 
«M  Aller  tt  ist  dann  gleich  Noll  zu  setzen,  während  der  mitt- 
lere Werth  der  8u  oder  Su^  als  eine  stetige  Function  der 
Zeit  angesehen  werden  kann. 

Die  Grossenordnung  des  Zeitelementes  dt  soll  so  gewählt 
sein,  dasB  es  zwar  gegenüber  der  mittleren  Dauer  zwischen  zwei 
Zusammenstössen  verschwindet,  während  andererseits  inner- 
halb derselben  doch  eine  gewisse  relativ  kleine,  absolut  ge- 
nommen aber  nicht  unbeträchtliche  Zahl  der  electrisirten 
Molecüle  zum  Zusammenstosse  gelangt  Die  Veränderung, 
welche  du^  m  dt  erfährt,  setzt  sich  dann  aus  zwei  Theilen 
zusammen,  aus  einer  Vergrösserung,  welche  der  Beschleuni- 
gung der  nicht  zusammenstossenden  Molecüle  durch  die  elec- 
trische  Kraft  ihren  Ursprung  verdankt,  und  aus  einer  Ver- 
ringerung wegen  der  theilweisen  üebertragung  des  durch  die 
Su  bedingten  Momentes  auf  die  neutralen  Molecüle.  Man 
könnte  unter  der  Annahme  der  Gültigkeit  der  Gesetze  des 
elastischen  Stosses  und  auf  Grund  des  Maxwell'schen  Ge- 
setzes denjenigen  Bruchtheil  jenes  Momentes  berechnen,  wel- 
cher den  electrisirten  Molecülen  selbst  verbleibt  Da  aber 
zu  80  specialisirenden  Betrachtungen  hier  gar  keine  Nöthi- 
gung  vorliegt,  werde  ich  mich  von  denselben  frei  halten  und 
den  auf  die  neutralen  Molecüle  abgegebenen  Bruchtheil  jenes 
Momentes  durch  den  unbekannten,  aber  constanten  Factor 
a  charakterisiren,  von  dem  ich  nur  noch  annehme,  dass  er 
positiv  ist  und  zwischen  0  und  1  liegt,  ohne  sich  einer  dieser 
beiden  Grenzen  sehr  zu  nähern. 

Man  erhält  dann  die  Gleichung: 

(6)  _^4!?=-J.|^_  «..Ji/., 

^  '  dt  m  d  X        i^ 

in  welcher  t«  die  mittlere  Dauer  des  freien  Weges  zwischen 
zwei  Zusammenstössen  bedeutet. 

Die  Gleichung  (6)  kann  sofort  integrirt  werden ,  und 
man  erhält  aus  ihr: 
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Die  Iiitegrationsconstante  C  lässt  sich  ermitteln,  wenn  der 
Anfangszustand  (für  i^  0)  bekannt  ist  Den  grössten  Werth 
nimmt  Su^^  für  /  =  oo  an.  Diesem  Werthe  kommt  es  aber 
schon  dann  sehr  nahe,  wenn  t  viel  grösser  als  Tm  geworden 
ist,  d.  h.  schpn  nach  Ablauf  einer  Zeitdauer,  die  zu  gering 
ist,  um  die  Molecüle  nach  Orten  mit  merklich  abgeänderten 
Bedingungen  überzuführen.    Wir  dürfen  daher  überall  setzen: 

(7)  ,„.=  _J.i..|.|. 

Analoge  Gleichungen  gelten  für  die  anderen  Coordinaten- 
richtungen. 

Bei  der  Ableitung  dieser  Gleichung  ist  keine  Bücksicht 
darauf  genommen  worden,  dass  die  electrische  Kraft  Druck- 
differenzen im  Gase  hervorruft,  welche  einen  Bückstrom  des 
ganzen  Gemisches  neutraler  und  electrisirter  Molecüle  her- 
Yorrufen.  Diesem  Umstände  wird  alsbald  durch  die  Be- 
dingung Rechnung  getragen  werden,  dass  die  Zahl  aller  im 
Volumenelemente  enthaltenen  Molecüle  sich  mit  der  Zeit 
nicht  ändern  darf. 

Die  Zahl  der  Molecüle  in  1  ccm,  welche  die  Ladung 
€  bis  B  +  di  besitzen,  sei  jetzt  mit  Nf(B)dB  bezeichnet;  /(<) 
ist  dann  nicht  nur  von  «,  sondern  auch  von  den  Coordinaten 
abhängig.    Dann  ist: 

(8)  //(6)d6  =  l. 


—  00 


Der  durch  die  Bewegungen  Siim  veranlasste  Electricitäts- 
ström  im  Sinne  der  X-Axe  wird  gleich: 

+  00 

^^^-.p.Nff{B)BUB. 

Die  Gesammtzahl  der  die  Flächeneinheit  im  Sinne  der 
positiven  ^-Axe  mehr  als  im  entgegengesetzten  Sinne  pas- 
sirenden  Molecüle,  welche  die  soeben  angegebene  Ladung 
überführen,  wird  durch  einen  Ausdruck  dargestellt,  den  man 
aus  dem  Vorstehenden  erhält,  wenn  man  unter  dem  Integral- 
zeichen einen  der  beiden  Factoren  6  unterdrückt.    Mit  Be- 
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nutiaog  des  Zeichens  q  für  die  räumliche  Dichte  der  freien 
Ladung  kann  man  dafür  auch  schreiben: 

am  dx 

Der  Rückstrom,  welcher  durch  die  im  Sinne  der  X-  Axe 
bestehende  Druckdifferenz  veranlasst  wird,  ergibt  sich  hieraus 
durch  Multiplication  mit  gjN. 

Bei  Aufstellung  der  Gleichung  für  die  wirklich  eintre- 
tende Stromcomponente  t.  ist  noch  auf  die  Wirkung  der 
Diffusion  Bücksicht  zu  nehmen,  welche  durch  die  Veränder- 
lichkeit Ton  f(ji)  mit  dem  Orte  bedingt  wird.  Bezeichnet  man 
den  Yon  Temperatur  und  Dichte  des  Gases  in  bekannter 
Weise  abhängigen  Diffusionscogfficienten  mit  Z>,  so  erhält 
man  schliesslich: 


—  OD 


Durch  diese  Formel  wird  das  gesuchte  Stromgesetz  noch 
nicht  in  expliciter  Form  gegeben,  da  vorläufig  kein  An- 
haltspunkt für  die  Ermittelung  der  Function  /(c)  besteht. 
Wenigstens  haben  mich  verschiedene  Bemühungen  in  dieser 
Hinsicht  bisher  nicht  zum  Ziele  geführt.  Doch  hindert  dies 
nicht,  aus  Gleichung  (9)  eine  Reihe  wichtiger  Schlüsse  zu 
ziehen. 

Der  nächstliegende  Schritt  wird  nun  darin  bestehen  müs- 
sen, zu  versuchen,  ob  man  durch  vereinfachende  Annahmen 
über  die  Gestalt  der  Function  /(e)  sich  den  bisher  bekannten 
Thatsachen  anzuschliessen  vermag. 

c.    Specialisirnng  der  gefundenen  Lösung. 

Nur  beispielsweise  soll  hier  in  der  soeben  erwähnten 
Absicht  der  einfachste  Fall  behandelt  werden,  welcher  in 
Bezug  auf  die  Form  der  Function  /(e)  gedacht  werden  kann. 
Derselbe  beansprucht  übrigens  aus  dem  Grunde  ein  beson- 
deres Interesse,  weil  er  der  Annahme  von  der  electrolytischen 
Leitung  der  Gase  entspricht. 

Es  sei  also  jetzt  (indessen  nur  vorübergehend)  angenom- 
men, dass  unter  den  iVGasmolecülen,   welche  das  Volumen 
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von  1  ccm  ausfüllen,  n  sich  befinden ^  welche  die  bei  allen 
gleiche  positive  Ladung  e  besitzen,  während  n'  mit  der  nega- 
tiven Ladung  —  c^  behaftet,  und  alle  iNT  —  n  —  n^  übrigen 
unelectrisch  sind.  In  diesem  Falle  ist  Q^tn^B^n^  zu  setzen, 
und  die  Gl.  (9)  geht  über  in: 

Das  Glied,  welches  sich  auf  die  Diffusion  bezieht,  habe 
ich  dabei  vernachlässigt  Dass  dasselbe  unter  gewöhnlichen 
Umständen  ziemlich  irrelevant  sei,  lässt  sich  schon  von  vorn- 
herein vermuthen;  es  ergibt  sich  dies  aber  auch  aus  den 
weiterhin  folgenden  Auseinandersetzungen. 

Der  durch  die  Formel  (9»)  gegebene  Ausdruck  schliesst 
sich  in  mehrfacher  Beziehung  den  Erfahrungen  an.  Zunächst 
vermag  i«  grösser  zu  werden,  ohne  dass  sich  dtpjdx  merk- 
lich ändert,  und  zwar  durch  blosse  Aenderung  der  n  und  n^. 
Allerdings  würde  in  dieser  Hinsicht  ein  Maximum  erreicht 
werden  können,  dessen  analytische  Bedingung  von  der  Rela- 
tion zwischen  n  und  n^  abhängt.  Man  würde  also  anzu- 
nehmen haben,  dass  bei  den  bisher  ausgeführten  Versuchen 
die  Zahl  der  neutralen  Molecüle  jene  der  electrisirten  sehr 
überwog. 

Ferner  wächst  mit  abnehmender  Gasdichte  die  „Leitungs- 
fähigkeit" des  Gases.  Freilich  ergibt  die  Formel  eine  Ab- 
nahme dieser  Leitungsfähigkeit  bei  steigender  Temperatur. 
Indessen  gilt  dies  nur  so  lange,  als  der  ganze  Entladungs- 
raum erwärmt  wird,  und  in  diesem  Falle  wird  aller  Wahr- 
scheinlichkeit nach  der  Vorgang  an  den  Electroden  in  einem 
dem  Stromflusse  günstigen  Sinne  beeinflusst,  d.  h.  n  und  n 
erhöht,  sodass  trotz  der  Verringerung  des  vor  der  Klammer 
stehenden  Factors  r«  der  Strom  anwachsen  kann.  Erhitzt 
man  dagegen  nur  local,  so  wird  nicht  nur  r«,  sondern  zu- 
gleich N  geändert.  Die  Verkleinerung  von  r^  erniedrigt, 
die  gleichzeitige  Verminderung  von  N  erhöht  die  Leitungs- 
fähigkeit. 

Es  hat  gar  keine  Schwierigkeit,  diese  Verhältnisse  rech- 
nungsmässig  zu  verfolgen;  ich  sehe  aber  von  der  Wiedergabe 
der  betreffenden  Formeln  ab,   weil   es  vorläufig   keineswegs 
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in  meiner  Absicht  liegt,  die  Gl.  (9»)  für  das  wahre  Strom- 
gesetz auszugeben.  Für  jetzt  genügt  es,  nachgewiesen  zu 
haben,  dass  Gl.  (9»)  und  daher  auch  die  allgemeinere  Gl.  (9) 
den  hier  zur  Prüfung  herangezogenen  Thatsachen  nicht 
widerspricht 

d.    Numerische  Werthe. 

Das  nach  der  Convectionstheorie  anzunehmende  Strom- 
gesetz Gl.  (9)  lässt  keine  Vorausberechnung  der  in  einem 
concreten  Falle  zu  erwartenden  Stromintensität  zu,  weil  in 
demselben  noch  eine  unbekannte  Function  enthalten  ist.  Da- 
gegen kann  man  umgekehrt  die  durch  das  Experiment  ge- 
gebenen Zahlenwerthe  zur  Erforschung  jener  Unbekannten 
benutzen.  Diesen  Weg  habe  ich  bisher  nur  in  beschränktem 
Umfange  einschlagen  können,  weil  Versuchsreihen,  in  denen 
alle  in  GL  (9)  yorkommenden,  der  Messung  zugänglichen 
Grössen  zusammengehörig  festgestellt  wären,  bisher  nicht 
Torliegen.  Indessen  reicht  das  vorhandene  Material  aus,  das 
Vorausgegangene  wenigstens  zu  erläutern  und  das  später 
Folgende  zu  begründen. 

Setzt  man  der  Kürze  wegen: 

(10)  JNf{,)^d,^Y. 


—  cp 


so  lässt  GL  (9)  einen  Schluss  auf  den  Werth  von  y  wenig- 
stens der  Grössenordnung  nach  zu.  Es  sei  in  einem  Ent- 
ladungsrohre die  specifische  Stromintensität  s  10^  mechani- 
schen Einheiten;  d.  h.  etwa  Vseo  Daniell- Siemens  auf  1  qcm 
Querschnittsfläche,  ein  Werth,  um  welchen  die  von  den  Herren 
EL  Wiedemann  und  Hertz  beobachteten  Grössen  schwanken. 
Femer  soll  im  freien  Gasraume  (bei  grösserer  Rohrlänge) 
d<pldx  ^^I^^QQ  statischen  Einheiten,  d.  h.  etwa  1  Volt  auf 
5  cm  gesetzt  werden,  was  im  Hinblicke  auf  die  Versuche  des 
Hm.  Hittorf  wenigstens  ungefähr  den  thatsächlichen  Ver- 
hältnissen entsprechen  wird.  Setzt  man  die  Zeit  zwischen 
zwei  Zusammenstössen  TmSsIO'^scc,  so  entspricht  dies  einer 
relativ  hohen  Verdünnung,  die  aber  vielfach  bei  diesen  Ver- 
suchen überschritten  wurde.  Für  cc  möge  rund  0,5  gesetzt 
werden,   was  wenigstens  der  Grössenordnung  nach  auch  in 
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dem  Falle  als  sicher  zulässig  zn  erachten  ist,  wenn  die  in 
dem  Entladungsraum  vorhandenen  Molecüle,  resp.  Atome 
verschiedene  Massen  haben. 

Berücksichtigt  man  in  G-l.  (9)  nur  das  mit  y  behaftete 
Glied  und  setzt  die  angegebenen  Werthe  ein,  so  erh&lt  man 
daraus :  y  =s  75 .  10"  sec~*. 

In  Wirklichkeit  muss  indessen  y  noch  etwas  grösser  sein 
wegen  des  zweiten  Gliedes  in  der  Klammer  der  Gl.  (9),  wäh- 
rend der  Einäuss  der  Diffusion  wieder  vernachlässigt  werden 
kann.  Aus  der  Ableitung  der  Formeln  geht  indessen  hervor, 
dass  dieser  Umstand  auf  die  Grössenordnung  des  Ült  y  zql 
setzenden  Werthes  nicht  von  merklichem  Einflüsse  sein  kann. 

Es  wird  nun  zu  prüfen  sein,  ob  der  sehr  hohe  Werth 
von  /,  auf  den  wir  hier  geführt  wurden,  sich  auf  Grund 
unserer  bisherigen  Kenntniss  als  wahrscheinlich  oder  wenig- 
stens als  möglich  bew&hrt.  Den  grössten  Werth  würde  / 
nach  Gl.  (10)  annehmen,  wenn  alle  Molecüle  die  grösste 
(positive  oder  negative)  Ladung  hätten.  Umgekehrt  muss 
diese  grösste  Ladung  einzelner  Molecüle  wesentlich  höher 
sein,  als  wir  sie  durch  gleiche  Vertheilung  auf  alle  Molecüle 
berechnen  können.  Unter  dieser  letzteren  Annahme  würde 
man  für  y  setzen  können: 


iV 


Jg«  -« 


oder     -^ 


m  Nm 

Denken  wir  uns  die  Röhre  mit  Sauerstoff  gefüllt,  so 
würde  im  Einklänge  mit  der  Annahme  für  r»  die  Dichte 
etwa  gleich  5.10~^  derjenigen  bei  atmosphärischem  Drucke, 
und  daher  N.m  ungefähr  gleich  6. 10~®g  pro  Üubikcentimeter 
zu  setzen  sein.    Damit  würden  wir  auf  den  Werth: 

()  =  22 .  10»  cm-*/«  g*/«  sec-i 
geführt.  Um  eine  missverständliche  Auffassung  dieses  Be- 
sultates  zu  verhüten,  hebe  ich  noch  ausdrücklich  hervor,  dass 
bei  der  Ableitung  desselben  so  gerechnet  wurde,  als  wenn 
alle  Ladungen  das  gleiche  Vorzeichen  hätten,  weil  dieses 
letztere  auf  den  Werth  von  y  ganz  ohne  Einfluss  ist.  Der 
gefundene  Werth  von  g  ist  also  keineswegs  mit  dem  wahren 
Werthe  der  räumlichen  Dichte  der  freien  Ladung  zu  ver- 
wechseln. 
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Immerhin  lässt  uns  dieses  Resultat  erkennen,  dass  Mole- 
cQle  mit  so  hohen  (theils  positiven,  theils  negativen)  Ladungen 
Torkommen  müssen,  dass  man  auf  den  ersten  Blick  an  der 
Wahrscheinlichkeit  derselben  und  damit  an  der  Zulässigkeit 
der  ganzen  Convectionstheorie  zweifeln  möchte.  Dieser  Zweifel 
Terschwindet  indessen,  wenn  man  zum  Vergleiche  eine  Angabe 
über  die  Electrolyse  des  Wassers  heranzieht  Man  weiss, 
dass  bei  diesem  Processe  1  Amp.  in  der  Secunde  rund  0,08  mg 
Sauerstoff  abscheidet.  Andererseits  entspricht  1  Amp.  dem 
Uebergange  von  8 .  10®  electrostatischen  Einheiten  pro  Secunde. 
Man  wird  also  sagen  dürfen,  dass  an  1  g  Sauerstoff  etwa 
40  .  10^'  mechanische  Einheiten  der  Electricität  gebunden 
erscheinen.  Nach  diesem  Maassstabe  würden  wir  auf  die  in 
dem  oben  behandelten  Beispiele  in  1  ccm  enthaltene  Menge 
von  6.10~®g  einen  electrischen  Inhalt  von  24. 10*  C.-G.-S.- 
Einheiten  als  möglich  anzusehen  haben. 

Diese  Zahl  ist  aber  nicht  nur  von  gleicher  Grössen  Ord- 
nung wie  die  oben  als  mindestens  nothwendig  gefundene, 
sondern  übertrifft  sie  noch  um  das  Hundertfache. 

In  grober  Annäherung  müssen  wir  also  bei  Zu- 
grundelegung der  Convectionstheorie  den  geladenen 
Molecülen  Ladungen  von  gleicher  Grössenordnung 
zuschreiben,  wie  sie  bei  der  Electrolyse  an  jene 
geknüpft  erscheinen. 

Man  wird  mir  wohl  ohne  weiteres  zugeben,  dass  dieses 
Resultat  viel  eher  geeignet  erscheint,  die  untersuchte  Hypo- 
these zu  stützen,  als  dieselbe  zu  entkräften.  Ebenso  gelangt 
man  zu  Ergebnissen,  welche  mit  den  hier  gezogenen  Grund- 
linien der  Convectionstheorie  conform  sind,  wenn  man  die 
Kräfte  und  Beschleunigungen  bestimmt,  welche  den  electri- 
sirten  Molecülen  zukommen. 

Zu  diesem  Zwecke  greife  ich  auf  Gl.  (5)  zurück.  Setzt 
man,  wie  seither,  iVm=s6.10~®,  ö^j/öarss  Vicoo  und  iV€>22.10^ 
so  wird:  ^>  24.10'. 

dt 

Die  electrische  Kraft  ist  also  ganz  erheblich  grösser  als 
die  Schwerkraft.  Nehmen  wir  dem  oben  gezogenen  Ver- 
gleiche entsprechend  an,   dass  der  wahre  Werth  von  du'jdt 
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für  die  Molecüle  mit  der  grössten  Ladung  100  mal  so  gross 
ist  als  die  gefundene  untere  G-renze,  so  kommen  wir  auf  eine 
Beschleunigung,  welche  24. 10®  mal  so  gross  ist  als  jene  der 
Schwere.  Während  der  Zeit  r«  s  10~*  sec  zwischen  zwei 
Zusammenstössen  kommt  eine  Geschwindigkeitsyermehrung 
Yon  240  m  pro  Secunde,  d.  h.  eine  zwar  erhebliche ,  aber 
keineswegs  excessive  Erhöhung  der  Temperatur  zu  Stande. 

Es  ist  klar,  dass  bei  der  Wirksamkeit  so  grosser  Kräfte 
der  Einfluss  der  Diffusion  auf  den  Strom  unter  gewöhnlichen 
Umständen  nicht  in  Betracht  kommen  kann. 

e.    Stromschwankangen. 

Die  Erklärung  des  Zustandekommens  der  Stromschwan- 
kungen, und  namentlich  der  grossen  Fortpflanzungsgeschwin- 
digkeit dieser  letzteren  legt  scheinbar  der  Convectionshypo- 
these  die  grössten  Schwierigkeiten  in  den  Weg.  Dies  geht 
so  weit,  dass  man  geglaubt  hat,  den  electrisch  geladenen 
Molecülen  Geschwindigkeiten  von  10  Meilen  und  mehr  bei- 
legen zu  müssen.  Nachdem  sich  diese  vom  Standpunkte  der 
kinetischen  Gastheorie  ganz  unhaltbare  Annahme  auch  durch 
optische  Versuche  zurückweisen  Hess,  hielt  man  sich  für 
berechtigt,  auf  die  gänzliche  Unhaltbarkeit  der  Conyections- 
theorie  zu  schliessen. 

Die  Zurückweisung  jenes  Einwandes  wird  daher  als  der 
wichtigste  Theil  dieser  Untersuchung  zu  betrachten  sein. 
Diese  Zurückweisung  ist  mir  nicht  nur  vollständig  gelungen, 
sondern  ich  wurde  zu  diesem  Resultate  auch  ohne  jegliche 
ad  hoc  eingeführte  Annahme  durch  eine  consequente  Weiter- 
entwickelung der  an  die  Spitze  dieser  Untersuchung  gestellten 
Annahme  II  geführt.  Der  Einwand,  welcher  die  Oonvections- 
tbeorie  für  immer  zu  beseitigen  schien,  erweist  sich  daher 
nicht  nur  als  nicht  stichhaltig,  sondern  er  ist  geradezu  falsch, 
weil  er  mit  den  Grundanschauungen  über  den  conyectiyen 
Bntladungsvorgang  unvereinbar  ist.  Der  Beweis,  den  ich  für 
diese  Behauptung  jetzt  führen  werde,  ist  ein  rein  mathemati- 
scher und  daher,  wenn  kein  Rechenfehler  vorliegt,  zwingender. 

In  einem  Gasraume  möge  zunächst  ein  constanter  elec- 
trischer  Strom  bestehen.     Die  Intensität  desselben  kann  auch 
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gleich  Nnll  aein,  nur  soll  dann  angenommen  werden,  dass 
diejenige  Mischung  geladener  und  neutraler  Molecüle  vor- 
handen ist,  welche  hier  als  Vorbedingung  für  das  Zustande- 
kommen eines  Gasstromes  erkannt  wurde. 

Der  vorher  constante  Zustand  soll  dann  zur  Zeit  ^  =  0 
an  irgend  einem  Orte  eine  Störung  erfahren.  Es  soll  die 
Stromschwankung  behandelt  werden,  die  dadurch  in  dem 
ganzen  durchströmten  Räume  bewirkt  wird.  Da  wir  nach 
den  Versuchsergebnissen  von  vornherein  vermuthen  müssen, 
dasB  sich  diese  Schwankung  mit  äusserst  grosser  Geschwin- 
digkeit fortpflanzt,  genügt  es,  den  Vorgang  innerhalb  einer 
Zeit  zu  betrachten,  die  so  klein  ist,  dass  dagegen  selbst  die 
Zeitdauer  zwischen  zwei  Zusammenstössen  verschwindet. 

Die  Bezeichnungen  der  den  Stromschwankungen  entspre- 
chenden Grössen  sollen  von  den  früher  gebrauchten  gleich- 
artigen durch  Accente  unterschieden  werden.  Der  Stromcom- 
ponente  i«,  welche  der  Zeit  nach  constant  ist,  superponirt 
sich  also  die  variabele  Intensität  zV*  Ebenso  ist  tp*  die  Va- 
riation des  Potentials  9),  welche  durch  die  Störung  und  die 
durch  sie  veranlasste  Stromschwankung  zu  Stande  kommt 

An  Stelle  der  Gl.  (6)  tritt  jetzt: 

Denn  während  des  sehr  kleinen  Zeitraumes,  in  dem  der 
Verlauf  der  Stromschwankung  untersucht  werden  soll,  bleibt 
das  zweite  Glied  auf  der  rechten  Seite  der  Gl.  (6),  welches 
die  Wirkung  der  vereinzelt  vorkommenden  Zusammenstösse 
berücksichtigt,  unendlich  klein  gegenüber  dem  ersten.  Da 
4'  in  leicht  ersichtlicher  Weise  von  u'  abhängt,  ergibt  sich 
aus  Gl.  (11)  mit  Benutzung  des  durch  Gl.  (10)  detinirten 
Werthes  y. 

^^^'       de  '^      ^  Bx'      de  ^      ^  dy  '      de  '^      ^~dz' 

Differentürt  man  der  Reihe  nach  diese  Gleichungen  nach 
Xj  yi  z  und  addirt,  so  erhält  man: 

Der  Klammerwerth  auf  der  linken  Seite  stellt  aber  den 
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negativen  Differentialquotienten  der  Dichte  g'  nach  der  Zeit 
dar,  während  man  für  die  rechte  Seite  den  aus  der  Laplace'- 
Poisson' sehen  Gleichung  folgenden  Werth  einsetzen  kann. 
Man  erhält  hierdurch: 

(14)  ^J,  =-4;i^.()'. 

Die  vollständige  Lösung  dieser  Differentialgleichung  ist: 

(15)  p  =  C/i  cos  {tV^^r)  +  U^  sin  {t^finy) , 

worin  ü^  und  U^  von  der  Zeit  unabhfingige  Functionen  der 
Ooordinaten  sind. 

Die  Gleichung  (15)  spricht  aus,  dass  sich  die  Störung 
in  Form  einer  Welle  ausbreitet.  Für  die  Schwingungsdauer 
t^  einer  Welle  erhält  man: 

(16)  'o  =  ]/|- 

Oben  ergab  sich,  dass  man  y  höher  als  76.10^*  sec*"* 
setzen  muss.  Demnach  ist  der  höchste  Werth,  den  man  Tor- 
läutig  für  /q  setzen  kann: 

^o  =  2.10-8sec, 
jedenfalls  also  nur  ein  ziemlich  kleiner  Bruchtheil  der  mitt- 
leren Zeitdauer  zwischen  zwei  Zusammenstössen. 

Um  aus  der  Schwingungsdauer  auf  die  Fortpflanzungs- 
geschwindigkeit schliessen  zu  können,  bedarf  man  noch  eines 
Kriteriums  für  die  Wellenlänge.  Durch  die  hier  dargelegte 
Theorie  wird  ein  solches  nicht  gegeben;  vielmehr  wird  der- 
selbe Gasraum  fähig  sein,  Stromschwingungen  von  verschie- 
dener Wellenlänge  fortzupflanzen,  je  nach  der  Art  der  Erregung. 

Es  liegt  nahe,  die  Stromschwankungen  in  Parallele  zu 
stellen  mit  den  Schallschwingungen.  Der  Schall  pflanzt  sich 
dadurch  fort,  dass  die  von  demselben  afficirten  Molecüle  beim 
Anstosse  ihren  Nachbarmolecülen  einen  Theil  des  der  Schall- 
schwingung entsprechenden  Momentes  abgeben.  Bei  der 
Stromschwankung  beginnt  dagegen  der  Einfluss  der  afflcir- 
ten  Molecüle  auf  ihre  Nachbarmolecüle  schon  lange  vor  dem 
Zusammenstosse  und  bei  den  minimalsten  Verrückungen. 
Die  Gleichung  (16)  und  der  aus  ihr  gefundene  Zahlenwerth 
zeigen,  dass  die  Stromschwankung  schon  um  eine  Anzahl 
von  Wellenlängen   vorangeschritten   ist,    bis  jedes  Molecül 
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durchschnittlich  einmal  zum  Anstosse  gelangt.  Daraus  er- 
klärt sich  die  yiel  grössere  Fortpflanzungsgeschwindigkeit  der 
Stromschwankung  gegenüber  jener  des  Schalles. 

Im  Gegensatze  zur  Fortpflanzung  des  Schalles  und  jener 
des  Lichtes  ist  ein  Gasraum  von  gegebener  Zusammensetzung 
nur  zur  Fortpflanzung  von  Stromschwankungen  gleicher 
Schwingungsdauer  fähig.  Die  Fortpflanzungsgeschwindigkeit 
muss  daher  f&r  verschiedene  Wellenlängen  verschieden  gross 
ausfallen.  Offenbar  entsprechen  indessen  relativ  kleinen  Wel- 
lenlängen mit  Rücksicht  auf  Gleichung  (16)  schon  beträcht- 
liche Fortpflanzungsgeschwindigkeiten. 

Wer  dächte  bei  der  Discussion  dieser  Stromschwan- 
kungen nicht  an  die  geschichtete  Entladung?  Es  liegt  zwar 
keineswegs  in  meiner  Absicht,  hier  die  Frage  zu  erörtern, 
wie  durch  die  Bewegungen  der  geladenen  und  neutralen  Mole- 
cüle  die  Lichterscheinungen  im  Entladungsraume  bedingt 
werden.  Die  Analogie  jener  Schichten  mit  den  Phasen  einer 
Schwingungsbewegung  ist  aber  eine  so  offenbare  und  auch 
schon  längst  hervorgehobene,  dass  ich  nicht  umhin  kann,  auf 
dieselbe  hier  Rücksicht  zu  nehmen.  Es  soll  davon  aber  nur 
mit  dem  ausdrücklichen  Vorbehalte  Gebrauch  gemacht  wer- 
den i  dass  die  Widerlegung  der  gegen  die  Convectionshypo- 
these  vorgebrachten  Einwände  von  der  Benutzung  dieses 
Beweismittels  ganz  unabhängig  ist. 

Setzt  man  dem  Schichtenabstande  ungefähr  entsprechend 
die  Wellenlänge  der  behandelten  Stromschwankung  gleich 
5  an,  so  wird  die  Fortpflanzungsgeschwindigkeit  grösser  als 
26 .  10^  cm  oder  mehr  als  300  Meilen  in  der  Secunde.  Die 
Geschwindigkeiten  der  leuchtenden  Gasmolecüle  sind  hier- 
gegen unvergleichlich  gering  und  nicht  grösser,  als  sie  die 
kinetische  Gastheorie  für  die  betreffende  Temperatur  er- 
fordert 

Für  eine  Welle,  welche  sich  in  der  Richtung  der 
X'Ajie  ausbreitet,  erhält  man  noch: 


(17) 


Ci  +  IC  {c,  cos  (x  |/^)  +  C3  Sin  (x  j/^'^)}  cos  {t  y4  ny) , 
+  w\c,  cos [^]/*^l)  +  c,  sin  (^j/^)}  sin  (t  V^y) , 
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worin  die  c  constante  CoSfficienten  und  w  die  Fortpflanznngs- 
geschwindigkeit  bedeuten. 

f.  SchlaBsbemerkungen. 

Durch  die  vorstehende  Analyse  habe  ich  meinen  Zweck 
erreicht,  welcher  nur  darin  bestand,  den  Nachweis  zu  fbhren, 
dass  die  Annahme  der  convectiven  Entladung  mit  den  bisher 
gefundenen  Thatsachen  keineswegs  im  Widerspruche  stehti 
vielmehr  besser  damit  zu  vereinen  ist,  als  jede  andere  Theorie. 
Ich  möchte  hier  nur  noch  hinzufügen,  dass,  soweit  ich  sehe, 
alle  Schwierigkeiten,  welche  der  Erklärung  jener  Ph&nomene 
bisher  entgegenstanden,  hin  wegfallen,  wenn  man  auf  die 
frühere  mechanische  Theorie  der  Herren  G.  Wiedemann 
und  Rühlmann  in  ihren  Grundzügen  zurückgeht  und  aich 
zugleich  einigen  der  von  Hrn.  A.  Schuster  vertretenen  An- 
schauungen anschliesst.  In  der  letzteren  Hinsicht  glaube 
ich  zwar  nicht,  dass  die  wesentlich  electrolytische  Leitung 
der  Gase  durch  die  Thatsachen  bewiesen  oder  auch  nur  sehr 
wahrscheinlich  gemacht  sei.  Indessen  sprach  bei  der  hier 
durchgeführten  Untersuchung  nichts  gegen  und  manches  für 
jene  Annahme;  ich  habe  mich  daher  bemüht,  jene  Frage 
überall  als  eine  offene  zu  behandeln. 

Mehrere  Ausführungen  des  Hrn.  Schuster  sind  ind^- 
sen,  wie  mir  scheint,  nicht  mit  Nothwendigkeit  an  die  Voraus- 
Setzung  der  electrolytischen  Leitung  gebunden.  Dies  gilt 
besonders  von  den  Bemerkungen  über  Stromverzweignngen, 
transversale  Leitungsfähigkeit,  Widerstand  des  dunklen  Ka- 
thodenraumes und  das  Auftreten  der  Dunkelfläche  (dark  area). 

Nach  alledem  halte  ich  die  Auffassung  der  Gas- 
entladung als  einer  wesentlich  convectiven  für  die 
richtige  Erklärung  der  Thatsachen,  sei  es  nun,  wie 
ich  zunächst  annehmen  möchte,  dass  die  unzersets- 
ten  Molecüle,  sei  es,  dass  die  durch  Electrolyse  aus 
denselben  hervorgehenden  Ionen  die  Vehikel  der 
Electricität  bilden. 

Leipzig,  im  Januar  1888. 


Druck  Ton  Metzger  &  Wittig  in  Leipzig. 


1888.  ANNALEN  ^6. 

DER  PHYSIK  UND  CHEMIE. 

NEUE  FOLGE.  BAND  XXXIV. 


I.    Ueber  die  bei  der  Beleuchtung  entstehende 

electromotorische  Kraft  im  Selen; 

van  W.  von  TJljanin» 

(Hieran  Taf.  11  Fig.  1.) 


I.    Einleitung. 

Die  Ersten,  welche  eine  electromotorische  Kraft  bei  der 
Beleuchtung  des  Selens  bemerkten,  waren  Adams  und  Day.^) 
Ein  im  Sandbade  krystallinisch  gemachter  Selenstab,  an  den 
als  Electroden  Platindrähte  angeschmolzen  waren,  wurde  an 
einem  Ende  beleuchtet.  Es  zeigte  sich  ein  Strom  vom  dunk- 
len Ende  zum  beleuchteten,  manchmal  aber  umgekehrt.  Ein 
zweiter  Selenstab  zeigte  eine  ganz  ähnliche  Erscheinung,  ein 
drittes  vom  gleichen  Stück  abgebrochenes  Stäbchen  war  nicht 
electromotorisch  erregbar. 

Erst  im  Jahre  1881  machte  Kalischer^),  eingedenk  der 
Entdeckung  von  Adams  und  Day,  einige  Versuche  in  dieser 
Richtung«  Er  benutzte  dazu  eine  Selenzelle,  deren  Electro- 
den Ton  zwei  auf  einer  Glasröhre  sehr  nahe  aufgewundenen 
Messingdr&hten  gebildet  wurden.  Er  beleuchtete  sie  mit 
Sonnenlicht  durch  eine  sich  drehende  durchlöcherte  Scheibe 
und  bekam  einen  Ton  im  Telephon.  Nur  eine  Stelle  des 
Piftparates  war  electromotorisch  erregbar,  und  diese  war  auch 
in  Bezug  auf  die  Widerstandsänderung  die  empfindlichere. 
Bei  längerem  Gebrauche  entstand  eine  Ermüdung  der  Zelle, 
Ton  der  sie  sich  im  Dunkeln  nach  einiger  Zeit  erholte.  Der 
Widerstand  der  Zelle  nahm  mit  der  Zeit  ab,  und  die  Erreg- 
barkeit wurde  immer  geringer,  bis  sie  nach  einigen  Monaten 
ganz  Terschwand. 

1)  Adams  u.  Day,  Proc.  Roy.  Soc.  25.  p.  113.  1876. 

2)  Kalischer,  ßep.  d.  Phys.  17.  p.  563.  1881. 

Ana.  d.  Phya.  u.  Cbfm.  N.  F.    XXXI V.  16 
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Besonderes  Interesse  yerdienen  die  Arbeiten  von  Fritts.') 
Er  construirte  eine  ganz  neue  Art  von  Präparaten ,  welche 
zur  Erzeugung  von  Strömen  durch  Beleuchtung  sehr  geeignet 
sind.  Das  Selen  hat  die  Form  eines  sehr  dünnen  Scheib- 
chens,  welches  durch  Erwärmen  krystallinisch  gemacht  ist 
Eine  Electrode  wird  durch  ein  Messingblech  gebildet ,  an 
dem  das  Selen  haftet,  die  andere  besteht  aus  durchsichtigem 
Blattgold,  durch  welches  hindurch  das  Präparat  beleuchtet 
wird.  Durch  diese  Anordnung  entsteht  der  grosse  Vorzug 
vor  den  früheren  Präparaten,  dass  nur  eine  Electrode  be- 
leuchtet wird,  während  die  andere  im  Dunklen  bleibt.  Die 
Hauptresultate  seiner  Beobachtungen  in  Bezug  auf  die  auf- 
tretende electromotorische  Kraft  lassen  sich  in  Folgendem 
zusammenfassen : 

1)  Viele  Yon  den  Präparaten  zeigen  bei  Beleuchtung 
eine  beträchtliche')  Potentialdi£ferenz.  Der  Strom,  welcher 
von  der  hinteren  Electrode  durch  die  äussere  Leitung  zur 
vorderen  Groldelectrode  fliesst,  ist  constant.  Der  Strom  er- 
scheint sogleich  bei  der  Beleuchtung  und  Terschwindet  ebenso 
schnell  beim  Verdunkeln.  (Fritts  spricht  die  Vermuthung 
aus,  dass  bei  diesen  Selenelementen  die  Lichtenergie  direct 
in  electrische  Energie  verwandelt  werde.) 

2)  Es  scheint  kein  Zusammenhang  zu  sein  zwischen  der 
Widerstandsempfindlichkeit  und  der  Erregbarkeit  der  Prä- 
parate. Die  besten  Photoelemente  sind  stark  polarisirbar 
und  zeigen  eine  starke  Widerstandsänderung  beim  umkehren 
des  Stromes. 

Bald  nach  Erscheinen  dieser  Fritts*schen  Arbeiten 
theilte  Siemens^)  der  Berliner  Academie  einige  Versuche 
mit  zwei  ihm  von  Fritts  gesandten  Selenelementen  mit. 
Eines  derselben  gab  einen  beständigen  Strom  bei  der  Be- 
leuchtung, der  bis  zum  Aufhören  derselben  ungeschwächt 
fortdauerte.  Er  erklärt  sich  mit  der  Vermuthung  von  Fritts, 

1)  Fritts,  Sill.  Journ.   120.  p.  465.  1883  u.  Lumi^re  ^lectrique.  15. 
p.  226.   1885. 

2)  Die  Grösse  derselben  ist  nicht  angegeben. 

3)  Siemens,    Berl.  Ber.    1885.   p.  147;    Phil.  Mag.    (5)    19.    p.  315. 

18S5. 
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dass  der  entdtehende  Strom  direct  verwandelte  Lichtenergie 
sei,  einTerstanden. 

Aaf  VeranlaBsang  yon  Hrn.  Prof.  Eundt  habe  ich  die 
Untersuchnng  über  Erzeugung  electromotorischer  Kräfte  im 
Selen  durch  Beleuchtung  nochmals  aufgenommen.  Die  Haupt- 
aufgabe war,  eine  zuverlässige  Methode  zur  Herstellung  wirk- 
samer SelenpHlparate  zu  finden. 

n.    Die  verschiedenen  Selensorten. 

Ich  hatte  im  ganzen  drei  verschiedene  Selensorten  zur 
Verfügung,  welche  aus  drei  verschiedenen  Fabriken  als  che- 
misch-reines  Selen  in  Stäben  bezogen  worden  waren. 

Nr.  I,  von  Nöllner  in  Darmstadt,  war  röthlichbraun, 
zeigte  im  geschmolzenen  Zustande  eine  spiegelglatte  Ober- 
fläche, weldie  beim  raschen  Abkühlen  auch  so  erstarrte,  und 
hatte  die  Eigenschaft,  durch  Erwärmen  sehr  leicht  und  schnell 
in  eine  mattgraue  krystallinische  Modification  überzugehen. 

Nr.  n,  von  Trommsdorff  in  Erfurt,  war  glänzend 
schwarz.  Geschmolzen  hatte  es  eine  matte  Oberfläche,  es 
war  gleichsam  mit  einer  Haut  bedeckt.  Beim  raschen  Ab- 
kühlen blieb  die  Oberfläche  theilweise  mattschwarz  und  un- 
eben.   Es  krystallisirte  beim  Erwärmen  nicht  so  schnell. 

Nr.  in,  von  Merck  in  Darmstadt,  war  ebenfalls  glän- 
zend schwarz,  zeigte  aber  geschmolzen  eine  glänzende  Ober- 
fläche wie  Nr.  I.    Es  krystallisirte  noch  leichter  als  Nr.  I. 

Hr.  Prof.  Rose  hatte  die  Freundlichkeit,  diese  drei 
Selensorten  im  hiesigen  chemischen  Institute  quantitativ 
untersuchen  zu  lassen,  wofür  ich  ihm  an  dieser  Stelle  meinen 
Dank  aassprechen  möchte.  Das  Resultat  der  Analyse  ist 
in  folgender  Tabelle  zusammengestellt,  wobei  die  Zahlen 
Procente  bedeuten.  Die  eingeklammerten  Zahlen  geben  die 
Maximalmengen  an,  welche  vorhanden  sein  können.  Wahr- 
scheinlich sind  die  wirklich  vorhandenen  Mengen  noch  be- 
trächtlich geringer. 


Nr.I 

Nr.  II 

Nr.  III 

s 

1,22 

0,11 

ü,17 

Hg 

(0,05) 

0,12 

— 

Sb 

(0,22) 

(0,13) 

— 

An 

(0,07) 

(0,03) 

Pb,  Bi,  Ca 

(0,11) 

(0,19) 

— 

IG 


I» 
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Ich  muss  gleich  hier  bemerken ,  dass  in  den  fertigen 
Präparaten  diese  drei  verschiedenen  Selensorten  keinen  merk- 
lichen unterschied  zeigten;  daraus  folgt,  dass  innerhalb  dieser 
Grenzen  die  beigemengten  fremden  Metalle  keinen  Einflass 
auf  die  Eigenschaft  der  Pr&parate  haben. 

Nr.  I  ist  zur  Herstellung  der  empfindlichen  Prilparate 
nach  der  endgültigen  Methode  nicht  verwendet  worden.  Die* 
selben  sind  entweder  aus  Nr.  II  oder  III  hergestellt 

m.    Herstellung  der  Präparate. 

Vor  allem  versuchte  ich,  Präparate  in  der  Art  der 
Eritts'schen  herzustellen,  da  ich  den  grossen  Vorzug  einsah, 
welchen  eine  Beleuchtung  in  der  Richtung  des  Stromes  bietet 
Leider  aber  sind  von  Fritts  in  seinen  Arbeiten  gar  keine 
näheren  Angaben  gemacht  über  die  Art  und  Weise,  wie  er 
den  Strom  von  der  Goldelectrode  weiterführt.  Ich  versuchte 
es  auf  verschiedene  Weise,  sowohl  durch  Anklemmen  eines 
Stanniolkissens,  als  auch  durch  Anlöthen.  Beide  Contacte 
waren  sehr  unsicher.  Ferner  haftete  das  angedrückte  Blatt- 
gold nicht  fest  am  Selen,  sondern  blätterte  sich  mit  der  Zeit 
ab.  Nebenbei  machte  ich  einige  Präparate  nach  den  früheren 
Mustern  von  Siemens,  Adams  und  Day,  Bidwell.  Zwei 
Drähte  von  gleichen  oder  auch  verschiedenen  Metallen  wur« 
den  möglichst  nahe  auf  eine  Glasplatte  aufgewickelt  und  die 
Zwischenräume  zwischen  ihnen  mit  Selen  ausgefüllt  Diese 
Präparate^^eigten  bei  der  Beleuchtung  eine  Widerstandsab- 
nahme bis  zu  80  Proc,  aber  absolut  keine  electromotorische 
Kraft.  Auf  den  Rath  von  Hm.  Prof.  Kundt  ersetzte  ich 
nun  das  Grold  an  den  Fritts'schen  Präparaten  durch  Platin- 
spiegel. ^)  Ausser  ihrer  Festigkeit  haben  solche  Spiegel  vor 
dem  Blattgold  den  grossen  Vorzug,  dass  sie  das  ganze  Spec- 
trum fast  gleichmässig  abgeschwächt  hindurchlassen.  Es 
wurde  also  nun  an  ein  auf  einem  Messingblech  krystaUinisch 
gemachtes  Selenscheibchen  als  zweite  Electrode  ein  Stück 
Platinspiegei  mit  einer  £[lemme  fest  angepresst  Zur  Weiter- 

l)  Glas,  auf  welchem  eine  dünne,  durchsichtige  Platinschicht  einge- 
brannt ist. 
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leitong  des  Stromes  wurde  an  das  Platinglas  ein  Streifchen 
Messingblech  angelöthet.  Als  sich  mehrere  mal  die  Selen- 
plättchen  beim  Krystallinischmachen  von  ihrer  Messingunter- 
lage trennten,  klemmte  ich  sie  zwischen  zwei  Platinspiegel, 
am  sie  von  beiden  Seiten  beleuchten  zu  können.  Auf  diese 
Weise  wurden  sehr  viele  Präparate  hergestellt,  welche  bei 
der  Beleuchtung  eine  electromotorische  Kraft  zeigten.  Dass 
durch  das  Anklemmen  der  Contact  zwischen  Selen  und  Pla- 
tinspiegel ein  schlechter  und  leicht  yeränderlicher  war,  war 
nicht  von  wesentlicher  Bedeutung,  da  die  electromotorischen 
Kräfte  am  Electrometer  gemessen  wurden.  Später  überzeugte 
ich  mich,  dass  die  Präparate  ebenso  emptindlich  wurden, 
wenn  das  Selen,  anstatt  auf  Messing,  auf  Glas  geschmolzen 
wurde.  Dies  erlaubte  nun,  das  Selen  gleich  zwischen  den  als 
EUectroden  dienenden  Platinspiegeln  zu  schmelzen.  Dadurch 
wurde  der  Contact  zwischen  Selen  und  Platinspiegeln  ein  viel 
besserer,  und  deshalb  der  Widerstand  ein  kleinerer  als  früher. 
Erst  dann  wurde  es  möglich,  ein  Gralvanometer  zu  benutzen. 
Nach  der  zuletzt  erwähnten  Methode,  welche  sich  besser  als 
die  Torhergehenden  bewährte,  werden  die  Präparate  folgen* 
dermassen  hergestellt: 

Zwei  gleich  grosse  Stücke  Platinglas,  auf  welchen  das 
Platin  fest  eingebrannt  ist,  werden,  nachdem  sie  sorgfältig 
mit  einem  Leder  abgerieben  worden  sind,  auf  eine  dicke 
Eäsenplatte  gelegt,  welche  von  unten  mit  einem  Bunsen'- 
schen  Brenner  erhitzt  wird.  Wenn  die  Spiegel  heiss  genug 
sind,  wird  der  eine  Yon  ihnen  mit  einem  Selenstäbchen  be- 
strichen, der  andere  wird  dann  sogleich  heiss  darauf  gedrückt, 
nachdem  Yorher  zur  Verhütung  einer  directen  Berührung 
beider  Platinspiegel  dünne  Glimmerstreifchen  aufgelegt  wor- 
den sind.  Die  beiden  Spiegel  werden  so  aufeinander  gelegt, 
dass  von  jedem  ein  Stück  über  den  Band  des  anderen  heraus- 
ragt. An  diese  werden  die  Messingstreifen  angelöthet.  Sodann 
wird  das  Präparat  Ton  der  heissen  Metallplatte  abgenommen 
and  zwischen  mehreren  Lagen  Papier  unter  dem  Drucke  eines 
Grewichtes  abgekühlt.  Die  Selenschichte  nimmt  dann  die  Dicke 
der  dazwischen  liegenden  Glimmerstreifchen  an.  —  Dieselbe 
betrug  0,05  bis  0,15  mm. 


246  fV.  V.  üljanin. 

Wenn  die  Selenschicht  erstarrt  ist,  haften  die  zwei  Ol&ser 
so  fest  zusammen,  dass  sie  kaum  auseinander  zu  reissen  sind. 
Da  aber  das  Selen  im  krystallinischen  Zustande  brachiger 
ist,  wurden  die  Präparate  mit  zwei  Dr&hten  zusammenge- 
bunden. 

Die  UeberfUhrung  des  Selens  aus  dem  amorphen  Zustand 
in  einen  krystallinischen,  wodurch  erst  das  Pr&parat  f&r  Licht 
empfindlich  wird,  geschieht  allgemein  durch  sehr  langes  Er- 
wärmen und  sehr  langsames  Abkühlen.  Fritts  gibt  eine 
bestimmte  Vorschrift,  nach  der  zu  verfahren  w&re,  nicht  an. 
Man.muss  sich  deshalb  an  die  Angaben  früherer  Beobachter 
halten. 

Adams  und  Day^)  gi'uben  in  ein  Sandbad  eine  zur 
Rothglnht  erhitzte  eiserne  Kugel  ein,  nahmen  sie  nach  eini* 
ger  Zeit  heraus  und  setzten  an  ihre  Stelle  das  SelenpräparaL 
Die  zahlreichsten  und  genauesten  Untersuchungen  über  die 
bei  verschiedenen  Temperaturen  erhaltenen  Selenmodificatio- 
nen  machte  Siemens.^  Er  fand,  dass  man  durch  Erhitzen 
auf  100^  eine  andere  Modification  erhält,  als  durch  Erhitzen 
auf  200^  Die  erste  Modification,  die  „krystallinische",  leitet 
wie  ein  Electrolyt,  d.  h.  ihr  Widerstand  nimmt  mit  wachsen- 
der Temperatur  ab;  die  zweite,  die  „metallische^',  ändert  ihre 
Leitungsfähigkeit  wie  die  Metalle.  Diese  fand  er  in  Bezug 
auf  die  Widerstandsänderung  viel  lichtempfindlicher  als  die 
„krystallinische^*.  Er  benutzte  ein  Bad  von  Steinöl  und 
erhitzte  zwei  Stunden  lang. 

Ich  versuchte  der  Einfachheit  halber  das  Sandbad;  die 
Präparate  wurden,  in  Papier  gewickelt,  in  die  Mitte  eines 
ziemlich  grossen  Sandbades  vergraben.  Dasselbe  wurde  mit 
einem  grossen  Grasbrenner  erhitzt.  Wenn  die  Temperatur 
bis  200^  gestiegen  war,  wurde  der  Gashahn  abgedreht  und 
die  Piilparate  erst  dann  herausgenommen,  wenn  sich  das 
Sandbad  abgekühlt  hatte.  Dies  dauerte  8 — 4  Stunden.  Auf 
diese  Weise  erhielt  ich  sehr  viele  empfindliche  Präparate, 
nur  war  diese  Methode  nicht  sicher;  oft  sind  ganze  Partien, 

1)  Adams  u.  Day,  l.  c. 

2)  Siemens,   Pogg.  Ann.   159.   p.   117.    1876  und  Wied.  Ann.   2. 

p.  521.  1877. 
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welche  auf  einmal  im  Sandbad  erwärmt  wurden,  unempfind- 
lich ausgefallen.  Auch  wurden  die  empfindlichen  Präparate 
diurchautt  nicht  aUe  gleich ,  sondern  zeigten  oft  die  verschie- 
densten Eigenschaften. 

BelP)  sagt  in  der  Beschreibung  seines  Photophons,  die 
beste  und  schnellste  Methode,  das  Selen  empfindlich  zu 
machen,  sei,  das  Präparat  auf  einer  dicken  Metallplatte  nicht 
ganz  bis  zur  Schmelztemperatur  zu  erhitzen ;  dann  gehe  sehr 
schnell  das  amorphe  Selen  in  kömiges,  krystallinisches  über, 
man  könne  es  dann  beliebig  schnell  abkühlen.  Auf  diese 
Weise  gelang  es  mir,  einige  recht  empfindliche  Präparate 
herzustellen.  Yortheilhaft  ist  diese  Methode  hauptsächlich 
wegen  der  kurzen  Zeit,  die  sie  erfordert;  in  einigen  Minuten 
Terwandelt  sich  die  schwarze,  glänzende  Selenoberfläche  in 
eine  mattgraue,  kömige,  und  das  Präparat  ist  fertig.  Nur 
ist  diese  Methode  noch  unsicherer  als  die  vorhergehende, 
weil  jede  Controle  über  die  erreichte  Temperatur  unmög- 
lich isL 

Zuletzt  wandte  ich  die  Siemens'sche  Methode  an, 
welche  sich  auch  als  die  bei  weitem  beste  erwies.  Es  wur- 
den zu  diesem  Zwecke  die  Präparate  in  ein  Paraffinbad  von 
195^  gesteckt,  welches  zwei  Stunden  lang  mit  einem  Thermo- 
staten auf  dieser  Temperatur  gehalten  wurde.  Die  Präparate 
wurden  erst  dann  herausgenommen,  wenn  das  Paraffin  er- 
starrt war.  Hier  muss  ich  bemerken,  dass  ein  langsames 
Abkühlen  nothwendig  zu  sein  scheint,  denn  als  einmal  die 
Präparate  aus  dem  heissen  Paraffin  herausgenommen  wur- 
den, zeigten  sie  alle  eine  viel  geringere  Empfindlichkeit,  als 
die  anderen.  Durch  nochmaliges  Eintauchen  in  Paraffin  von 
195^  und  langsames  Abkühlen  wurden  sie  bedeutend  empfind- 
licher. Alle  Präparate,  bei  welchen  das  Selen  zwischen  den 
zwei  Platinspiegeln  geschmolzen  worden  war,  und  welche  auf 
die  eben  beschriebene  Weise  im  Paraffinbad  krystallinisch 
gemacht  wurden,  zeigten  eine  viel  stärkere  electromotorische 
Kraft  und  einen  geringeren  Widerstand  als  die  früheren; 
femer  hatten  sie  ganz  übereinstimmende  Eigenschaften  gegen 


1)  Bell,  Ann.  de  dum.  et  de  phys.  (5)  81.  p.  399.  IBSO. 
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das  Licht,  sodass  diese  Methode  als  eine  Yollständig  sichere 
zu  bezeichnen  ist.  Ich  erhitzte  auch  einige  Präparate  in 
einem  Paraffinbad  von  100^,  um  die  Siemens'sche  „krystalli- 
nische^'  Modification  zu  untersuchen.  Dieselben  zeigten  s&mmt- 
lich  weder  eine  Spur  von  electromotorischer  Kraft  noch  Ab- 
nahme ihres  Widerstandes  bei  der  Beleuchtung.  In  Bezug 
auf  die  Aenderung  des  Widerstandes  beider  Modificationen 
mit  der  Temperatur  stimmten  einige  Beobachtungen,  die  ich 
anstellte,  mit  den  Angaben  von  Siemens  überein. 

Die  früher  im  Sandbade  hergestellten  Präparate  bestehen 
wahrscheinlich  aus  Mischungen  der  bei  100^  und  der  bei 
200^  entstehenden  Modificationen,  da  sie  langsam  bis  zu 
200^  erwärmt  wurden.  Diese  Präparate  bilden  auch  dem- 
gemäss  eine  Zwischenstufe  zwischen  den  auf  100^  erwärmten 
unempfindlichen  und  den  bis  200^  erwärmten  sehr  empfind- 
lichen Präparaten.  Die  Ungleichheit  der  einzelnen  Präparate 
erklärt  sich  durch  die  nicht  immer  gleiche  Vertheilung  der 
beiden  Selenmodificationen.  Bestätigt  wird  diese  Yermuthung 
durch  das  Aussehen  des  Selens  von  verschiedenen  Piilparaten 
unter  dem  Mikroskop.  Eine  Bruchfläche  oder  eine  durch 
Abschleifen  mit  feinstem  Schmirgel  hergestellte  Fläche  eines 
Selenstückes  von  einem  unempfindlichen  Präparat,  das  nur 
bis  100^  erwärmt  wurde,  ist  gleichmässig  krystallinisch  mit 
scheinbar  abgerundeten  Unebenheiten.  Eine  gleich  herge- 
stellte Fläche  eines  Stückes  von  einem  empfindlichen  Präpa- 
rat, das  auf  195®  im  Paraffinbad  erwärmt  wurde,  erscheint 
unter  dem  Mikroskop  viel  verwachsener,  schneeflockenähn- 
lich, und  zeigt  dabei  eine  hellere,  graue  Färbung.  Die  im 
Sandbad  krystallinisch  gemachten  Präparate,  von  denen  sehr 
viele  im  Mikroskop  betrachtet  wurden,  zeigen  verschieden 
gestaltete  Oberflächen,  welche  bald  mehr  der  einen,  bald 
mehr  der  anderen  der  oben  beschriebenen  Modificationen 
gleichkommen.  In  vielen  derartigen  Präparaten  sind  beide 
Modificationen  leicht  zu  unterscheiden.  Das  Präparat,  von 
welchem  ein  Stück  in  Fig.  1  abgebildet  ist,  ist  an  den  Rän- 
dern ganz  der  empfindlichen  helleren  Modification  gleich.  Gegen 
die  Mitte  sind  aber  Stücke  der  anderen  dunkleren  Modifi- 
cation eingewachsen.  Eine  solche  Stelle  ist  in  Fig.  1  abgebildet. 
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IV.   Versuohsanordnung. 

Zar  Beleuchtung  der  Präparate  diente  ein  Kästchen  mit 
einer  Seitenöfinung,  vor  welche  vom  Beobachtungsplatz  aus 
mittelst  einer  Schnur  eine  Verschlussplatte  gezogen  werden 
konnte.  Die  an  die  Platinspiegel  gelötheten  Messingelectro- 
den  wurden  in  zwei  Quecksilbernäpfe  im  Innern  des  Käst« 
chens  eingesetzt  Zur  Absorption  der  Wärmestrahlen  stand 
▼or  dem  El&stchen  immer  ein  planparalleles  Grefäss  von  10  cm 
Dicke  mit  Alaunlösung.  Wenn  nur  möglich,  wurde  zur  Be- 
leuchtung Sonnenlicht  gebraucht,  welches  mittelst  eines  Helio- 
staten auf  das  Präparat  geworfen  wurde.  Zwischen  Alaun- 
lösung und  Präparat  stand  eine  Linse,  welche  das  Licht  auf 
letzteres  concentrirte.  Wenn  die  Sonne  versagte,  wurde 
electrisches  Bogenlicht  verwendet. 

Anfangs  wurde  zur  Messung  der  Potentialdifferenzen  ein 
Thomson'sches  Quadrantelectrometer  gebraucht;  es  erwies 
sich  aber  etwas  zu  unempfindlich,  und  es  wurden  deshalb  die 
Messungen  mit  dem  Lippmann* sehen  Capillarelectrometer 
ausgeführt  Gewöhnlich  wurde  die  Quecksilberkuppe  nicht 
mittelst  der  Druckvorrichtung  auf  den  Nullpunkt  zurückge- 
bracht, sondern  ihre  Verschiebung  direct  an  einer  im  Mi- 
kroskop befindlichen  Ocularscala  mit  80  Theilstrichen  ab- 
gelesen. Die  Empfindlichkeit  der  Capillaren  war  so  gewählt, 
dass  die  Verschiebung  um  einen  Sealentheil  einer  Potential- 
differenz von  0,0008  Volt  entsprach.  Nur  später  bei  den  sehr 
empfindlichen  Präparaten  musste  ich  zur  Messung  der  grösse- 
ren Potentialdifferenz  die  Druckvorricbtung  gebrauchen.  Ein 
Vorzug  dieser  verhältnissmässig  geringen  Empfindlichkeit  ist 
die  momentane,  präcise  Einstellung  und  rasche,  völlige  Rück- 
kehr zum  Nullpunkt  Das  Instrument  wurde  mehrere  male 
calibrirt 

Zur  Messung  des  Widerstandes  konnte  das  Präparat 
durch  Umlegen  einer  Wippe  als  vierter  Zweig  in  eine 
Wheatstone'sche  Brückencombination  eingeführt  werden; 
als  Vergleichswiderstand  diente  ein  grosser  Hartman  n'scher 
Stöpselrheostat  mit  einem  Gesammtwiderstand  von  1 1 000  Ohm. 
Die  beiden  anderen  Zweige  wurden  gebildet  durch  Wider- 
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Standsrollen  von  (respective)  10,  100,  1000  und  0,1  y  iy  10, 
100,  1000  Ohm,  sodass  ein  beliebiges  Yerhältniss  eingeführt 
werden  konnte.  Das  Galvanometer  war  ein  Wiedemann'- 
sches  mit  6088  Ohm  Widerstand,  es  war  stark  astasirt 
Zwei  Leclanche-Elemente  lieferten  den  Strom.  Bei  dieser 
Anordnung  war  es  möglich,  Widerstände  von  der  Ordnung 
10^  noch  bis  auf  10  Proc.  genau  zu  messen.  Bei  Präparaten, 
welche  beleuchtet  einen  grossen  Ausschlag  am  Gidyanometer 
gaben,  also  einen  verhältnissmässig  geringen  Widerstand  und 
grosse  electromotorische  Erregbarkeit  hatten,  wurde,  wenn 
sie  beleuchtet  waren,  der  Widerstand  dadurch  gemessen,  dass 
in  den  Galvanometerstromkreis  noch  ein  bekannter  grösserer 
Widerstand  eingeschaltet  wurde;  aus  der  Abnahme  des  Aus- 
schlages wurde  der  Widerstand  berechnet.  Es  konnte  femer 
der  Strom  zweier  Leclanche-Elemente  direct  durch  das 
Präparat  in  beliebiger  Richtung  hindurchgeschickt  werden, 
um  dasselbe  in  Bezug  auf  seine  Polarisationsfähigkeit  zu 
untersuchen.  Ebenso  konnte  der  Wechselstrom  eines  kleinen 
Inductors,  der  Ton  vier  Leclanche-Elementen  erregt  wurde, 
hindurchgeleitet  werden.  Schliesslich  war  noch  die  Einrich- 
tung getroffen,  dass  das  Präparat  direct  mit  dem  Galvano- 
meter verbunden  werden  konnte,  um  die  durch  Beleuchtung 
auftretenden  Ströme  an  demselben  zu  messen. 

V.  Beobachtungen. 

a)   Eigenschaften  der  Präparate. 

Es  wird  am  besten  sein,  mit  der  Besprechung  der  nach 
der  endgültigen  Methode  hergestellten  Präparate  zu  beginnen. 
Sie  zeigten  viel  übereinstimmendere  Eigenschaften,  als  alle 
früheren. 

In  allen  diesen  Präparaten  ruft  die  Beleuchtung  eine 
electromotorische  Kraft  hervor,  immer  in  dem  Sinne,  dass 
die  beleuchtete  Seite  negativ  ^)  wird.    Eine  derart  gerichtete 


1)  Negativ  ist  so  zu  verstehen,  dass  die  beleuchtete  Seite  am  Electro- 
ineter  einen  Ausschlag  im  gleichen  Sinne  hervorruft ,  wie  der  Zinkpol 
eines  Danielleleincutes. 
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Potentialdifferenz  soll  in  Folgendem  als  die  „normale'^  ^^ 
entg^engesetite  als  die  y^anomale'^  bezeichnet  werden. 

Im  Dunkeln  zeigten  sämmtliche  Präparate  keine  Spur 
Ton  PotentialdifferenZy  was  sich  leicht  daraus  erklären  lässt, 
dus  sie  ganz  symmetrisch  in  Bezug  auf  ihre  Electroden  her- 
gestellt worden  waren.  Einige  waren  durch  einen  hindurch- 
geaandten  Strom  gar  nicht  polarisirbar,  andere  sehr  schwach, 
wieder  andere  in  erheblicherem  Maasse.  Bei  den  letzteren 
konnte  die  Lichtwirkung  untersucht  werden,  wenn  im  Dun- 
keln ein  Polarisationsausschlag  Yorhanden  war.  Hierbei  zeig- 
ten dieselben  folgende  Eigenschaft:  Wenn  die  Polarisation 
so  gerichtet  ist,  dass  durch  Beleuchtung  eine  Zunahme  des 
schon  Yorhandenen  Ausschlages  stattfinden  würde,  so  tritt 
diese  nur  bis  zu  einer  gewissen  Grösse  der  Polarisation  auf 
und  wird  desto  kleiner,  je  näher  an  diese  Grenze  die  Polari- 
sation rückt  lieber  diese  Grenze  hinaus  tritt  keine  Zunahme 
des  Ausschlages  mehr  ein,  sondern  eine  Abnahme,  und  diese 
Abnahme  ist  desto  grösser,  je  grösser  die  Polarisation  Yorher 
war.  Diese  Grenze  ist  an  den  verschiedenen  Prl^Muraten  ver- 
schieden weit  hinausgerückt. 

Bei  den  nach  der  endgültigen  Methode  hergestellten  Prä- 
paraton war  nicht  nur  die  durch  Beleuchtung  erzeugte  Poten- 
tialdifferenz grösser  als  bei  den  früheren,  sondern  ihr  Wider- 
stand war  durchschnittlich  geringer  und  nahm  mehr  ab  durch 
Beleuchtung.  Daher  gaben  sie  beleuchtet  in  der  Begel  einen 
ziemlich  grossen  Ausschlag  am  Galvanometer.  (Die  früheren 
Präparate  konnten  nur  am  Electrometer  gemessen  werden.) 
Das  Galvanometer  wurde  auf  absolutes  Maass  calibrirt;  es 
gab  f&r  2 .10-^  Ampfere  45  Scalen theile  Ausschlag.  War 
der  Ausschlag  am  Galvanometer  zu  gross,  so  wurde  ein  Neben- 
schluss  eingeschaltet  und  der  Ausschlag  auf  die  frühere  Em- 
pfindlichkeit umgerechnet.  Der  durch  das  Präparat  hindurch- 
gelassene Wechselstrom  eines  kleinen  Inductors  vergrösserte 
in  der  Regel  den  Widerstand  und  zugleich  auch  die  Empfind- 
lichkeit. Dies  wurde  hauptsächlich  an  den  früheren,  weniger 
empfindlichen  Piilparaten  beobachtet,  wenn  dieselben  mit  der 
Zeit  unempfindlicher  geworden  waren. 

In  folgenden   zwei  Tabellen   sind  die  an  den  empfind- 
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lieberen  Präparaten  gemachten  Beobachtungen  zusammenge- 
stellt. Die  Messungen  am  Electrometer  sind  auf  0,001  Volt 
reducirt,  die  am  Gralvanometer  in  Scalentheilen  angegeben. 
Die  Widerstände  bedeuten  Ohm.  Wo  nicht  anders  ange- 
geben, geschah  die  Beleuchtung  mit  Sonnenlicht.  I  und  II 
bedeuten  die  beiden  Seiten  des  Präparates. 
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ill 


12  000 
12  000 

40  000 
80  000 


JuU  '       -  - 

i  schwach    - « 


11 
11 


kurz 


I     sehr 
"    ■  sehwach 


—  1380 

7      i    - 

—  I  700 


11 


Aug.       — 


2,3 

0") 

0,4 

0 


2,8  ! 

0») 


860 


580 


I 
U 


910 
910 


I 
II 


890 
890 


0 


910 
|>100MU1. 


18, 


129  27. 

28. 

29. 

4. 


Juli         —         80*) 
11     I  •cbwMh')     80 


11 


Aug. 


—       .  16 

-     ;58 


ISV       7*)  ö*f 

27      !       2  3 

7      ^    —  — 


10  Mill.  »*)        7  MiU. 
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(Fortsetzung  der  Tabelle  I.) 


Nr.'  Datum     Polar. 


130 


27.  Juli 

28.       ,y 

29.  f) 

30.  V 

3.  Aug. 


Electrom. 


bell  bei. U 


0 


100 

105 

79 
52 

60 


97 

95 

80 
64 

51 


Galvanom. 


bei  I 


2000 

560 
167 


bei.  II 


900 

685 
130 


Widerstand 


dunkel 


beleuchtet 


1130000 

II  130  000 

I  180000 

I  184  000 


l  17  OK) 

n  15  000 

I  24  000 

I  94  000 

II  67  000 


131 


27.  Juli 

_^ 

2,3 

2,3 

66 

88 

28.  „ 

0,8 

0,8 

— 

— 

28.  » 

25»») 

32»») 

156  >») 

174 »») 

28.  .» 

52 

50 

— 

30.  » 

— — 

16 

14 

96 

126 

I  29  000»') 
n  29000 


n  13000 


Anmerkungen  zur  Tabelle  I. 

1)  Nach  49  Minuten  Beleuchtung. 

2)  Nach  7  Minuten  Beleuchtung. 

3)  Das  Präparat  wurde  auch  beleuchtet,  wenn  im  Dunkeln  ein 
Polarisationsausschlag  vorhanden  war.    Das  Nähere  siehe  Tabelle  ü. 

4)  Mit  electrischem  Licht  beleuchtet. 

5)  Dieses  Präparat  wurde  etwas  anders  hergestellt.  Es  wurde  zuerst 
aus  dein  noch  heissen  Paraffinbad  herausgenommen,  rasch  abgekühlt,  und, 
als  es  so  ganz  unempfindlich  wurde,  wieder  hineingethan  und  darin  erkal- 
ten lassen. 

6)  Inductionsstrom  hatte  keine  Wirkung. 

7)  Der  Ausschlag  nimmt  bei  längerer  Beleuchtung  etwas  ab. 

8)  Beim  Verdunkeln  tritt  erst  in  einigen  Minuten  der  frühere  Wider- 
stand wieder  ein. 

9)  Der  Ausschlag  blieb  6  Minuten,  während  welcher  das  Präparat 
beleuchtet  wurde,  ganz  constant. 

10)  Mit  di£Pn8cm  Tageslicht  beleuchtet. 

11)  Nach  kurzer  Polarisation. 

12)  Längere  Zeit  vollständig  ungeschwächt. 

13)  Nach  Hindurchlassen  eines  Inductionsstromes. 

14)  An  einem  der  Platinepiegel  ist  ein  Sprung. 


In  folgender  Tabelle  sind  die  Beobachtungen  über  die 
Lichtwirkung  auf  die  polarisirten  Präparate  zusammengestellt 
Die  Zeichen  der  Potentialdifferenzen  sind  auf  Seite  I  be- 
zogen, die  Potentialdifferenzen  selbst  sind  in  0,001  Volt  an- 
gegeben. 
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Nr. 


129 


Tabelle  IL 


Pot-Diff. 
im  Dunkeln 


Beleuchtet 


Seite      Aendening  d.  Pot.-Difi'. 


Abnahme 


I» 


Zunahme 


ff 


Abnahme 
Zunahme 


49 

klein 
klein 

16 

87 

26 

12 

34 

58 


Abnahme 
Zunahme 
Abnahme 


j» 


Zunahme 
Abnahme 

Zunahme 


12 
5 
7 
7 

U 


»> 


16 

7 
7 
7 


Abnahme 

43 

»» 

16 

Zunahme 

2t 

Abnahme 

76 

j» 

43 

124 

+     2 

I 

Abnahme 

48 

-375 

ff 

f» 

34 

-  16 

ff 

Zunahme 

2t 

+ stark 

U 

Abnahme 

16 

+  16 

f> 

Zunahme 

12 

+     2 

»> 

»» 

27 

1 

—stark 

1 
»f 

Abnahme 

30 

+     7 

-  76 

-  43 


I 

if 


Abnahme     26 
ff  16 

Zunahme  klein 


Die  grösste  beobachtete  electromotorische  Kraft  war  bei 
Xr.  120  und  124.  Sie  betrug  0,12  Volt  in  Sonnenlicht.  Der 
[Tödste  Widerstand  ist  der  von  Nr.  110,  900000  und  später 
,4Mill.  Ohm;  abgesehen  von  129,  welches  einen  Sprung  an 
em  einen  Platinspiegel  hatte,  und  113,  welches  auf  etwas 
idere  Weise  hergestellt  worden  war.  Der  Widerstand  wurde 
irch  Beleuchtung  bis  zu  neunmal  kleiner,  eine  von  keinem 
einer  früheren  Präparate  erreichte  Empfindlichkeit.  Ferner 
ichnen  sich  mehrere  und  gerade  die  empfindlichsten  Prä- 
rate dadurch  aus,  dass  die  durch  ihre  Beleuchtung  hervor- 
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gebrachten  Ausschläge  nicht  nur  im  Electrometer^  sondern 
auch  im  Galvanometer  längere  Zeit  constant  bleiben.  Nr.  108 
z.  B.  wurde  am  Tage  nach  seiner  Herstellung  stundenlang 
beleuchtet  Am  Vormittag  blieb  der  Ausschlag  von  222  Sca- 
lentheilen  im  Galvanometer  1^  80"^  unverändert,  kleinere 
auftretende  Störungen  erwiesen  sich  immer  als  Aenderungen 
des  Nullpunktes.  Am  Nachmittag  desselben  Tages  blieb 
dasselbe  Präparat  2^  beleuchtet,  und  der  Ausschlag  sank 
nur  gegen  das  Ende  dieser  Zeit  äusserst  langsam  infolge  der 
allmählichen  Abnahme  der  Beleuchtung.  Ebenso  wurden 
Nr.  122  und  130  längere  Zeit  mit  difiussem  Tageslicht  be- 
leuchtet und  zeigten  am  Galvanometer  ganz  constante  Aus- 
schlage,  an  welchen  die  kleinste  Aenderung  in  der  Intensität 
der  Beleuchtung  sich  kundgab. 

Eine  weitere  Eigenschaft  dieser  Präparate  ist,  dass  das 
Licht  momentan  eine  electromotoriscbe  Kraft  hervorbringt, 
welche  bei  Verdunkelung  momentan  ohne  jede  Nachwirkung 
wieder  verschwindet.  Beim  Verdunkeln  ging  sowohl  das  Elec- 
trometer  als  auch  das  Galvanometer  augenblicklich  vollstän- 
dig auf  Null  zurück.  Nur  blieb  meistens  eine  Nachwirkung 
bei  der  Aenderung  des  Widerstandes;  gleich  nach  dem  Ver- 
dunkeln war  der  Widerstand  kleiner  als  vor  dem  Beleuch- 
ten. In  höchstens  1 — 2  Minuten  erreichte  er  vrieder  die 
frühere  Grösse. 

Zur  Untersuchung,  ob  nicht  irgend  ein  Zusammenhang 
existirt  zwischen  dem  Widerstände  der  Präparate  und  der 
Abnahme  desselben  durch  Beleuchtung  möge  folgende  kleine 
Tabelle  dienen.  Columne  1  enthält  die  Widerstände  der 
Präparate  im  Dunkeln,  Columne  2  die  Zahl,  durch  welche 
der  Widerstand  im  Dunkeln  dividirt  werden  muss,  um  den 
Widerstand  bei  der  Beleuchtung  zu  bekommen.  (Siehe  Ta- 
belle ni  p.  257). 

Wir  sehen  trotz  mancher  Unregelmässigkeiten  ein  deut- 
liches Maximum  der  Empfindlichkeit  (in  Bezug  auf  den  Wider« 
stand)  für  mittlere  Widerstände  zwischen  80  000  und  130  000. 
Die  geringste  Empfindlichkeit  ist  sowohl  für  sehr  kleine,  als 
auch  für  sehr  grosse  Widerstände  vorhanden. 
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Tabelle  IIL 


Nr. 

1 

2 
1,1 

Nr. 

2 

i 

(  130  000 

;  2 

118 

580 

7,7 

125 

910 

1,1 

I3i»000 

9,0 

119 

j  10000 
)  20000 

1,7 

130 

^  130  000 

,  5,4 

1,7 

184  000 

2,0 

122 

27000 

4,0 

,  184  000 

1  2,7 

131 

29000 

2,2 

123 

j  500  000 
1  600  000 

3,6 

124 

40000 

3,7 

4,0 

116 

40000 

2,0 

110 

1,4  MiU. 

3,0 

120 

40000 

2,5 

129 

10   „ 

1,4 

121 

)  80000 

6,7 

1800UÜ 

8,0 

1 

1 

Vergleicht  man  in  Tabelle  I  ebenso  die  electromotorische 
Erregbarkeit  mit  der  Widerstandsempfindlichkeit,  so  lässt 
sich  kein  Zusammenhang  bemerken,  übereinstimmend  mit  der 
Angabe  von  Fritts. 

Einige  Tage  vor  Schluss  der  Beobachtungen  wurden  die 
zwei  empfindlichsten  Präparate  Nr.  122  und  130  in  kleine, 
flache  K&stchen  eingesetzt,  welche  ein  gleichzeitiges  Beleuch- 
ten des  Pr&parates  von  beiden  Seiten  gestatteten.  Wie  zu 
erwarten  war,  verkleinerte  die  Beleuchtung  der  einen  Seite 
den  durch  Beleuchtung  der  anderen  Seite  entstandenen  Aus- 
schlag. Es  liess  sich  z.  B.  sehr  leicht  der  durch  difl;'uses 
TagesUcht  (abends)  erzeugte  Ausschlag  durch  Beleuchtung 
der  anderen  Seite  mit  einer  Gaslampe  aus  grösserer  oder 
kleinerer  Entfernung  genau  compensiren,  sodass  das  Gsilyano- 
meter  auf  Null  zeigte.  Die  geringste  Aenderung  an  der 
einen  oder  anderen  Beleuchtung  liess  sich  sogleich  am  Gal- 
vanometer  erkennen.   — 

Liest  man  die  Beschreibung  der  Fritts' sehen ^)  Selen- 
elemente, so  sieht  man,  dass  sie  eine  grosse  Aehnlich- 
keit  mit  den  meinigen  besitzen.  Sie  geben  bei  der  Be- 
leuchtung einen  Strom,  welcher  von  der  hinteren  Messing- 
platte durch  den  Leiter  zur  vorderen  Goldelectrode  geht, 
mit  anderen  Worten,  die  beleuchtete  Seite  ist  negativ, 
wie  bei  meinen  Präparaten.  Der  Strom  erscheint  und  ver- 
schwindet auch  momentan.  Leider  gibt  Fritts  gar  nichts 
an   über   die  Grösse   der   electromotorischen  Kraft  und  des 


1)  Fritta,  Sill.  Amer.  J.  (3)  26.  p.  465.  1883. 
Ajm.  d.  Phyi.  n.  Chem.    N.  F.    UXIV. 
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Widerstandes  seiner  Selenelemente,  sodass  sich  in  dieser 
Richtung  kein  directer  Vergleich  mit  den  meinigen  anstel- 
len lässt. 

Der  stärkste  Strom,  den  ich  mit  meinen  Selenelementen 
bekommen  habe,  war  bei  Nr.  122  am  nächsten  Tag  nach 
seiner  Herstellung  und  betrug  16  •  10~~^  Amp.  In  den  darauf* 
folgenden  Tagen  aber  sank  diese  Empfindlichkeit  bedeutend, 
und  gleichzeitig  wuchs  der  Widerstand.  Diese  Aenderung 
findet  bei  allen  Präparaten  statt.  Sie  werden  erst  nach 
einiger  Zeit  constanter,  und  dann  ist  bei  den  meisten  Prä- 
paraten  der  durch  Sonnenlicht  erzeugte  Strom,' mit  dem  Gal- 
vanometer von  6038  Ohm  verbunden,  4 — 8.10~^  Amp. 

Seit  der  Herstellung  des  ersten  Präparates  nach  der  end- 
gültigen Methode  und  dem  Schluss  der  Beobachtungen  ver- 
gingen nur  vier  Wochen.  Während  der  ersten  Tage  nadi 
der  Herstellung  sank  die  Erregbarkeit  ziemlich  schnell  und 
erreichte  bald  einen  nur  wenig  abnehmenden  Werth.  Wie 
sich  diese  Präparate  ferner  haiton  werden,  und  hauptsächlich 
bei  andauernder  Benutzung,  soll  noch  untersucht  werden. 
Ich  muss  hier  nur  noch  bemerken,  dass  die  P]^parate  Nr.  122 
und  180  von  Hm.  Professor  Kundt  drei  Wochen  nach  Schluss 
der  Beobachtungen  in  Berlin  untersucht  wurden  und  bei 
diffuser  Abendbeleuchtung  erhebliche  Ausschläge  am  Gal- 
vanometer hervorgebracht  haben.  Mitte  October,  also  drei 
Monate  nach  ihrer  Herstellung,  wurden  Nr.  122,  130,  131 
noch  einmal  untersucht  und  gaben  mit  diffusem  Tageslicht 
die  zwei  ersten  ungefähr  40,  Nr.  131  sogar  80  Scalen theile 
am  Galvanometer. 

b)   Abhängigkeit  von  der  Lichtintensität 

Erst  nachdem  die  Methode  der  Herstellung  dieser  em- 
pfindlichen Präparate  gefunden  worden  war,  konnte  daran 
gedacht  werden,  die  Abhängigkeit  der  electroiiiotorischen 
Kraft  von  der  angewandten  Lichtintensität  zu  untersuchen« 
Dazu  wurden  selbstverständlich  die  empfindlichsten  Präparate 
benutzt.  Es  wurden  allerdings  aus  Mangel  an  Zeit  sehr  we- 
nige derartige  Versuche  ausgeführt. 

Zuerst  wurde  die  Lichtintensität  dadurch  geändert,  dass 
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Ai^andbrenner  oder  die  electriscbe  Lampe  in  verschie- 
len  Entfernungen  vom  Präparat  aufgestellt  wurde,  natür- 
1  ohne  dazwischen  gestellte  Linse.  Es  wurden  dabei  die 
mderungen  der  Ausschl&ge  sowohl  am  Electrometer,  als 
2h  am  Ghdvanometer  beobachtet.  In  folgender  Tabelle 
leuten  die  Zahlen  in  der  letzten,  mit  „Potenz'^  bezeichne* 
L  Spalte  diejenige  Potenz  der  Lichtintensität,  welcher  die 
irknng  proportional  ist.  Die  erste  Zahl  ist  die  Potenz 
'  das  Intervall  der  grösseren  Lichtintensität,  die  zweite  f&r 
I  Intervall  der  kleineren  Intensität. 

Tabelle  IV. 
Nr.  108. 


Gkkslicht  ohne 
AIaunl5sung  bei.  I. 

u-Electr.  Entf.  Ansschl.   Potenz 

3^«"        M   0,90 

0,85 


vanom 
U 


1 
1 


60 
90 

30  cm 

60 

90 


2 
1 

4,5 
1,5 
0,8 


Electrisches  Licht  ohne 
Alaun  bei.  I. 

Electrom.      Entf.   Ausschl.   Potenz 
70  cm      42 
III  140 

210 


25,7 
12 


0,85 
0,94 


0,79 
0,77 


Galvanom. 
IV 


70  cm 
140 
1210 


35 
14 

7,7 


0,66 
0,74 


Gaslicht 
ohne  Alaun  hei.  IL 


Nr.  115. 


vanom.    Entf.   Ausschl.   Potenz 
50  cm      10,5 


Electrisches  Licht  ohne 
Alaun  bei.  II. 


{i 


100 
50 


2,6 
1,2 


1,00 
0,95 


Electrom.      Entf.   Ausschl.   Potenz 
70  cm      13 

140  10,3 
1210  5,7 

70  cm  10 
VW  5,2 

210  3,5 


VI 

Galvanom. 
VII 


0,17 
0,73 

0,47 
U,49 


Nr.  120. 


Gaslicht  ohne 
Alauu.    Galvanometer. 


eL    I  j 

rill  I 

el.    I  j 

IX  \ 

el.    I  j 

^  1 


Entf.   Ausschl.   Potenz 
20  cm    187 
40  68 

60  38 


Gaslicht  mit  Alaun. 
Galvanometer. 


Entf.   Ausschl.  Potenz 


0J5 
0,72 


40  cm 
80 
120 

40  cm 
80 
120 


40,8 

14,0 

7,3 

89,0 
27,3 
11,2 


{0,77 
}  0,80 

0,85 
1,10 


bei  IL  j  ^ 

XI  1  ' 

^^^  tli 

bei.    I  1  t 

XII  l\ 

f.  ■  I, 


bei 
XIII 


40  cm 

il,2 

80 

2,3 

120 

1,0 

40  cm 

33 

80 

9 

120 

4 

40  cm 

47,5 

60 

13,5 

120 

5,5 

1,01 
1,03 

0,94 
1,00 

}0,9I 
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Nr.  122.    Gaslicht  ohne  Alaun.    Galvanometer. 

Erste  Ausschläge  heob.    Entfernung    Ausschlag    Potenz 

20  46,5 


bei.    I 


bei.  U 


XIV 


XV 


I 


40 
60 

20 
40 
60 


12,5 
5,5 

28,3 
8,0 


0,95 
1,01 

0,99 
1,08 


Ausserdem  wurde  die  Lichtintensität  noch  auf  eine  an- 
dere Weise  geändert  Ein  vom  Heliostat  kommendes  Strah- 
lenbündel wurde  durch  2  Nicols,  welche  dicht  yor  dem  Selen- 
element standen y  hindurchgeschickt;  das  eine  Nicol  wurde 
gedreht  und  die  Ausschläge  flir  die  Einstellungen  90  ^^  60^ 
und  0^  beobachtet.  Diese  entsprechen  respectiye  den  Intensi- 
täten 0}  1  und  4;  vor  den  Nicols  stand  das  Alaungefäss. 

In  folgender  Tabelle  sind  die  Ausschläge  für  die  Ein- 
stellungen 60®  und  0®  und  entsprechend  120®  und  180®  zu- 
sammengestellt, nach  Abzug  der  bei  Einstellung  90®  (Intensi- 
tät 0)  entstandenen  Ausschläge. 

Tabelle  V. 


Nr.  130 


Einstell, 
d.  Nicol 


I  ; 

Ausschl.  Potenz  'Ausschl.!  Potenz  Ausschl.  Potenz 


Ckklvano 
meter 


Electro- 
meter 


8,0 
21,0 


Betrachten  wir  zunächst  die  mit  Beleuchtung  aus  ver- 
schiedenen Entfernungen  gemachten  Beobachtungen,  so  sehen 
wir,  dass  die  Versuche  V,  XI,  XII,  XIII,  XIV,  XV  für  die 
Potenz  Werthe  liefern,  welche  sehr  nahe  der  Einheit  liegen. 
Also  änderte  sich  bei  diesen  Versuchen  die  Wirkung  pro- 
portional der  Intensität  der  Beleuchtung.  Sehen  wir  jetzt 
nach,  wodurch  sich  diese  Versuche  von  den  anderen  unter- 
scheiden, so  bemerken  wir,  dass  sie  alle  mit  Gaslicht  ausge- 
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f&hrt  worden,  und  bei  ihnen  die  Erhöhung  der  Temperatur 
mehr  ausgeschlossen,  und  auch  die  angewandte  Lichtintensität 
kleiner  war  als  bei  den  anderen  Messungen.  Denn  XI,  XII, 
XTTI  wurden  mit  Benutzung  der  Alaunlösung  gemacht,  bei 
XIV  und  XV  wurden  nur  die  ersten  Ausschläge  beobachtet, 
und  bei  V  war  die  kleinste  Entfernung  grösser  als  sonst. 
Nach  diesen  kommen  mit  etwas  kleinerer  Potenz  die  Ver- 
suche mit  G-aslicht  ohne  Alaunlösung  I,  II,  VIII,  IX,  X, 
und  zuletzt  die  mit  dem  electrischen  Licht  gemachten  Ver- 
suche mit  bedeutend  kleinerer  Potenz  (ungefähr  0,5,  d.  h.  der 
Quadratwurzel,  einmal  sogar  0,17,  beinahe  der  sechsten  Wurzel 
aus  der  Lichtstärke  proportional).  Wir  müssen  also  diese 
langsamere  Zunahme  bei  den  zuletzt  erwähnten  Versuchen 
sowohl  der  stärkeren  Beleuchtung,  als  auch  der  Wärme  Wir- 
kung zuschreiben. 

Das  erstere  bestätigt  die  theoretischen  Betrachtungen 
▼on  Hesehus^),  nach  welchen  für  stärkere  Beleuchtung  die 
Zunahme  der  Leitungsfähigkeit  kleiner  ist  als  für  schwächere 
Beleuchtung.  Dass  aber  die  Wärmewirkung  der  Lichtwir- 
kung entgegengesetzt  ist,  geht  ganz  deutlich  hervor  aus  der 
Beobachtung  am  Präparat  Nr.  120.  Die  Hälfte  der  Messun- 
gen wurde  unter  sonst  gleichen  Bedingungen  ohne  Alaun- 
lösung, die  andere  Hälfte  mit  derselben  gemacht,  und  deut- 
lich zeigt  sich  die  langsamere  Zunahme  bei  der  ersten  Hälfte, 
wo  die  Wärmestrahlen  nicht  absorbirt  wurden. 

Von  den  angeführten  Beobachtungen  wurden  die  meisten 
am  Galvanometer,  einige  am  Electrometer  gemacht. 

Vergleichen  wir  nun  die  bei  Benutzung  von  electrischem 
Licht  ohÄe  Alaunlösung  gemachten  electrometrischen  Mes- 
sungen lU  und  VI  mit  den  entsprechenden  galvanometri- 
schen IV  und  VII,  so  sehen  wir,  dass  bei  den  ersteren  die 
Potenzen  für  stärkere  Beleuchtung  bedeutend  kleiner  sind, 
als  diejenigen  für  schwächere  Beleuchtung.  Bei  den  galvano- 
metrischen Messungen  dagegen  zeigen  die  Potenzen  einen 
viel   geringeren  Unterschied   und  fallen  ihrer  Grösse   nach 

1)  Hesehus,    Journ.  d.  russ.  phyd.-chem.  Ges.  15«   p.   201.    1SS4; 
CarPs  Rep.  20.  p.  630.  1884. 
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zwischen  jene  zwei.  Die  am  Gralvanometer  gemessenen  Aus- 
schläge unterscheiden  sich  von  denen  am  Electrometer  ge- 
messenen dadurch  y  dass  sie  nicht  nur  durch  die  electromo- 
torische  Eraft^  sondern  auch  zugleich  durch  den  Widerstand 
des  Präparates  bedingt  werden,  und  so  können  wir  folgendes 
schliessen: 

Für  starke  Beleuchtung  (Wärme  nicht  ausgeschlossen)  ist 
die  infolge  der  wachsenden  Lichtintensität  entstehende  Zu- 
nahme der  electromotorischen  Kraft  kleiner  als  die  der  Lei- 
tungsfähigkeit,  für  schwächere  Beleuchtung  grösser;  also 
nimmt  mit  wachsender  Lichtintensität  die  Zunahme  der  elec- 
tromotorischen Kraft  viel  schneller  ab,  als  diejenige  der 
Leitungsfähigkeit 

Die  in  Tabelle  V  zusammengestellten  Versuche  mit  ge- 
kreuzten Nicols  zeigen  für  die  Potenz  Werthe,  welche  nicht 
sehr  Yon  0,5  verschieden  sind;  d.  h.  die  Wirkung  ist  an- 
nähernd der  Quadratwurzel  aus  der  Lichtintensität  pro- 
portional. 

c  Wirkung  der  verschieden  brechbaren  Lichtstrahlen. 

Zur  Untersuchung  der  Wirkung  der  verschieden  brech- 
baren Lichtstrahlen  wurde  anfangs  das  Sonnenlicht  durch  far- 
bige Gläser  hindurchgelassen.  Es  zeigte  sich  aber  bei  spec- 
traler  Untersuchung  der  Gläser^  dass  jedes  von  ihnen  mehrere 
Lichtsorten  hindurchliess,  sodass  gar  kein  Vergleich  zwischen 
den  Wirkungen  möglich  war.  Sonnenlicht,  welches  durch 
eine  Lösung  von  schwefelsaurem  Chinin  gegangen  war,  also 
beinahe  keine  ultravioletten  Strahlen  mehr  enthielt,  übte  fast 
die  gleiche  Wirkung  aus,  wie  gewöhnliches  Sonnenlicht.  Das 
Electrometer  gab  z.  B.  ohne  Ghininlösung  bei  zwei  Präpa- 
raten 70  und  12  Scalentheile,  und  mit  Chininlösung  resp.  67 
und  8,5.  Daraus  ist  zu  schliessen,  dass  die  ultravioletten 
Strahlen,  wenn  überhaupt,  so  doch  nur  eine  äusserst  geringe 
Wirkung  auf  die  Selenelemente  ausüben. 

Nun  wurden  einige  Versuche  an  zwei  Präparaten  mit 
den  verschiedenen  Theilen  des  Spectrums  des  electrischen 
Bogenlichtes  gemacht.  Dabei  wurde  dasselbe  theils  mit  einem 
Prisma,   theils  mit  einem  Difiractionsgitter  hergestellt.    Zu 
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diesen  MessuBgen  wurde  auf  den  Präparatkasten  vor  die 
OeflEaung  ein  Cartonschirm  mit  einem  1  cm  breiten  Schlitz 
aufgeklebt  Auf  diesen  Schirm  wurde  ein  möglichst  licht- 
starkes und  reines  Spectrum  von  ca.  15  cm  Länge  entworfen. 
Der  Kasten  konnte  dem  Spectrum  entlang  verschoben  wer- 
den, sodass  durch  den  Schlitz  ein  immer  gleich  breiter  Strei- 
fen von  einem  beliebigen  Theile  des  Spectrums  auf  das  Prä- 
parat fiel  Da  der  Schirm  am  Kasten  befestigt  war,  so  fiel 
das  Licht  immer  auf  dieselbe  Stelle  des  Präparates.  In 
folgender  Tabelle  sind  die  Resultate  zusammengestellt. 

Tabelle  VL 


1^ 


r  1  8  m  a 
Nr.  120      Nr.  122 


1 


Elect.j^^.  Galv. 
I         Tl         III 


Nr.  120.  Gitter 
Electrometer     \  Galvanom. 


IV 


VI    1  VU  IVIII 


Ultraroth 0,5  ;     2,9 

Ültraroth-Koth ....  1      ,8,5 

Roth 5      !  27 

Roth-Orange 9        38,2 

Orange 13        38 

Orange-Gelb 14        46 

Gelb-Grün 11,5  t  37 

Grün    —        — 

Grün-Blau 11 


Blau 

Dunkelblau 

Dunkelblau- Violett  . 
Violett    

Violett-Ultraviolett    . 

Ultraviolett     

Ultraviol.  noch  weiter 


« 

7 

6 

8,5 

1,5 

1 

1 


3.0,2 

29 

26,9 

19,1 

14,1 

8,0 

3,8 

2,0 


i 

1 

1,5 

__ 

_ 

IJ 

: — 

^ 

■     3,2 

— 

16,2 

2 

4,5 

5,6 

4,0 

1 

8,2 

6,5 

7 

8,5 

'.  11,8 

7,1 

34,7 

1 

^— 

13,9 

8,5 

30,5 

i  4 

6 

4,5 

15,6 

12 

20,7 

4 

— 

16 

7,2 

9,7 

;  8,5 

6 

4 

,  15,8 

6,4 

4,2 

__ 

___ 



— 

— 

4 

4 



— 

6,3 

2,1 

1 

— 

— 

*,* 

1,3 

— 

— 

0,5 

i 

1 

•^■~ 

, 

Wir  sehen,  dass  das  Maximum  der  Wirkung  beim  Pris- 
menspectrum  auf  orangegelb,  beim  normalen  auf  gelbgrün 
bis  grün  fällt.  Nach  den  Messungen  you  Langley^)  lällt 
das  Maximum  der  Energie  im  Prismenspectrum  ins  ültra- 
rothe,  im  normalen  Spectrum  auf  das  Gelbe  in  die  Nähe  der 
Linie  D.  Es  ist  also  keine  Abhängigkeit  Yorhanden  zwi- 
schen der  EnergieYertheilung  im  Spectrum  und  der  Wirkung 
auf  die  Selenpräparate.  Vielmehr  ist  die  Wirkung  offenbar 
abhängig  Yon  der  Wellenlänge  des  benutzten  Lichtes. 


1)  Langiey,  Ann.  d.  chim.  et  d.  phys.  (5)  25.  p.  211.  1888. 
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Für  Electrometer-  und  GalvanometermessuBgen  sind  die 
Maxima  wenigstens  bei  Anwendung  des  Prismenspectrums 
dieselben,  und  die  in  gleichem  Maassstabe  gezeichneten  Gur- 
ven  sind  beinahe  identisch.  Daraus  kann  man  schliessen, 
dass  die  verschiedenen  Theile  des  Spectrums  im  gleichen 
Yerhältniss  auf  die  Entstehung  der  electromorischen  Kraft 
und  auf  die  Abnahme  des  Widerstandes  wirken. 

d.    Beobachtungen  an  den   früheren,  im  Sandbade   krystalli- 

nisch  gemachten  Präparaten. 

Sehr  viele  Beobachtungen  wurden  mit  denjenigen  Prä- 
paraten ausgeführt,  welche  hergestellt  wurden,  ehe  die  end- 
gültige Methode  gefunden  war.  Es  wurden  44  solche  Prä- 
parate untersucht.  Sie  bestanden  aus  einem  entweder  auf 
Messingblech  oder  Grlas  geschmolzenen  und  im  Sandbade 
krystallinisch  gemachten  Selenscheibchen,  welches  mit  einer 
Klemme  zwischen  zwei  Platingläsem  gehalten  wurde.  Bei 
einigen  bestand  nur  die  eine  Electrode  aus  Platinglas,  die 
andere  bildete  das  Messingblech,  auf  dem  das  Selen  geschmol- 
zen worden  war.  Sie  konnten  daher  nur  von  einer  Seite  be- 
leuchtet werden.  —  Solche  Präparate  mit  einer  Messing- 
und  einer  Platinelectrode  zeigten  gewöhnlich  nach  ihrer 
Herstellung  eine  Potentialdifferenz  Pt  pos.  Die  anderen, 
welche  zwei  Platinelectroden  hatten,  zeigten  gewöhnlich  gar 
keine  oder  eine  nur  sehr  schwache  Potentialdifferenz  im  Dun- 
keln. Diese  Präparate  hatten  meistens  einen  sehr  grossen 
Widerstand  infolge  des  mangelhaften  Contactes  zwischen 
Selen  und  Pt-Spiegel.  Gewöhnlich  war  er  zwischen  1  Mill.  und 
30  Mill.  Ohm.  Infolge  davon  war  es  unmöglich,  das  Galvano- 
meter zu  benutzen. 

Die  Mehrzahl  dieser  Präparate  zeigte  eine  gleichartige 
Erregbarkeit,  wie  die  zuerst  beschriebenen,  nur  durchschnitt- 
lich in  geringerem  Maasse.  Die  beleuchtete  Seite  wurde  in 
der  Regel  negativ.  Die  meisten  waren  polarisirbar,  und  viele 
von  ihnen  zeigten,  wenn  sie  im  polarisirten  Zustande  beleuch- 
tet wurden,  dieselben  Erscheinungen,  wie  die  schon  besproche- 
nen, nämlich  bei  genügend  grossem  Polarisationsausschlag 
bewirkte  das  Licht,  auf  welche  Seite  es  auch  fiel,   immer 
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eine  Abnahme  des  Ausschlages.  Diese  G-renze  der  Polari- 
sation war  viel  weniger  weit  hinausgerückt,  als  bei  den  em- 
pfindlicheren Präparaten. 

Vier  Präparate,  deren  Selenscheibchen  auf  Messing  ge- 
schmolzen worden  waren,  zeigten  folgende  Eigenthümlichkeit. 
Die  Richtung  der  Beleuchtung  ändert  die  Richtung  des 
Stromes  nicht  Also  wird  die  eine  Seite  bei  der  Beleuch- 
tung negativ,  wie  sie  sein  soll,  die  andere  aber,  wenn  sie 
beleuchtet  wird,  positiv.  Immer  ist  aber  die  Potentialdiffe- 
renz grösser,  wenn  die  normale  Seite  dem  Lichte  ausgesetzt 
ist,  d.  h.  diejenige  Seite,  welche  negativ  wird.  Als  Beispiel 
mögen  folgende  Zahlen  dienen.    Sie  bedeuten  0,001  Volt. 

Beleuchtet    Seite  I.  Beleuchtet    Seite  II. 

I  po8.  0,8  I  pos.  5 

»  0,4                        n  4 

}}  1,6                           n  23 

»>  5,0                          71  34 

bei  einem  anderen  Präparat: 

Beleuchtet    Seite  I.  Beleuchtet    Seite  II. 

I  neg.         22  I  neg.  4. 

In  einem  Präparat  wurde  zum  Selen  ca.  5  Proc.  Schwefel 
hinzugesetzt;  es  zeigte  ganz  normale  Empfindlichkeit;  ein 
Zeichen,  dass  innerhalb  dieser  Grenzen  solche  Beimengungen 
ohne  Einfluss  sind. 

Mit  der  Zeit  nehmen  der  Widerstand  und  zugleich  die 
Empfindlichkeit  bei  vielen  Präparaten  stark  ab.  Der  Wech- 
selstrom eines  kleinen  Inductors  vergrösserte  in  der  Regel 
beide.  Viele  Präparate,  welche  mit  der  Zeit  ihre  ganze 
Empfindlichkeit  verloren  hatten,  und  solche,  welche  nach 
ihrer  Herstellung  gar  keine  zeigten,  gelang  es,  mittelst  des 
Inductionsstromes  auf  längere  oder  kürzere  Zeit  empfindlich 
zu  machen.  Zwei  Präparate,  welche  ganz  variable  Eigen- 
schaften gezeigt  hatten,  bald  normal  und  bald  anomal  gewesen 
waren  und  dann  jede  Empfindlichkeit  verloren  hatten,  wur- 
den durch  den  Inductionsstrom  auf  längere  Zeit  ganz  normal 
empfindlich  gemacht.  Als  Beispiel  mögen  folgende  an  Prä- 
parat I)r.  75  gemachten  Beobachtungen  angeführt  werden. 
Das  Präparat    zeigte  während   der   fünf  ersten   Tage   eine 
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normale  Erregbarkeit  bis  zu  0,06  Volt.  Dann  wurde  die- 
selbe sehr  variabel  y  sodass  gar  keine  Gesetzmässigkeit  auf- 
gefunden werden  konnte.  Nicht  nur  die  Grösse,  sondern 
auch  der  Sinn  der  durch  Beleuchtung  entstandenen  Aus- 
schläge änderte  sich  während  der  kurzen  Dauer  einer  Ver- 
suchsreihe. Der  Widerstand  war  dabei  im  Dunkeln  390000  Ohm. 
Aber  schon  nach  acht  Tagen  verursachte  die  Beleuchtung  gar 
keine  Fotentialdifferenz  mehr,  das  Präparat  war  unempfind- 
lich geworden.  Der  hindurchgelassene  Inductionsstrom  machte 
es  wieder  empfindlich,  und  zwar  normal  bis  0,088  Volt  Der 
Widerstand  wurde  ca.  5  Hill  Ohm.  Nach  14  Tagen  aber- 
malige Unempfindlichkeit  und  Wiederherstellung  durch  den 
Inductionsstrom  normal  bis  0,048  Volt  Widerstand  vor  dem 
Inductionsstrom  4600  Ohm,  nachher  4  Mill.  und  nach  län- 
gerem Hindurchschicken  desselben  8  Mill.  Nach  fünf  Wochen 
wieder  untersucht,  wieder  unempfindlich.  Wiederherstellung 
durch  den  Inductionsstrom  bis  0,084  Volt. 

VI.     ZusammenfasBiing  der  erhaltenen  Besultste. 

1)  Das  Licht  ruft  in  den  von  mir  hergestellten  Selen- 
präparaten eine  electromotorische  Elraft  hervor,  wobei  die 
beleuchtete  Seite  den  negativen  Pol  des  Elementes  bildet 
Im  Dunkeln  verschwindet  diese  electromotorische  Kraft  voll- 
ständig. 

2)  Bei  einigen  Präparaten  ist,  welche  Seite  auch  be- 
leuchtet wird,  immer  dieselbe  Seite  negativ  und  die  andere 
positiv;  dabei  ist  immer  die  Potentialdifferenz  grösser,  wenn 
die  Beleuchtung  normal  wirkt,  d.  h.  wenn  die  negativ  erreg- 
bare Seite  beleuchtet  wird. 

3)  Werden  die  beiden  Pole  des  Selenpräparates  durch 
einen  metallischen  Leiter  verbunden,  so  äiesst  durch  den- 
selben ein  Strom  vom  dunkeln  Pole  zum  beleuchteten  stun- 
denlang in  unveränderlicher  Stärke. 

4)  Durch  gleichzeitige  Beleuchtung  der  anderen  Seite 
des  Präparates  kann  die  electromotorische  Kraft  geschwächt 
oder  durch  passende  Regulirung  ganz  compensirt  werden. 

5)  Die  Lichtwirküng  ist  momentan;  beim  Verdunkeln 
verschwindet  der  Strom  sogleich  ohne  Rückstand  vollständig. 
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6)  Viele  Präparate  sind  polarisirbar.  Dies  ist  aber 
dnrchaas  nicht  Bedingung  für  die  Erregbarkeit  derselben, 
denn  Tiele  von  den  am  meisten  erregbaren  Präparaten  sind 
gar  nicht  oder  nur  schwach  polarisirbar. 

7)  Ist  schon  im  Dunkeln  eine  durch  Polarisation  ent- 
standene, genügend  grosse  electromotorische  Kraft  vorhanden, 
so  bewirkt  die  Beleuchtung,  auf  welche  Seite  sie  auch  fällt, 
immer  eine  Verkleinerung  derselben.  Ist  dagegen  die  vor- 
handene Polarisation  geringer,  so  wirkt  die  Beleuchtung  ganz 
normal,  wie  in  1)  angegeben.  Diese  Grenze  ist  bei  den  ver- 
schiedenen Präparaten  sehr  verschieden. 

8)  Gewöhnlich  nimmt  mit  der  Zeit  der  Widerstand  der 
Präparate  ab  und  zugleich  auch  ihre  electromotorische  Erreg- 
barkeit 

9)  Wechselströme  eines  kleinen  Inductors  vergrössem 
gewöhnlich  den  Widerstand  bedeutend  und  zugleich  die  Er- 
regbarkeit. Mit  der  Zeit  ganz  unempfindlich  gewordene 
Präparate  können  auf  diese  Weise  auf  längere  oder  kürzere 
Zeit  wieder  erregbar  gemacht  werden.  Manchmal  macht  der 
Indnctionsstrom  die  anomalen  Präparate  normal. 

10)  Für  schwache  Beleuchtung  und  zugleich  bei  mög- 
lichstem Ausschluss  von  Wärme  wächst  der  Strom  propor- 
tional der  Lichtintensität,  für  stärkere  Beleuchtung  (Wärme 
nicht  ausgeschlossen)  bedeutend  langsamer.  Für  letztere 
scheint  die  electromotorische  Kraft  langsamer  zu  wachsen 
als  die  Leitungsfähigkeit. 

11)  Im  Brechungsspectrum  üben  die  orangegelben  Strah- 
len das  Maximum  der  Wirkung  aus^  im  Beugungsspectrum 
die  gelbgrünen. 

vn.     Theoretisoher  Theil. 

Zur  Erklärung  der  Widerstandsänderung  des  Selens  bei 
der  Beleuchtung  und  Erwärmung  machte  zuerst  Siemens^), 
gestützt  auf  seine  eigenen  Versuche,  einige  Hypothesen.  Später 
stellten  sowohl  Hesehus,  als  auch  Bidwell  eine  Theorie  auf. 


1)  Siemens,  Wied.  Ann.  2.  p.  542.  1877. 
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allerdings  ganz  verschiedene  Wege  einschlagend.  Hesehus^) 
hielt  sich  näher  an  die  Siemens'schen  Annahmen.  Er  nimmt 
an,  die  Präparate  bestehen  aus  mehreren  allotropen  Modifi« 
cationen  des  Selens,  von  denen  die  eine  vom  Lichte  dissociirt 
wird.  Die  so  entstandene  niederere^  Modification  leitet  besser 
als  die  frühere.  Im  Dunkeln  geht  diese  niederere  Modifi- 
cation in  die  höhere  wieder  zurück. 

Bidwell')  behauptet,  dass  man  es  nie  mit  chemisch 
reinem  Selen  zu  thun  habe;  das  käufliche  Selen  enthält  immer 
Spuren  von  Metallen.  Diese  sowohl,  wie  das  Metall  der 
Electroden,  yerbinden  sich  mit  dem  geschmolzenen  Selen  und 
bilden  Selenide.  Nach  Bidwell  wäre  es  nicht  unmöglich, 
dass  die  Leitungsfähigkeit  des  krystallinischen  Selens  nur 
von  den  in  demselben  enthaltenen  Unreinheiten  herrühre, 
und  dass  YoUständig  reines  Selen  auch  im  krystallinischen 
Zustande  ein  Nichtleiter  sei.  Die  Selenidtheilchen,  welche 
beim  amorphen  Zustande  des  Selens  von  der  isolirenden 
Masse  umgeben  waren,  können,  wenn  dasselbe  krystallisirt, 
zusammenhängende  leitende  Adern  zwischen  den  einzelnen 
Ejrystallen  bilden.  Angestellte  Versuche  zeigten,  dass  schon 
ein  geringer  Zusatz  von  Graphitpulver  krystallinisch  erstar- 
renden Schwefel  leitend  macht,  während  Schellack  trotz  viel 
grösserer  Mengen  Graphitpulyer  ein  vollständiger  Isolator 
bleibt.  Ferner  zeigte  möglichst  reines  Selen,  welches  beim 
Erwärmen  mit  keinem  Metall  in  Berührung  kam,  auch  im 
krystallinischen  Zustande  einen  sehr  grossen  specifischen 
Widerstand.  Die  Widerstandsabnahme  durch  Beleuchtung 
muss  dann  dadurch  erklärt  werden,  dass  das  Licht  die  Kry- 
stallisation  befördert,  und  damit  sich  mehr  zusammenhängende 
leitende  Adern  bilden. 

In  hohem  Grade  unterstützt  wird  diese  Theorie  durch 


1)  Hesehus,  Journ.  d.  russ.  phys.-chem.  Ges.  15*  p.  146. 1884;  CarFB 
Rcp.  d.  Phys.  20.  p.  564.  1884. 

2)  Entgegengesetzt  der  Bezeichnungs weise  von  Hesebus  wird  hier, 
wie  gebräuchlich,  die  durch  Dissociation  entstandene  Modification,  deren 
Molecüle  einfacher  zusammengesetzt  sind,  die  „niedercre^^  genannt. 

3)  Bidwell,  Phil.  Mag.  (5)  20.  p.  178.  1885. 


Ekdromotorischt  Kraft  des  beleuchteten  Selens.         260 

viele  Versuche  mit  Schwefel,  dem  Silbersulfid  beigemengt  war. 
Als  Electroden  dienten  Silberbleche.  Solche  Präparate  zeigten 
ganz  ähnliche  Widerstandsänderungen  wie  die  Selenpräparate. 
Femer  machte  Bidwell  eben  solche  Zellen  mit  verschiede- 
nen Electroden,  z.  B.  einer  von  Ag  und  die  andere  von  Ou, 
und  bekam  Ströme  im  Dunkeln  vom  Ag  zum  Ca.  Beim 
Beleuchten  durch  die  durchsichtige  Silberelectrode  wurde  der 
Ausschlag  kleiner,  um  beim  Verdunkeln  die  frühere  Grösse 
wieder  zu  erreichen.  Ob  Präparate  mit  gleichen  Electroden 
bei  der  Beleuchtung  eine  electromotorische  Kraft  geben, 
scheint  nicht  untersucht  worden  zu  sein. 

Ich  muss  aber  bemerken,  dass  nach  meinen  Beobachtun- 
gen sich  kein  merklicher  Unterschied  zeigte,  ob  das  Präparat 
auf  Messing,  auf  Platin  oder  auf  Glas  geschmolzen  wurde. 
Femer  änderten  5  Proc.  Schwefel,  die  zu  einem  Präparate 
zugesetzt  wurden,  wie  schon  erwähnt,  die  Eigenschaften  des- 
selben nicht.  Dies  beweist,  dass  die  Quantität  der  fremden 
Metalle  innerhalb  dieser  Grenzen  von  ganz  untergeordnetem 
Einflüsse  ist 

Der  Umstand,  dass  der  durch  Beleuchtung  entstehende 
Strom  stundenlang  ungeschwächt  dauert,  und  ebenso  das 
momentane  Erscheinen  und  Verschwinden  desselben  ohne 
jede  Nachwirkung,  veranlasste  Fritts,  die  Vermuthung  aus- 
zusprechen^ dass  es  sich  dabei  um  eine  directe  Transformation 
der  Lichtenergie  in  electrischen  Strom  handle.  Ein  Punkt 
in  meinen  Resultaten  scheint  mir  dagegen  zu  sprechen,  näm- 
lich die  auf  einige  Präparate  anomale  Wirkung  des  Lichtes 
(s.  Zusammenfassung  der  Resultate  Nr.  2).  Bei  einer  directen 
Umsetzung  von  Lichtschwingungen  in  electrische  Energie 
müsste  ihre  gegenseitige  Richtung  immer  dieselbe  sein. 

Es  wäre  interessant,  zu  untersuchen,  ob  nicht  eine  mess- 
bare Zeit  zur  Wirkung  des  Lichtes  nöthig  ist. 

Zur  Erklärung  meiner  Resultate  mache  ich  folgende 
Hypothesen: 

1)  Das  Selen  der  Präparate  besteht  aus  einem  Gemisch 
mehrerer  Selenmodificationen.    Darunter  sind  folgende  zwei: 

A)  „Lichtempfindliche"  Modification,  welche  vom  Lichte 
auf  irgend  eine  Weise  in  eine  andere  übergeführt  wird. 
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B)  yyElectrolytische^^  Theilchen,  welche  ebenso  gut  eine 
Lösung  zweier  Selenmodificationen  sein  können,  welche  durch 
den  Strom  getrennt  werden,  als  auch  einfach  ein  Selenid,  das 
durch  Verbindung  des  Selens  mit  den  beigemeng^n  Metallen 
entstanden  ist. 

2)    Das  Licht  wirkt  auf  doppelte  Weise: 

a)  es  Khrt  die  „lichtempfindlichen^^  Theilchen  (A)  in 
andere  über,  welche  positiv^)  sind  gegen  die  ersteren; 

b)  es  befördert  die  Wiedenrereinigung  der  durch  den 
Strom  zersetzten  „electrolytischen^^  Theilchen  (B). 

Damit  soll  nun  Folgendes  erklärt  werden: 
1)  Beleuchtung  ruft  eine  electromotorische  Kraft  hervor 
in  dem  Sinne,  dass  die  beleuchtete  Seite  den  negativen  Pol 
bildet.  Bei  einigen  Präparaten  ändert  sich  durch  Umkehrung 
der  Beleuchtung  die  Richtung  der  electromotorischen  Kraft 
nicht;  dabei  ist  aber  die  electromotorische  Kraft  immer 
grösser,  wenn  die  beleuchtete  Seite  negativ,  als  wenn  sie 
positiv  wird. 

Ein  Präparat  ist  desto  mehr  durch  das  Licht  erregbar, 
je  mehr  lichtempfindliche  Theilchen  vorhanden  sind.  Dass 
der  Strom  durch  die  Beleuchtung  ungeschwächt  fortdauert, 
erklärt  sich  dadurch,  dass  die  durch  die  Ausgleichung  der 
Potentialdifferenz  zurückgebildeten  lichtempfindlichen  Selen- 
theilchen  sofort  wieder  durch  das  Licht  in  die  positive  Modi- 
fication  übergeführt  werden.  Für  grössere  Lichtintensitäten, 
wenn  schon  beinahe  alle  empfindlichen  Theilchen  in  Verwen- 
dung kommen,  muss  die  Zunahme  der  electromotorischen 
Kraft  mit  wachsender  Intensität  langsamer  sein.  Nun  könnte 
es  vorkommen,  wenn  ein  Präparat  sehr  dünn  ist,  dass  die 
Lichtstrahlen  durch  das  Selen  hindurch  auch  die  hinteren 
Schichten  beleuchten.  Sind  die  empfindlichen  Theilchen  gleich- 
massig  im  Präparat  vertheilt,  so  zeigt  sich  die  beleuchtete 
Seite  immer  negativ,  da  sie  ja  stärker  beleuchtet  ist,  als  die 
hintere.  Sind  an  der  einen  Seite  des  Präparates  viel  mehr 
lichtempfindliche  Theilchen  vorhanden,  als  an  der  anderen, 
so  kann  es  vorkommen,  dass,  wenn  die  weniger  empfindliche 


1)  Wie  Zink  gegen  Kupfer  im  DanielTschen  Elemente. 
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Seite  beleuchtet  wird,  an  der  hinteren  empfindlicheren  Seite 
mehr  Theilchen  in  die  niederere  Modification  übergeführt 
werden,  als  an  der  vorderen ,  und  somit  die  hintere  Seite 
negatiy  wird.  Wird  jetzt  die  empfindlichere  Seite  beleuchtet, 
so  wird  sie  wiederum  negativ,  nur  in  stärkerem  Maasse  als 
vorher.    Dies  ist  in  der  That  bei   den  Versuchen  der  Fall. 

2)  Einige  Präparate  sind  polarisirbar,  andere  nicht.  Die 
Erregbarkeit  hängt  nicht  ab  von  der  Polarisirbarkeit. 

Wenn  wir  annehmen,  dass  in  der  Selenmasse  kleine  elec- 
trolytisch  zersetzbare  Theilchen  vorhanden  sein  können,  so 
können  wir  sie  als  kleine  Zersetzungszellen  ansehen,  deren 
Electroden  von  den  angrenzenden,  nicht  electrolytischen  Thei- 
len  der  Masse  gebildet  werden.  Dann  hängt  die  Stärke  der 
Polarisation  offenbar  nicht  nur  von  der  Anzahl  dieser  elec- 
trolytischen Theilchen,  sondern  auch  von  der  Lage  derselben 
ab.  Dieselbe  muss  grösser  sein,  wenn  diese  Theilchen  mehr 
hintereinander,  als  wenn  sie  mehr  nebeneinander  verbunden 
sind.  Dass  die  Erregbarkeit  durch  Beleuchtung  unabhängig 
ist  von  der  Polarisirbarkeit,  erklärt  sich  dadurch,  dass  diese 
zwei  Erscheinungen  von  verschiedenen  Selenmodificationen 
bedingt  werden,  welche  ganz  unabhängig  von  einander  in  der 
Selenmasse  vorhanden  sein  können. 

3)  Bei  vorhandener  genügend  grosser  Polarisationskraft 
entsteht  durch  Beleuchtung  immer  eine  Abnahme  derselben, 
von  welcher  Seite  auch  das  Präparat  beleuchtet  wird. 

Ein  solches  polarisirtes  Präparat  besteht  also  nach  unse- 
rer Anschauung  aus  einer  Selenmasse,  welche  eine  bestimmte 
Anzahl  von  durch  den  vorhergegangenen  Strom  in  seine 
Bestandtheile  zersetzten  Theilchen  enthält.  Das  Licht  beför- 
dert die  Wiedervereinigung  dieser  Bestandtheile  und  ver- 
ursacht infolge  dessen,  von  welcher  Seite  es  auch  das  Prä- 
parat trifft,  immer  eine  Abnahme  des  Ausschlages.  Die 
örösse  dieser  Abnahme  muss  bis  zu  einer  gewissen  Grenze 
proportional  sein  der  vorhandenen  Polarisationskraft,  wie  es 
auch  der  Versuch  zeigt.  Befinden  sich  aber  im  Präparate, 
wie  es  immer  der  Fall  ist,  ausser  diesen  electrolytischen  auch 
lichtempfindliche  Theilchen,  so  führt  sie  ein  Theil  des  Lichtes 
in  die  positive  Modification  über.    Auf  ein  solches  Präparat 
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wirkt  also  das  Licht  auf  doppelte  Weise.  Es  verkleinert  den 
schon  Yorhandenen  Ausschlag  und  macht  zugleich  die  beleuch- 
tete Seite  zum  negativen  Fol.  Die  am  Electrometer  beob- 
achtete Lichtwirkung  ist  das  Resultat  beider,  und  zwar  hat 
man,  wenn  die  beleuchtete  Seite  schon  im  Dunkeln  positiv 
war,  die  Summe  der  zwei  Wirkungen,  wenn  sie  dagegen 
negativ  war,  die  Differenz  derselben.  Ln  ersten  Falle  haben 
wir  immer  eine  Abnahme  des  Ausschlages.  Im  zweiten  Falle 
dagegen  kann  durch  Beleuchtung  eine  Abnahme  oder  eine 
Zunahme  des  Ausschlages  stattfinden,  je  nachdem  mehr  oder 
weniger  durch  den  Strom  zersetzte  electrolytische  Theilchen 
vorhanden  sind.  Die  Anzahl  der  lichtempfindlichen  Theil- 
chen kann  als  constant  angenommen  werden,  die  Anzahl  der 
zersetzten  electrolytischen  Theilchen  aber  nimmt  mit  der 
Grösse  des  Polarisationsausschlages  zu;  dieser  kann  als  ein 
angenähertes  Maass  für  die  Anzahl  derselben  angesehen  wer- 
den. Ist  nun  vorerst  der  Polarisationsausschlag  =0,  d.  h. 
sind  keine  zersetzten  Theilchen  vorhanden,  so  entsteht  durch 
Beleuchtung  eine  bestimmte  Potentialdifferenz  (beleuchtete  Seite 
negativ).  Wird  jetzt  das  Präparat  schwach  polarisirt,  so  treten 
beide  Lichtwirkungen  zugleich  auf  und  wirken  entgegenge- 
setzt. Es  können  nun  für  eine  bestimmte  Polarisation  beide 
entgegengesetzte  Wirkungen  gleich  gross  sein  und  sich  auf- 
heben. Dies  ist  die  Grenze,  für  welche  die  Beleuchtung  gar 
keine  Aenderung  des  Ausschlages  verursacht.  Bei  schwäche- 
rer Polarisation  überwiegt  die  Wirkung  des  Lichtes  auf  die 
empfindlichen  Selentheilchen  (der  Ausschlag  nimmt  zu),  bei 
stärkerer  diejenige  auf  die  electrolytisch  zersetzten  Theilchen 
(der  Ausschlag  nimmt  ab). 

Diese  Grenze,  wo  das  Licht  gar  keine  Wirkung  ausübt, 
ist  bei  verschiedenen  Präparaten  eine  sehr  verschiedene;  z.  B. 
Präparat  Nr.  9  war  unempfindlich  bei  einer  Polarisation  von 
0,004  Volt  Nr.  100  bei  einer  solchen  von  ca.  0,1  Volt  und 
Nr.  108  erst  bei  einer  Polarisation  von  0,3  Volt.  Es  scheint, 
wie  es  auch  zu  erwarten  ist,  dass  die  Grenze  desto  weiter 
hinausgeschoben  ist,  je  empfindlicher  das  Präparat  ist,  d.  h. 
je  mehr  lichtempfindliche  Theilchen  es  enthält 

Hesehus    erklärt  die   Wirkung   der  Inductionsströme 
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lediglich  dadurch,  dass  sie,  wie  mechanische  Erschütterungen, 
die  Rückkehr  in  die  Gleichgewichtslage  beschleunigen;  diese 
Rückkehr  verlaufe  infolge  der  auftretenden  Nachwirkung  von 
selbst  nur  äusserst  langsam.  Ich  habe  eine  Vergrösserung 
des  Widerstandes  und  eine  Wiederherstellung  der  früheren 
Empfindlichkeit  bei  einer  sehr  grossen  Anzahl  von  Präparaten 
beobachtet,  bei  welchen,  nachdem  sie  lange  Zeit  ungebraucht 
geblieben  waren,  der  Widerstand  sich  verkleinert  hatte,  und 
die  Empfindlichkeit  verschwunden  war.  Nehmen  wir  nun  als 
Grund  davon  ein  allmähliches  Uebergehen  des  Selens  in 
besser  leitende  und  weniger  empfindliche  Modificationen  an, 
so  müssen  wir  dem  Inductionsstrom  nothwendig  die  Fähig- 
keit zuschreiben,  diese  Modificationen  wieder  in  die  früheren 
zorückzübilden. 

Phys.  Institut  der  üniv.  Strassburg,  im  Oct,  1887. 


IL    Heber  Inductianserscheinunge^i,  hervorgerufen 
durch   die   electrischen   Vorgänge   in   Isolatoren; 

von  H.  Hertz. 

(Aus  den  Sitzungsber.  der  Berl.  Acad.  vom  10.  Nov.  1887,  mit  einem 

Zusätze;    mitgetheilt  vom  Hm.  Vei-f.) 
(Hierzu  T»f.  11    Fig.  2.) 

Dass  die  electrischen  Vorgänge  in  den  Isolatoren  neben 
den  sicher  nachgewiesenen  electrostatischen  Wirkungen  auch 
die  entsprechenden  electrodynamischen  Wirkungen  mit  sich 
führen,  ist  eine  der  Grundannalimen  gerade  der  aussichts- 
vollsten electrischen  Theorien.  Jene  Annahme  ist  auch  längst 
durch  di'e  Gesammtheit  der  electrischen  Erscheinungen  in 
hohem  Grade  wahrscheinlich  geworden;  als  das  sichere  Er- 
gebniss  irgend  welcher  directen  Beobachtungen  aber  kann 
sie  bislang  kaum  bezeichnet  werden.  Einen  Beitrag  zur  Aus- 
füllung dieser  misslichen  Lücke  hoffe  ich  in  Folgendem  zu 
bieten,  indem  ich  eine  Reihe  von  Versuchen  beschireibe. 
welche  sich  mit  geringen  Mitteln  wiederholen  lassen,  welche 
sicher  gelingen,  und  in  welchen  sich  eine  von  Isolatoren  aus- 

Add.  d.  Phyi.  n.  Chem.   N.  F.   XXXIV.  13 
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gehende  Indnctionswirkung  offenbart.  Eine  magnetische  Wir- 
kung, welche  von  den  Vorgängen  in  einem  Isolator  hen^ührt, 
hat  sich  bereits  in  einem  Versuche  des  Hrn.  Böntgen^)  ge- 
zeigt, vorausgesetzt ,  dass  die  endgültige  Mittheilung  über 
jenen  Versuch  die  demselben  zunächst  gegebene  Deutung 
bestätigt. 

Zum  Nachweis  der  Indnctionswirkung  dienten  mir  die 
äusserst  schnellen  electrischen  Schwingungen,  welche  in  un- 
geschlossenen  metallischen  Leitern  durch  passend  angebrachte 
Funken  erregt  werden  können.^  Die  Methode  ist  die  fol- 
gende: Ein  primärer  Leiter,  in  welchem  Schwingungen  der 
genannten  Art  erregt  werden,  wirkt  inducirend  auf  einen 
secundären  Leiter  ein.  Die  Beobachtung  der  inducirten  Be- 
wegung geschieht  mit  Hülfe  einer  eingeschalteten  Funken- 
strecke. Damit  die  Beobachtung  recht  empfindlich  sei,  sind 
beide  Leiter  auf  gleiche  Schwingungsdauer  gebracht.  Der 
secundäre  Leiter  wird  nun  dem  primären  möglichst  genähert, 
jedoch  in  solcher  Lage,  dass  die  auf  seine  verschiedenen 
Theile  wirkenden  Elräfte  sich  aufheben,  sodass  er  funkenfrei 
erscheint.  Wird  jetzt  das  Gleichgewicht  durch  Annäherung 
von  Leitern  gestört,  so  treten  wieder  Funken  auf;  das  System 
bildet  eine  Art  von  Inductionswage.  Aber  diese  Inductions- 
wage  hat  das  Eigenthümliche,  dass  sie  auch  anspricht,  wenn 
grössere  Massen  von  Isolatoren  ihr  genähert  werden.  Bei 
der  Geschwindigkeit  der  Schwingungen  sind  nämlich  die  in 
den  Isolatoren  durch  dielectrische  Polarisation  verschobenen 
Electricitätsmengen  von  derselben  Grössenordnung ,  wie  die 
in  den  Metallen  durch  Leitung  in  Bewegung  gesetzten. 

Der  Apparat. 

Die  Fig.  2  Taf.  II  zeigt  den  Apparat,  durch  welchen  dies 
Princip  verwirklicht  wurde.  Nur  die  wesentlichen  Theile  sind 
gezeichnet,  man  hat  sich  dieselben  durch  ein  leichtes  Holz- 
gerüst verbunden  zu  denken,  AA  ist  der  primäre  Leiter, 
bestehend  aus  zwei  quadratischen  Messingplatten  von  40  cm 

\)  W.  C.  RöntgeU)    Sitzuugsbev.  d.  Berl.  Acad.  1885.  p.  195,   vgl. 
auch  die  neuere  Arbeit,  Sitzungsber.  der  Berl.  Acad.  1S84.  p.  23. 
2J  H.  Hertz,  Wied.  Ann.  21.  p.  421.  1884  u.  34.  p.  155.  1888. 


Inductionserscheinungen,  275 

Seitenlänge,  welche  durch  einen  70  cm  langen,  V2  ^^  starken 
Kupferdraht  verbunden  sind.  In  der  Mitte  des  letzteren  ist 
eine  '/^  cm  lange  Funkenstrecke  eingeschaltet,  gut  polirte 
Mesaingkugeln  bilden  die  Pole.  Führt  man  nun  den  letz- 
teren die  möglichst  kräftige  Entladung  eines  grösseren  In- 
ductoriums  zu,  so  laden  sich  zunächst  die  Platten  A  und  A' 
in  entgegengesetztem  Sinne  und  entladen  sich  dann  im  Augen- 
blick der  Entstehung  des  Funkens  gegeneinander  unter  Bil- 
dung der  dem  Leiter  AA'  eigenthiimlichen  Oscillationen^ 
deren  Schwingungsdauer  etwa  auf  den  hundertmillionsten  Theil 
der  Secunde  geschätzt  werden  kann.  Die  sogleich  nachfol- 
gende Entladung  des  Inductoriums  ist  auf  die  hier  zu  be- 
sprechenden Erscheinungen  von  ebenso  geringem  Einfluss, 
wie  die  Anwesenheit  des  Inductionsapparates  selbst  und  der 
Zuleitungen  zm  ihm.  Der  secundäre  Leiter  B  ist  ein  ge- 
nauer Kreis  von  35  cm  Radius  aus  2  mm  starkem  Kupfer- 
drahte, er  enthält  die  Funkenstrecke  /,  deren  Länge  durch 
eine  feine  Schraube  zwischen  einigen  hundertstein  und  einigen 
ganzen  Millimetern  variirt  werden  kann.  Bei  den  gewählten 
Ausmessungen  deu  Kreises  B  findet  Resonanz  statt  zwischen 
ihm  und  dem  primären  Leiter^  und  es  können  bei  günstiger 
Lage  secundäre  Funken  von  6 — 7  mm  Länge  erhalten  wer- 
den. Für  unsere  Versuche  wird  der  Kreis  drehbar  auf  einer 
Axe  befestigt,  welche  durch  seinen  Mittelpunkt  geht  und 
senkrecht  auf  seiner  Ebene  steht;  eine  Drehung  um  diese 
Axe  ändert  also  die  Lage  des  Kreises  nicht,  sondern  führt 
nur  die  Funkenstrecke  in  ihm  herum.  Die  Drehungsaxe  wird 
so  orientirt,  dass  sie  in  die  Ebene  der  Platten  A  und  A' 
und  zwar  in  die  Mittellinie  mn  derselben  fällt.  Fügen  wir 
noch  hinzu,  dass  der  geringste  Abstand  zwischen  AA'  und 
^  12  cm  beträgt,  so  haben  wir  unseren  Apparat  vollständig 
beschrieben.  An  demselben  beobachten  wir  nun  die  folgen- 
den Erscheinungen: 

Fällt  die  Funkenstrecke  /  in  die  horizontale  Ebene  von 
AA'j  also  in  die  Punkte  a  und  a,  so  ist  sie  völlig  funken- 
frei. Eine  Drehung  des  Kreises  um  wenige  ürade  aus  diesen 
Lagen  in  dem  einen  oder  dem  anderen  Sinne  lässt  schon 
winzige  Fünkchen  entstehen.    Diese  Fünkchen  wachsen  an 

18* 
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Stärke  und  Länge,  je  mehr  wir  die  Funkenstrecke  von  den 
Gleichgewichtslagen  entfernen,  und  erreichen  Maximallängen 
von  etwa  3  mm,  wenn  /  in  den  höchsten  und  den  tiefsten 
Punkt  b  und  b'  des  Kreises  tritt.  Die  sich  in  dieser  Weise 
offenbarenden  Schwingungen  des  secundären  Leiters  verdanken 
jedesmal  ihre  Entstehung  der  oscillir enden  electrischen  Kraft, 
welche  in  dem  /  gegenüberliegenden  Theile  des  Kreises  B 
auftritt.  Obwohl  der  Gestalt  nach  fast  geschlossen,  ist  B 
doch  als  ein  ungeschlossener  Stromkreis  zu  betrachten;  die 
der  Funkenstrecke  beiderseits  benachbart  liegenden  Theile 
wirken  nur  als  Capacitäten  der  Stromenden.  Die  wirkende 
Kraft  setzt  sich  zusammen  aus  der  electrostatischen  Kraft 
und  der  ihr  entgegengerichteten  Kraft  der  Induction;  die 
«rstere  als  die  grössere  von  beiden  bestimmt  das  Vorzeichen 
der  gesammten  Kraft.  Bezeichnen  wir  das  Vorzeichen  dieser 
Kraft  und  die  Amplitude  der  erregten  Schwingung  als  positiv, 
wenn  /  im  höchsten  Punkte  des  Kreises  liegt,  so  haben  wir 
relativ  zu  einer  festen  Bichtung  im  Kreise  B  die  Kraft  und 
die  Amplitude  als  negativ  zu  rechnen,  wenn  sich /im  tief- 
sten Punkte  befindet.  Durch  den  NuUwerth  in  der  Gleich- 
gewichtslage geht  die  Amplitude  von  dem  einen  zu  dem 
anderen  Vorzeichen  über. 

Es  erscheint  nützlich  für  das  Folgende,  auch  diejenigen 
Erscheinungen  zu  betrachten,  welche  eintreten,  wenn  wir  den 
Kreis  B  parallel  mit  sich  selbst,  und  ohne  ihn  aus  seiner 
Ebene  zu  entfernen,  ein  wenig  nach  unten  verschieben.  Es 
zeigt  sich,  dass  hierdurch  die  Funkenlänge  im  höchsten 
Punkte  zunimmt,  im  tiefsten  abnimmt,  und  dass  die  funken- 
freien Punkte  —  die  Nullpunkte,  wie  wir  sie  nennen  wollen 
—  nicht  mehr  in  der  durch  die  Axe  gelegten  Horizontalen 
liegen,  sondern  auf  beiden  Seiten  um  einen  gewissen  Winkel 
nach  unten  gedreht  erscheinen.  Durch  die  geringe  Verschie- 
bung hat  sich  die  Wirksamkeit  der  electrostatischen  Kräfte 
•kaum  geändert,  wohl  aber  die  Wirksamkeit  der  Kräfte  der 
Induction.  Denn  die  letzteren  geben  nunmehr,  um  den  ge- 
schlossenen Ejreis  B  herumintegrirt  ein  von  Null  verschie- 
denes Integral,  sie  geben  daher  Anlass  zu  einer  Schwingung, 
deren  Amplitude  ein  von  der  Lage  der  Funkenstrecke  unab- 
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h&Dgiges  Vorzeichen  besitzt,  und  zwar  ist  dieses  Vorzeichen 
nach  unserer  Bechnungsweise  das  positive.  Denn  die  Eich- 
tang der  Integralkraft  der  Induction  ist  entgegengesetzt  der 
electrostatischen  Kraft  in  der  oberen  Hälfte,  gleich  gerichtet 
aber  in  der  unteren  Hälfte  des  Kreises  Bj  in  welch  letzterer 
wir  das  Vorzeichen  der  electrostatischen  Kraft  als  positiv 
bezeichneten.  Da  nun  die  neu  hinzutretende  Schwingung 
gegen  die  schon  betrachtete  eine  Phasendifferenz  nicht  besitzt^ 
so  addirt  sich  ihre  Amplitude  einfach  zu  der  jener  Schwin- 
gung, und  so  erklären  sich  die  Erscheinungen. 

Eine  vollständigere  Begründung  der  Deutungen,  welche 
wir  hier  den  Erscheinungen  unterlegt  haben,  findet  man  in 
der  vorangegangenen  Arbeit. 

AiiDäherung  von  Leitern. 

Bisher  war  angenommen,  dass  die  Leiter  AA  und  B  in 
einem  grösseren  Zimmer  in  möglichster  Entfernung  von  allen 
störenden  Gregenständen  aufgestellt  seien.  Auch  ist  eine 
solche  Aufstellung  noth wendig,  wenn  wir  wirklich  Funken- 
losigkeit  in  den  Punkten  a  und  a  erzielen  wollen.  Denn 
wir  bemerken  bald,  dass  genäherte  Leiter,  z.  B.  längere  Me- 
tallstäbe, welche  wir  unterhalb  der  Vorrichtung  auf  die  Erdo 
legen,  Funken  auftreten  lassen.  Bei  einiger  Aufmerksamkeit 
finden  wir,  dass  selbst  der  Körper  des  Beobachters  merk- 
lichen Einfluss  ausübt.  Halten  wir  uns  in  der  Verlängerung 
der  Axe  mn  \n  1 — 2  m  Entfernung,  so  ist  der  Apparat  fun- 
kenfrei; wir  haben  aber  nur  nöthig,  die  Funkenstrecke  aus 
nächster  Nähe  zu  untersuchen,  um  sicher  jedesmal  Funken 
vorzufinden.  Aus  der  Nothwendigkeit,  die  sehr  feinen  Funk- 
chen  aus  der  Ferne  zu  betrachten,  ergibt  sich  die  weitere 
Nothwendigkeit,  mit  geschontem  Auge  im  dunkeln  Zimmer 
zu  beobachten.  Wir  wollen  nun  einen  Leiter  auswählen, 
welcher  eine  nicht  zu  geringe  Wirksamkeit  besitzt,  und  dessen 
Schwingungsdauer  wir  als  kleiner,  als  die  unserer  primären 
Schwingung  voraussetzen  dürfen.  Der  Leiter  C  unserer  Zeich- 
nung, aus  Metallblech  gefertigt,  entspricht  diesen  Bedingungen. 
Nähern  wir  denselben  von  oben  dem  primären  Leiter  AA\ 
so  beobachten  wir  das  Folgende:  Im  höchsten  Punkte  b  hat 
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die  Fankenlänge  abgenommen,  im  tiefsten  Punkte  V  hat  sie 
zugenommen,  die  Nullpunkte  erscheinen  nach  oben  hin,  d.  h. 
gegen  den  genäherten  Leiter  gedreht,  während  in  den  frühe- 
ren Nullpunkten  sich  nunmehr  merkliche  Funken  vorfinden. 
Aus  dem  letzten  Versuche  des  vorigen  Abschnittes  wissen 
wir,  welche  Wirkung  eine  Verschiebung  des  Leiters  AA' 
nach  oben  haben  würde.  Qualitativ  die  gleiche  Wirkung 
würde  ein  oberhalb  AA  angebrachter  zweiter,  dem  Strom  AÄ 
stets  gleichgerichteter  Strom  haben,  unser  Leiter  C  übt  nun 
genau  die  entgegengesetzte  Wirkung  aus.  und  diese  Wirkung 
erklärt  sich  also  aus  dem  früheren  als  eine  von  C  ausgehende 
Inductionswirkung,  wenn  wir  in  C  einen  dem  Strom  in  AA' 
stets  entgegengesetzten  Strom  annehmen  dürfen.  Aber  diese 
Annahme  ist  sogar  nothwendig,  denn  die  vorwiegend  wirkende 
electrostatische  Kraft  sucht  einen  solchen  Strom  hervorzu- 
bringen, und  da  die  Eigenschwingung  des  Leiters  schneller 
ist  als  die  der  Kraft,  so  erfolgt  die  Strömung  mit  gleicher 
Phase  wie  die  erregende  Kraft.  Um  die  Eichtigkeit  dieser 
Deutungen  auf  die  Probe  zu  stellen,  habe  ich  den  Versuch 
in  der  Weise  erweitert,  dass  ich  die  horizontalen  Platten  des 
Leiters  C  in  ihrer  Lage  beliess,  das  verticale  Blech  aber  ent- 
fernte und  durch  immer  längere  und  dünnere  Drähte  ersetzte, 
in  der  Absicht,  dadurch  die  Schwingungsdauer  des  Leiters  C 
allmählich  zu  vergrössem.  Die  Folgen  dieser  fortschreiten- 
den Aenderung  waren  diese:  Zunächst  rückten  die  Nullpunkte 
immer  mehr  nach  oben,  wurden  aber  zugleich  immer  ver- 
waschener, indem  in  ihnen  nicht  mehr  eine  Auslöschung, 
sondern  nur  noch  ein  Minimum  der  Funkenlänge  stattfand. 
Die  Punkenlänge  im  höchsten  Punkte  war  bisher  weit  kleiner 
als  die  im  tiefsten,  nach  dem  Verschwinden  der  Nullpunkte 
aber  begann  sie  wieder  zu  wachsen.  In  einem  gewissen 
Stadium  waren  die  Funken  im  höchsten  und  tiefsten  Stand 
wieder  gleich,  aber  nirgends  im  Kreise  waren  Nullpunkte  zu 
finden,  sondern  überall  fand  sehr  lebhafte  Funkenbildung 
statt.  Von  hier  ab  verminderte  sich  nun  die  Funkenlänge 
im  tiefsten  Punkte,  und  bald  entwickelten  sich  in  der  Nähe 
desselben  zwei  zunächst  nur  schwach  ausgesprochene  Null- 
punkte, welche  sich  allmählich  verschärften  und  den  Punk- 
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ten  aa'  näherten^  aber  nunmehr  stets  auf  der  dem  Leiter  C 
abgekehrten  Seite  des  Kreises  lagen.  Schliesslich  fielen  sie 
in  die  Punkte  a  und  a  selbst,  und  es  war  dann  der  gleiche 
Zustand  eingetreten,  welcher  vor  Annäherung  des  Leiters  C 
geherrscht  hatte.  Dieser  Verlauf  entspricht  demjenigen, 
welchen  wir  nach  unserer  Auffassung  erwarten  durften. 
Nähert  sich  nämlich  die  Schwingungsdauer  des  Leiters  C 
derjenigen  des  Leiters  AA\  so  nimmt  die  Intensität  der 
Strömung  in  C  zu,  zugleich  aber  tritt  eine  Phasendifferenz 
zwischen  dieser  Strömung  und  der  sie  erregenden  Kraft  ein. 
Im  Stadium  der  Resonanz  ist  die  Strömung  in  C  am  heftig- 
sten, und  die  Phasendifferenz  beträgt,  wie  bei  jeder  Besonanz 
einer  schwach  gedämpften  Schwingung,  nahezu  eine  Viertel- 
Schwingungsdauer;  es  ist  daher  eine  Interferenz  zwischen  den 
durch  AA'  und  den  durch  C  in  B  erregten  Schwingungen 
nicht  mehr  möglich.  Dieser  Zustand  entspricht  offenbar 
dem  oben  besonders  hervorgehobenen  Stadium.  Wird  die 
Schwingungsdauer  von  C  wesentlich  grösser  als  die  von  AA\ 
so  nimmt  die  Amplitude  der  Schwingungen  von  C  wieder 
ab,  ihre  Phasendifferenz  gegen  die  erregende  Kraft  nähert 
sich  dabei  dem  Werthe  einer  halben  Schwingungsdauer.  Die 
Strömung  in  C  ist  nun  in  jedem  Augenblicke  gleichgerichtet 
mit  derjenigen  in  AA\  eine  Interferenz  der  durch  beide 
Strömungen  in  B  erregten  Schwingungen  ist  wieder  möglich, 
aber  die  Wirkung  des  Leiters  C  muss  jetzt  entgegengesetzt 
derjenigen  sein,  welche  er  im  ursprünglichen  Zustande  hatte. 
Nähert  man  den  Leiter  C  denx  Leiter -4^'  beträchtlich, 
so  werden  die  Funken  im  Kreise  B  überhaupt  klein.  Eine 
solche  Annäherung  vergrössert  die  Schwingungsdauer  von 
AA'  und  hebt  dadurch  die  Resonanz  zwischen  AA'  und 
B  auf. 

Annäherung  von  Nichtleitern. 

Schon  die  roheste  Schätzung  lässt  erkennen,  dass  in 
grösseren  Massen  isolirender  Substanzen,  welche  wir  dem 
Apparate  nähern,  mindestens  ebenso  grosse  Electricitäts- 
mengen  durch  dielectrische  Polarisation  verschoben  werden 
müssen,  als  sich  durch  Leitung  in  den  dünnen  Metallstäben 
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bewegten,  deren  Annäherung  sich  schon  tieutlich  in  dem 
Apparate  geltend  machte.  Würde  sich  demnach  die  An- 
näherung solcher  Isolatoren  ohne  Einfiuss  auf  die  Vorgänge 
in  unserem  Apparate  zeigen,  so  würde  dadurch  bewiesen 
sein,  dass  die  durch  dielectrische  Polarisation  verschobene 
Electricität  eine  entsprechende  electrodynamisch'e  Wirkung 
nicht  ausübt.  Sind  aber  die  von  Faraday  und  Maxwell 
ausgegangenen  Anschauungen  richtig,  so  dürfen  wir  einen 
bemerkbaren  Einfluss  erwarten,  und  zwar  würden  wir  ver- 
muthen  müssen,  dass  die  Annäherung  eines  Isolators  wirkt 
wie  die  eines  Leiters  yon  sehr  geringer  Dauer  der  Eigen- 
schwingung, Die  letztere  Vermuthung  findet  sich  vollständig 
bestätigt  durch  die  Versuche,  welche  keinen  anderen  Schwie- 
rigkeiten begegnen,  als  der  BeschafiFung  hinreichend  grosser 
isolirender  Massen. 

Die  ersten  Versuche  stellte  ich  an  mit  einem  Materiale, 
welches  leicht  zur  Hand  ist,  mit  Papier.  Ich  häufte  aus 
Büchern  unterhalb  des  Leiters  ^l^'  einen  parallelepipedischen 
Körper  von  1,5  m  Länge,  0,5  m  Breite  und  1  m  Höhe  auf, 
bis  zur  Berührung  mit  den  Platten  A  und  A\  Es  zeigte 
sich  deutlich,  dass  in  den  vorher  funkenfreien  Lagen  des 
Kreises  B  nunmehr  Funken  auftraten,  und  dass  erst  eine 
Drehung  der  Funkenstrecke/  um  etwa  10^  gegen  den  Bücher- 
haufen hin  die  Funken  zum  Erlöschen  brachte.  Hierdurch 
ermuthigt,  Hess  ich  800  kg  unvermischten  Asphalts  in  die 
Form  eines  Blockes  von  1,4  m  Länge,  0,6  m  Höhe  und  0,4  m 
Breite  giessen,  welchen  die  Figur  in  D  darstellt.  Diesem 
wurde  unser  Apparat  von  oben  her  bis  zum  Aufliegen 
der  Platten  auf  dem  Klotz  genähert.  Die  Einwirkung  war 
auf  den  ersten  Blick  erkennbar,  und  liessen  sich  die  folgen- 
den Einzelheiten  unterscheiden: 

1.  Der  Funke  im  höchsten  Punkte  des  Kreises  war  jetzt 
bedeutend  stärker  als  der  im  tiefsten,  dem  Asphalt  zuge- 
kehrten Punkte. 

2.  Die  Nullpunkte  erschienen  nach  unten,  d.  h.  gegen 
den  Isolator  hin,  gedreht,  und  zwar  beim  Aufliegen  der  Platten 
um  den  ziemlich  genau  messbaren  Winkel  von  23^.  Eine 
völlige  Auslöschung  fand  übrigens  auch  in  diesen  Punkten 
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nicht  mehr  statt.    In  den  ursprünglichen  Nullpunkten  zeigte 
sich  jetzt  ein  lebhaftes  Funkenspiel. 

3.  Lagen  die  Platten  A  und  A  auf  dem  Asphaltklotz 
auf,  so  machte  sich  eine  Aenderung  der  Schwingungsdauer 
Ton  AA  geltend,  es  musste  die  Schwingungsdauer  von  B 
gleichfalls  etwas  vergrössert  werden,  wenn  die  Funken  ihre 
maximale  Länge  behalten  sollten. 

4.  Wurde  der  Apparat  in  irgend  einer  Richtung  von 
dem  Asphaltblock  allmählich  entfernt,  so  nahm  die  Wirkung 
des  Blockes  stetig  ab,  ohne  in  qualitativer  Hinsicht  eine 
Aenderung  zu  erfahren. 

Es  waren  also  sämmtliche  Wirkungen  eines  Leiters  von 
kleiner  Schwingungsdauer  auch  hier  vorhanden.  Die  Ueber- 
einstimmung  der  Wirkungsweise  des  Isolators  mit  derjenigen 
eines  Leiters  zeigte  sich  ferner  darin,  dass  die  eine  durch 
die  entgegengesetzte  andere  compensirt  werden  konnte.  Lag 
nämlich  unser  Apparat  auf  dem  Asphalt  auf,  und  wurde  als- 
dann von  oben  her  der  Leiter  C  genähert,  so  wanderten  die 
Nullpunkte  rückwärts  ihrer  ursprünglichen  Lage  zu,  und  sie 
fielen  wieder  in  die  Punkte  a  und  a\  wenn  der  Leiter  C  bis 
auf  etwa  11  cm  dem  Leiter  AA'  genähert  war.  Lag  die  obere 
Fläche  des  Asphaltes  5  cm  unterhalb  der  Platten  A  und  A\ 
so  trat  die  Compensation  schon  bei  einem  Abstände  von 
17  cm  zwischen  AA'  und  C  ein.  Stets  compensirte  der  Leiter 
den  Isolator  dann,  wenn  ersterer  sich  in  etwas  grösserer 
Entfernung  als  letzterer  befand.  In  roher  Weise  zeigen  diese 
Versuche,  dass  auch  quantitativ  die  Wirkung  des  Isolators 
etwa  diejenige  war,  welche  erwartet  werden  durfte. 

Der  benutzte,  übrigens  vorzüglich  isolirende  Asphalt 
enthielt,  wie  schon  sein  hohes  specifisches  Gewicht  vermuthen 
liess,  sehr  viel  Mineralbestandtheile.  In  der  That  fanden  sich 
in  100  Gewichtstheilen  nicht  weniger  als  62  Theile  Asche, 
nämlich  17  Theile  Quarzsand,  40  Theile  Kalkverbindungen, 
5  Theile  Thon-  und  Eisenverbindungen.  ^)  um  den  Zweifel 
zu  beseitigen,  dass  die  Wirkung  lediglich  diesen,  vielleicht 
zum  Theil   leitenden  Verbindungen   zuzuschreiben   sei,   liess 

1)  Für  die  Analyse  bin  ich  meinem  Collegen,  Hm.  Hofrath  Engler, 
zu  Dank  verpflichtet. 
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ich  einen  zweiten,  ganz  gleichen  Block  aus  dem  gleichfalls 
vollkommen  isolirenden  sogenannten  künstlichen  Pech  anferti- 
gen,  welches  von  Aschebestandtheilen  fast  frei  ist  Die  an 
diesem  beobachteten  Erscheinungen  waren  die  gleichen,  wie 
die  oben  beschriebenen,  nur  etwas  schwächer,  so  betrug  die 
maximale  Verschiebung  der  Nullpunkte  hier  nur  19^.  Leider 
enthält  nun  aber  dieses  künstliche  Pech  neben  Kohlenwasser- 
stoffen auch  eine  schwer  zu  bestimmende  Menge  ungebun- 
dener Kohle  im  Zustand  der  feinsten  Vertheilung.  Man  wird 
dieser  Kohle  Leitungsvermögen  nicht  absprechen  können, 
und  es  war  also  auch  durch  diesen  Versuch  der  gedachte 
Zweifel  nicht  völlig  behoben.  Die  Fortsetzung  der  Unter- 
suchung mit  reinen  Substanzen  in  gleich  grossem  Maassstabe 
verbot  sich  durch  die  Kosten,  welche  ein  solches  Unternehmen 
verursacht  haben  würde.  Ich  liess  deshalb  das  System  der 
Leiter  AA'  und  B  noch  einmal  in  genau  dem  halben  Maass- 
stabe der  Lineardimensionen  ausführen  und  versuchte,  ob 
auch  in  diesem  kleineren  Modell  die  Erscheinungen  sich  noch 
hinreichend  genau  würden  verfolgen  lassen.  Es  zeigte  sich, 
dass  dies  ganz  wohl  anging,  freilich  war  hier  für  die  Beob- 
achtung der  äusserst  zarten  Fünkchen  eine  gespanntere  Auf- 
merksamkeit erforderlich.  Für  eine  Demonstration  der  Er- 
scheinung oder  für  quantitative  Versuche  empfiehlt  sich  die 
Beibehaltung  des  grösseren  Maassstabes.  Mit  dem  kleinen 
Apparate  habe  ich  in  allem  acht  Stoffe  untersucht,  welche 
ich  der  Beihe  nach  anführe: 

1.  Asphalt  Es  wurde  der  beschriebene  grosse  Block 
benutzt  Lagen  die  Platten  A  und  A'  so  auf  dem  Block, 
dass  ihre  Vorderkante  in  der  vorderen  Begrenzungsebene 
des  Blockes  lag,  so  betrug  die  Drehung  der  Nullpunkte  3P, 
zog  man  den  Apparat  nach  vorn,  bis  die  Mittellinie  rs  in 
die  Vorderfläche  des  Blockes  fiel,  so  betrug  die  Drehung 
noch  20^. 

2.  Pech,  künstliches,  aus  Steinkohlen  gewonnen.  Es 
wurde  ebenfalls  der  grosse  Block  benutzt.  Die  Drehungen 
in  den  beiden  unter  1.  genannten  Lagen  betrugen  bezw.  21'^ 
und  IS''. 

3.  Papier.     Wurde  der  Apparat  auf  einen  aus  Papier 
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gebildeten  Block  von  70  cm  Länge,  85  cm  Höhe,  20  cm  Breite 
gelegt,  80  erschienen  die  Nullpunkte  um  etwa  8^  gegen  das 
Papier  zu  gedreht. 

4.  Holz.  Wurde  ein  gleicher  Block  aus  dichtem,  TÖUig 
trockenem  Holze  gebildet,  so  betrug  die  Drehung  der  Null- 
punkte etwa  10^. 

5.  Sandstein.  Einem  ausgedehnten  trockenen  Sand- 
steinpfeiler des  Grebäudes  bis  fast  zur  Berührung  genähert, 
ergab  der  Apparat  eine  Drehung  der  Nullpunkte  gegen  den 
Sandstein  hin  yon  etwa  20^.  Schon  an  dem  grossen  Apparate 
hatte  ich  bemerkt,  dass  ein  Einfluss  des  steinernen  Fuss- 
bodens  sich  geltend  machte,  sobald  der  Apparat  demselben 
auf  ^/j  m  genähert  wurde. 

6.  Schwefel.  Aus  Stangenschwefel  wurde  in  einer 
Holzform  ein  massiver  Block  von  70  cm  Länge,  20  cm  Breite, 
35  cm  Höhe  gegossen  und  die  Form  entfernt  Die  Wirkung 
des  Blockes  war  sehr  deutlich,  die  oben  beschriebenen  Ein- 
zelheiten waren  verfolgbar,  die  Drehung  betrug  13 — 14^. 

7.  Paraffin.  Das  Paraffin  war  weiss,  bei  60 — 70^ 
schmelzend  ergab  es  eine  wasserklare  Flüssigkeit  ohne  alle 
Unreinigkeiten.  Es  wurde  in  eine  Form  aus  Pappe  von 
den  mehrfach  genannten  Dimensionen  gegossen  und  .die 
Form  entfernt.  Die  Wirkung  war  sehr  deutlich,  die  Drehung 
betrug  7^. 

8.  Petroleum.  Um  auch  einen  flüssigen  Isolator  zu 
untersuchen,  füllte  ich  45 1  reinen  Petroleums  in  einen  dichten 
Kasten  aus  Eichenholz  von  70  cm  lichter  Länge,  20  cm  Breite, 
85  cm  Tiefe.  Der  gefüllte  Kasten  bewirkte  eine  Drehung 
von  etwa  7^  Der  leere  Kasten  bewirkte  eine  solche  von 
etwa  2^.  Der  sehr  merkliche  Unterschied  entspricht  etwa 
der  Wirkung,  welche  das  Petroleum  allein  gehabt  haben 
würde. 

Der  übereinstimmende  Verlauf  der  Beobachtungen  an 
80  verschiedenen,  zum  Theil  reinen  Stoffen,  wird  kaum  einen 
Zweifel  an  der  Realität  der  Wirkung  oder  daran  aufkommen 
lassen,  dass  dieselbe  den  Stoffen,  nicht  den  Verunreinigungen 
zuzuschreiben  sei.  Auch  sehe  ich  nur  zwei  Einwände,  welche 
man    hinsichtlich   der  Deutung   der   Erscheinungen   machen 
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könnte,  und  welche  es  vortheilhaft  ist  von  vom  herein  za 
widerlegen.  Erstens  könnte  man  behaupten,  die  Wirkung 
sei  keine  electrodynamische,  sondern  der  Isolator  verändere 
in  seiper  Nähe  die  Vertheilung  der  electrostatischen  Kraft, 
und  diese  geänderte  Vertheilung  habe  die  geänderte  Erschei- 
nung zur  Folge.  Ich  habe  vergeblich  versucht,  auf  Q-rund 
dieser  Annahme  die  Einzelheiten  der  Erscheinungen  zu  deuten. 
Aber  es  lässt  sich  jene  Behauptung  auch  direct  widerlegen. 
Erfüllt  nämlich  der  Isolator  einen  Baum,  welcher  nur  durch 
Kraftlinien  und  durch  Theile  der  Oberflächen  von  A  und  A' 
begrenzt  ist,  so  gibt  er  nicht  zu  einer  Aenderung  der  electro- 
statischen Kräfte  ausserhalb  seiner  Masse  Anlass.  Nun  ist 
die  durch  die  Mittellinie  rs  gelegte  senkrechte  Ebene  sicher- 
lich von  Kraftlinien  gebildet,  und  ebenso  ist  es  die  horizon- 
tale Ebene  der  Platten  A  und  A'  selber.  Ist  also  der  Isolator 
begrenzt  durch  diese  beiden  Ebenen,  und  erstreckt  er  sich 
hinter  der  ersteren  und  unter  der  letzteren  so  weit,  als  er 
überhaupt  noch  Einfluss  hat,  so  ist  jeder  electrostatische 
Einfluss  auf  den  äusseren  Raum  vermieden.  Legten  wir  nun 
den  kleineren  unserer  Apparate  mit  der  Linie  rs  auf  die 
obere  Vorderkante  eines  der  grossen  Blöcke,  so  war  der 
angegebenen  Bedingung  in  hinreichender  Weise  genügt.  Gleich- 
wohl verschwand  die  Wirkung,  wie  oben  bemerkt,  nicht,  son- 
dern war  von  ähnlicher  Stärke,  wie  unter  den  günstigsten 
Umständen.  Diese  Wirkung  rührte  also  nicht  von  electro- 
statischen Kräften  her. 

Zweitens  kann  man  einwenden,  die  Wirkungen  seien 
vielleicht  Strömungen  zuzuschreiben,  welche  einem  Reste  von 
Leitungsvermögen  ihr  Dasein  verdanken.  Dieser  Einwand 
wird  kaum  auf  Beifall  rechnen  dürfen,  wenn  er  hinsichtlich 
der  vorzüglichen  Isolatoren  Schwefel  und  Paraffin  vorgebracht 
wird.  Aber  ich  glaube,  dass  er  selbst  hinsichtlich  der  weni- 
ger guten  Isolatoren,  wie  Holz,  nicht  am  Orte  ist  Gesetzt 
auch,  ein  solcher  Stoff  isolire  so  mangelhaft,  dass  er  der 
geladenen  Platte  A  gestatte,  sich  in  dem  zehntausendsten 
Theile  der  Secunde,  aber  nicht  viel  schneller,  zu  entladen, 
so  würde  doch  während  einer  Schwingung  unseres  Apparates 
die  Platte  immer  nur  den  zehntausendsten  Theil  ihrer  La- 
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düng  verlieren.  Der  eigentliche  Leitungsstrom  in  dem  unter- 
suchten Stoife  würde  also  immer  nur  den  zehntausendsten 
Theil  des  primären  Stromes  in  ^^'  ausmachen,  und  er  würde 
also  noch  völlig  unwirksam  sein.  Wenigstens  für  die  bes- 
seren Isolatoren  ist  demnach  jede  Mitwirkung  der  Leitung 
ausgeschlossen. 

Für  die  quantitativen  Verhältnisse  der  Versuche  er- 
scheint es  nicht  möglich,  schon  jetzt  eine  entsprechende 
Deutung  zu  geben. 

Wir  haben  oben  gesehen,  welchen  Einfluss  ein  dem  pri- 
mären Leiter  AA'  genäherter  metallischer  Leiter  C  auf  den 
secundären  Kreis  B  hat.  War  C  in  Eesonanz  mit  AA\  so 
war  seine  Einwirkung  auf  C  nicht  interferenzfähig  mit  der 
directen  Wirkung  von  AA\  Gleichzeitig  aber  war  diese 
Einwirkung  im  Zustande  der  Resonanz  ziemlich  kräftig, 
sodass  dieselbe  noch  wahrgenommen  werden  konnte,  wenn 
auch  C  um  1  — 1,5  m  von  AA  entfernt  wurde.  Hierauf 
gründete  ich  Versuche,  welche  eine  endliche  Ausbreitungs- 
geschwindigkeit der  electrischen  Kräfte  nachweisen  sollten. 
Brauchen  nämlich  diese  Kräfte  Zeit,  um  zunächst  von  AA' 
nach  C  und  von  da  zurück  nach  B  zu  gelangen,  so  wird  die 
Phasen differenz  zwischen  den  Wirkungen  von  AA'  auf  B 
und  von  C  auf  B  zunehmen  mit  wachsender  Entfernung 
zwischen  AA'  und  C,  und  beide  Wirkungen  müssen  wieder 
interferenzfahig  werden,  wenn  die  Entfernung  zwischen  AA' 
und  C  so  gross  wird,  dass  sie  von  der  electrischen  Kraft  in 
dem  vierten  Theile  der  halben  Schwingungsdauer  durchlaufen 
ward.  Diese  Versuche  blieben  jedoch  ohne  Erfolg,  indem 
ich  keine  der  Erscheinungen,  welche  ich  erwartete,  wahrzu- 
nehmen vermochte.  Da  es  sich  aber  im  günstigsten  Falle 
um  die  Beobachtung  äusserst  zarter  Abänderungen  handelte, 
so  glaube  ich  nicht,  dass  dies  negative  Resultat  gegenüber 
den  anderweitig  von  mir  erhaltenen  positiven  Resultaten  ins 
Gewicht  fallen  kann. 
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III.    Heber  die  Messung  hoher  Potentiale 

mit  dem  Quadrantelectronieter^); 

von  A.  Voller. 


Der  Verlauf  einer  Arbeit  über  die  electromotorische 
Kraft  der  Eeibung,  über  die  ich  später  zu  berichten  mir 
vorbehalte,  führte  infolge  der  Uebelstände,  mit  welchen  die 
Verwendung  der  bisher  bekannten  Hülfsmittel  zur  Messung 
hoher  Potentiale  (Thomson's  absolutes  Electrometer,  das- 
jenige von  Quincke,  von  Bichat  und  Blondlot  etc.)  für 
diesen  besonderen  Zweck  verknüpft  war,  zur  Construction 
eines  neuen,  sehr  bequemen  und  eine  grosse  Genauigkeit 
gewährenden  Instrumentes.  Es  ist  dies  ein  Quadrantelectro- 
meter,  dessen  Nadel  dem  Einflüsse  eines  kräftigen  magneti- 
schen Feldes  von  veränderlicher  Intensität  unterliegt. 

Die  Brauchbarmachung  des  Quadrantelectrometers  für 
die  Messung  hoher  und  sehr  hoher  electrischer  Potentiale 
bietet  eine  Reihe  besonderer  Schwierigkeiten  dar.  Abge- 
sehen von  der  für  jedes  Electrometer  vorhandenen,  bei  hohen 
Spannungen  aber  besonders  dringlichen  Nothwendigkeit,  die 
Isolation  aller  in  Betracht  kommenden  Theile  des  Instru- 
mentes möglichst  zu  sichern,  sind  zwei  Punkte  besonders  ins 
Auge  zu  fassen.  Es  muss  erstens  eine  Methode  der  Messung, 
resp.  eine  Schaltung  der  messenden  Theile  (Nadel  und  Quad- 
ranten) gefunden  werden,  welche  eine  einfache  mathematische 
Beziehung  zwischen  dem  zu  messenden  Potential  einer  La- 
dung und  der  Grösse  des  im  Fernrohr  abgelesenen  Nadel- 
ausschlages abzuleiten  gestattet,  und  es  muss  zweitens  eine 
Einrichtung  getroffen  werden,  die  Grenzen  der  Messungen, 
welche  das  Instrument  ermöglichen  soll,  hinreichend  weit  zu 
machen.  In  wie  weit  diese  beiden  Bedingungen  in  anderer 
Weise  als  bei  einem  für  schwache  Ladungen  bestimmten 
Quadrantelectrometer  zu  erfüllen  sind,  und  wie  dieselben  mit- 


1)  Vom  HeiTii  Verfasser  bearbeiteter  Auszug  aus  Bd.  X  der  „Abhand- 
lungen aus  dem  Gebiete  der  Naturwissenschaften".  —  Festschrift  zur 
Feier  des  fünfzigjährigen  Bestehens  des  Naturwissenschaftlichen  Vereins 
in  Hamburg.    Hamburg,  L.  Friede riehsen  u.  Co. 
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einander  verknüpft  sind,  wird  sich  aus  dem  Folgenden  er- 
geben. 

Die  Erweiterung  der  Potentialgrenzen,  innerhalb  deren 
eine  genaue  Messung  erreicht  werden  soll,  hängt,  abgesehen 
von  den  Dimensionen  des  Instrumentes,  im  wesentlichen  von 
der  Bedingung  ab,  dass  eine  die  electrische  Drehung  der 
Nadel  compensirende  Directionskraft  benutzt  werde,  welche 
bis  zu  beträchtlicher  Grösse  gesteigert  werden  kann,  so  zwar, 
dass  die  eingetretene  Aenderung  dieser  Kraft  ihrer  Grösse 
nach  in  jedem  Falle  leicht  und  sicher  bestimmt  werden  kann. 
Hierfür  bietet  sich  ein  bequemes  Mittel  dar  in  der  Anwen- 
dung des  Magnetismus  als  Directionskraft,  resp.  eines  ver- 
änderlichen magnetischen  Feldes,  unter  dessen  Einwirkung 
die  Electrometernadel  ihre  Drehungen  auszuführen  hat.  Die 
Anwendung  leichter  Magnetnadeln  zur  Erhaltung  einer  con- 
stauten  Directionskraft  statt  der  Torsion  ist  bekanntlich 
mehrfach  zur  Anwendung  gekommen,  z.  B.  in  den  ursprüng- 
lichen Thomson' sehen,  den  Edel  mann 'sehen  und  anderen 
Quadrantelectrometern.  Es  ist  auch  beksTnnt,  dass  der  ge- 
wollte Zweck  hiermit  streng  genommen  nicht  erreicht  wird, 
da  die  Stärke  des  kleinen  Richtmagneten  nicht  constant  bleibt, 
und  die  Directionskraft  sich  ihrer  Grösse  wie  ihrer  Richtung 
nach  infolge  der  unter  gewöhnlichen  Verhältnissen  unvermeid- 
lichen wechselnden  Einflüsse  benachbarter  Eisenmassen,  ja 
selbst  bei  Veränderungen  des  Erdmagnetismus  ebenfalls  ändert. 
Diese  gewöhnlich  störenden  Aenderungen  des  magnetischen 
Feldes,  innerhalb  dessen  die  Nadel  sich  bewegt,  können  nun 
aber  für  den  vorliegenden  Zweck  in  ausgezeichneter  Weise 
nutzbar  gemacht  werden.  Es  kommt  nur  darauf  an,  diese 
Aenderungen  in  weitem  Umfange  herbeizuführen  und  sie  in 
einfacher  Weise  zu  bestimmen:  das  erstere  kann  durch  An- 
wendung eines  künstlichen  magnetischen  Feldes  von  beliebig 
zu  verändernder  Stärke,  das  zweite  durch  Beobachtung  der 
Schwingungsdauer  der  magnetisch  armirten  Nadel  geschehen. 

Um  die  Brauchbarkeit  dieser  Schlussfolgerung  einer  vor- 
läufigen Prüfung  zu  unterwerfen,  bediente  ich  mich  eines  ge- 
wöhnlichen E  d  e  1  m  a  n  n'  sehen  Quadrantelectrometers  mit 
langen  Quadranten  und  rahmenförmiger  Nadel,  das  ich  mit 
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einer  magnetischen  Armatur  von  folgender  Beschaffenheit 
versah.  Das  Electrometer  blieb  in  seinem  Zinkring  an  der 
Wand  befestigt y  jedoch  wurde  der  kleine  Magnet  der  Nadel 
durch  drei  etwas  kräftigere  Magnetchen,  welche  mit  gleicher 
Polrichtung  an  einem  innerhalb  der  Nadel  angebrachten  leichten 
Messingstäbchen  befestigt  waren,  ersetzt  Mit  Hülfe  eines 
unterhalb  angebrachten  verschiebbaren  Tischchens  vtrurde  so- 
dann eine  Armatur,  welche  aus  zwei  durch  einen  Eisenstab 
verbundenen  senkrechten  Magnetstäben  bestand,  deren  ent- 
gegengesetzte Pole  unten  an  den  Enden  des  eisernen  Quer- 
stabes lagen,  resp.  sich  oben  frei  gegenüberstanden,  von  unten 
her  so  über  die  Glashülle  des  Electrometers  geschoben,  dass 
die  durch  den  Erdmagnetismus  allein  indicirte  Grleichgewichts- 
lage  sich  nach  eingetretener  Euhe  wieder  herstellte.  Behufs 
Einstellung  der  Armatur  in  die  hierzu  erforderliche  Lage 
war  dieselbe  auf  einem  drehbaren  Fusse  angebracht,  und  be- 
hufs Aenderung  des  Abstandes  der  Magnetstäbe  von  den 
Magnetchen  der  Nadel  war  die  Armatur  vermittelst  einer 
Messingführung  in  senkrechter  Bichtung  verschiebbar  und 
beliebig  festzustellen.  Versuche  mit  dieser  Vorrichtung  er- 
gaben die  vollständige  Brauchbarkeit  grösserer  magnetischer 
Directionskräfte.  Ehe  ich  jedoch  einiges  über  diese  Ver- 
suche mittheile,  schicke  ich  das  Erforderliche  über  die  bei 
hohen  Spannungen  anwendbaren  Schaltungsweisen  eines  Elec- 
trometers voraus. 

Die  Schaltung  eines  Quadrantelectrometers  für  hohe 

Potentiale. 

Bekanntlich  kann  ein  Quadrantelectrometer  in  verschie- 
dener Weise  zur  Potentialmessung  benutzt,  resp.  die  Schal- 
tung der  Nadel  und  der  Quadranten  abgeändert  werden.  Für 
die  Benutzung  des  Instrumentes  zur  Messung  niedriger  Po- 
tentiale sind  die  gewöhnlich  gebrauchten  Schaltungsweisen, 
besonders  auch  mit  Bücksicht  auf  die  Eliminirung  der  in 
dem  Electrometer  selbst  auftretenden  Contactpotentialdiffe- 
renzen  kürzlich  durch  W.  Hallwachs^)  discutirt  worden. 
Unter  Benutzung  seiner  Bezeichnungsweise  sind  dies: 

1)  W.  Hallwachs,    Wied.  Ann.  29.  p.  1.  1886. 
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1)  Die  Quadrantechaltung:  Die  Nadel  wird  auf  ein  be- 
kanntes hohes  Potential  geladen  und  das  zu  messende  kleine 
Potential  mit  einem  der  beiden  Quadrantenpaare  verbunden, 
w&hrend  das  zweite  zur  Erde  abgeleitet  oder  mit  einem  ebenso 
grossen  Potential  von  entgegengesetztem  Zeichen  verbunden 
wird. 

2)  Die  Nadelschaltung:  Die  Quadranten  werden  auf  be- 
kanntem, entgegengesetzt  gleichem  hohen  Potential  erhal- 
ten und  die  Nadel  mit  dem  zu  messenden  Potential  ver- 
bunden. 

3)  Die  Doppelschaltung:  Ein  Quadrantenpaar  und  die 
Nadel  erhalten  beide  das  zu  messende  Potential,  während 
das  zweite  Quadrantenpaar  zur  Erde  abgeleitet  bleibt. 

Der  von  Hall  wachs  untersuchte  Einfluss  der  in  dem 
Instrumente  selbst,  sofern  dasselbe  nicht  durchweg  aus  dem- 
selben Metall  besteht,  vorhandenen  Contactpotentiale  kann 
bei  einem  für  hohe  Potentiale  bestimmten  Apparate  ganz 
ausser  Acht  gelassen  werden,  da  diese  Contactspannungen 
gegenüber  den  zu  messenden  Potentialen  verschwindend  klein 
sind.  Dagegen  spielen  hier  die  vertheilenden  Wirkungen  der 
zu  messenden  starken  Ladungen  naturgemäss  eine  grosse 
Rolle.  Dieselben  äussern  sich  im  allgemeinen  dahin,  dass 
der  Einfluss  der  verschiedenen  zu  messenden  Ladungen  die 
Potentialhöhe  der  angelegten  constanten  Ladung  in  schwer 
übersehbarer  Weise  ändert,  sodass  die  für  die  Quadrant- 
schaltung und  die  Nadelschaltung  bei  kleineren  zu  messen- 
den Potentialen  vorhandene  lineare  Proportionalität  derselben 
mit  den  Nadelablenkungen  nicht  mehr  besteht. 

In  wie  hohem  Grade  dies  der  Fall  ist,  zeigten  eine  An- 
zahl von  Versuchen,  die  zum  Zwecke  der  Prüfung  dieses 
Verhaltens  mit  dem  gewöhnlichen  Edel  mann 'sehen  Electro- 
meter  und  der  demselben  beigegebenen  Ladungsbatterie  von 
Zink- Wasser-Kupfer-Elementen  angestellt  wurden.  Erforder- 
lichenfalls war  dasselbe  mit  der  beschriebenen  provisorischen 
Armatur  versehen. 

Hinsichtlich  des  Details  dieser  Versuche  verweise  ich 
auf  die  erwähnte  ausführlichere  Arbeit  und  fasse  daher  ia 
Folgendem  nur  die  Resultate  zusammen. 

Ann.  d.  Phyi.  o.  Chtm.    N.  F.  XXXI V.  19 
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1)  Nadelschaltung  mit  constanter  Quadrant* 
ladung:  Während  sich  bei  st&rkeren  constanten  Quadrant- 
ladungen und  schwachen  Nadelladungen  eine  befriedigende 
lineare  Proportionalität  der  letzteren  mit  den  Nadelablen- 
kungen  zeigt,  ist  von  einer  solchen  bei  schwachen  Quadrant- 
ladungen und  starken  Nadelladungen  keine  Eede  mehr;  die 
Ablenkungen  werden  sehr  viel  grosser ,  als  der  einfachen 
Proportionalität  entsprechen  würde. 

2)  Quadrantschaltung  mit  constanter  Nadel- 
ladung: Hier  ist  lineare  Proportionalität  noch  weniger 
Torhanden,  als  bei  der  Nadelschaltung,  die  positive  Differenz 
<}er  Ablenkungen  ist  vielmehr  relativ  um  so  stärker,  je  kleiner 
die  Nadelladungen  sind;  die  Proportionalität  nähert  sich  hier 
offenbar  der  quadratischen.  Der  Ghrund  des  stärkeren  Her- 
vortretens  der  vertheilenden  Wirkungen  der  zu  messenden 
Ladungen  bei  der  Quadrantschaltung  ist  leicht  zu  erkennen. 
Wird  der  Nadel  ein  starkes  Potential  zugeführt  (Nadelschal- 
tung), so  wirkt  dasselbe  vermöge  der  symmetrischen  Stellung 
der  Nadel  zu  den  Quadranten  auf  beide  Paare  in  gleicher 
Weise  ein,  ruft  also  für  sich  allein  noch  kein  Drehmoment 
hervor.  Erst  mit  dem  Eintritte  einer  durch  das  constante 
Quadrantpotential  erzeugten  Drehung  der  Nadel  tritt  eine 
Differenz  der  Influenzwirkung  auf  die  Quadranten  ein,  welche 
offenbar  um  so  grösser  vnrd,  je  mehr  der  Drehungswinkel 
wächst,  obgleich  bei  den  in  Betracht  kommenden  kleinen 
Drehungen  eine  gewisse,  durch  die  Höhe  der  zu  messenden 
Ladung  und  die  Dimensionen  des  Instrumentes  bestimmte 
Grösse  dieses  Einflusses  nicht  überschritten  wird.  Die  Wir- 
kung muss  aber  um  so  mehr  hervortreten,  je  kleiner  das  dem 
Quadrantenpaare  von  aussen  zugeführte  Potential  ist. 

Wird  dagegen  ein  Quadrantenpaar  mit  einem  hohen 
Potential  geladen,  während  die  Nadel  mit  einem  constanten, 
relativ  niedrigen  Potential  verbunden  bleibt  (Quadrantschal- 
tung), so  ist  die  Influenzwirkung  des  ersteren  auf  die  Nadel 
von  vornherein  eine  einseitige,  muss  also  stark  hervorti*eten. 
Wird  die  Nadel  überhaupt  gar  nicht  von  aussen  geladen,  so 
muss  die  electrische  Yertheilung  in  dem  System  des  Electro- 
meters  sich  sehr  einfach  gestalten.    Ist  in  diesem  Falle  V  das 
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Quadrantpotential,  so  wird  das  auf  die  Nadel  ausgeübte  Dreh- 
moment K*  proportional  werden,  da  das  durch  Influenz  in 
der  Nadel  erzeugte  Potential  dann  stets  durch  —  c  K  ausge- 
drückt werden  kann,  wo  c  der  von  den  Dimensionen  des  In- 
stramentes  abhängige  Yertheilungsfactor  ist 

Dass  übrigens  die  Influenzwirkung  der  Quadrantladung 
auf  die  mit  einem  constanten  Potential  yerbundene  Nadel 
sich  in  der  Störung  der  linearen  Proportionalität  der  Ab- 
lenkungen und  Ladungen  auch  dann  äussert,  wenn  das  Nadel- 
potential, wie  bei  der  gewöhnlichen  Quadrantschaltung  der 
Fall  ist,  eine  bedeutende  Grösse  hat,  falls  die  zu  messen- 
den Quadrantladungen  die  gewöhnlich  innegehalte- 
nen Grenzen  von  einem  oder  wenigen  Volt  merklich 
überschreiten,  wurde  durch  besondere  Versuchsreihen  fest- 
gestellt. 

3)  Auch  die  Doppelschaltung  ohne  constantes 
Potential  erwies  sich  als  nicht  anwendbar,  da  —  wahr- 
scheinlich infolge  des  bedeutenden  Zerstreuungsvermögens 
der  mit  dem  zu  messenden  hohen  Potential  geladenen  Nadel 
—  es  überhaupt  nicht  gelang,  sichere  Ablesungen  zu  erhal- 
ten; die  anfangs  angestrebte  Ruhelage  der  Nadel  änderte 
sich  stetig  im  Sinne  einer  Abnahme  der  Ablenkungen. 

Die  hier  erwähnten  Messungen  wurden  an  dem  armirten 
Edelmann' sehen  Electrometer  vorgenommen,  zu  welchem 
jedoch  eine  besonders  mit  Rücksicht  auf  möglichst  hohe  Iso- 
lation construirte  Zink- Wasser-Kupferbatterie  von  1200  Ele- 
menten (etwa  1000  Volt  electromotorische  Kraft),  sowie 
ein  gut  isolirender  besonderer  Umschalter  hergestellt  wur- 
den, betreffs  deren  ebenfalls  auf  die  ausführlichere  Veröffent- 
lichung verwiesen  werden  möge. 

Die  oben  mitgetheilten  Erwägungen  hinsichtlich  der 
störenden  Einwirkung  der  Influenz  starker  Ladungen  bei  den 
bisher  gebräuchlichen  Schaltungsweisen  eines  Electrometers 
führen  zu  einer  naheliegenden  Schlussfolgerung.  Es  wird 
möglich  sein,  wenn  ein  Quadrant  oder  Quadrantenpaar  mit 
einem  hohen  Potential  geladen  wird,  auf  die  Ladung  der 
Nadel  mit  demselben  oder  einem  anderen  Potential  ganz  zu 
verzichten,  also  lediglich  dasjenige  Drehmoment  zm  benutzen, 
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welches  ans  der  Anziehung  der  Quadrantladung  auf  die  durch 
Influenz  in  der  zur  Erde  abgeleiteten  Nadel  entstandenen 
Ladung  von  entgegengesetztem  Vorzeichen  entsteht. 

Wie  schon  bemerkt,  wird  fttr  irgend  ein  Quadrantpoten- 
tial V  das  Potential  dieser  durch  Influenz  erzeugten  Ladung 
so  lange  durch  —  c  K  ausgedrückt  werden  können,  als  sich 
der  Vertheilungscoefficient  c  nicht  merklich  ändert,  welche 
Bedingung  beim  Quadrantelectrometer  als  erftOlt  angesehen 
werden  kann.  Folglich  sind  die  durch  zwei  verschiedene  Po- 
tentiale Fund  V^  ausgeübten  Drehmomente,  wenn  k  die  Con- 
stante  des  Instrumentes  ist: 

mithin:  D:D^:^V^:V^^ 

und  ebenso:  «rc«  V^:V^^; 

wenn  s  und  a  die  zugehörigen  Ablenkungen  sind.  Es  ist 
also  bei  dieser,  soweit  mir  bekannt,  bis  jetzt  nicht  benutzten 
Messmethode,  die  ich  „Quadrantschaltung  mit  abgeleiteter 
Nadel '<  nennen  will,  das  von  der  Ladung  ausgeübte  Dreh- 
moment, also  auch  die  Ablenkung,  ebenso  wie  bei  der  Dop- 
pelschaltung, dem  Quadrate  des  Potentials  proportional. 

Zur  Prüfung  dieser  Schlussfolgerung  wurden  mit  dem 
armirten  Edelmann'schen  Electrometer,  dessen  magnetisches 
Feld  auf  verschiedene  Intensitäten  eingestellt  wurde,  eine 
grössere  Zahl  von  Versuchen  ausgeführt.  Es  wurde  dabei 
der  neue  Umschalter  so  benutzt,  dass  die  Electrometemadel 
dauernd  zur  Erde  abgeleitet  blieb,  während  abwechselnd  das 
eine  und  das  andere  Quadrantenpaar  mit  dem  durch  eine 
bestimmte  Anzahl  Wasserelemente  gelieferten  Potential  ge- 
laden, das  nicht  benutzte  Paar  aber  ebenfalls  zur  Erde  abge- 
leitet wurde. 

Ich  theile  nur  einige  Beobachtungsreihen  mit.  Unter 
das  Mittel  der  Ablesungen  habe  ich  diejenigen  Ablenkungen 
gesetzt,  welche  unter  der  Annahme  einer  strengen  quadrati- 
schen Proportionalität  hätten  beobachtet  werden  müssen,  wenn 
man  von  einem  mittleren  Potential  als  Maass  ausgeht.  Wegen 
der  zugehörigen  sehr  kleinen  Ablenkungen  eignen  sich  die 
kleinsten  benutzten  Potentiale  nicht  gut  zu  einer  solchen 
willkürlichen  Maasseinheit. 


Messung  hoher  Potentiale. 
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1. 


Quadranten- 
ladung 


300 


600 


900 


1200  £1. 


Ablenkungen]  '    l^X   7,6 


80,6 
80,4 
30,2 


30,0 
29,6 


69,8 
69,2 
68,6 


67,0 
66,4 


ilel  120,0 


Mittel 
berechnet 


1A 
7,5 


80,1 


122,8  Sclth. 
120,4 


,» 


Differenz  |      -0,1 


+0,8 


+  2,4 


» 


Differenz 


Qoadranten- 
ladung 


840 


={ 


73,8 
78,8 

72,7 


70,5 


70,0 


Mittel 
berechnet 


71,8 
71^,3 

Differenz  ;  +0,5 


960- 

Ö5,2   Q^  R 

95,4_^"'_ 

93,0 
93.2 


1080 


1200  £1. 


121,«  jj.Q  149,6  ^.j4 
121,5  }J^'^:  149,4  ;J1'^ 
120,8  ^^^»^1  148,9  ^^"'^ 


118,0 
117,9 


145,1  Sclth. 
145,6 


j> 


0,2 


+0,1       I  -0,5 


Die  Beobachtungen  zeigen  die  vollständige  Brauchbar- 
keit der  neuen  Schaltungsweise  für  hohe  Potentiale,  da  die 
Uebereinstimmung  zwischen  Rechnung  und  Beobachtung  eine 
sehr  befriedigende  ist. 

Ich  gehe  nunmehr  zur  Besprechung  des  zweiten,  oben 
erwähnten  Punktes  über,  der  Erweiterung  der  Grenzen  der 
nach  diesem  Verfahren  möglichen  Messungen  durch  Anwen- 
dung eines  veränderlichen  magnetischen  Feldes. 

Es  ist  zunächst  daran  zu  erinnern,  dass  unter  sonst 
gleichen  Verhältnissen  der  durch  ein  bestimmtes  Potential 
erzeugte  Nadelausschlag  durch  die  Grösse  der  auf  die  mag- 
netisch armirte  Nadel  wirkenden  magnetischen  Directions* 
kraft  J  bestimmt  ist.    Es  kann  femer  diese  Directionskraft, 
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welche  dem  Producte  der  Momente  des  Nadelmagnetismus 
und  der  von  aussen  einwirkenden  magnetischen  Kraft  pro- 
portional ist,  durch  Aendernng  des  einen  oder  des  anderen 
oder  auch  beider  Factoren  abgeändert  werden,  und  es  ist 
endlich  bekannt,  dass  —  sofern  die  Horizontalcomponente 
des  magnetischen  Feldes  für  alle  Nadelausschläge  dieselbe 
Grösse  behält,  und  so  lange  das  Trägheitsmoment  der  Nadel 
nicht  geändert  wird  —  die  Gleichung  besteht: 

wenn  i  und  t^  die  Schwingungszeiten  der  Nadel  innerhalb 
des  homogenen  magnetischen  Feldes,  welche  den  Directions- 
kräften  A  und  A^  entsprechen,  bezeichnen.  Es  ist  also  die 
Directionskraft  unter  irgend  welchen  Verhältnissen  durch  die 
Schwingungsdauer  der  Nadel  bestimmt,  vorausgesetzt,  dass 
das  Trägheitsmoment  derselben  unverändert  bleibt.  Letzteres 
ist  der  Fall,  wenn  die  Nadelmagnete  stets  dieselben  bleiben, 
sodass  eine  etwaige  Aenderung  d^r  Directionskraft  nur  durch 
eine  veränderte  Intensität  des  von  aussen  einwirkenden  Mag- 
netismus herbeigeführt  wird.  Wendet  man  nun,  statt  des 
Erdmagnetismus,  ein  künstliches  magnetisches  Feld  an,  so 
kann  man  statt  der  Aenderung  des  Momentes  der  äusseren 
Magnete  die  Entfernung  derselben  von  den  Nadelmagnoten 
ändern,  was  ja  gleichbedeutend  ist. 

Nun  wurde  oben  nachgewiesen,  dass  für  die  Quadrant- 
schaltung mit  abgeleiteter  Nadel,  sj  lange  das  magnetische 
Feld  dieselbe  Insensität  behält: 


n         Fl« 

ist.  Da  femer  für  den  Fall,  dass  unter  sonst  unveränderten 
Verhältnissen  nur  diese  Intensität  geändert  wird,  die  durch 
V^  bewirkte  Ablenkung  a  in  eine  Ablenkung  «^  übergeht, 
welche  durch  die  Gleichung: 

h.  —  — 

bestimmt  ist,  vorausgesetzt,  dass  die  Torsion  der  Aufhängung 
der  Nadel  vernachlässigt  werden  kann,  was  bei  starken  mag- 
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netischen  Directionskräften  zulässig  ist,  so  ergibt  sich  Fol- 
gendes: 

Es  sei  den  Electrometerquadranten,  nachdem  ein  Poten* 
tial  V  bei  der  Schwingungsdauer  t  die  Ablenkung  s  bewirkte, 
ein  Potential  V^  zugeführt  worden,  während  gleichzeitig  die 
Intensität  des  Magnetfeldes  geändert  wurde,  sodass  nunmehr 
die  Schwingungsdauer  t^  besteht.  Ohne  die  letztere  Abände- 
rung wlkre  die  Ablenkung  <r  entstanden,  jetzt  entsteht: 

Da  nun  fem  er:  a=s-^i         so  folgt: 

wo  V,  t  und  «,  resp.  F^,  ^,  s^  zusammengehörige  Werthe 
des  Potentials,  der  Schwingungsdauer  und  der  Nadelablen- 
kung, resp.  des  Scalenausschlages  sind.  Diese  Formel  ge- 
stattet, Beobachtungen,  die  bei  der  Schwingungsdauer  t  ange- 
stellt werden,  mit  solchen  zu  combiniren,  welche  bei  der 
Schwingungsdauer  ^  stattfinden. 

Die  Erweiterung  des  Umfanges  der  durch  das  armirte 
Electrometer  möglich  gemachten  Messungen  mit  'Hülfe  der 
Aenderung  des  magnetischen  Feldes  ist  eine  sehr  bedeutende. 
Beispielsweise  konnte  die  Schwingungsdauer  der  abgeänderten 
Nadel  des  Edelmann'schen  Instrumentes  von  0,4—5,5  Se- 
cunden,  also  auf  das  14 -fache  gesteigert  werden.  Darch 
Astasirung  der  Nadel  kann  natürlich  die  Schwingungsdauer 
noch  bedeutend  grösser  gemacht  werden  (bis  etwa  30"),  sodass 
das  Instrument  auch  den  Vergleich  schwacher  Potentiale 
gestatten  würde;  indess  treten  dann  die  störenden  magneti- 
schen Localeinflüsse  in  so  starker  Weise  hervor,  dass  die 
Arbeit  unbequem  und  unsicher  wird.  Bei  etwa  12"  Schwin- 
gungsdauer konnte  noch  beobachtet  werden. 

Die  Brauchbarkeit  der  entwickelten  Formel  wurde  durch 
zahlreiche  Beobachtungen  bestätigt.  Dieselben  konnten  unter 
Benutzung  der  Batterie  von  1200  Elementen  (rot.  1000  Volt) 
leicht  in  ähnlicher  Weise  wie  die  früheren  derart  angestellt 
werden,  dass  irgend  eine  beliebige  Zahl  der  Elemente  bei 
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irgend  einer  Schwingungsdauer,  sowie  irgend  eine  andere 
Anzahl  bei  einer  anderen  Schwingungsdauer  an  die  Quad- 
ranten gelegt  und  die  Ablesungen  beobachtet  wurden;  eins 
der  benutzten  Potentiale  wurde  dabei  als  unbekannt  betrachtet 
und  nach  der  Formel  berechnet  Es  hätte  sich  dann  die 
angewendete  Zahl  der  Elemente  ergeben  müssen.  Indess 
sind  hierbei  Yon  yomherein  kleine  Abweichungen  zu  erwar- 
ten, da  erstens  die  electromotorische  Kraft  der  einzelnen 
Elemente  nicht  gerade  vollkommen  gleich  sein  wird,  und  diese 
zweitens  von  einer  Versuchsreihe  zur  anderen,  namentlich 
wegen  der  kaum  ganz  zu  vermeidenden  Polarisation  durch 
theilweise  Entladung  bei  unvollkommener  Isolation,  nicht 
ganz  constant  bleibt.  In  der  That  zeigen  die  Beobachtungen 
derartige  Abweichungen,  die  unter  besonders  ungünstigen 
Umständen  2 — 3  Proc.  betragen  können,  meist  aber  1  Proc. 
nicht  erreichen.  Die  Schwingungszeiten  wurden  durch  einen 
Taschenchronographen,  welcher  Fünftekecunden  zu  markiren 
gestattet,  und  dessen  Gang  zu  wiederholten  malen  durch  Ver- 
gleich mit  einer  Normaluhr  controlirt  wurde,  bestimmt;  je 
nach  der  Schwingungsdauer  wurden  zur  Feststellung  der- 
selben 2  —  3  mal  50 — 200  Schwingungen  benutzt;  die  ein- 
zelnen Messungen  zeigten  fast  ausnahmslos  eine  sehr  gute 
Uebereinstimmung. 

Im  Nachstehenden  theile  ich  einige  Beobachtungen  mit, 
gebe  jedoch  der  Kürze  wegen  nur  das  Mittel  aus  den  in  der 
Aegel  gemachten  6 — 7  Ablesungen,'  wie  aus  den  Zeitmessun- 
gen. Als  Potentialeinheit  ist  hier  der  Bequemlichkeit  wegen 
die  der  electromotorischen  Kraft  eines  Wasserelementes 
(Fs=  0,832  Volt)  entsprechende  genommen. 

Prüfung  der  Formel  F,  =  ^j-l/y- 

F  =  150;        t^  5,49";        s  =  46,6  Scalenth. 

r,=  1200;      /,=  0,662";      5,=  43,1 
(1)    \ 

Differenz  zwischen  Rechnung  und  Beobachtung: 

=  -  3  =  -  0,25  Proc. 


(2) 
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K  =  60;  t=  9,37";        s  =  20,8  Scalenth. 

Fl- 1200;      <i=  0,685";      «,  =  43,8 


1.- 


60-^1/— -1191. 


Differenz  zwischen  Bechnung  und  Beobachtung: 

=  —  9  =  —  0,75  Proc. 

Die  Differenzen  zwischen  Bechnung  und  Beobachtung 
lassen  bei  dem  E  de  Im  ann'schen  Instrumente  keine  bestimmte 
Tendenz  erkennen,  da  ihr  Vorzeichen  sowohl  positiv  wie 
negatiy  sein  kann. 

Die  Versuche  zeigen  somit  eine  sehr  be£riedigende  Be- 
stätigung der  Formel,  wenigstens  bis  zu  Spannungen  von 
1000  Volt  Eine  Prüfung  mit  noch  höheren  Potentialen  hätte 
die  Herstellung  weiterer  Ladungsbatterien  erfordert,  die  mir 
überflüssig  schien^  da  (so  lange  nicht  grössere  Isolationsyer- 
luste  eintreten)  kein  Grund  vorhanden  ist,  anzunehmen,  dass 
bei  Anwendung  höherer  Potentiale  und  entsprechend  grösse- 
rer magnetischer  Directionskräfte  die  Formel  einer  Correction 
bedürfe. 

Nachdem,  die  obigen  Besultate  an  einem  Edelmann'- 
schen  Electrometer ,  welches  in  der  beschriebenen  Weise 
armirt  war,  erhalten  worden  waren,  liess  ich  unter  Benutzung 
der  gemachten  Erfahrungen  ein  lediglich  für  die  beabsich- 
tigten Messungen  hoher  Potentiale  bestimmtes  Instrument 
in  der  Werkstelle  von  H.  Schwencke  hierselbst  anfertigen. 
Es  wurde  dabei  beabsichtigt,  erstens  die  Magnetarmatur  in 
bequemer  Weise  mit  dem  Instrumente  selbst  zu  verbinden, 
zweitens  die  magnetische  Directionskraft  in  höherem  Maasse 
zu  steigern,  als  dies  bei  der  bisherigen  Einrichtung  möglich 
war,  und  drittens  ein  möglichst  grosses  Isolationsvermögen 
des  Instrumentes  zu  sichern.  Die  Beschreibung  dieses  In- 
strumentes findet  sich  in  der  ausführlicheren  Arbeit,  über 
welche  diese  Mittheilungen  kurz  berichten. 

Hinsichtlich  des  möglichen  Umfanges  der  an  diesem 
Instrumente  zulässigen  Messungen  bemerke  ich,  dass  bei 
Benutzung  nur  eines  Quadranten  und  bei  maximaler  Wir- 
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kung  der  Magnete  diejenige  Ladung,  welche  eine  Ablenkung 
von  1  Sealentheil  bei  1,6  m  Abstand  des  Spiegels  von  der 
Scala  bewirkt,  etwa  650  Volts  beträgt,  sodass  bei  Benutzung 
einer  Scala  von  beiderseits  250  Sealentheil en,  welche,  wie 
besondere  Beobachtungen  gezeigt  haben,  noch  durchaus  zu- 
lässig ist,  Potentialdifferenzen  bis  zu  10000  Volts  gemessen 
werden  könnten.  In  Wirklichkeit  jedoch  kann  das  herge- 
stellte Exemplar  des  Instrumentes  seiner  kleinen  Dimensionen 
wegen  nicht  so  weit  benutzt  werden,  da  die  so  hohen  Po- 
tentialen zukommende  Funkenschlag  weite  den  Abstand  der 
geladenen  Quadranten  und  ihrer  Zuleitungen  von  den  äbrigen 
zur  Erde  abgeleiteten  Electrometertheilen  übersteigt,  sodass 
zwischen  denselben  Funkenentladungen  auftreten.  Die  zuläs- 
sige Potentialgrenze,  innerhalb  deren  das  angefertigte  erste 
Instrument  Messungen  gestattet,  beträgt  aus  diesem  G-runde 
nur  etwa  5000  Volts.  Für  die  im  Anfange  dieser  Mittheilun- 
gen besprochenen  Zwecke  reicht  dies  in  manchen  Fällen  nicht 
aus,  sodass  die  Herstellung  eines  f&r  beträchtlich  grössere 
Spannungen  bestimmten  Instrumentes  in  Angriff  genommen 
wurde,  über  das  ich  seiner  Zeit  nähere  Mittheilungen  zu 
machen  mir  vorbehalte. 

Im  übrigen  zeigen  die  an  dem  neuen  Instrumente  bereits 
in  grosser  Zahl  ausgeführten  Messungen  die  grosse  Zuver- 
lässigkeit und  Genauigkeit  der  angewendeten  Methode.  Es 
möge  noch  bemerkt  werden,  dass  dasselbe  nach  erfolgter 
Veröffentlichung  noch  eine  wesentliche  Verbesserung  durch 
Anbringen  einer  Glycerindämpfung  erfahren  hat,  welche  — 
ohne  die  Möglichkeit  der  Feststellung  der  Schwingungsdauer 
der  ungedämpft  schwingenden  Nadel  zu  beeinträchtigen  — 
die  Ausschläge  derselben  während  der  Arbeit  fast  völlig 
aperiodisch  macht. 

Hamburg,  Phjs.  Staatslabor.,  im  Februar  188S. 
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IV.  Veber  Osmose  durch  Niedersciilagsmembranen ; 

van  Gr.  Tammann. 

(HUrsn  T»f.  II  Flg.  S  i~iv  n.  4.) 


Trennt  eine  Niederschlagsmembran  ^)  eine  Lösung  von 
ihrem  Lösungsmittel,  und  vermag  der  gelöste  Stoff  die  Nie- 
derschlagsmembran nicht  zu  durchdringen,  so  möge  die  in  der 
Zeiteinheit  durch  die  Flächeneinheit  der  Membran  hindurch 
strömende  Menge  des  Lösungsmittels  als  der  osmotische  Coeffi- 
cient  der  Lösung  bezeichnet  werden.  Falls  bei  der  Yersuchs- 
temperatur  der  gelöste  Stoff  keine  Dampfspannung  besitzt, 
so  ist  f&r  eine  und  dieselbe  Membran  der  osmotische  Coöffi- 
cient  direct  proportional  den  Spannkraftsemiedrigungen  der 
verschiedenen  Lösungen. 

Verändert  man  auf  irgend  welche  Weise  die  Structur 
der  trennenden  Membran,  so  wird  der  osmotische  Coefficient 
verändert  Der  osmotische  CoSfficient  steht  in  Beziehung 
sowohl  zu  der  Concentration  der  Lösung,  als  auch  zu  den 
Eigenschaften  der  trennenden  Wand. 

Da  die  Niederschlagsmembranen  ihre  Eigenschaften  leicht 
verändern,  so  ergibt  die  Bestimmung  der  osmotischen  CoSffi- 
cienten  nach  der  Versuchsanordnung  von  Pfeffer*)  variable 
Besultate.  In  der  That  konnte  ich  bei  Benutzung  jener  Ver- 
suchsanordnung aus  diesen  und  anderen  Gründen  die  Pro- 
portionalität zwischen  den  Coefficienten  und  den  Dampfspan- 
nungserniedrigungen nicht  genügend  feststellen.') 

Aus  der  Proportionalität  zwischen  den  osmotischen  Co- 
gfficienten  (0)1,(02)  und  den  Spannkraftserniedrigungen  (T — 7\, 
T— 7j)  folgt,  dass  Lösungen,  denen  gleiche  osmotische  Co- 
gfßcienten  zukommen,  gleiche  Dampfspannungen  besitzen. 
Sind  die  osmotischen  Coefficienten  proportional  den  Spann- 
kraftserniedrigungen, so  gelten  die  Gleichungen: 

a>i=c(r-7\);  a>,  =  c(r-r2), 
tt/i  — cüj  =  c(r2  — rj,  ist  ck^i  =  ek>2,  so  wird   2^1=  T^- 

1)  M.  Traube,  Arch.  f.  Anat  u.  Physiol.  1867.  p.  87. 

2)  W    Pfeffer,  Osmotische  Untersuchungen  1877.  p.  15. 

3)  G.   Tarn  mann,    Mein,   de    TAcad.   de    St.  P^tcrsbourg   (7)    35. 
Nr.  9.  p.  168-172.  18S7. 
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Während  ich  diesen  Satz  durch  Experimente  zu  stützen 
suchte,  hat  yor  kurzem  van  t'Hoff^)  auf  thermodynamischem 
Wege  bewiesen  y  dass  zwischen  Lösungen  gleicher  Dampf- 
spannungen keine  Osmose  eintritt 

Im  Folgenden  werde  ich  zuerst  eine  Methode  zur  Be- 
stimmung derjenigen  Lösungen,  zwischen  denen  keine  Osmose 
stattfindet,  die  wir  isosmotisch  nennen,  beschreiben,  und  dann 
den  Nachweis  liefern,  dass  isosmotische  Lösungen  nicht  fl&ch- 
tiger  Stoffe  gleiche  Dampfspannungen  besitzen. 

Schichtet  man  die  wässerigen  Lösungen  zweier  Mem- 
branogene  so  übereinander,  dass  die  Lösung,  der  eine  ge- 
ringere Dampfspannung  zukommt,  die  andere  Lösung  über- 
lagert, so  wird  ein  Theil  des  Wassers  der  unteren  Lösung 
durch  die  scheidende  Membran  der  oberen  Lösung  zugeführt 
Durch  diesen  Wanderungsprocess  werden  die  an  der  unteren 
Seite  der  Membran  anliegenden  Lösungsschichten  concentrirt, 
hierdurch  specifisch  schwerer  und  sinken  zu  Boden.  Sind 
die  Unterschiede  in  den  Dampfspannungen  beider  Lösungen 
bedeutend,  so  sieht  man  schon  mit  unbewaffiietem  Auge, 
dass  die  untere  Lösung  von  stärker  lichtbrechenden,  sich 
senkenden  Streifen  (Schlieren)  durchzogen  wird. 

Gelingt  es,  geringe,  durch  den  osmotischen  Strom  be- 
dingte Concentrationsstörungen  sichtbar  zu  machen,  so  hätte 
man  die  Lösung  niederer  Dampfspannung  so  lange  zu  ver- 
dünnen, bis  sie  der  anderen  Lösung  weder  Wasser  entzieht, 
noch  abgibt.  Zu  diesem  Zwecke  kann  jeder  Apparat,  der  zur 
Constatirung  geringer  Unterschiede  in  den  Brechungsexpo- 
nenten eines  nicht  homogenen  Mediums  dient,  gebraucht 
werden,  Töpler's*)  Schlierenapparat  und  Jamin's^)  Inter- 
ferentialrefractor  genügen  beide  den  gestellten  Bedingungen. 

Mir  stand  durch  die  Güte  des  Hm.  Profi  Dr.  Arthur 
V.  Oettingen  ein  improvisirter  Schlierenapparat  zur  Ver- 
fügung, mit  dessen  Hülfe  ich  die  im  Folgenden  mitgetheilten 
Titrationen  isosmotischer  Lösungen  ausführte. 


1)  J.  H.  van  t'Hoff,  Zeitschr.  für  phys.  Chemie.  1.  p.  4S3.  ISbT. 

2)  A.  Töpler,  Pogg.  Ann.  131.  p.  33.  1867. 
8)  Jamin,  Compt.  rend    43.  p.  1191.  1856. 
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Bringt  man  in  einen  planparallelen  Glastrog  die  wässerige 
Lösnng  eines  Membranogens,  stellt  dann  den  Trog  zwischen 
die  Linse  und  den  Beleuchtungsspalt  des  Schlierenapparates 
und  gibt  durch  Parallelverschiebung  des  Schirmes  vor  dem 
Fernrohr  dem  Bilde  des  Troges  ein  gleichförmiges  Halb- 
dunkel, so  beobachtet  man  beim  Eintropfen  der  Lösung  des 
anderen  Membranogens  folgende  Bilder. 

Besitzt  die  von  der  Membran  eingeschlossene  Lösung 
eine  geringere  Dampfspannung  als  die  die  Zelle  umgebende 
Lösung,  so  geht  der  osmotische  Strom  in  die  Zelle.  Die 
Aussenlösung  concentrirt  sich,  und  man  sieht  auf  halbdunklem 
Grunde  einen  dunklen  Streifen  zu  Boden  fliessen  (Bild  I). 
Der  obere  Rand  der  Zelle  erscheint  von  einem  hellen  Strei- 
fen umgeben.  Doch  sind  auch  diese  heller  schattirten  Schich- 
ten concentrirter  als  die  halbdunkel  erscheinende  Lösung. 
Die  verschiedene  Schattirung  der  Schlierenbilder  ist  eine 
Eigenthümlichkeit  der  Methode  von  Töpler.  Bricht  eine 
Schliere  das  Licht  stärker  als  die  Umgebung,  so  erscheinen 
die  der  Bewegungsrichtung  des  Diaphragmas  entgegengerich- 
teter Partien  ihres  Bildes  heller,  die  gleichgerichteten  dunkler 
als  die  halbdunkle  Umgebung. 

Bringt  man  wiederum  einen  Tropfen  der  jetzt  verdünn- 
ten Lösung  in  den  Trog^  so  beobachtet  man  eine  schwächere 
Ausbildung  der  Eigenthümlichkeiten  des  Bildes  I  und  ein 
langsameres  Herabsinken  der  concentrirten  Lösungsschichten. 
Bei  fortgesetztem  Verdünnen  der  Lösung  erblickt  man  das 
Bild  II,  die  stärker  lichtbrechenden  Schichten  senken  sich 
auch  im  Verlauf  mehrerer  Minuten  nicht  mehr  herab. 

Setzt  man  nun  die  Verdünnung  der  Lösung  weiter  fort, 
bildet  wieder  eine  Zelle,  so  gewahrt  man  das  Negativ  des 
vorigen  Bildes,  das  Bild  III;  die  die  Zelle  umschliessenden 
Schichten  sind  jetzt  verdünnter  als  ihre  Umgebung.  Schliess- 
lich, verdünnt  man  die  Lösung  noch  stärker,  so  sieht  man 
bei  der  Zellbildung  die  dunkel  erscheinenden,  specifisch  leich- 
teren Streifen  der  verdünnten  Lösung  sich  erheben  (Bild  IV). 

Die  isosmotische  Concentration  der  eingetropften  Lösung 
liegt  offenbar  zwischen  den  Concentrationen,  die  den  Bildern 
II  und  III  entsprechen. 
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Beim  Verdünnen  der  einzutropfenden  Lösung  wurden 
2  ccm  derselben  so  lange  Terdünnt,  bis  die  Umkehr  in  der 
Schattirung  des  Bildes  II  zu  erwarten  war.  Dann  fügte 
man  bei  concentrirten  Lösungen  0,05  ccm,  bei  ?erdünnteren 
0,1  ccm  Wasser  zur  Lösung,  bildete  im  Troge  eine  Zelle  und 
beobachtete  dieselbe.  Trat  der  Wechsel  in  der  Schattirung 
des  Bildes  ein,  so  nahm  man  aus  den  entsprechenden  Con- 
centrationen  das  Mittel.  Demnach  beträgt,  der  Titrations- 
fehler für  die  höchsten  der  angegebenen  isosmotischen  Con- 
centrationen  3  Froc,  für  die  mittleren  1  Proc.  ihres  Werthes. 
Eine  grössere  Genauigkeit  bei  der  Feststellung  isosmotischer 
Concentrationen  besonders  concentrirter  Lösungen  lässt  sich 
ohne  besondere  Mühe  erreichen.  Bei  maassgebenden  Bestim* 
mungen  wäre  auf  die  Grleichheit  der  Temperatur  zu  achten. 
Die  vorliegenden  Titrationen  wurden  zwischen  14 — 20^  ü. 
ausgeführt. 

Was  die  Wahl  der  zu  benutzenden  Membranen  betrifft, 
so  hat  man  vor  allem  zu  beachten,  dass  dieselben  genügend 
dünn  seien.  Bringt  man  die  Lösungen  zweier  Salze,  die 
durch  doppelte  Wahlverwandtschaft  einen  unlöslichen  Stoff 
bilden,  zusammen,  so  beobachtet  man  in  sehr  vielen  Fällen 
die  Bildung  einer  anfangs  durchscheinenden,  sich  bald  ver- 
dickenden Haut  In  diesem  Falle  ist  eine  Membran  zu  den 
hier  in  Frage  kommenden  Versuchen  nicht  zu  brauchen.  Am 
besten  ist  es,  die  zu  verwendende  Haut  und  ihre  Bildung 
mit  dem  Schlierenapparate  zu  prüfen. 

Erscheint  die  Zelle  durchscheinend,  und  erblickt  man 
nach  der  Bildung  der  Zelle  beim  Wechsel  der  beiden  Lösun- 
gen einmal  das  Bild  I,  das  andere  mal  das  Bild  lY,  so  ist 
die  Membran  zu  vorliegenden  Versuchen  zu  brauchen. 

Bringt  man  die  Lösung  eines  Chlorides  oder  Sulfates 
eines  schweren  Metalles  mit  der  Lösung  einer  Base  eines 
kohlen-,  phosphor-,  pyrophosphor-  oder  kieselsauren  Salzes  in 
Berührung,  so  sind  die  Zellen  zuerst  immer  von  einem  hellen, 
leuchtenden  Rande  umgeben.  Diese  speciffsch  leichteren 
Lösungsschichten  erheben  sich  bald,  das  Bild  ähnelt  dem 
Bilde  IV.  Die  ZeUwand  wird  bald  undurchsichtig,  und  unter 
Umständen  wird  der  leuchtende  Band  schwächer,  um  schliess- 
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lieh  zu  verschwinden;  es  verwandelt  sich  das  Bild  lY  in  das 
Bild  L  Offenbar  dauert  in  diesem  Falle  die  Beaction  beider 
Lösungen,  trotz  der  Membranbildung ,  weiter  fort.  Die 
grosse  Mehrzahl  der  Membranen  ist  für  ihre  Membranogene 
permeabel. 

Trotzdem  ich  viele  Niederschlagsmembranen  untersucht 
habe,  ist  es  mir  nicht  gelungen,  mehr  als  zwei  zu  folgenden 
Versuchen  geeignete  Niederschlagsmembranen  zu  finden.  Diese 
Membranen  besteben  aus  Ferrocyanzink  und  Ferrocyankupfer. 
Sie  entstehen  bei  der  Berührung  von  Zink-  oder  Kupfer- 
salzlöBungen  mit  Ferrocyaukaliumlösungen. 

Tropft  man  eine  Ferrocyankaliumlösung  in  eine  Zink- 
oder Kupfersalzlösung,  so  beobachtet  man  bei  der  Zellbildung 
mit  immer  verdünnteren  Ferrocyaukaliumlösungen  die  normale 
Aufeinanderfolge  der  Bilder  I,  II,  III  und  lY.  Tropft  man 
Umgekehrt  die  Kupfer-  oder  Zinksalzlösungen  in  eine  Lösung 
von  Fertocyankalium,  so  erblickt  man  häufig  eine  anormale 
Aufeinanderfolge  der  Bilder. 

Nur  bei  der  Combination  von  Kupfersulfat-  und  Ferro- 
cyaukaliumlösungen ist  es  gleichgültig,  welche  Lösung  von 
der  Membran  umschlossen  wird.  Die  Aufeinanderfolge  der 
Bilder  bleibt  in  beiden  Fällen  normal. 

Bildet  man  dagegen  mit  successiv  verdünnten  Lösungen 
von  Kupferchlorid  oder  -nitrat  Zellen  in  einer  Ferrocyan- 
kailiumlösung ,  so  gewahrt  man  erst  das  Bild  I,  dann  das 
Bild  U  und  schliesslich  das  Bild  III.  Doch  dieses  verwan- 
delt sich  bald  in  das  Bild  II,  und  man  muss  die  Kupfer- 
chlorid- oder  -nitratlösung  noch  ein  wenig  verdünnen,  damit 
das  Bild  HI  dauernd  beobachtet  werden  kann.  Verdünnt 
man  die  genannten  Lösungen,  bis  der  osmotische  Strom  dauernd 
aus  der  Zelle  tritt,  bis  die  helle  die  Zelle  am  unteren  Bande 
umgebende  Schattirung  nicht  mehr  verschwindet,  so  stimmen 
die  isosmo tischen  Concentrationen  mit  denen  überein,  die 
man  beim  Eintreffen  einer  Ferrocyankaliumlösung  in  die 
genannten  Lösungen  erhält. 

Tropft  man  die  Lösungen  von  Zinkchlorid  oder  -nitrat 
in  eine  Ferrocyankaliumlösung,  so  erblickt  man  bei  einer 
gewissen  Verdünnung  jener  Lösungen  die  Zelle,  umgeben  von 
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einer  hellen  Schattirung.  Doch  bald  verschwindet  diese,  und 
das  Bild  III  verwandelt  sich  in  das  Bild  I.  Man  kann  jene 
Lesungen  noch  stark  verdünnen;  immer  und  immer  wieder, 
wenn  auch  in  immer  längerer  Zeitdauer,  ändert  der  osmo- 
tische Strom  seine  Bichtung.  Denselben,  nur  nicht  so  beharr- 
lich auftretenden  Wechsel  der  osmotischen  Stromrichtung 
beobachtet  man,  wenn  die  Zelle  eine  Zinksulfatlösung  ent- 
hält. Die  Ooncentrationen  der  Zinksulfatlösungen,  bei  denen 
die  helle  Schattirung  am  unteren  Bande  der  Zelle  eben  sicht- 
bar wird,  stimmen  mit  den  isosmotischen  Ooncentrationen, 
bestimmt  durch  Eintropfen  der  Ferrocyankaliumlösung,  voll- 
kommen überein. 

Die  nach  diesen  beiden  Methoden  bestimmten  isosmoti- 
schen Ooncentrationen  der  Zinkchlorid-  und  -nitratlösungen 
stimmen  nicht  vollständig  überein. 

Eine  Erklärung  der  geschilderten  anormalen  Erscheinun- 
gen ist  mir  nicht  gelungen.  Doch  theile  ich  einige  Beob- 
achtungen und  Ueberlegungen  mit,  die  bei  der  Erklärung 
jener  Phänomene  zu  berücksichtigen  wären. 

1.  Die  Lösungen  von  Ferrocyankalium  lösen  Ferrocyan- 
zink.  Sind  die  Dampfspannungen  dieser  Lösungen  grösser, 
als  die  der  reinen  Ferrocyankaliumlösungen,  so  wäre  ein 
Theil  der  anormalen  Erscheinungen  verständlich. 

2.  Von  den  löslichen  Beactionsproducten  der  genannten 
Salze  und  Ferrocyankalium  vermögen  Ohlorkalium  und  Ea- 
liumnitrat  die  Membranen  von  Ferrocyankupfer  und  -zink  zu 
durchdringen.  Für  Ealiumsulfat  sind  jene  Membranen  im- 
permeabel. 

3.  Gleich  nach  der  Bildung  einer  Niederschlagsmembran 
sind  die  beiden  der  Membran  anliegenden  Lösungsschichten 
offenbar  frei  von  den  Membranogenen,  sie  enthalten  nur  das 
lösliche  Beactionsproduct.  Die  Dicke  jener  beiden  Schichten 
ist  verschieden.  Man  kann  die  relative  Dicke  der  einen 
Schicht  in  Bezug  auf  die  andere  aus  der  Ooncentration  der 
sich  berührenden  Lösungen  und  der  Beactionsgleichung  der 
Membranogene  ableiten.  Aber  die  Ooncentration  jener 
Schichten,  kurz  der  ganze  Vorgang  bei  der  Membranbildung 
bleibt  unbekannt. 
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Dm  das  Versuchsmaterial  besser  zu  übersehen,  habe  ich 
aUe  Versuche  graphisch  dargestellt  Auf  Fig.  4  sind  die 
isosmotischen  Curyen  construirt.  Als  Ordinaten  dienten 
immer  die  Molecularconcentrationen  der  Ferrocyankalium- 
losnngen,  als  Abscissen  die-  Molecularconcentrationen  der 
Lösungen  jener  Salze,  mit  deren  Formel  die  Ourven  bezeich- 
net sind«  Jeder  Theilstrich  auf  den  Ordinaten  oder  Absds- 
senaxe  entspricht  einem  Grammmolecül,  gelöst  in  100000  g 
Wasser.  Die  mit  einem  Kreuz  bezeichneten  Punkte  deuten 
an,  dass  die  Zellen  die  Ferrocyankaliumlösung  enthalten;  die 
von  Kreisen  umschlossenen  Eireuze  erinnern  daran,  dass  die 
Ferrocyankaliumlösung  die  Zelle  umgab. 

ist  die  Voraussetzung,  dass  Lösungen  von  gleichen  osmo- 
tischen Ooefficienten  gleiche  Dampfspannungen  zukommen, 
richtig,  so  müssen  die  Curven  isosmotischer  Concentrationen 
mit  den  analog  construirten  Curven  gleicher  Dampfspannun- 
gen, den  in  Fig.  4  punctirt  gezeichneten  Curven,  zusammen- 
fallen.   In  der  That  colncidiren  jene  Curven. 

In  den  folgenden  Tabellen  sind  .die  Molecularconcentra- 
tionen (it),  die  Anzahl  der  in  1000  g  Wasser  gelösten  Gramm- 
molecüle  und  die  Mengen  (m)  des  in  100  Theilen  Wasser 
gelösten  wasserfreien  Salzes  für  isosmotische  Lösungen  ange- 
geben. Die  Concentrationen  der  die  Zellen  umgebenden 
Lösungen  stehen  links,  rechts  die  der  von  den  Zellen  einge- 
schlossenen Lösungen. 

1. 


CUS04 

4KCyFeCya 

2.    4KCyreCyj 

CUSO4 

m 

71 

m 

n 

m 

n 

m 

71 

13,43 

0,842 

11,59 

0,313 

11,77 

0,318 

13,89 

0,871 

10,77 

0,675 

8,88 

0,240 

10,77 

0,291 

12,80 

0,802 

5,41 

0,339 

4,34 

0,117 

7,58 

0,205 

9,30 

0,583 

3,25 

0,204 

2,93 

0,079 

5,46 

0,148 

7,10 

0,445 

2,71 

0,170 

2,45 

0,066 

3,17 

0,086 

4,32 

0,271 

1,50 

0,094 

1,34 

0,036 

1,72 

0,047 

2,32 

0,145 

0,78 

0,049 

0,85 

0,023 

0,90 

0,024 

1,01 

0,063 

.     CuCCHaCOO), 

4KCyPeCyj 

4.    4KCyFeCya 

Cu(CH,COO), 

m 

n 

m 

n 

m 

n 

m 

7i 

6,14 

0,338 

7,52 

0,203 

5,94 

0,161 

4,44 

0,245 

4,36 

0,240 

5,45 

0,147 

3,53 

0.096 

2,63 

0,145 

3,03 

0,167 

4,00 

0,108 

1,60 

0,043 

1,17 

0,064 

2,01 

0,111 

2,72 

0,074 

0,83 

0,023 

0,83 

0,046 

1,00 

0,055 

1,45 

0,039 
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Bringt  man  concentrirtere  Lösungen  von  Kupferacetat 
und  Ferrocyankalium  zusammen,  so  beobachtet  man  sowohl 
bei  der  Combination  3,  als  auch  bei  der  Combination  4  eine 
anormale  Aufeinanderfolge  der  Bilder. 

Bei  den  in  den  Tabellen  7  und  10  verzeichneten  Con- 
Centrationen  wird  beim  Verdünnen  der  Kupferchlorid-  oder 
Kupfernitratlösungen  das  erste  Auftreten  der  hellen  Schat- 
tirung  am  unteren  Bande  der  Zelle  beobachtet.  Um  die 
isosmotischen  Concentrationen  (Tabelle  6  und  9)  zu  erhalten, 
wurden  die  Kupferchlorid-  oder  Nitratlösungen  so  lange  ver- 
dünnt, bis  jene  Schattirung  dauernd  sichtbar  blieb. 

5. 


a. 


CuClj 

4KCyFeCyj 

6.    4KCyFeCy, 

1 

CuCl, 

ift 

n 

m 

n 

Ift               n 

m 

V 

6,39 

0,476 

18,96 

0,512 

17,09      0,462 

5,80 

0,432 

5,09 

0,379 

14,68 

0,397 

14,10      0,381 

5,02 

0,374 

4,20 

0,818 

11,82 

0,819 

10,45      0,283 

8,92 

0,292 

3,17 

0,236 

8,50 

0,230 

6,88      0,186 

2,76 

0,206 

2,11 

0,157 

5,39 

0,146 

4,10      0,111 

1,73 

0,129 

1,27 

0,094 

3,20 

0,086 

1,85      0,050 

0,87 

0,065 

0,58 

0,048 

1,22 

0,033 

• 

7.      4KCyFeCy, 

CuCl, 

m 

n 

m              n 

12,20 

0,380 

5,15         0,884 

10,70 

0,289 

4,63        0,345 

9,03 

0,244 

8,49        0,260 

5,94 

0,161 

2,44    •     0,182 

8,53 

0,096 

1,51         0,112 

1,60 

0,048 

0,73        0,054 

.NO.), 

0,83 
4KCy: 

0,023 

0,47        0,035 

Cu(l 

.      Cuj 

FeCy, 

9.    4KCyFeCy, 

S'Og), 

m 

n 

ffi 

n 

m             n 

Ift 

h 

10,38 

0,554 

21,67 

0,586 

17,09      0,462 

8,85 

0,472 

8,24 

0,439 

16,25 

0,439 

14,10      0,381 

7,46 

0,398 

6,83 

0,364 

18,00 

0,851 

10,45      0,288 

5,75 

U,307 

5,10 

0,272 

9,28 

0,251 

6,88      0,186 

4,09 

a,218 

3,46 

0,185 

5.87 

0,158 

4,10      0,111 

2,42 

0,129 

2,02 

0,108 

3,27 

0,08S 

1,85      0,050 

1,2U 

0,069 

0,92 

0,049 

1,39 

0,038 

• 

10.      4KCyFeCy, 

CuCNOg), 

m 

n 

in               n 

12,20 

0,330 

7,78        0,415 

10,70 

0,289 

6,74         0,360 

9,03 

0,244 

5,19        0,277 

5,94 

0,161 

3,48        0,186 

3,53 

0,096 

2,25        0,120 

1,60 

0,043 

1,05        0,056 

0,83 

0,<»23 

0,7 1         0,038 
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11.  ZIIS04 

4KCyFeC>, 

12.  4KCyFeCy, 

ZnS04 

m 

n 

m 

n 

m 

V  ■ 

m 

w 

20,60 

1,280 

20,30 

0,549 

17,09 

0,462 

18,32 

1,139 

16,46 

1,023 

15,15 

0,410 

14,10 

0,3s  1 

15,50 

0,963 

13,70 

0,851 

12,18 

0,329 

10,45 

0,282 

12,65 

0,786 

10,26 

11,838 

8,6.1 

0,234 

6,89 

0,186 

8,65 

0,538 

6,d4 

0,425 

5,75 

0,155 

4,10 

0,111 

5,55 

0,345 

4,27 

0,266 

H,64 

0,126       . 

1,87 

0,101 

2,24 

0,061 

1 3.    ZdGI^ 

4KCyFeCy, 

14   4KCyFeCu/ 

ZiiCl, 

m- 

n 

m 

n 

m 

n 

m 

n 

6,97 

0,440 

17,52 

0,473 

'     21,70 

0,586 

7,63 

0,563 

4,47 

0,829 

1J^,02 

0,352 

17,09 

0.462 

6,07 

0,447 

2,97 

0,21t* 

8,00 

0,216 

14,10 

0,381 

5,04 

0,371 

.1,78 

0,131 

4,68 

0.127      . 

10,45 

0,282 

3,98 

0,290 

0,81 

0,060 

2,60 

0,070  . 

6,^9 

0,186 

2,86 

0,211 

4,10 

0,111 

1,80 

0,133 

15.    Zn(NO,), 

4KCyFeCy, 

16.  4KCyFeCyj 

ZnlNOs), 

m 

n 

f» 

n 

m 

n 

ffi 

n 

9,13 

0,483 . 

21,50 

0,581 

21,70 

0,586 

9,67 

0,512 

7,59 

0,401 

16,72 

0,451 

17,09 

0,462 

8,02 

0,424 

5,67 

0,300 

.12,70 

0,343 

14,10 

0,381 

6,68 

0,353 

8,77 

0,199 

7,67 

0,207 

10,45 

0,283 

5,30 

0,280 

2,26 

0,119 

4,27 

0,115 

6,88 

0,186 

3,90 

0,206 

4,10 

0,111 

2,65 

0,140 

Es  folgen  die  Molecularconcentrationen  der  Lösungen 
gleicher  Dampfspannungen  (7\),  welche  ich  der  graphischen 
Darstellung  meiner  früheren  ^)  Messungen  bei  lOO^C.  entnehme. 


T, 

w  4KCyFeCy,, 

n  CuSO;, 

n  ZnSO^, 

71  ZnCNOa), 

755 

0,15 

0,47 

0,45 

0,15 

750 

0,31 

0,81 

0,88. 

0,81 

745 

0,45 

1,19 

1,55 

0,45 

740 

0,59 

1,65 

1,88 

0,55 

Löst  man  in  der  Lösung  des  einen  Membran  ogens  {A) 
einen  Stoff  {X\  der  auf  jenen  nicht  reagii*t,  so  kann  man  für 
jene  Lösung  zweier  Stoffe  die  isosmotischen  Concentrationen 
der  Lösung  des  anderen  Membranogens  {B)  finden.  Darf  man 
annehmen  y  dass  sich  die  Spannkraftsemiedrigungen  der  Lö- 
sungen beider  Stoffe  als  Summe  der  Spannkraftserniedrigun- 
gen jedes  einzelnen  Stoffes  gelöst  in  derselben  Quantität  des 
Lösungsmittels    betrachten    lassen,    so    gibt  die   Beziehung 


l)  G.  Tammann,  M6m.  TAead.  de  St.  F^tersbourg  (7)  35,   Nr.  9. 
Tafel  III  u.  IV. 
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UA+'nx^  riß,  und  man  erhält  die  bekannte  isosmotische  Con- 
Centration  wi  =  n^  —  n^. 

Fügt  man  zu  der  Lösung,  die  den  Stoff  {X)  und  das 
Membranogen  {A)  enthält,  die  Lösung  des  anderen  Membra- 
nogens,  so  bildet  sich  bei  genügendem  Zusatz  des  Stoffes  {A) 
eine  durchsichtige,  elastische  Membran;  sonst  tritt  eine  stär- 
kere Fällung  ein,  die  Membran  ist  undurchsichtig  und  leicht 
zerreissbar.  Um  die  Bildung  der  normalen  Membran  zu 
erzielen,  muss  man  conoentrirten  Lösungen  des  Stoffes  {X) 
grössere  Mengen  des  Membranogens  {A)  zusetzen,  als  ver- 
dünnten Lösungen. 

Bei  gleichen  Molecularconcentrationen  der  Lösungen 
organischer  Stoffe  braucht  man  zur  Bildung  der  normalen 
Membran  einen  geringeren  Zusatz  des  Membranogens  (A),  als 
bei  den  anorganischen  Salzen  ((NH4)2S04,  EOl,  BaClg). 

Der  osmotische  Strom  durchdringt  die  undurchsichtige 
Membran,  wenn  auch  langsamer  als  die  durchsichtige.  Zur 
Bestimmung  der  isosmotischen  Concentrationen  ist  die  anor- 
male Haut  nicht  zu  brauchen,  da  bei  ihrer  Bildung  zu 
bedeutende  Mengen  der  Membranogene  in,  Beaction  treten. 
Die  Bilder  der  nicht  durchscheinenden  Zellen  erinnern  an 
die  der. schon  früher  beschriebenen  unbrauchbaren  Zellen. 
Man  kann  unter  Umständen  gleichzeitig,  sowohl  verdünntere 
Lösungsschichten  sich  erheben,  als  auch  concentrirtere  sich 
senken  sehen.  Immer,  wie  auch  die  Concentrationen  der  die 
Membran  bildenden  Lösungen  gewählt  sind,  ist  im  Anfangs- 
stadium die  Zelle  von  einem  leuchtenden  Rande  verdünnterer 
Lösungsschichten  umgeben. 

Zur  Feststellung  der  mitzutheilenden  isosmotischen  Con- 
centrationen sind  nur  Lösungen,  die  normale  Häute  bilden, 
benutzt  worden.  Die  Ferrocyankaliumlösung  war  von  der 
Zellwand  umschlossen,  die  Kupfer-  oder  Zinksalzlösung  ent- 
hielt den  zugesetzten  Stoff,  dessen  isosmotische  Concentration 
zu  bestimmen  war.  Vermochte  der  zugesetzte  Stoff  (A'')  die 
Zellwand  nicht  zu  durchdringen,  so  wurde  immer  die  normale 
Reihenfolge  der  Bilder  I,  II,  III  und  IV  beobachtet.  War 
die  Wand  für  den  Stoff  {X)  permeabeli  so  erblickt  man  bei 
einer  gewissen  Concentration  der  Ferrocyankaliumlösung  die 
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Zelle  am  unteren  Rande  umgeben  von  einer  hellen  Schatti- 
rung,  doch  bald  ändert  sich  dieses  Bild,  eine  dunkle  Sobatti- 
ruQg  drängt  die  helle  vom  Rande  der  Zelle  ab.  Das  Bild  UI 
verwandelt  sich  schnell  in  das  Bild  11  und  schliesslich  in  das 
Bild  I. 

Setzt  man  die  Verdünnung  der  Ferrocyankaliumlösung 
weiter  fort,  so  tritt  auf  immer  längere  Zeit  die  helle  Schat- 
tirung  am  unteren  Rande  der  Zelle  auf,  um  schliesslich 
doch  von  der  Membran  durch  eine  dunkle  Schattirung  ver- 
drängt zu  werden.  Durchdringt  der  zugesetzte  Stoff  die 
Membran,  so  wird  der  osmotische  Coef&cient  des  Zellinhaltes 
vergrössert  und  der  der  die  Zelle  umgebenden  Lösungsschich- 
ten verringert,  infolge  dessen  tritt  noth wendigerweise  ein 
Richtungswechsel  des  osmotischen  Stromes  ein.  Offenbar 
wird  die  dunkle  Schattirung  so  lange  immer  und  immer 
wieder  auftreten,  bis  die  Ferrocyankaliumlösung  der  zur 
Lösung  des  Stoffes  (X)  verwandten  Kupfer-  oder  Zinksulfat- 
lösung  isosmotisch  wird.  Aus  diesen  Gründen  wurde  bei  den 
folgenden  Titrationen  als  Lidicator  das  erste  Auftreten  der 
hellen  Schattirung  gewählt 

Um  das  Verhalten  des  der  Kupfersulfatlösung  zugefüg- 
ten Stoffes  {X)  zur  Membran  zu  untersuchen,  schichtete  ich 
diese  über  eine  Ferrocyankaliumlösung  im  Scheidetrichter. 
Der  osmotische  Strom  ging  immer  von  der  Ferrocyankalium- 
lösung zur  Kupferlösung,  was  man  mit  blossem  Auge  an  den 
sich  senkenden  Streifen  concentrirterer  Ferrocyankalium- 
lösung leicht  beurtheilen  kann.  Vermag  der  Stoff  {X)  die 
Membran  nicht  zu  durchdringen,  so  sieht  man  die  in  der 
Ferrocyankaliumlösung  sich  senkenden  Streifen  längere  Zeit, 
als  wenn  der  Stoff' die  Membran  durchdringt.  Im  letzteren 
Falle  bildet  sich  bei  den  untersuchten  Substanzen  bald  eine 
specifisch  leichtere  Schicht,  deren  osmotischer  Co^fficient  den 
der  über  der  Membran  lagernden  Lösungsschichten  übertrifft 
Nachdem  die  Osmose  5 — 10  Minuten  gewährt  hatte,  wurde 
aus  dem  Scheidetrichter  ein  Theil  der  Ferrocyankaliumlösung 
zur  Prüfung  entnommen. 

1)  Folgende  Stoffe  vermögen  auch  gegen  die  Richtung 
des   osmotischen   Stromes   die   Ferrocyankupfermembran  zu 
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durchdringen:  Ghlorkalium,  Ealiumnitrat,  Harnstofl,  Aethyl- 
alkobol,  Äethyläiher,  Propylalkohol  und  Aethylacetat. 

2)  Für  folgende  Stoffe  ist  die  Ferrocyankupfermembran 
gegen  die  Richtung  des  osmotischen  Stromes  impermeabel.: 
Cblorbarium,  Ammoniumsulfat,  Ealiumsulfat,  Eohrzucker, 
Traubenzucker,  Salicin,  Isobutylalkohöl  und  Chloralhydrat. 

Bei  der  Bestimmung  der  isosmotischen  Concentrationen 
wurde  bei  allen  Stoffen  der  ersten  Gruppe  der  beschriebene 
Wechsel  der  osmotischen  Stromrichtung,  bei  den  der  zweiten 
Gruppe  die  normale  Reihenfolge  der  Bilder  beobachtet. 

Da  das  erste  Auftreten  der  die  Zelle  am  unteren  Rande 
umgebenden  hellen  Schattirung  nicht  ganz  leicht  zu  beob- 
achten ist,  so  sind  bei  den  die  Membran  schnell  durchdrin- 
genden Stoffen  (siehe  Aethylalkohol)  grössere  Fehler  in  der 
Bestimmung  isosmotischer  Lösung  gemacht  worden. 

In  den  folgenden  Tabellen  sind  die  Concentrationen  der 
Lösungen,  die  ein  Membranogen  und  einen  indifferenten 
Stoff  enthalten,  femer  die  Concentrationen  (üb)  der  diesen 
Lösungen  isosmotischen  Ferrocyankaliumlösungen  verzeich- 
net. Aus  den  schon  mitgetheilten  Tabellen  sind  die  den 
Lösungen  des  Membranogens  (^)  isosmotischen  Concentra- 
tionen (n^)  der  Ferrocyankaliumlösungen  zu  entnehmen.  Sub- 
trahirt  man  diese  Concentrationen  von  denen  in  der  Spalte 
(ns),  so  erhält  man  die  in  der  Spalte  (nx),  die  den  Lösungen 
des  indifferenten  Stoffes  isosmotischen  Concentrationen  der 
Ferrocyankaliumlösungen. 

1. 


2. 


MgSO, 

+  CuSO^ 

=  4KCyFeCy,. 

m 

n 

m 

71 

m 

^B 

^A 

«X 

0,70 

0,058 

2,00 

0,125 

2,53 

0,068 

0,049 

0,019 

1,90 

0,159 

1,98. 

0,124 

3,85 

0,104 

0,049 

0,055 

2,36 

0,196 

1,97 

0,123 

4,44 

0,120 

0,048 

0,072 

3,70 

0,309 

1,9^ 

0,122 

6,12 

0,165 

0,048 

0,117 

6,26 

0,522 

3,65 

0,229 

1(»,74 

0,290 

0,085 

0,205 

MgSO, 

,  +  CuSO^ 

=  4  KCy  FeCy, . 

m 

» 

m 

n 

m 

«B 

"^ 

»  Y 

0,94 

0,078 

2,96 

0,185 

3,63 

0,098 

0,070 

0,028 

1,65 

0,138 

2,92 

0,184 

4,42 

0,119 

0,070 

0,049 

a,3l 

0,275 

2,87 

0,181 

6,41 

0,173 

0,0f.9 

0,104 

4,79 

0,399 

2,84 

0,178 

8,15 

0,220 

0,068 

0,1 5J 

6,40 

0,534 

2,80 

0,175 

10,46 

0,283 

0,067 

0,2 1 6 

8,14 

0,678 

2,75 

0,172 

13,20 

0,357 

0,066 

0,291 
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8. 


Mg804  +  ZnSO^  =  4KeyFeCy,. 


m 

n 

m 

n 

m 

'»B 

^Ä 

«X 

1,03 

0,086 

3,35 

0,210 

4,00 

0,108 

0,080 

0,028 

2,26 

0,188 

3,31 

0,207 

5,35 

0,145 

0,080 

0,065 

3,14 

0,262 

3,27 

0,205 

6,51 

0,176 

0,080 

0,096 

4,48 

0,378 

3,23 

0,202 

8,22  . 

0,222 

0,079 

0,143 

5,00 

0,417 

8,21 

0,201 

8,84 

0,239 

0,078 

0,161 

5,79 

0,483 

3,19 

0,200 

9,85 

0,266 

0,078 

0,188 

In  der  graphischen  Darstellung  sind  die  Concentrationen 
der  Versuchsreihen  1  und  2  mit  Kreuzen,  die  der  Versuchs- 
reihe 3  mit  umzogenen  Kreuzen  bezeichnet.  Alle  diese 
Punkte  bilden  einen  Ourvenzug.  Weder  die  Menge  des 
Membranogens  {Ä)j  noch  die  Natur  der  halbdurchsichtigen 
Wand,  die  einmal  aus  Ferrocyankupfer,  das  andere  mal  aus 
Ferrocyanzink  besteht,  ist  auf  das  osmotische  Gleichgewicht 
von  Einfluss. 


4. 


Rohrzucker  +  CuSO*  =  4KCyFeCy,. 


5. 


6. 


7. 


m 

n 

m            n 

m 

"B 

^A 

'•x 

1,10 

0,032 

2,97      0,1«6 

3,07 

0,083 

0,070 

0,013 

2,32 

0,068 

—         — 

3,56 

0,096 

— 

0,027 

3,74 

0,109 

—          — 

4,26 

0,115 

— 

0,045 

6,63 

0,194 

—         — 

5,54 

0,150 

— 

0,080 

7,81 

0,228 

—          — 

6,04 

0,163 

0,093 

12,75 

0,373 

—          — 

8,47 

0,229 

— 

0,159 

Rohrzucker  +  Z11SO4  =  4] 

KCyFeCy, 

• 

m 

n 

m           n 

1» 

^B 

^A 

^Z 

1,19 

0,035 

2,26      0,141 

2,77 

0,075 

0,063 

0,012 

2,30 

0,067 

—         — 

3,15 

0,085 

— 

0,023 

5,02 

0,147 

-_   .    ■  — 

4,24 

0,115 

•  — 

0,052 

8,46 

0,248 

—       '  — 

5,92 

0,160 

— 

0,097 

11,91 

0,348 

—         — 

7,55 

0,204 

— 

0,141 

Salicin  +  CuSO^ 

=n  4KCyFeCyj. 

m 

n 

m           n 

m 

^B 

^A 

»X 

0,23 

0,008 

2,97      0,186 

2,79 

0,075 

0,070 

0,005 

0,86 

0,030 

—          — 

2,98 

0,081 

0,070 

0,011 

1,43 

0,050 

—         — 

3,38 

0,091 

0,070 

0,021 

2,02 

0,071 

~~         — 

3,72 

0,101 

0,031 

3,70 

0,130 

—          — 

4,71 

0,127 

— 

0,057 

Salicin  +  ZnSÖ4 

=  4KCyFeCy2. 

m 

n 

m           n 

m 

«5      . 

^A 

^X 

0,46 

0,016 

2,26      0,141 

2,49 

0,067 

0,063 

0,004 

1,20 

0,042 

—          — 

2,«0 

0,076 

— 

0,013 

2,17 

0,076 

—          — 

3.20 

0,087 

— 

0,024 

4,21 

0,147 

—          — 

4,23 

0,114 

— 

0,051 
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8.  Aethylalkohol  +  CUSO4  =  KCyPeCy,. 


m 

n 

m 

91 

m 

«B 

»ü 

^Z 

0,88 

0,071 

2,97 

0,186 

8,49 

0,094 

0,070 

0,024 

0,65 

0,142 

— 

4,90 

0,182 

— 

0,062 

1,30 

0,284 

— 

— 

7,77 

0,210 

— 

0,140 

2,61 

0,567 

— 

— 

10,12 

0,278 

— 

0,203 

8,91 

0,850 

— 

— 

15,52 

0,419 

'— 

0,349 

5,21 

1,182 

— 

— 

18,33 

0,495 

— 

0,425 

9.  Harnstoff  +  CUSO4  ^  4  KCyFeCyt. . 


10. 


11. 


12. 


f» 

n 

f» 

« 

m 

«B 

«ü 

»X- 

0,96 

0,160 

2,97 

0,186 

6,14 

0,166 

0,070 

0,096 

1,86 

0,309 

— 

— 

9,19 

0,248 

— ■ 

o,n8 

2,90 

0,488 

— 

— 

11,54 

0,312 

— 

0,242 

4,54 

0,756 

— 

— 

16,14 

0,486 

•   — 

0,366 

6,90 

1,150 

— 

•^ 

21,70 

0,586 

—— 

0,516 

Propylalkohol  +  CUSO4  =  4KCyPeCy, 

• 

m 

n 

m 

n 

•  m 

»B 

^A 

«X 

0,27 

0,045 

2,97 

0,186 

3,30 

0,089 

0,070 

0,019 

0,68 

0,118 

— 

— 

4,37 

0,118 

— 

0,048 

>,85 

0,225 

— 

— 

6,57 

0,178 

— 

0,10a 

2,71 

0,451 

— 

^— 

10,36 

0,280 

— 

0,210 

4,06 

0,677 

— 

— 

13,83 

0,374 

— 

0,304 

5,42 

0,903 

— 

— 

16,81 

0,454 

"~ 

0,884 

Aethyläther  +  CuSO*  =  4 

KCyFeCy,. 

m 

n 

m 

n 

m 

»B 

^A 

«X 

0,73 

0,10 

2,97 

0,186 

3,3 

0,09 

0,07 

0,02 

1,22 

0,17 

•— 

— 

6,0 

0,16 

— — 

0,09 

Isobutyialkohol  4-  CuSO«  = 

4KCyFeCy 

«• 

m 

n 

m 

n 

m 

«B 

«ü 

»X 

0,27 

0,036 

2,97 

0,186 

3,19 

0,086 

0,070 

0,U16 

0,67 

0,090 

— 

— 

4,17 

0,113 

— 

0,043 

1,33 

0,180 

— 

— 

5,54 

0,150 

— 

0,080 

2,67 

0,361 

— 

— 

8,79 

0,238 

— 

0,168 

4,00 

0,541 

— 

— 

11,88 

0,321 

— 

0,251 

5,34 

0,721 

— 

— 

14,52 

0,392 

— 

0,322 

13.  Aethylacetat  +  CuSO*  =  4KCyFeCy,. 


m 

n 

m 

71 

m 

*'B 

'U 

«A- 

0,75 

0,085 

2,97 

0,186 

3,97 

0,107 

0,070 

0,037 

1,50 

0,171 

— 

— 

5,47 

0,148 

^ 

0,078 

2,25 

0,256 

— 

— 

6,85 

0,185 

— 

0,115 

3,00 

0,341 

— 

— 

8,86 

0,239 

— 

0,169 

4,50 

0,512 

— 

— 

11,68 

0,316 

— 

0,246 
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14.  Chloralhydiat  +  CUSO4  **4  KCyFeCy,. 


15. 


m 

n 

m 

n 

1H 

»Ä 

»^ 

''X 

1,02 

0,062 

2,97 

0,186 

3,58 

0,097 

0,070 

0,027 

8,07 

0,185 

— 

— 

5,56 

0,150 

— 

0,080 

5,89 

0,356 

— 

— 

8,65 

0,234 

— 

0,164 

9,36 

0,567 

— 

— 

12,85 

0,334 

— 

0,264 

13,00 

0,787 

— 

— 

16,14 

0,436' 

— 

0,866 

15,11 

0,915 

— 

— 

18,H3 

0,495 

—  • 

0,425 

'. 

(NH4),S04  +  CUSO4  «=  4KCyFeCy,. 

m 

n 

m 

n 

m 

»B 

«ü 

«J 

0,67 

0,050 

'  2,97 

0,186 

3,94 

0,106 

0,070 

0,(»36 

1,02 

0,077 

— 

— 

4,73 

0,128 

0,070 

0,058 

1,73 

0,181 

— 

— 

6,47 

0,175 

0,070 

0,105 

2,70 

0,204 

— 

8,33 

0,225 

0,070 

0,155 

4,76 

0,360 

5,12 

0,321 

14,95 

0,404 

0,112 

0,292 

Es  folgen  die  Molecalarconcentrationen  der  Lösungen 
gleicher  Dampfspannungen  (T,): 


t  =  100<>  c. 

2\ 

n  4KCy  FeCy^ 

n  MgSO* 

n  (NH4),S04 

n  Salicin 

755 
750 
745 
740 

0,15 
0,31 
0,45 
0,59 

0,40 
0,80    . 
1,29 
1,68 

0,25 
0,47 
0,63 
0,82 

0,39 
0,87 
1,51 
2,30 

Da  die  aus  den  directen  Messungen  der  Spannkrafts- 
emiedrigungen  und  aus  den  vorliegenden  Versuchen  abge- 
leiteten Curven  gewöhnlich  colncidiren,  so  können  die  Spann- 
kraftserniedrigungen des  Dampfes  aus  den  Lösungen  zweier 
Stoffe  als  Stimme  der  den  Lösungscomponenten  zukommenden 
Erniedrigungen  betrachtet  werden.  Nur  für  einige  LösungeiU 
zweier  Stoffe  gilt  jene  Eegel  nicht.  Die  Lösungen  von 
(NHJjSO^  und  CuSO^,  von  BaClj  und  CuClj,  von  KCl  und 
CuCl,  scheinen  grössere  Dampfspannungserniedrigungen  zu 
besitzen,  als  sich  diese  aus  den  Erniedrigungen  ihrer  Com- 
ponenten  berechnen.  Für  die  Combination  (NHj3S04-4KCy 
FeCy,  überlagert  die  aus  den  osmotischen  Versuchen  abge- 
leitete Curve  die  mit  Hülfe  der  directen  Dampfspannungs- 
bestimmungen construirte. 

Die  isosmotischen  Curven  der  organischen  Stoffe  bilden 
ein  engbegrenztes  Curvenbündel.  Die  Abweichungen  der 
einzelnen  Bestimmungen  von  einer  alle  Beobachtungen  zu- 
sammenfassenden Interpolationscurve  erscheinen  nicht  grösser 
als  die  Beobachtungsfehler. 


8!4  G.  Tammann, 

Dabei  scheint  es  gleichgültig,  ob  der  gelöste  Stoff  flüchtig 
oder  nicht  flüchtig  ist.  Bekanntlich  ist  aber  die  Dampf- 
spannung des  gelösten  Stoffes  von  entscheidendem  Einfluss 
auf  die  seiner  Lösung.  Bei  gleicher  Temperatur  sind  die 
Dampfspannungen  der  Lösungen  zweier  flüchtigen  Stoffe  ge- 
wöhnlich kleiner,  als  die  des  flüchtigeren,  und  immer  grösser, 
als  die  des  schwerer  flüchtigen  Stoffes. 

Demnach  besitzen  die  Ferrocyankaliumlösungen  und  die 
ihnen  isosmotischen  Lösungen  von  Aethyläther,  Aethylalkohol 
oder  Propylalkohol  sicherlich  nicht  die  gleichen  Dampfspan- 
nungen. 

Sind  i^so  zwei^ösungen  isosmbtisch,  so  sind  die  tumul- 
tuarischen  Molecularbewegungen  des  gemeinsamen  Lösungs- 
mittels gleich.  Sind  die  gelösten  Stoffe  nicht  flüchtig,  so 
kann  die  Dampfspannung  als  Maass  der  Molecularbewegung 
im  Lösungsmittel  betrachtet  werden,  und  den  isosmotischen 
Lösungen  solcher  Stoffe  kommen  gleiche  Dampfspannun- 
gen zu. 

Bei  der  Ausscheidung  des  Lösungsmittels  als  fester  Stoff 
hat  man  ganz  ähnliche  Verhältnisse  zu  berücksichtigen.  Ist 
ein  flüchtiger  Stoff  im  flüchtigen  Lösungsmittel  gelöst,  so 
sind  bei  den  Gefrierpunkten  der  Lösungen  die  Dampfspan^ 
nungen  des  festen  Lösungsmittels  und  der  Lösung  sicherlich 
nicht  gleich.  Wohl  aber  muss  man  beim  Gefrierpunkte  einer 
Lösung  die  Gleichheit  der  Bewegungszustände  im  festen  und 
flüssigen  Lösungsmittel  annehmen.  Die  isosmotischen  Lö- 
sungen flüchtiger  Stoffe  besitzen  gleiche  Gefrierpunkte. 

Sind  die  Gefrierpunkts-  und  Spannkraftserniedrigungen 
proportional  der  Quantität  des  in  gleichen  Mengen  des  Lö- 
sungsmittels gelösten  Stoffes,  so  sind  die  Quotienten  der 
molecularen  GefrierpunktserniedriguDgen  zweier  Lösungen 
gleich  döm  Quotienten  aus  den  isosmotischen  Concentrationen 
jener  Lösungen. 

Folgende  Tabelle  enthält  die  Quotienten  der  molecularen 
Gefrierpunktserniedrigungen  nach  Raoult^),  die  des  ange- 
gebenen Stoffes  dividirt  durch  die  des  Ferrocyankaliums.   Mit 


1)  Raoult,  Compt.  rend.  94,  p.  1517.  1882. 
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diesem   Quotienten    sind   die   Quotienten  der  isosmotischen 
Concentrationen  für  iz  =  0,1  und  n  =  0^3  verglichen. 


Quotienten  der 

Quotienten  der  is 

inolecularen  Ge- 

osmotischen  Con- 

frierpunkts- 

centrationen 

eniiedrigungen 

M  =  1          »  =  3 

(NH,),SO,     ....           0,8 

0,75            0,80 

CuCNOj),       .    . 

1,0 

0,82            0,93 

Cu(C,H,0,),      . 

OJ 

0,K9            0,66 

CüCl,    .    . 

1,0 

0,90            1,0(» 

MgSO,       .    . 

0,4 

0,33            0,37 

ZnSO*  .... 

< 

0,4 

0,40            0,84 

CuSO^  .    .    . 

■                 4 

0,4 

0,41            0,36 

Aethylalkohol 

0,4 

0,45            0,45 

Rohrzucker    .    . 

0,4 

0,40            U,40 

Salicin  .    .    . 

0,4 

0,42              — 

Chloralhydrat    . 

►                 1 

0,4 

0,46            0,45 

Aetber       .    .    . 

»               4 

0.4 

0,45               - 

Harnstoff .    .    . 

»           i 

0.4 

0,50               - 

Der  von  Baoult  angegebene  Werth  der  Gefrierpunkts- 
emiedrigung  einer  Ferrocyankaliumlösung  scheint  mir  nicht 
richtig  bestimmt,  ich  fand  für  jene  Lösung  (m  =1)  den  Ge- 
frierpunkt bei  -0,12  bis  -0,130C. 

Bei  Gefrierpunktsbestimmungen  sind  ganz  ähnliche  um- 
stände wie  bei  den  Bestimmungen  der  Dampfspannungen  zu 
berücksichtigen.  Scheidet  sich  aus  einer  Lösung  Eis  aus, 
so  werden  die  Eiskrystalle  von  Lösungsschichten,  die  con- 
centrirter  sind  als  die  ursprüngliche  Lösung,  umschlossen. 
Schmilzt  das  Eis  in  der  Lösung,  so  werden  die  Schichten  in 
der  Umgebung  der  Eiskrystalle  verdünnt.  Der  unter  jenen 
Umständen  beobachtete  Gefrierpunkt  liegt  tiefer  als  der 
unter  diesen  bestimmte.  Bei  Lösungen  von  der  Ooncentra- 
tion  m=l  können  Unterschiede  von  0,04®  C.  jener  beiden  Ge- 
frierpunkte beobachtet  werden. 

Dorpat,  im  Januar  1888. . 


i 
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V.    Die  Aendervng  des  Fltioreacenzvennögens 
mit  der  Concentratioii;   van  JB.  Walter. 

(Hierxo  Taf.  II  Kif.  6  i~ixi.i 


Die  eigenthümliche  Erscheinung,  dass  die  Intensität  des 
Fluorescenzlichtes  mit  zunehmender  Verdünnung  einer  fluores- 
cirenden  Lösung  zuerst  zu-,  dann  aber  wieder  abnimmt, 
gewinnt  ein  einheitlicheres,  weniger  befremdendes  Aussehen, 
wenn  man  die  Tbatsache  in  Kücksicht  zieht,  dass  mit  zuneh- 
mender Concentration  einer  Lösung  auch  die  Menge  des 
absorbirten ,  d.  h.  in  diesem  Falle  also  die  Menge  des  die 
Fluorescenz  erregenden  Lichtes  grösser  wird,  um  ein  be- 
stimmtes Beispiel  vor  Augen  zu  haben,  gehe  ich  von  einer 
Eosinlösung  von  ^/^^q^  Verdünnung  aus  und  nenne  die  Menge 
des  von  ihr  absorbirten  Lichtes  A^y  die  Menge  des  von  letz- 
terem in  ihr  hervorgerufenen  Fluorescenzlichtes  Fl^]  dann 
wird  der  Bruch  Fl^jAy^  angeben,  ein  wie  grosser  Theil 
der  Energie  des  erregenden  Lichtes  in  Fluorescenzlicht  um- 
gewandelt ist,  und  dieser  Bruch  kann  demnach  als  ein  pas- 
sendes Maass  f&r  die  Fähigkeit  dieser  Lösung,  Fluorescenzlicht 
zu  bilden  —  mit  einem  Worte  für  das  „Fluorescenzvermögen" 
derselben  gelten.  Sind  nun  ebenso  für  eine  Eosinlösung  von 
Viooo  Verdünnung  A^  und  Fl^  dieselben  Grössen,  wie  sie  oben 
A^  und  Fl^  für  die  Lösung  V2000  waren,  so  ist  allerdings 
sicher,  dass  Fl^'p-Fl^,  aber  es  ist  auch  ebenso  gewiss,  dass 
A^>  A^j  und  der  Quotient  Fl^  /  A^  braucht  deshalb  noch 
keineswegs  >F\IA^  zu  sein;  vielmehr  zeigen  die  nachstehend 
angegebenen  Untersuchungen,  dass  gerade  das  Umgekehrte 
der  Fall  ist,  dass  also  die  concentrirtere  jener  Lösungen, 
trotzdem  die  Intensität  ihres  Fluorescenzlichtes  grösser  ist, 
dennoch  ein  geringeres  Fluorescenzvermögen  besitzt  als  die 
dünnere. 

Dasselbe  gilt  aber  auch  nach  eben  diese"n  Unter- 
suchungen für  alle  anderen  Concentrationen  des  Eosins,  es 
gilt  ferner  auch  für  alle  Verdünnungsgrade  des  Fluoresce'ins 
und  des  Magdalaroths,  sodass  ich  demnach  wohl  kaum  mit 
der   Annahme   fehl   gehen   dürfte,    dass  jenes   Gesetz   auch 
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für  alle  anderen  iluorescirenden  Flüssigkeiten  Gültigkeit 
besitzt. 

Das  Flnorescenzvermögen  einer  fluorescirenden 
Flüssigkeit  wächst  mit  zunehmender  Verdünnung 
unaufhörlich  —  dies  ist  das  wichtigste  Resultat  der  nun- 
mehr genauer  zu  besprechenden,  im  physikalischen  Staats- 
laboratorium hierselbst  im  Laufe  dieses  Winters  angestellten 
Versuche. 

Die  mir  dabei  zunächst  obliegende  Aufgabe  war,  die 
Grössen  A^  d.  h.  die  Mengen  des  absorbirten  Lichtes  für 
die  yerschiedenen  Concentrationen  derselben  iluorescirenden 
Substanz  zu  bestimmen.  Da  eine  directe  Messung  der  ge- 
sammten  durchgelassenen  Lichtmenge  mit  Hülfe  des  Bun- 
sen'schen  Photometers^  selbst  bei  Vergleichung  zweier  an 
Concentration  nicht  sehr  verschiedener  Lösungen,  wegen  der 
ungleichen  Farbennuancen  keine  zuverlässigen  Kesultate  gab, 
so  nahm  ich  zu  der  von  Vierordt  zu  so  grosser  Vollkom- 
menheit ausgebildeteii  Spectralphotometrie  meine  Zuflucht, 
d.  h.  ich  bestimmte,  die  ganzen  Absorptionsspectra  der  ver- 
schiedenen Lösungen  im  Vierordt'sch^n  Spectralphotometer 
stückweise  durchmessend,  für  jeden  einzelnen  Spectralabschnitt 
die  Grösse  des  absorbirten  Theiles  der  einfallenden  Inten- 
sität-, reducirte  dann  die  einzelnen  Theile  mit  Benutzung  der 
von  Vierordt  selbst  angegebenen  Intensitätswerthe  für  die 
betreffenden  Abschnitte  des  Petroleumlampenspectrums  ^)  — 
ich  arbeitete  stets  mit  Petroleumlicht  —  auf  ein  und  die- 
selbe Lichteinheit  und  erhielt  schliesslich  durch  Addition 
der  sämmtlichen,  so  erhaltenen  Einzelwerthe  die  gesammte 
von  der  betreffenden  Lösung  absorbirte  Lichtmenge.  Es  sei 
noch  erwähnt,  dass  die  Breite  der  für  die  Einzeluntersuchung 
herausgeschnittenen  Spectralstreifen  sich  immer  gleich  blieb, 
und  also  die  darin  enthaltene  Lichtmenge  der  gemessenen 
Intensität  direct  proportional  war,  dass  jedoch,  wenn  eine 
zu  schnelle  Aenderung  der  Intensität  an  einzelnen  Stellen 
des  Absorptionsspectrums  eine  Verschmälerung  des  jeweilig 


1)  Vierordt,  Die  Anwendung  des  Spectralapparates  zur  Photometrie 
der  Absorptionsspectra.  Tübingen  1873.  p.  19. 
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untersuchten  Spectralstreifens  nöthig  machte,  dies  natürlich 
bei  obiger  Berechnung  in  Hücksicht  gezogen  wurde. 

Nachdem  so  f&r  die  sämmtlichen  Concentrationen  einer 
und  derselben  fluorescirenden  Substanz  die  absorbirten  Licht- 
mengen bestimmt  waren,  blieb  mir  zweitens  noch  übrig,  die- 
selben Lösungen  hinsichtlich  der  Litensit&t  ihres  £*luorescenz- 
lichtes  zu  vergleichen.  Hierzu  bediente  ich.  mich  ebenfalls 
des  Yierordt'schen  Spectralapparates,  vor  dessen  beide 
CoUimatorspalte  zu  diesem  Zwecke  je  ein  von  rechts  und 
ein  von  links  her  totalreäectirendes  Prisma  (Vergleichsprisma) 
angebracht  wurde,  um  so  das  von  jeder  der  beiden  zu  ver- 
gleichenden Lösungen  ausgehende  Fluorescenzlicht  nur  in 
einen  der  beiden  Spalte  eindringen  zu  lassen.  Es  wur- 
den zwei  vollkommen  gleiche  Reagensgläser  zunächst  mit 
Theilen  derselben  Concentration  der  zu  untersuchenden  Sub- 
stanz gefüllt  und  jedes  derselben,  nachdem  sie  in  geeigneten 
Stativen  befestigt  waren,  vor  je  einem  der  Vergleichsprismen 
so  aufgestellt,  dass  ihre  Fluorescenzspectren  bei  gleicher 
Oeffnung  der  beiden  CoUimatorspalte  gleiche  Helligkeit  zeig- 
ten. Darauf  wurde  vorsichtig  das  eine  jener  Gläser  aus  seinem 
Stativ  genommen,  entleert,  mit  einer  andern  Concentration  der 
betreffenden  Substanz  gefüllt  und  genau  wieder  an  die  alte 
Stelle  gebracht.  Aus  der  Erweiterung,  resp.  Verengerung 
des  zugehörigen  Spaltes  wurde  dann  direct  das  Intensitäts- 
verhältniss  der  Fluorescenzspectren  beider  Lösungen  bestimmt, 
und  zwar  wurden  hier  sofort  die  ganzen  Fluorescenzspectren 
auf  einmal  verglichen,  was  um  so  leichter  angeht,  als  die- 
selben nach  vorhergegangenen  Untersuchungen  für  alle  Con- 
centrationen derselben  Substanz  nahezu  dieselbe,  übrigens 
nicht  sehr  grosse  Breite  im  Spectralraume  ausfüllen. 

In  derselben  Weise  wurden  auch  alle  anderen  Con- 
centrationen der  jeweilig  untersuchten  Substanz  mit  der 
zuerst  angebrachten  Lösung  hinsichtlich  der  Intensität  ihres 
Fluorescenzlichtes  verglichen  und  zur  Controle  ausserdem 
noch  dieselbe  Versuchsreihe  mit  einer  anderen  Concentration 
als  Ausgangslösung  vorgenommen.  Dabei  ist  hervorzuheben, 
dass  die  erregende  Lichtquelle  für  die  beiden  verglichenen 
Lösungen    immer    ein    und    dieselbe    Petroleumlampe    war, 
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sodass  also  die  Helligkeitsschwankungen  derselben  nicht  in 
Betracht  kamen. 

Die  Absorption  der  Flüssigkeit  für  ihr  eigenes  Flaores* 
cenzlicht  wurde  nicht  berücksichtigt,  da  dieselbe  in  allen 
Fillen  nur  von  sehr  minimaler  Bedeutung  sein  kann:  bei 
den  dünneren  Losungen  nämlich,  weil  sich  hier  die  Absorp- 
tion überhaupt  noch  nicht  über  diejenigen  SpectraltheUe 
erstreckt,  denen  der  vorwiegende  Theil  des  Fluorescenzlichtes 
angehört;  bei  den  concentrirteren  Lösungen  aber  deshalb, 
weil  hier  wieder  die  Bildung  des  Fluorescenzlichtes  nur  in 
den  vordersten  Schichten  der  Flüssigkeit  stattfindet  Die 
Thatsache,  dass  die  Ausdehnung  des  Fluorescenzspectrums 
gerade  nach  der  violetten  Seite  hin  für  alle  Concentrationen 
unverändert  dieselbe  bleibt,  ist  der  unzweideutige  Beweis  für 
die  Zulässigkeit  dieser  Schlüsse. 

In  Bezug  auf  die  bei  diesen  Versuchen  angewandten 
Apparate  sei  noch  erwähnt,  dass  das  aus  der  optischen  An- 
stalt von  A.  Krüss  hierselbst  stammende  Vierordt'sche 
Spectralphotometer  mit  sich  symmetrisch  ö£fnenden  Spalten 
versehen  war^),  und  dass  als  Absorptionsgefäss  für  die  zu 
untersuchenden  Flüssigkeiten  das  zerlegbare  Schulz' sehe 
Gefäss  von  11mm  Schichtweite  mit  einem  10  mm  dicken 
Flintglaswürfel  gebraucht  wurde.  Dieser  Glaswürfel  hat  be- 
kanntlich nur  die  halbe  Hohe  des  Absorptionsgefässes,  sodass, 
wenn  letzteres  mit  der  Lösung  gefüllt  ist,  das  durchgehende 
Licht  in  der  oberen  Hälfte  11  mm,  in  der  unteren  1  mm 
Flüssigkeit,  ausserdem  hier  aber  noch  den  Flintglaswürfel 
zu  passiren  hat  Nennt  man  a  den  DurchlasscoSfficienten 
einer  Flüssigkeitsschicht  von  10  mm  Dicke,  d.  h.  diese 
Schicht  möge   von   der  einfallenden  Lichtmenge  J  nur  den 

Bruchtheil  aJ  durchlassen;   ist  ferner  h  der  Durchlassco^ffi- 

io_ 
cient  des  Glaswürfels,  so  ist  Va  dieser  Coefficient  für  1  mm 

10 

und  yö"  der  für  11  mm  Flüssigkeit,   sodass  die  einfallende 

10 10 

Lichtmenge  •/ oben  auf  «/Vo^  und  unten  auf  Jb^a  abge- 
schwächt wird.   Das  Verhältniss  beider  Lichtmengen  ist  a/6; 

1)  Die  Beschreibung  des  Mechanismus  (von  Dr.  H.  Krüss)  befindet 
sich  iu  Carlas  £ep.  18.  p.  217.  1882. 
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und  da  dieses  Verhältniss  eben  doroh  Anwendung  des 
Vierordt'schen  Spectralphotometers  gemessen  wird,  so  ist 
hiermit,  vorausgesetzt  dass  die  Grösse  b  bekannt  ist,  auch  die 
Grösse  a  gegeben.  Den  Durchlassco^fficienten  b  des  Fiint- 
glaswürfels  bestimmt  man  für  jede  zu  untersuchende  Sub- 
stanz an  jeder  in  Frage  kommenden  Spectralstelle  ein  ftlr 
alle  mal  dadurch,  dass  man  das  Gefäss  bei  darin  befind- 
lichem Würfel  mit  dem  Lösungsmittel  jener  Substanz  füllt 
und  es  in  der  üblichen  Weise  vor  den  Spalten  aufstellt.  Das 
Verhältniss  der  oberen  und  unteren  Spaltweite  gibt  dann, 
wenn  auf  gleiche  Helligkeit  beider  Spectralabsohnitte  einge- 
stellt ist,  für  die  betre£Fende  Wellenlänge  unmittelbar  die 
gesuchte  Grösse  b,  mit  deren  Hülfe  man  in  der  oben  an- 
gegebenen Weise  auch  die  Grösse  a  findet.  Letztere  ist 
natürlich  ein  echter  Bruch  und  gibt  uns  an,  ein  wie  grosser 
Theil  von  der  Einheit  der  an  der  betreffenden  Spectralstelle 
befindlichen  Lichtmenge  von  10  mm  der  untersuchten  Flüssig- 
keit durchgelassen  wird,  sodass  mithin  die  Grösse  1  —  a  den 
von  dieser  Flüssigkeitsschicht  absorbirten  Bruchtheil  jener 
Lichteinheit  ausdruckt.  Diese  Grösse,  die  ich  als  den  Ab- 
sorptionscoefficienten  jener  Lösung  für  die  betreffende  Wel- 
lenlänge bezeichne,  findet  man  in  der  folgenden  Tabelle 
für  die  verschiedenen  Verdünnungen  des  Fluorescelns*  (erste 
Horizontalreihe)  und  für  die  in  Betracht  kommenden  SteUen 
des  Spectrums  (erste  Verticalreihe)  angegeben,  wobei  die 
Lage  im  Spectrum  derartig  bezeichnet  ist,  dass  z.  B.  DQOE 
die  Stelle  bedeutet,  welche  man  erhält,  wenn  man  den  Ab- 
stand der  Fraunhofer'schen  Linien  D^  und  E  in  100  Theile 
theilt  und  dann  von  D^  aus  um  60  dieser  Theile  nach  der 
brechbareren  Seite  hinschreitet.  Die  in  der  Tabelle  ange- 
gebenen Verdünnungen  beziehen  sich  auf  eine  zu  Anfang 
jeder  Versuchsreihe  hergestellte  Normallösung;  die  in  der 
letzten  Verticalcolumne  angegebenen  Zahlen  stellen  die  durch 
Interpolation  aus  den  Vierord tischen  Angaben  erhaltenen 
Werthe  für  die  Intensität  des  Lichtes  an  der  betreffenden 
Stelle  des  Petroleumlampenspectrums  dar.  Die  Zahlen  Vier- 
ordt's  beziehen  sich  auf  das  prismatische  Spectrum  und 
müssen  sich  demnach  mit  der  Dispersion  des  angewandten 
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Prismas  ändern;  aus  der  Angabe  der  Lage  der  Frano- 
hofer'scheo  Linien  bei  Vierordt  ersah  ich  jedoch,  dass 
die  Dispersion  des  in  meinem  Photometer  befindlichen  Fris- 
mas  nahezu  dieselbe  war,  wie  bei  demjenigen  des  genannten 
Beobachters. 

Tabelle  L 


des  Flooresceina. 
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2900 

D  89  M 

0,32 

0,1« 

0,12 

0,05 

0.01 

2550 

D  W  £ 

0.3t 

0,24 

0,22 

0,07 

0,06 

— 

— 

2030 

E    HF 

"0,56 

0,35 

0.26 

0,19 

0,06 

0,07 

1400 

E  18  F 

0,84 

0,S0 

0,34 

0,25 

0,11 

0,12 

0,01 

1320 

E^F 

GM 

0,73 

0,rtO 

0,51 

0,81 

0,12 

0,02 

1210 

E  S9  F 

0,99 

0,92 

0.73 

0,72 

0,4ä 

0,14 

0,04 

960 

E  t6  F 

1,00 

1,00 

0,88 

0,8B 

0,18 

0,12 

807 

EWF 

1,00 

1,00 

0,95 

0,B1 

0,26 

0,21 

643 

Em  F 

100 

1,00 

0,98 

0,83 

o;4* 

0,22 

375 

ESO  F 

i;oo 

1.00 

hlKi 

0,97 

0,84 

0,61 

0,26 

866 

Eil  F  , 

1,00 

1,00 

i,00 

0,96 

0,82 

0.59 

0,30 

341 

F    1  6 

1,00 

1,00 

l.W 

0,94 

0,7n 

0,62 

0,33 

203 

F    6  0 

1,00 

1,00 

1,110 

0,92 

0,78 

0,60 

0,27 

166 

FUG 

1,00 

1,00 

0,87 

0,66 

0,54 

0,20 

140 

F  le  G 

1,00 

1.00 

o;ae 

0,82 

0,57 

0,51 

0,19 

135 

F2t  G 

1,00 

1,00 

f\M 

0,80 

0,60 

0,45 

0^11 

181 

F2i  G 

1,00 

1,00 

(*.9,i 

0,76 

0,51 

0.39 

0.14 

116 

FSl  G 

1,00 

1,00 

ii,äri 

0,74 

0,47 

030 

0,12 

75 

FW  0 

1,00 

1,00 

«,n4 

0,72 

0,51 

0,30 

0,12 

4i 

Fit  G 

1,00 

1,00 

(1,93 

0,70 

0,47 

0,24 

0,07 

4t 

F  i6  G 

1,00 

0,99 

0,90 

0,K5 

0,48 

0,16 

0.02 

37 

Fi\  a 

1,00 

0,99 

0,88 

0,63 

0,37 

0,07 

33 

Fb6  G 

1,00 

0,98 

0,88 

0,32 

32 

F»l  G 

1,00 

0,97 

0,82 

o,a2 

— 

27 

FKG 

1,00 

o,9:> 

0,81 

t\\-i 

0,26 

-     1-         2» 

F7\  G 

1.00 

0,93 

0,72 

<i,4ll 

0,26 

- 

14 

FlZ  Q 

0,99 

0,90 

0,72 

U,45 

11.2 

F%1  O  \ 

0,99 

0,88 

0,65 

10.ft 

Fn  G  \ 

0,87 

0,82 

0,58 

11^31 

8,1 

G    1  E 

0,98 

0,79 

0,54 

0,20 

— 

6,8 

Qn  H 

0,93 

0,7* 

0,48 

0,23 

5,5 

C  23  if  1 

0,89 

0,66 

0,35 

o,n 

- 

— 

— 

4,8 

Bevor  jedoch  auf  Grund  dieser  Tabelle  die  gesamm- 
ten,  von  den  einzelnen  Verdünnungen  absorbirten  Licht- 
mengen berechnet  werden,  ist  noch  zu  berücksichtigen,  das» 

Ana.  d.  Pkfi.  o.  Chtm.  H.  F.  SXZIV.  21 


322  B.   Walter. 

nicht  alles  von  der  Flüssigkeit  absorbirte  Licht  im  Stande 
ist,  die  Flaorescenz  hervorzurufen.  Entwirft  man  nämlich 
auf  der  Vorderseite  eines  grösseren  Absorptionsgefässes,  in 
welches  man  nach  und  nach  immer  stärkere  Concentrationen 
einer  öuorescirenden  Substanz  bringt,  ein  die  Fraunhofer'- 
schen  Linien  zeigendes  Spectrum,  so  bemerkt  man,  dass  die 
.  Erregung  des  Fluorescenzlichtes  zunächst  genau  der  Absorp- 
tion entspricht,  dass  jedoch  von  einer  gewissen  Concentration 
an  diese  Correspondenz  aufhört,  indem  nämlich  von  jetzt  ab 
die  Fluorescenzerregung  nach  der  weniger  brechbaren  Seite 
hin  sich  immer  nur  bis  zu  einer  ganz  bestimmten  Wellen- 
länge erstreckt,  während  dagegen  die  Absorption  sich  auch 
jetzt  noch  mit  zunehmender  Concentration  immer  weiter  über 
das  Spectrum  hin  ausdehnt.  So  sind  z.  B.  für  das  Fluores- 
ce'in  die  letzten,  überhaupt  noch  erregungsfähigen  Strahlen 
diejenigen  aus  der  Gegend  der  Fraunhofer'schen  Linie  £, 
während  man  Concentrationen  dieser  Substanz  herstellen 
kann,  bei  denen  die  Absorption  noch  Wellenlängen  umfasst, 
welche  in  den  Spectralabschnitt  zwischen  C  und  D  gehören. 
Es  kommen  demnach  hier  von  den  in  dieser  Tabelle  ange- 
gebenen Absorptionscoefficienten  nur  diejenigen  in  Betracht, 
welche  sich  unterhalb  des  wagerechten  Striches  befinden. 
Diese  Coefficienten  wurden  mit  den  in  der  letzten  Ver- 
ticalreihe  rechts  daneben  stehenden  Intensitätswerthen  mul- 
tiplicirt,  und  dann  die  so  erhaltenen,  einer  und  derselben 
Verdünnung  angehörenden  Zahlenwerthe  addirt.  So  erhält 
man  für  jede  der  angegebenen  Concentrationen  des  Fluores- 
celns  eine  Relativzahl  für  die  Gesammtmenge  des  absorbirten 
Lichtes,  und  diese  ist  in  der  folgenden  Tabelle  II  unter 
A  angegeben,  während  rechts  daneben,  in  der  Rubrik  unter 
Fl,  die  in  der  früher  beschriebenen  Weise  bestimmten  Intensi- 
täten des  Fluorescenzlichtes  dieser  Lösungen  stehen.  Die 
Zahlen  der  nächsten  Verticalreihe,  unter  /,  sind  durch  Divi- 
sion der  beiden  links  daneben  stehenden  erhalten  und  stellen 
also  das  Fluorescenzvermögen  der  betreffenden  Verdünnung 
(in  Relativzahlen)  dar;  die  Zahlen  der  letzten  Spalte  endlich, 
unter  Z,  zeigen  die  Grösse  der  Zunahme  des  Fluorescenz- 
vermögens    beim   üebergang    von    einer   Concentration    zur 
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Bt  dünneren  an  und  sind  durch  Division  der  beiden  auf- 
ider  folgenden  Werthe  des  Fluorescenzvermögens  ent- 
n. 

Tabelle  II. 

Fluorescenzverinögen  der  verschiedenen  Verdünnungen 

des  FluoresceYns. 


Verdünnung  A  Fl  f 


1 

!■ 

,'• 

1« 

1 
3t 

i; 

64 
1 
1-28 


7945 

94 

0,0118 

6699 

109 

0,0161 

5931 

123 

0,0207 

5070 

120 

0,0248 

36}>8 

100 

0,0271 

1919 

81 

0,0422 

801 

52 

0,0649 

1,37 

1,29 

1,20 

1,09 

1,55 

1,54 


An  diese  Tabelle  II  schliesse  ich  sofort  die  beiden 
^llen  III  und  IV  an,  die  für  Magdalaro th  und  Eosin 
dben  Angaben  enthalten,  wie  die  erstere  für  das  Fluo- 
)'in.  Die  Tabellen  der  Absorptionscoefficienten  jener 
en  Stoffe  können  füglich  weggelassen  werden,  da  diesel- 
Yon  keiner  principiellen  Bedeutung  sind,  und  es  mag 
r  nur  noch  erwähnt  werden,  dass  die  Fluorescenzerre- 
;  sich  nach  der  rothen  Spectralseite  hin  beim  Eosin 
b  über  2>  65  £  und  beim  Magdalaroth  nicht  über  C80  D 
US  erstreckt,  sodass  also  alles  absorbirte  Licht,  welches 
3it8  dieser  Grenzen  lag,  bei  den  für  diese  Körper  ange- 
ben Berechnungen  nicht  in  Rücksicht  gezogen  wurde. 

Tabelle  III. 

Fluorescenzvermögen  der  verschiedenen  Verdünnungen 

des  Magdalaroths. 


FI  f 


conceutrirt       69453     ,       28         0,000  403  2       ,  «. 
»4  66143     '        44  0,(K)0  665  8       JT? 


Vio         i     61117     ;        68  0,001030  8 


1,55 
1,99 


Vm  48834     '      100         0.002  047  7       VjT^ 

V,5e  33502     !        96  0,002  865  7       ^'^^ 


33502     !        96  0,002  865  7 

Vi'Ö24      '     12070     ;        78  0,006  462  3 


2,25 
21 
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Tabelle  IV. 

Flaoresceiuvermögen  der  verschiedenen  Verdfinnuiigen  des  Eosins. 


Verdünnung          A 

Fl 

/           z 

1/ 

8 

1/ 

.■■" 

/>048 

27126 
26946 
22864 
13834 
4164 

18 

51 

100 

79 
38 

0,000  663 
0,001  893 
0,004  374 
0,005  711 
0,009  126 

2,85 
2,31 
1,31 

1,60 

Die  drei  Tabellen  II  —  IV  zeigen  uns  übereinstim- 
mend,  das8  das  Fluorescenzvermögen  (Spalte/)  mit  zuneh- 
mender Verdünnung  der  öuorescirenden  Lösung  gleichüalls 
unaufhörlich  zunimmt  Diese  Zunahme  ist  allerdings  nach 
den  Zahlen  der  letzten  Verticalspalten  keine  gleichmässige, 
wie  man  vielleicht  wegen  des  gleichmässigen  Fortschreitens 
der  Verdünnung  (erste  Verticalreihe)  erwarten  könnte;  man 
darf  jedoch  nicht  vergessen ,  dass  sich  diese  ganzen  Berech- 
nungen nur  auf  die  Gesammtmenge  des  absorbirten  Lichtes 
ohne  Rücksicht  auf  die  Wellenlänge  beziehen,  und  wird  des- 
halb auch  wohl  kaum  erwarten  können,  hierdurch  über  eiA 
Gesetz  Aufschluss  zu  erlangen,  das  vielleicht  für  jede  Wellen- 
länge ein  anderes  ist  Immerhin  zeigen  aber  die  drei  unter- 
suchten Substanzen  noch  darin  eine  sehr  bemerkenswerthe 
Uebereinstimmung,  dass  bei  allen  die  Zunahme  (z)  desFluores- 
cenzvermögens  gerade  dort,  wo  das  Fluorescenzlicht  eben 
das  Maximum  seiner  Intensität  überschreitet  (fett  gedruckte 
Zahlen),  eine  erhebliche  Verkleinerung  aufweist,  während  sie 
bei  stärkerer  Verdünnung  wieder  grösser  wird.  Stellt  man 
sich  demnach  das  Wachsthum  des  Fluorescenzvermögens  durch 
eine  Curve  dar,  indem  man  die  wachsende  Abscisse  (i;)  als 
wachsende  Verdünnung  und  das  Fluorescenzvermögen  (/)  als 
Ordinate  ansieht,  so  erhält  man  für  die  drei  obigen  Körper 
in  der  angegebenen  Reihenfolge  die  drei  Curven  I,  II  und 
III  (Tafel  II),  die  in  mehr  als  einem  Punkte  übereinstim- 
men, deren  wesentlichste  Harmonie  aber  jedenfalls  darin 
besteht,  dass  alle  mit  zunehmender  Abscisse  auch  eine  fort- 
während zunehmende  Ordinate  aufweisen,  worin  sich  eben 
das  Gesetz  der  continuirlichen  Zunahme  des  Fluorescenzver- 
mögens bei  wachsender  Verdünnung  ausspricht 
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Unter  dieses  Gesetz,  das  sich  mit  grosser  Wahrschein- 
lichkeit auf  sämmtliche  fluorescirenden  Flüssigkeiten  verall- 
gemeinern  lässt,  ordnet  sich  noch  eine  Anzahl  von  Er- 
scheinungen, die  zwar  längst  bekannt,  jedoch  bisher  noch 
nicht  in  bestimmten  Zusammenhang  gebracht  worden  sind. 
Hierzu  gehört  namentlich  die  bei  allen  diesen  Flüssigkeiten 
gemachte  Beobachtung,  dass  die  Fluorescenz  bei  sehr  starker 
Concentration  derselben  immer  nur  sehr  wenig  zu  Tage  tritt, 
bei  fortschreitender  Verdünnung  jedoch  immer  lebhafter  wird, 
von  einem  gewissen  Goncentrationsgrade  an  aber  wieder  ab- 
zunehmen beginnt,  bis  sie  schliesslich  bei  sehr  hohem  Yer- 
dünnungsgrade  sich  allmählich  ganz  unserer  Wahrnehmung 
entzieht 

Das  oben  bewiesene  Gesetz  erklärt  alles,  denn  es  ist 
augenscheinlich,  dass  bei  einem  anfänglich  unendlich  kleinen, 
mit  der  Verdünnung  aber  fortwährend  wachsenden  Fluores- 
cenzvermögen  die  Intensität  des  Fluorescenzlichtes  zuerst 
gleich  Null  sein,  dann  allmählich  wachsen,  später  aber  wieder 
ebenso  allmählich  abnehmen  muss,  da  ja  zuletzt  bei  unend- 
lich grosser  Verdünnung  überhaupt  kein  Licht  mehr  absor- 
birt  ¥rird  und  also  auch  kein  Fluorescenzlicht  mehr  gebildet 
werden  kann,  wie  gross  auch  dann  das  Fluorescenzvermögen 
der  Flüssigkeit  sein  mag.  Dass  das  letztere  aber  gerade  bei 
solchen  sehr  dünnen  Lösungen  ein  ganz  bedeutendes  sein 
muss,  zeigt  sich  eben  darin,  dass  das  Fluorescenzlicht  in 
einer  geradezu  staunenswerthen  Intensität  selbst  dann  noch 
sichtbar  bleibt,  wenn  an  eine  Messung  der  absorbirten  Licht* 
menge  überhaupt  nicht  mehr  zu  denken  ist.  Man  muss  dabei 
nämlich  immer  noch  berücksichtigen,  dass  das  Fluorescenz- 
licht sich  von  dem  fluorescirenden  Theilchen  aus  nach  allen 
Seiten  des  Baumes  hin  ausbreitet,  dass  sich  also  die  Energie 
des  erregenden  (absorbirten)  Lichtes  gewissermassen  in  un- 
endlich viele  Theile  spaltet,  und  unser  Auge  mithin  schon 
aus  diesem  Grunde  nur  einen  sehr  kleinen  Bruchtheil  jener 
Energie  aufzufangen  vermag.  Es  dürfte  daher  die  Annahme 
nicht  allzu  gewagt  erscheinen,  dass  bei  den  sehr  hohen  Ver- 
dünnungsgraden fluorescirender  Lösungen  die  gesammte  von 
der  Flüssigkeit  absorbirte  Energie  in  Fluorescenzlicht  umge- 
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wandelt  wird,  während  dagegen  bei  st&rkeren  Goncentrationen 
natürlich  nur  ein  ziemlich  unbedeutender  Theil  derselben  in 
dieser  Weise  verbraucht  wird. 

Als  eine  weitere  Illustration  zu  dem  oben  bewiesenen 
Gesetze  soll  endlich  noch  die  Thatsache  erwähnt  werden^ 
dass  die  meisten  fluorescirenden  Substanzen,  wie  Fluoresceln, 
Magdalaroth,  Eosin,  Chlorophyll,  Aeskulin  u.  s.  w.,  die  in 
Lösung  ein  so  ausserordentlich  starkes  Fluorescenzlicht  zei- 
gen, in  festem  Zustande  kaum  eine  Spur  davon  verrathen, 
trotzdem  ihre  Absorption,  nach  der  Farbe  der  Körper  zu 
urtheilen,  auch  dann  noch  den  Lösungen  gegenüber  in  nor- 
maler Weise  zugenommen  haben  muss.  Es  ist  dies  der  deut- 
lichste Beweis  dafQr,  dass  das  Fluorescenzvermögen  dieser 
Körper  bei  grösstmöglicher  Concentration  die  niedrigste  Stufe 
erreicht. 

Wenn  dem  gegenüber  feststeht,  dass  es  eine  Menge 
fester  Körper  gibt,  die  ein  sehr  merkliches  Fluorescenzlicht 
verbreiten,  so  scheint  das  letztere  auch  selbst  hier  noch  in 
den  meisten  Fällen  einem  gleichsam  verdünnenden  Medium 
(Kry stall wasser  oder  dergl.)  seinen  Ursprung  zu  verdanken; 
indessen  bezieht  sich  der  oft  erwähnte  Satz  bis  jetzt  natür- 
lich nur  auf  solche  fluorescirende  Substanzen,  die  sich  in 
irgend  einem  flüssigen  Medium  gelöst  befinden. 

Hamburg,  Phys.  Staatslabor.,  Winter  1887/88. 


VI.   Unter stichuftg  über  die  Ldchtbrechungs Verhält- 
nisse des  Eises  und   des  unterkühlten    Wassers, 
nebst  einem  Anhang,  €lle  Polarisationsverhältnisse 
der  Grrenzcurven  der  Totalrefleximi  betreffend; 

vmi  C.  Pul f rieh. 

(HIeriu  Taf.  II  Flg.  6—7.) 


Durch  die  gegenwärtige  Untersuchung,  welche  während 
des  letzten  Winters  zur  Ausführung  gelangte,  ist  die  Frage 
nach  einer  genauen  Kenntniss  der  beiden  Hauptbrechungs- 
exponenten des  Eises  für  die  Fr aunhofer'schen  Linien  A—F 
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erledigt  und  der  Gang  der  Brechungsexponenten  des  unter 
0^  unterkühlten  Wassers  endgültig  festgestellt  worden. 

Letzteres  ist  besonders  deshalb  von  grossem  wissenschaft- 
lichen Interesse,  weil  die  Dichtigkeitscurve  des  Wassers  bei 
+4^C.  ein  Maximum  hat  und  für  Wasser  im  unterkühlten  Zu- 
stande schnell  abfällt.  Nach  der  Zusammenstellung  von  Ros- 
setti^)  kennt  man  die  Dichtedes  Wassers  bis— 10^  DieCurve  D 
in  Fig.  6  ist  nach  den  Rossetti' sehen  Angaben  construirt. 
Was  den  Brechungsexponenten  betrifft,  so  ist  bekannt,  dass 
derselbe  von  0  bis  100^  stetig  und  unbekümmert  um  das 
Maximum  der  Dichte  bei  +4®  abnimmt.  Dieses  Verhalten 
des  Brechungsexponenten  wird  ja  mit  Vorliebe  herangezogen, 
wenn  es  sich  darum  handelt,  die  nicht  streng  richtige  Pro- 
portionalität des  Brechungsexponenten  und  der  Dichte  zu 
erweisen,  mit  anderen  Worten,  wenn  man  die  Ausdrücke 
(n— 1)/J,  resp.  (n*— l)/rf  nur  als  angenäherte  Constanten  hin- 
stellen will. 

Sieht  man  aber  bei  den  Rühlmann'schen  Messungen 
genauer  zu,  so  erkennt  man,  dass  die  Curve  der  Brechungs- 
exponenten vor  einem  Wendepunkte  zu  stehen  scheint,  der 
vielleicht  unterhalb  0^  liegt.  Rühlmann  sagt  selbst^),  „eine 
einzelne  frühere  Bestimmung  habe  es  ihm  als  wahrscheinlich 
erscheinen  lassen,  dass  unter  0^  bei  flüssigem  Wasser  der 
Brechungsexponent  wieder  abnehme.^^ 

Dem  gegenüber  stehen  die  im  Jahre  1881  von  Damien  ^) 
ausgeführten  Bestimmungen  der  Brechungsexponenten  des 
bis  —8^  unterkühlten  Wassers.  Damien  findet  nämlich 
unter  Anwendung  des  Prismenverfahrens  für  die  drei  ^T-Li- 
nien  eine  geringe,  aber  stetige  weitere  Zunahme  der  Bre- 
chungsexponenten. 

Meine  eigenen  Beobachtungen  haben  nun  unzweifelhaft 
das  Resultat  ergeben,  dass  in  der  That  ein  Maximum 
auch  für  den  Brechungsexponenten  des  Wassers  be- 
steht, dass  dasselbe  bei  —1  bis  —2^  liegt,  und  dass 

1)  Rossetti,  Pogg.  Ann.  Ergbd.  *>.  p.  268.  1871. 

2)  Rühlmann,  Pogg.  Ann.  i:^3.  p.  184.  1867. 

3)  Damien,  Ann.  de  l'öcole  norm.  sup.  II.  10.  p.  275.  1881;  Lan- 
dolt-Börnstein,  Physik.-Chemische  Tabellen,  1883.  p.  205. 
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unterhalb  dieser  Temperatur  der  Brechungsexpo- 
nent wieder  schnell  abnimmt  Im  G-egensatz  zu  den 
Damie  naschen  Resultaten  hat  dieses  Ergebniss  auch  die 
innere  Wahrscheinlichkeit  für  sich.  Das  Dichtigkeitsmaxi- 
mum bei  4^  findet  allgemein  seine  Erklärung  durch  die  An- 
nahme, dass  die  einzelnen  Wassertheilchen  hier  schon  an- 
fangen, sich  in  diejenige  Lage  zurechtzuschieben,  welche  sie 
später  im  Eise  einnehmen  (vgl.  unten  p.  337).  Wenn  man 
nun  auch  nicht  im  Stande  sein  wird,  durch  Unterkühlung 
das  Wasser  stetig  aus  dem  flüssigen  in  den  festen  Aggregat- 
zustand überzuführen  %  so  lässt  sich  doch  ein  solcher  üeber- 
gang  denken.  Derselbe  ist  aber  für  die  Dichte  und  den 
Brechungsexponenten  gleichbedeutend  mit  einer  stetigen  Ab- 
nahme dieser  Grössen.  Denn  Eis  hat  sowohl  eine  kleinere 
Dichte,  als  auch  einen  kleineren  Brechungsexponenten  als 
Wasser.  Ich  füge  noch  hinzu,  dass  dieses  Resultat,  wie 
Hr.  Ketteier  ^  bereits  mitgetheilt  hat,  in  üebereinstim- 
mung  mit  der  yon  ihm  aufgefundenen  Beziehung  zwischen 
Brechungsexponent  und  Körperdichte  sich  befindet. 

I.    Die  Brechungsezponeuten  des  Wassers  zwischeu 

+  10  und  -10<>  Celsius. 

Zur  Erledigung  dieses  Theiles  der  Arbeit  erscheint  das 
Flüssigkeitsrefractometer  ^)  besonders  geeignet.  Dasselbe 
unterscheidet  sich  von  dem  früher  beschriebenen  Totalreflec- 
tometer^)  nur  dadurch,  dass  an  Stelle  des  drehbaren  Cylin- 
ders  ein  feststehendes  Prisma  von  genau  90^  gebracht  wor- 
den ist.  Auf  dem  Prisma,  dessen  obere  Fläche  von  einer 
Kugelhaube  umgeben  ist,  ist  die  zur  Aufnahme  der  Flüssig- 
keit bestimmte  Glasröhre  aufgekittet.  Es  erfolgt  deshalb, 
unbeschadet  der  Schärfe  der  Grenzcurve,  der  streifende  Ein- 
tritt über  die  Kittstelle  hinweg. 

1)  Uuter  besonders  günstigen  Umständen  hat  Dufour  (Pogg.  Ann. 
114.  p.  534.  1861)  die  flüssige  Form  des  Wassers  noch  bei  —20®  beob- 
achtet. 

2)  Ketteier,  Wied.  Ann.  88.  p.5l6.  Anm.  2.  1888. 

3)  Pulfrich,  Zschr.  f.  Instrmnentenk.  Febr.  1888.  p.  47» 

4)  Pulfrich,  Wied.  Ann.  30.  p.  m  u.  4.^7;  31.  p.  724.  1887. 
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Die  Beleuchtung  geschah  in  bekannter  Weise  mit  Na- 
Licht  und  Linse.  Andere  Farben  anzuwenden  versprach  für 
den  gegenwärtigen  Zweck  wenig  Erfolg ,  da  schon  aus  den 
Damien'schen  Zahlen  hervorgeht,  dass  der  Verlauf  der 
Curve  für  alle  Farben  derselbe  ist.  Um  jede  Wärmestrah- 
lung vom  Apparate  fern  zu  halten,  habe  ich  meist  die  Flamme 
mehr  als  3  m  weit  fortgerückt  und  in  die  Brennweite  eines 
Hohlspiegels  gebracht  Die  Glasröhre  wurde  mit  destillirtem 
und  vor  Beginn  der  Versuchsreihe  nochmals  ausgekochtem 
Wasser  zum  Theil  gefüllt  und  schliesslich  mit  einer  Oel- 
schicht  bedeckt.  Ein  sehr  empfindliches  und  in  ^/^^^  getheiltes 
Thermometer  stand  auf  dem  Boden  des  Gefässes. 

Da  für  den  zu  messenden  Austrittswinkel  i  die  Null- 
stellung constant  bleibt,  so  hat  man  nur  durch  Bewegung 
der  Mikrometerschraube  den  Angaben  der  Grenzcurve  zu 
folgen  und  am  Theilkreise  abzulesen,  ohne  im  übrigen  den 
Apparat  zu  erschüttern.  Ich  habe  mich  für  die  in  Frage 
kommende  Temperaturdifferenz  durch  directe  Versuche  von 
der  Constanz  des  Nullpunktes  überzeugt.  Da  der  ganze 
Apparat  an  der  Abkühlung  Theil  nahm,  so  war  eine  Aen- 
derung  des  Nullpunktes  von  vornherein  nicht  ausgeschlossen. 
Der  Theilkreis  besitzt  einen  Durchmesser  von  12  cm,  ist  in 
Va^  getheilt  und  lässt  mittelst  Nonius  1'  direct  ablesen. 
Unter  Berücksichtigung  der  benachbarten  Theilstriche  und 
bei  Vermeidung  einer  einseitigen  Beleuchtung  lassen  sich 
halbe  und  drittel  Minuten  noch  bequem  schätzen.  Ich  habe 
gefanden,  dass  die  Ablesungsfehler  selten  den  Werth  von 
Vio'  überschritten. 

Die  genaue  Einstellung  auf  die  Grenzcurve  erfolgt  am 
besten,  wenn  man  dem  Fadenkreuz  eine  solche  Lage  zur 
Grenzcurve  gibt,  dass  letztere  den  Winkel  zwischen  den  beiden 
Fäden  halbirt.  Indessen  habe  ich  die  Parallelstellung  eines 
Fadens  zur  Grenze  beibehalten,  und  da  es  sich  nur  um  rela- 
tive Verschiebungen  handelt,  den  Durchschnittspunkt  des 
Fadens  mit  der  Ocularblende  zur  Einstellung  verwerthet. 
Infolge  der  Krümmung  der  Curve  trifft  letztere  mit  dem 
Faden  unter  einem  spitzen  Winkel  zusammen,  und  so  macht 
sich  hier  die  geringste  Verschiebung  der  Grenzcurve  sofort 
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bemerkbar.  Ich  habe  oft  noch  kleine  Verschiebungen  beob- 
achten können,  die  der  Theilkreis  nicht  mehr  abzulesen  ge- 
stattete. Es  wurde  deshalb  jedesmal  eine  Bemerkung  mit 
in  das  BeobachtungsprotocoU  aufgenommen  darüber,  ob  sich 
die  Grenzcurve  in  dem  einen  oder  anderen  Sinne  ver- 
schoben hatte. 

Im  Anfang  ist  es  mir  selten  gelungen,  die  Unterkühlung 
tiefer  als  •—  5^  zu  treiben.  Die  Abkühlung  geschah  durch 
Oeffnen  des  Fensters  oder  durch  Bespritzen  eines  um  die 
Glasröhre  gewickelten  Tuchstreifens  mit  Aether.  Besonders 
im  letzteren  Falle  lag  der  Grund  des  Misslingens  in  dem 
Umstände,  *dass  die  Abkühlung  zu  schnell  und  zu  unregel- 
mässig erfolgte.  Aber  in  allen  diesen  oft  wiederholten  Ver- 
suchen habe  ich  das  in  der  Einleitung  hervorgehobene  Re- 
sultat bestätigt  gefunden.  Bei  fallender  Temperatur  verschob 
sich  die  Grenzcurve  stets,  bis  sie  bei  etwa  0°  bis  —  3®  eine 
constante  Lage  beibehielt,  um  dann  bei  weiterem  Sinken  der 
Temperatur  wieder  in  umgekehrter  Richtung  sich  zu  bewegen. 
Um  diese  Umkehrung  der  Bewegungsrichtung  zu  erkennen, 
hat  man  also  nur  auf  die  relative  Lage  der  Curve  zum 
Fadenkreuz  zu  achten,  ohne  sich  im  übrigen  um  den  Theil- 
kreis zu  kümmern. 

Es  kam  somit  nur  darauf  an,  durch  eine  geregelte  und 
langsame  Abkühlung  des  Beobachtungsraumes  den  Eintritt 
des  Gefrierens  noch  weiter  nach  unten  zu  rücken  und  die 
Lage  des  Maximums  genauer  zu  präcisiren.  Es  ist  mir  denn 
auch  schliesslich,  indem  ich  das  Fenster  zuerst  nur  wenig, 
nach  und  nach  immer  mehr  öffnete,  gelungen,  noch  bei  —  8^ 
Einstellung  und  Ablesung  auszuführen.  Das  plötzlich  einge- 
tretene Thauwetter  hat  eine  weitere  Verfolgung  der  Sache 
vereitelt. 

Die  folgende  Tabelle  zeigt  die  erhaltenen  Resultate! 
Einige  Stunden  vor  Beginn  der  Versuchsreihe  war  der  Ap- 
parat in  dem  durch  Gasflammen  auf  +5^  erwärmten  Räume 
aufgestellt.  Auch  das  Wasser  hatte  im  Augenblick  des  Ein- 
giessens  diese  Temperatur.  Ueber  den  Zutritt  der  kalten 
Luft  gaben  mehrere  im  Zimmer  aufgehängte  Thermometer 
genügenden   Aufschluss.     Die   in   der   Tabelle   verzeichnete 
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Columne  „Temperatur  der  Luft^<  bezieht  sich  auf  die  An- 
gaben eines  in  unmittelbarer  Nähe  des  Apparates  aufgehäng- 
ten Thermometers.  Diese  Zahlen  ermöglichen  die  Reduction 
der  Brechungsexponenten  auf  den  leeren  Raum.  Hierdurch 
und  durch  den  Umstand ,  dass  der  Temperaturwechsel  auch 
auf  den  'Brechungsexponenten  des  Glases  einen  kleinen  Ein- 
fluss  ausübt,  erfährt  das  Maximum  der  Brechungsexponenten 
eine  wenn  auch  nur  geringe  Verschiebung.  Selbstverständ- 
lich sind  die  Thermometer  in  Bezug  auf  die  Lage  des  Null- 
punktes sorgfältig  revidirt  worden. 

Versuchsreihe  in  der  Nacht  vom  1. — 2.  Februar  1888. 

•7^.^  Temp.     '     Temp. 

^^^^  der  Luft   d.  Waseers 


\l^ 

10" 

+  4,0« 

+  4,7« 

11 

30 

+   2,6 

+4,0 

11 

50 

+    1,0 

+  2,8 

12 

— 

-  0,8 

+  2,0 

12 

25 

-  1,7 

+  1,0 

12 

46 

-   hl 

-0,1 

1 

10 

-  2,6 

-1,2 

1 

27 

-  5,2      1 

-2,3 

l 

50 

-  5,6      1 

-3,4 

2 

17 

-  6,5 

-M 

2 

53 

-   7,6      , 

-5,7 

8 

12 

-   7,7 

-6.1 

3 

33 

-   9,0 

-6,8 

8 

51 

-  9,0      i 

-7,2 

4 

18 

-  9,2 

-8,0 

4 

45 

-10,0 

-0,4 

>  AuBtri 

ttswin 

• 

1 

—  ■— •      rrr — ^ 

_    _ 

'       65« 

34,3' 

1 

34,0 

1 

33,6 

— 

33,4 

1 

33,2 
33,1 

1 

1 

33,0 
33,0 

1       — 

33,3 

1       — 

33,5 

1 

33,9 
34,0 
34,4 

— 

34,6 

j       65« 

1 

35,0 

Wie  aus  der  vorstehenden  Tabelle  hervorgeht,  nimmt 
der  Austrittswinkel  i  des  Grenzstrahles  zuerst  ab  und  steigt 
dann  wieder  um  2'.  Als  ich  zum  letzten  mal  nachsah,  war 
die  Flüssigkeit  unterdessen  gefroren;  es  muss  das  G-efrieren 
bei  ungefähr  —  8,5  ^,  und  zwar  einige  Zeit  vor  dem  Betreten 
des  Raumes  eingetreten  sein ,  da  das  Thermometer  bereits 
auf  —  0,4®  stand  und  fortwährend  fiel. 

Die  Grenzcurve  war  nun  natürlich  völlig  verschwunden; 
als  aber  das  Fernrohr  um  mehr  als  5®  gesenkt  wurde,  traten 
deutlich  und  mit  sehr  grosser  Klarheit  die  dem  ordentlichen 
und  ausserordentlichen  Strahle  entsprechenden  Grenzcurven 
des  Eises  hervor.    Wir  werden  auf  diese  Dinge  in  dem  zwei- 
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ten  Theile  der  Arbeit  zurückkommen,  hier  sind  die  gemes- 
senen Austrittswinkel  i  und  die  nach  der  bekannten  Formel 
berechneten  Brechungsexponenten.  Für  das  Prisma  ist 
Nd  =  1,61511. 


Wasser  (0<>) 


n  =  V3'*—  sin*/ 


650  33,1' 


Eish    T  70    46,0 

l  o-<  ->►  71       5,0 


1,33411 

1,31038 
1,30907 


Für  Wasser  wurden  die  Beobachtungen  noch  oberhalb 
4^  fortgesetzt  und  schliesslich  sämmtliche  Austrittswinkel  i 
graphisch  ausgeglichen.    In  der  Zeichnung  entsprechen 


1/     0 
/lO 


für  t  und  Vio'  f^r  i  je  1  mm.    Auf  diese  Weise  sind  die  in 
der  folgenden  Tabelle  aufgenommenen  Werthe  Ji  erhalten. 

Brechungsexponenten  des  Wassers 
zwischen  +10  und  —  lO^C. 


t^ 

Ji 

1  Brechungs- 

t^     ' 

Ai 

Brecbungs- 

gegen  65*33,0' 

exponent  n 

0« 

+  0,1' 

ezponent  n 

+  10<> 

+  3,9' 

1,38380 

1,33411 

+  9 

+  3,3 

385 

—  1  • 

0,0 

412 

+  8 

+  2,8 

389 

-  i 

0,0 

412 

+  7 

+  2,4 

892 

-  3 

+  0,15 

410 

+  6 

+  1,9 

396 

-  4  i 

+0,4 

409 

+  5 

+  1,4 

400 

-  5 

+  0,6 

407 

+  4 

+  1,0 

404 

6  1 

+  1,0 

404 

+  3 

1     +0,7 

406 

-  7 

+  1,4 

400 

+  2 

+  0,4 

409 

-  8  , 

+  2,0 

395 

+  1 

+  0,2 

410 

-  9 

+  2,7 

390 

0 

+0,1 

1,33411 

-10  1 

+  3,4 

!   1,33384 

Die  für  —  9^  und  —  10®  angegebenen  Zahlen  sind  durch 
Extrapoliren  erhalten,  können  aber  auf  ^/j^'  bis  */io'  richtig 
verbürgt  werden.  1'  Aenderung  des  Winkels  i  ändert  den 
Brechungsexponenten  um  8,2  Einheiten  der  5.  Decimale. 

Hiernach  liegt,  das  Maximum  des  Brechungsexponenten 
bei  ungefähr  — 1,5®  C.  Die  Curve  n  in  Fig.  6  ist  augenschein- 
lich unsymmetrisch;  auch  ein  Vergleich  der  Werthe  Ai  in 
obiger  Tabelle  fllr  die  correspondirenden  Beobachtungen  bei 
+  5  und  -8®,   bei  +7  und  —10®  lässt  das  erkennen.     Für 
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die  Temperaturen  von  0  bis  +10^  hat  Rühlmann  einen 
schwächeren  Abfall  der  Curve  beobachtet^  sodass  im  Vergleich 
mit  dessen  Beobachtungen  die  Unsymmetrie  noch  stärker 
hervortritt.  Dem  unsymmetrischen  Verlauf  der  Dich- 
tigkeitscurve  zu  beiden  Seiten  des  Maximums  ent- 
spricht somit  ein  ebensolcher  für  den  Brechungs- 
exponenten. Dass  der  absolute  Werth  des  Brechungs- 
exponenten  für  0^  geringe  unterschiede  gegen  Rühlmann 
und  andere  Beobachter  zeigt,  kommt  natürlich  hier  nicht 
in  Betracht. 

U.    Die  Doppelbrechung  des  Eises. 

Es  existiren  nur  wenige  Bestimmungen  der  beiden  Haupt- 
brechungsexponenten des  Eises.  Reusch^)  hat  nach  der 
bekannten  Ablenkungsmethode  an  einem  Eisprisma  von  60^ 
Messungen  ausgeführt,  die  sich  aber  nur  auf  rothes,  grünes 
und  violettes  Licht  beziehen.  Seine  Zahlen  dürfen  im  übrigen 
als  recht  genau  angesehen  werden;  insbesondere  passen  die 
für  rothes  Licht  erhaltenen  Indices  n^^  8  1,3060  und  ne=s  1,3073 
in  die  Versuchsreihe  weiter  unten  gut  hinein.  Weit  weniger 
genau  sind  die  Meyer' sehen  Zahlen^,  die  sich  aber  auf 
Licht  von  bekannter  Wellenlänge  (Li,  Na  und  Tl- Flamme) 
beziehen.  Auch  ist  durch  diese  letzteren  Versuche,  welche 
Meyer  mit  dem  Kohlrausch'schen  Totalreflectometer  aus- 
geführt hat,  der  Beweis  erbracht,  dass  die  Methode  der  Total- 
reflexion zum  Studium  der  Doppelbrechung  des  Eises  ver- 
wendet werden  kann. 

Es  war  mir  deshalb  nicht  uninteressant,  die  Hauptbre- 
chungsexponenten des  Eises  mit  dem  von  mir  construirten 
Totalreflectometer  zu  bestimmen.  Der  Apparat  hat  natürlich 
schnell  und  sicher  auf  die  ihm  vorgelegte  Frage  geantwortet. 
Ich  könnte  deshalb  mit  der  Mittheilung  der  erhaltenen  Werthe 
den  Aufsatz  beenden,  halte  es  aber  für  angebracht,  etwas 
näher  auf  die  Sache  einzugehen. 

Diejenige  Form  der  Objecto,  welche  sich  am  vortheil- 
haftesten  zur  Untersuchung  mit  dem  Totalreflectometer  eignet, 

1)  Reusch,  Pogg.  Ann.  121.  p.  573.  1864. 

2)  Meyer,  Wied.  Ann.  31.  p.  321.  1887. 
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ist  die  eines  Cylinders  mit  polirter  Grundfläche.  Es  wurden 
deshalb  mittelst  einer  erwärmten  Mctallröhre  von  etwa  15  mm 
Durchmesser  aus  einer  homogenen,  2  Finger  dicken  Eisplatte 
die  Cylinder  herausgeschnitten  und  die  Politur  der  Planfläche 
auf  einer  über  0^  erwärmten  Glasscheibe  erzeugt.  Da  die 
Temperatur  des  Zimmers  weit  unter  dem  Gefrierpunkte  lag, 
so  war  es  möglich,  die  Kante  des  Eiscy linders  recht  scharf 
zu  erhalten.  Vor  dem  Auflegen  des  Eispräparates  auf  den 
schwach  brechbaren  Glascylinder  des  Totalreflectometers 
[Nd  =  1,61292)  wurde  die  Eisfläche  durch  leichtes  Anhauchen 
mit  einer  dünnen  Wasserschicht  überzogen  und  nun  der  Eis- 
cylinder  schnell  aufgesetzt.  Zuviel  Wasser  stört  hier,  ?rie 
früher,  ungemein,  da  dasselbe  seitwärts  hervortritt  und  durch 
den  sich  bildenden  Meniscus  den  streifenden  Eintritt  des 
Lichtes  vereitelt.  Nach  wenigen  Augenblicken  war  das  Ganze 
zusammengefroren. 

Vom  theoretischen  Standpunkte  aus  betrachtet,  hat  natür- 
lich die  dünne  Wasserschicht  auf  die  Sichtbarkeit  der  beiden 
Grenzcurven  des  Eises  keinen  Einfluss.  Denn  sie  spielt  in 
Bezug  auf  Eis  (91  >  tzq  ^^^  ^ti  dieselbe  Bolle,  wie  früher 
etwa  Monobromnaphtalin  für  Gyps.  Auch  die  Erscheinung 
ist  ähnlich  wie  dort,  indem  mit  der  oberen,  dem  Wasser 
zugehörigen  Grenzcurve  das  System  von  Interferenzstreifen 
beginnt,  und  tiefer  unten  die  nahe  zusammenliegenden  Grenz- 
curven des  Eises  folgen.  Praktisch  ist  aber  die  Sichtbarkeit 
des  letzteren  dadurch  erschwert,  dass  die  Interferenzstreifen 
parallel  mit  den  Grenzen  verlaufen  und  diese  überdecken. 

Vom  Augenblick  des  Zusammenfrierens  an  tritt  die  Eis- 
fläche mit  dem  Cylinder  (vgl.  unten)  in  directe  Berührung; 
es  waren  deshalb  dann  nur  die  Grenzcurven  des  Eises  sicht- 
bar, diese  selbst  aber  mit  grosser  Klarheit  und  Schärfe. 

Zum  besseren  Yerständniss  des  Folgenden  sei  es  gestattet, 
einige  Worte  über  das  optische  Verhalten  einer  Eisplatte 
den  Resultaten,  welche  das  Studium  der  Grenzcurven  ergeben 
hat,  vorauszuschicken. 

Bringt  man  in  einem  nicht  zu  engen  Gefäss  gut  aus- 
gekochtes Wasser  zum  Gefrieren,  so  zeigen  besonders  die- 
jenigen Theile  der  Eisplatte,  welche  einigermassen  weit  vom 
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Bande  fortstehen,  unter  das  Polarisationsmikroskop  gebracht, 
das  dunkle  Kreuz  mit  den  farbigen  Ringen  in  der  schönsten 
Regelmässigkeit.  Eine  3 — 4  mm  dicke  Eisplatte  liefert  die- 
selbe Figur  wie  eine  Va  ^^  dicke  Quarzplatte  senkrecht  zar 
Axe.  Beide  combinirt,  ergeben  eine  Verengerung  des  Ring- 
systems und  deshalb  den  übereinstimmenden  Charakter  der 
Doppelbrechung.  Eis  ist  also  positiv  einaxig  wie  Quarz.  Die 
optische  Axe  steht  senkrecht  zur  G-efrierfläche. 

Ich  habe  mich  nun  nicht  darauf  beschränkt,  Eiscylinder 
herzustellen,  deren  Grundflächen  senkrecht  zur  optischen  Axe 
liegen,  wie  die  natürliche  Eisfläche  selbst,  sondern  auch  solche 
Flächen  untersucht,  die  parallel  oder  geneigt  zur  optischen  Axe 
Terlaufen.  In  allen  Fällen  entsprach  die  Bewegung  der  obe- 
ren extraordinären  Curve  vollständig  den  Erscheinungen,  wie 
sie  früher^)  für  die  gleich  gelegenen  Schliffe  bei  Quarz  beob- 
achtet wurden.  Insbesondere  zeigte  die  parallel  der  Axe 
polirte  Fläche  die  bekannte  Wanderung  der  oberen  Curve 
zwischen  den  beiden  Extremlagen  und  die  zweimalige  Ver- 
einigung mit  der  unteren  bei  einer  ganzen  Umdrehung.  Auch 
die  Prüfung  der  Polarisationsverhaltnisse  der  Grenzcurven 
mit  vorgehaltenem  Nicol  lieferte  für  Eis  und  Quarz  überein- 
stimmende Resultate.^)  —  Es  verdient  noch  hervorgehoben 
zu  werden,  dass  die  dünne  Wasserschicht  nach  ihrem  Fest- 
werden sich  auch  in  optischer  Beziehung  als  integrirender 
Bestandtheil  des  Eiskrystalles  erwiesen  hat. 

In  der  folgenden  Tabelle  sind  die  Brechungsindiccs  des 
Glascylinders,  die  gemessenen  Austrittswinkel  i,  die  Haupt- 
brechungsindices  des  Eises  n^  und  n«  und  deren  Differenzen  A 
zusammengestellt.  Die  letzteren  Werthe  J  dürfen  als  con- 
stant  angesehen  werden.  Für  Quarz  ist  J  =  0,00912,  woraus 
sich  ergibt,  dass  die  Doppelbrechung  des  Quarzes  etwa  sieben- 
mal so  gross  ist,  als  die  des  Eises. 

Für.  Li-,  Na-  und  Tl-Licht  wurde  das  ungeänderte  Ocular 
benutzt,  bei  Anwendung  von  Sonnenlicht  das  Spectroskop 
eingeschoben.  Im  letzteren  Falle  habe  ich  die  Strahlen  der 
untergehenden  Sonne   verwerthet   und   auf  diese  Weise  das 

1)  Pulfrich,  l.  c.  I.  Mitth.  p.  206. 

2}  Hierüber  vgl.  die  ergiinzendeu  Bemerkungen  weiter  unten,  p.  338. 
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Eisobject  vor  der  Erwärmung  geschützt.  In  den  mondhellen 
Nächten  des  Januar  wurde  auch  die  Anwendung  von  Mond- 
licht versucht;  indessen  traten  nur  fQr  die  mittleren  Thefle 
des  Spectrums  die  Fr aunhof er'schen  Linien  deutlich 
hervor. 

Die  Hauptbrechungsexponenten  des  Eises. 
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Die  Hauptbrechungsexponenten  des  Eises  sind  in  Fig.  7 
graphisch  verzeichnet  und  zum  Vergleich  die  Curve  für  Was- 
ser beigegeben.  Aus  dem  parallelen  Verlauf  der  drei  Gurren 
geht  schon  hervor,  dass  Wasser  und  Eis  keine  grossen  Unter- 
schiede bezüglich  der  Dispersion  haben  können.  Deutlicher 
tritt  dies  aus  der  folgenden  Tabelle  hervor.  Die  Zahlen  in 
den  Horizontalcolumnen  (die  Differenzen  von  n)  sind  offenbar 
identisch.  Unter  der  Voraussetzung,  dass  dies  auch  für  das 
Gebiet  von  A  bis  B  zutrifft,  sind  die  eingeklammerten  Werth» 
Uq  und  w«  in  der  vorletzten  Tabelle  erhalten.  — 

Die  Dispersion  für  Wasser  und  Eis. 
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Die  für  D  erhaltenen  Zahlen  n^  und  n^  fallen  mit  den 
p.  332  angegebenen  nahe  zusammen.  Wir  kommen  noch  ein- 
mal auf  jenen  Versuch  zurück. 
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Aus  den  Polarisationsverhältnissen  der  beiden  n^  und  n« 
entsprechenden  Grenzen  geht  hervor,  dass  die  erhaltene  Eis- 
fläche senkrecht  zur  optischen  Axe  sich  befindet.  Wir  haben 
also  hier  das  Resultat,  das  durch  den  plötzlichen  Ueb  ergang 
aus  dem  unterkühlten  in  den  festen  Zustand  die  horizontal 
liegende  Fläche  eine  bestimmte  Lage  zur  optischen  Axe 
besitzt  Man  kann  nun  nicht  voraussetzen,  dass  die  einzelnen 
Theilchen  sich  erst  im  Moment  des  Gefrierens  in  ihre  Lage, 
die  sie  später  im  Kry stall  einnehmen,  zurecht  gefunden  haben; 
unter  dem  Einfluss  der  Schwere  muss  dieser  Uebergang  sich 
langsam  vorbereiten.  Wenn  aber  diese,  schon  p.  328  berührte 
Ansicht  die  richtige  ist,  und  man  nicht  die  weitere  Annahme 
hinzufügt,  dass  auch  jedes  Theilchen  in  seiner  Gestalt  eine 
auf  den  festen  Zustand  vorbereitende  Aenderung  erfährt,  so 
wird  jedenfalls  der  Zweifel  berechtigt  sein,  ob  bei  bewegtem 
Wasser  unterhalb  4^  noch  dieselben  Dichtigkeitsverhältnisse 
vorwalten,  wie  bei  ruhendem.  Beide  Annahmen  einer  Ge- 
stalts- und  einer  Lagenänderung  eines  jeden  Theilchens  ge- 
hören deshalb  nothwendig  zusammen. 

Ob  es  möglich  sein  wird,  auch  bei  anderen  Flüssigkeiten 
als  Wasser  durch  Unterkühlung  ähnliche  Resultate  zu  erzie- 
len, oder  ob  dies  nur  bei  Wasser  infolge  des  Dichtigkeits- 
maximums bei  4^  der  Fall  ist,  verdient  offenbar  eine  beson- 
dere Untersuchung. 

Anhang.  —  Ich  habe  in  neuester  Zeit  die  Polari- 
sationsverhältnisse der  Grenzcurven  der  Totalre- 
flexion bei  ein-  und  zweiaxigen  Kry  stallen  zum  Gegenstand 
einer  eingehenden  Untersuchung  gemacht,  möchte  mir  aber 
die  ausführliche  Mittheilung  dieser  Studien  für  einen  späte- 
ren Aufsatz  vorbehalten.  Im  Anschluss  an  die  obigen  Eis- 
versuche sei  es  gestattet,  schon  jetzt  einige  kurze  und  ergän- 
zende Bemerkungen  über  diese  Dinge  einzuschieben. 

Die  Grenzcurven  des  ordentlichen  und  ausserordentlichen 
Strahles  sind  im  allgemeinen  senkrecht  zu  einander  polarisirt» 
In  den  früheren  Tabellen  und  Zeichnungen^)  habe  ich  dem 


1)  Vgl.  C.  Pulfrich,    Wied.  Ann.   I.  Mitth.   30.   p.  205.   Taf.  II. 
Fig.  13  u.  14;  IL  Mitth.  30.  p.  496.  Taf.  V.  Fig.  9. 
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ordinären  und  extraordinären  Strahle  einen  yertical»,  resp. 
borizontalgestellten  Doppelpfeil  beigefügt,  um  damit  anzu» 
deuten,  dass  jedesmal  dann,  wenn  die  Grenze  deutlich  sichtbar 
war,  der  Hauptschnitt  des  yorgehaltenen  Nicola  senkrecht 
oder  parallel  zur  Grenzcurve  stand.  Es  ergab  sich  damals 
aus  der  Bewegung  der  oberen  oder  unteren  Grenzcurve  der 
positive  oder  negative  Charakter  der  Doppelbrechung  unmit- 
telbar (Quarz,  Kalkspath).  Aber  auch  die  Untersuchung  mit 
Nicol  gibt  ein  ausreichendes  Mittel  an  die  Hand,  die  Art 
der  Doppelbrechung  zu  erkennen  und  selbst  dann,  wenn, 
wie  es  bei  einer  Fläche  senkrecht  zur  Axe  der  Fall  ist, 
die  extraordinäre  Gurve  ihre  Lage  nicht  ändert  Es  gilt 
allgemein: 


Ist  die  Fläche 
des  Krystalls 


80  steht  der  Nicol 


für  d.  ord.  Strahl ;  f.  d.  ausserord.  Strahl 


parallel  zur  Axe    .  i  -<-  >- 

senkrecht  7>     »  -<  ->- 

I  Y 

Bei  einer  Fläche  parallel  zur  Axe  ist  also  die    i  Stellung, 

bei  einer  solchen  senkrecht  zur  Axe  die  -<->- Stellung  das 
Erkennungsmittel  des  ordentlichen  Strahles.  Für  unsere 
durch  Unterkühlung  erhaltene  Eisfläche  (p.  331  u,  332)  war 
umgekehrt  der  Charakter  der  Doppelbrechung  bekannt;  aus 
der  Stellung  des  Nicols  ergab  sich  dann  die  senkrechte  Lage 
der  Eisfläche  zur  optischen  Axe. 

Ungleich  complicirter  erscheinen  auf  den  ersten  Blick 
die  Polarisationsverhältnisse  bei  Flächen,  die  unter  einem 
Winkel  geneigt  zur  optischen  Axe  stehen.  Die  beiden  Cur- 
ven  bleiben  auch  hier  im  grossen  und  ganzen  senkrecht  zu 
einander  polarisirt.  Jedoch  ändert  im  Gegensatz  zu  vorhin 
der  Hauptschnitt  des  Nicols  bei  einer  Drehung  der  Vertical- 
axe  des  Apparates  stets  seine  Lage  zur  Grenzcurve,  auch 
für  den  ordentlichen  Strahl.  In  derjenigen  Lage,  in  welcher 
die  beiden  Curven  die  grösste  Annäherung  haben,  bleibt  aber 
die  ■<->■  Stellung  des  Nicols  ein  Merkzeichen  des  ordentlichen 
Strahles.     Der  Durchgang  des  Hauptschnittes  durch  die  Ho- 
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rizontalsteUung  vollzieht  sich  für  Flächen,  die  nahe  parallel 
der  optischen  Axe  sind,  sehr  rasch;  und  wenn  schliesslich 
die  Fläche  genau  parallel  zur  optischen  Axe  verläuft,  kommt 
fbr  den  ganzen  Verlauf  der  ordinären  Curve  die  verticale 
Stellung  des  Hauptschnittes  zur  Geltung. 

Die  Untersuchung  der  Polarisationsverhältnisse  wird  mit 
dem  Totalreflectometer  in  der  Weise  geführt,  dass  für  eine 
Anzahl  genau  orientirter  Schliffe  ein-  und  zweiaxiger  Kry- 
stalle  die  Polarisationsrichtung  zur  Grenzcurve  mittelst  eines 
vor  dem  Fernrohr  aufgestellten  und  drehbaren  Nicols  be- 
stimmt wird.  Für  einaxige  Krystalle  (die  Beobachtungen 
beziehen  sich  vorzugsweise  auf  Quarz)  ist  es  mir  bereits 
gelungen,  durch  eine  einfache  geometrische  Construction  die 
oben  besprochenen  verwickelten  Polarisationserscheinungen, 
deren  allgemeine  Behandlung  vom  Standpunkte  der  Theorie 
grosse  Schwierigkeiten  bietet,  in  übersichtlicher  Form  zur 
Anschauung  zu  bringen. 

Die  Grenzcurven  der  Totalreflexion  bilden  nämlich  in 
ihrer  Gesammtheit  für  beliebig  gelegene  Schliffe  eines  ein- 
axigen  Krystalles  ein  der  Fr  es  nel' sehen  Wellenfläche  ^)  ähn- 
liches Botationsellipsoid  für  den  extraordinären  Strahl  und 
eine  ein-  oder  umbeschriebene  Kugel  für  den  ordinären.  Die 
Radienvecioren  der  Kugel  fallen  in  ihrer  Richtung  mit  den 
zugehörigen  in  der  Trennungsfläche  sich  bewegenden  Strahlen 
zusammen ;  bei  sehr  schwacher  Doppelbrechung  kann  das 
auch  mit  grosser  Annäherung  für  den  extraordinären  Strahl 
angenommen  werden.  Legt  man  nun  auf  der  Oberfläche  der 
Kugel  in  Bezug  auf  die  optische  Axe  ein  System  von  Paral- 
lel- und  Meridiankreisen  fest,  so  stellt  für  jeden  Ort  und 
für  jede  Schnittfläche  die  Neigung  der  sich  unter  90^  kreu- 
zenden Kreise  zur  Grenzcurve  die  dem  zugehörigen  Radius- 
vector  (Strahl)  entsprechende  Polarisationsrichtung  dar.  An 
einem  Modell  lassen  sich  die  oben  durch  Beobachtung  ab- 
geleiteten Erscheinungen  ohne  weiteres  entwickeln.  In  Bezug 
auf  die  optische  Axe  des  Krystalls  bleiben  also  die  Polari- 
sationsrichtungen constant,  nur  die  Grenzcurve  ist  es,  welche 


1)  Verdot-Exner,  Optik.  1.  p.  432. 
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ihre  Lage  zum  Hauptscbnitt  ändert.  Für  den  Strahl,  wel* 
eher  sich  parallel  der  Axe  des  Krystalls  bewegt,  bleibt  be- 
kanntlich die  Lage  der  Polarisationsrichtung  unbestimmt. 
Die  in  Anwendung  gebrachte  Construction  gibt  auch  hier- 
über Aufschluss. 

Wenn  man  bedenkt,  in  welch'  einfacher  und  für  alle 
möglichen  Fälle  gültiger  Weise  die  Untersuchung  der  Grenz- 
curven  das  bekannte  Gesetz  verificirt  haben,  dass  die  Pola- 
risationsebenen des  ordentlich  und  ausserordentlich  gebroche- 
nen Strahles  nahezu  senkrecht  zu  einander  stehen,  so  wird 
man  nicht  zweifeln,  däss  die  Untersuchung  zweiaxiger  Kry- 
stalle  zu  ähnlichen  einfachen  Ergebnissen  führen  wird.  Dass 
das  Totalreflectometer  in  einer  so  fruchtbringenden  Weise 
auch  nach  dieser  Bichtung  hin  sich  erwiesen  hat,  ist  mehr, 
als  ich  anfangs  zu  hoffen  giBwagt  habe.  Einiges  Bedenken 
verursacht  mir  noch  die  im  Prisma  des  Fernrohrs  erUttene 
Spiegelung  der  Lichtstrahlen,  und  ob  es  nicht  angebracht 
sein  wird,  sofern  es  sich  um  genaue  Messungen  bei  stark 
doppelbrechenden  Erystallen  handelt,  das  Prisma  aus  dem 
Fernrohr  zu  entfernen  oder  aber  dem  Eohlrausch'schen 
Verfahren  den  Vorzug  zu  geben. 

Bonn,  im  Februar  1888. 


VII,    lieber  den  Pleochraismus  pflanzlicher  ZeU' 
memhranen;   von  H.  Ambronn, 

Privatdocent  der  Botanik  zu  Leipzig. 


Die  pflanzlichen  Zellmembranen  verhalten  sich  bekannt- 
lich wie  optisch  anisotrope  Körper.  Worauf  diese  Aniso- 
tropie beruht,  ist  noch  nicht  sicher  festgestellt;  während 
nach  der  einen  Theorie  die  sogenannten  Micelle  selbst  dop- 
pelbrechend sein  sollen,  wird  von  anderen  nicht  die  Structur 
dieser  Molecülgruppen,  sondern  vielmehr  ihre  gesetzmässige 
Anordnung  als  Ursache  der  Doppelbrechung  angesehen.^} 

1)  Als  wichtigste  Literatur  über  diese  Frage  vgl.  Nägeli,   Botan. 
MittheiluDgen.    1«   p.  183.     Aus   den    Mitth.    der    k.   bajr.   Acad.    der 
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Für  meine  Untersuchungen  über  den  Pleochroismus  der 
Zellmembranen  y  über  welche  im  Nachstehenden  ein  kurzes 
Referat  gegeben  werden  soll,  ist  es  vorerst  gleichgültig,  wie 
die  Doppelbrechung  zu  Stande  kommt;  es  genügt  hierfür 
die  Thatsache,  dass  die  Membranen  doppelbrechende  Eigen» 
Schäften  besitzen. 

Es  ist  bekannt,  dass  anisotrope  Erystalle,  wenp  sie  auf 
eine  bestimmte  Weise  gefärbt  sind,  die  Erscheinung  des  Pleo- 
chroismus zeigen;  es  lag  deshalb  die  Vermuthung  nahe,  dass 
unter  ähnUchen  Umständen  auch  Zellmembranen  als  pleo- 
chroitisch  sich  erweisen  würden.  Allerdings  kennt  man  nur 
verhältnissmässig  wenige  Fälle,  in  denen  bereits  in  der  Natur 
eine  Färbung  von  Zellmembranen  vorliegt,  doch  gibt  es  eine 
ganze  Beihe  von  Färbungsmethoden,  die  besonders  in  den 
letzten  Jahren  bedeutend  vermehrt  und  vervollkommnet  wor- 
den sind.  Man  konnte  erwarten,  dass  viele  dieser  künst- 
liehen  Färbungen  sich  optisch  ähnlich  wie  die  in  der  Natur 
vorkommenden  verhalten  würden. 

Auch  farblose  Erystalle  kann  man,  wie  schon  mehrfach 
nachgewiesen  wurde,  auf  künstlichem  Wege  färben  und  sie 
somit  zu  pleochroitischen  Körpern  machen.^) 

Dass   auch  isotrope   Gebilde   durch   Spannungen    pleo- 


Wifls.  Sitzung  vom  8.  März  1862.  —  N.  J.  C.  Müller,  Handb.  d.  Botan. 
1.  1880.  —  V.  V.  Ebner,  Untersuchungen  über  die  Ursachen  der  Aniso- 
tropie organischer  Substanzen.  Leipzig  1882.  ---  A.  Zimmermann,  Ber. 
d.  Deutach.  Bot.  Ges.  2.  p.  XLVIL  1883.  —  Schwendener,  Berl. 
Monatsber.  1887.  p.  659. 

1)  Bereits  Senarmont  (Pogg.  Ann.  91.  p.  491.  1854)  hat  gezeigt, 
dass  Krystalle  von  salpetersaurem  Strontium,  welche  aus  einer  mit  Cam- 
pecheholzextract  gefärbten  Lösung  auskrystallisirteu,  einen  ziemlich  star- 
ken Pleochroismus  besitzen.  Neuerdings  gelang  es  Kny  (Ber.  d.  Deutsch. 
Bot  Ges.  5.  p.  387.  1887),  gefärbte  Kiystalle  von  Calciumoxalat  zu  er- 
halten. Ich  habe  die  Versuche  KLny*s  wiederholt,  soweit  sie  sich  auf  die 
Färbung  mit  Eosin  beziehen,  und  konnte  an  den  schön  roth  geerbten 
Krystallen  deutlichen,  wenn  auch  schwachen  Pleochroismus  constatiren. 
Gelegentlich  finden  sich  auch  gefärbte  Krystalle  von  Calciumoxalat  in 
der  lebenden  Pflanze  vor,  und  diese  zeigen  dann  gleichfalls  Pleochroismus 
(vgl.  Zimmermann,  die  Morphologie  und  Physiologie  der  Pflanzenzelle, 
Breslau  1887.  p.  102j. 
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chroitisch  werden,  hat  zuerst  Kundt^)  gezeigt,  indem  er  an 
gespannten  Kautschuk-  oder  Guttaperchastreifen  „temporären^' 
Dichroismus  beobachten  konnte.  Es  mag  hierbei  erwähnt 
werden,  dass  man  diesen  temporären  Dichroismus  auch  blei- 
bend  machen  kann,  wenn  statt  der  Guttapercha  Gelatine  ver- 
wendet wird.  Ich  habe  bei  meinen  Untersuchungen  die 
käufliche  rotbe  Gelatine,  die  wahrscheinlich  mit  Fuchsin 
gefärbt  ist,  benutzt.  Unterwirft  man  einen  in  Wässer  auf- 
gequollenen Streifen  solcher  Gelatine  einer  starken  Dehnung, 
so  wird  er  deutlich  pleochroitisch;  lässt  man  denselben  im 
gespannten  Zustande  austrocknen,  so  bleibt  diese-  Eigenschaft 
erhalten.  Allerdings  ist  die  Differenz  der  Absorption  eine 
geringe,  indem  sich  die  Farbenverschiedenheit  nur  auf  eine 
Aenderung  von  Blassroth  in  ein  dunkleres  £oth  beschränkt. 
Der  hellste  Farbenton  tritt  dabei  immer  in  der  Richtung, 
in  welcher  der  Streifen  gedehnt  wurde,  die  stärkste  Absorp- 
tion senkrecht  dazu  ein.  Wie  nun  an  solchen  gespannten 
Gelatinestreifen  stets  ein  Zusammenfallen  der  Axenrichtungen 
des  optischen  Elasticitätsellipsoids  mit  der  verschiedenen  Ab- 
sorption auftritt,  so  lässt  sich  auch  ein  ähnliches  Verhalten 
an  den  pflanzlichen  Membranen  nachweisen.  Die  Orientirung 
des  optischen  Elasticitätsellipsoids  in  Zellwänden  lässt  sich 
leicht  mit  Hülfe  eines  Gypsplättchens  feststellen,  und  man 
ist  deshalb  im  Stande,  in  jedem  einzelnen  Falle  jene  Ueber- 
einstimmung  bequem  zu  controliren.  In  allen  bisher  von 
mir  untersuchten  Membranen  war  eine  solche  Uebereinstim- 
mung  in  der  Weise  vorhanden,  dass  die  Maximalabsorption 
in  der  Bichtung  der  kleineren,  die  geringste  Absorption  in 
der  Richtung  der  grösseren  Axe  der  wirksamen  Elasticitäts- 
ellipse  erfolgte. 

Färbt  man  eine  beliebige  Pflanzenfaser  z.  B.  mit  Eosin, 
so  werden  die  Wandungen  deutlich  pleochroitisch,  und  zwar 
kann  man  diesen  Pleochroismus  ebensowohl  an  Längsschnit- 
ten in  der  Profll-  und  Flächenansicht  als  auch  auf  Quer- 
schnitten beobachten,  da  das  optische  Eiasticitätsellipsoid  ein 
dreiaxiges,  dessen  kleinste  Axe  in  der  Regel  normal  zur  Fläche 

1)  Kundt,  Pogg.  Ann.  Jubelb.  p.  622.  1874. 
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der  Wandung  oiientirt  ist.  Aebnliche  Resultate  erhält  man 
mit  einer  grossen  Anzahl  von  FarbstciFen^  besonders  aus  der 
Gruppe  der  Anilinfarbstoffe;  ja  man  kann  die  Fasern  irgend 
eines  beliebig  gefärbten  baumwollenen  oder  leinenen  Zeugs, 
nachdem  sie  mit  Wasser  imbibirt  sind,  untersuchen,  und  man 
wird  in  den  meisten  Fällen  einen  deutlichen  Pleochroismus 
beobachten  können. 

Besonderes  Interesse  bieten  in  dieser  Hinsicht  die  von 
Kundt  aufgeführten  Farbstoffe,  denen  eine  anomale  Disper- 
sion zukommt,  doch  muss  ich  hier  darauf  yerzichten,  einzelne 
Beispiele  anzuführen,  da  meine  Dntersuchungen  in  dieser 
Hinsicht  noch  nicht  abgeschlossen  sind.  Nur  darauf  möchte 
ich  aufmerksam  machen,  dass  sich  unter  jenen  Stoffen  auch 
Lösungen  von  Jod  finden,  dessen  eigenthümliche  Wirkung 
auf  die  Zellmembranen  nachher  ausführlicher  besprochen 
werden  soll. 

Es  dürfte  nicht  überflüssig  sein,  an  dieser  Stelle  einige 
Worte  über  die  Methode  der  Untersuchung  zu  sagen.  Da 
man  es  stets  mit  mikroskopischen  Objecten  zu  thun  hat,  so 
ist  es  am  geeignetsten,  nach  der  von  Tschermak  vorge- 
schlagenen Methode  zu  verfahren,  indem  man  den  Polarisator 
einschaltet  und  den  Objecttisch  dreht.  Bequemer  ist  es  aller- 
dings in  vielen  Fällen,  das  obere  Nicol  zu  benutzen,  doch 
bringt  dies,  wenn  man  keine  depolarisirende  Schicht  einfügt, 
manche  Ungenauigkeiten  mit  sich,  da  bekanntlich  das  vom 
Spiegel  des  Mikroskops  refiectirte  Licht  aus  verschiedenen 
Gründen  schon  theilweise  polarisirt  ist.  Für  manche  Objecto 
ist  es  sehr  wünschenswerth,  beide  verschieden  gefärbte  Bilder 
direct  nebeneinander  betrachten  und  so  auch  geringe  Aen- 
derungen  in  der  Farbennüance  noch  constatiren  zu  können. 
Ich  habe  zu  diesem  Zwecke  eine  Combination  der  Hai- 
ding er 'sehen  Lupe  mit  einem  gewöhnlichen  Mikroskopocular 
angewandt.  Das  Kalkspathrhomboeder  mit  den  die  End- 
flächen bedeckenden  Glaskeilen  wurde  dabei  zwischen  die 
Blendung  und  die  Ocularlinse  eingefügt  und  auf  die  erstere 
ein  Diaphragma  mit  quadratischer  Oeffnung  gelegt.  Ausser- 
dem war  noch  eine  Einrichtung  getroffen,  die  ein  bequemes 
Einschalten  von  Gypsplättchen  ermöglichte.    Mittelst  dieses 
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^Dichroskopoculars^'  ist  man  im  Stande,  auch  die  geringsten 
Farbenänderungen  noch  deutlich  zu  erkennen. 

Abweichend  von  der  oben  charakterisirten  Gruppe  yon 
Färbungen  verhalten  sich  einige  andere,  von  denen  ich  ab 
Beispiel  diejenige  mit  Berliner  Blau  hier  besprechen  will 
Ruft  man  an  Zellmembranen  diese  Färbung  dadurch  hervor^), 
dass  man  die  Bildung  des  blauen  Niederschlags  in  der  Mem- 
bran selbst  stattfinden  lässt,  so  zeigt  sich  an  solchen  intensiv 
blau  gefärbten  Zellwänden  keine  Spur  von  Pleochroismus. 
Worauf  dies  beruht,  lässt  sich  mit  Sicherheit  noch  nicht  an- 
geben, doch  erscheint  mir  die  Annahme  nicht  unberechtigt, 
dass  hier  infolge  Einlagerung  eines  festen  amorphen  Nieder- 
schlags in  die  Membran  eine  pleochroitische  Wirkung  unter- 
bleibt; es  würden  sich  dann  die  auf  solche  Weise  gefärbten 
Membranen  ähnlich  wie  die  sogenannten  allochromatischen 
Krystalle  verhalten. 

Die  interessantesten  Erscheinungen  zeigen  sich  bei  einer 
dritten  Gruppe  von  Färbungen,  nämlich  bei  denen,  die  durcah 
Jodpräparate  hervorgerufen  werden.  Es  ist  bekannt  ^  dass 
nicht  blos  die  Stärkekörner,  sondern  auch  viele  Zellmem- 
branen, letztere  allerdings  nur  unter  gewissen  Bedingungen, 
sich  mit  Jod  intensiv  blau  oder  violett  färben,  dass  hingegen 
andere  Membranen,  zu  denen  die  sogenannten  verholzten  und 
cubicularisirten  gehören,  bei  Behandlung  mit  Jod  gelb  oder 
braun  werden.  Merkwürdig  ist  es  nun,  dass  sich  diese  bei- 
den Färbungen  hinsichtlich  der  verschiedenen  Absorption  des 
Lichtes  in  einem  sehr  wesentlichen  Punkte  unterscheiden. 
Während  nämlich  die  gelb  oder  braun  gefärbten  Zellwände 
einen  kaum  bemerkbaren  Pleochroismus  besitzen,  sind  die 
blau  oder  violett  gefärbten  in  ihrer  optischen  Wirkung  mit 
Turmalin  oder  Herapathitplatten  oder  auch  mit  einem  Nicol'- 
schen  Prisma  zu  vergleichen.  Sie  absorbiren  nämlich  den  einen 
Strahl  schon  in  sehr  dünnen  Schichten  vollständig  und  lassen 
den  anderen  fast  ungeschwächt  hindurch.  Als  sehr  geeig- 
netes Object  für  die  Beobachtung  dieser  Erscheinung  möchte 
ich    hier    die    dünnen    scbraubenlinigen    Verdickungsbänder 

1)  Durch  abwechselndes  Emtaiichcn  der  Fasern  in  Lösungen  von 
Eisenchlorid  und  Forrocyankalium. 
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ans  den  sogenannten  Spiralgefässen  anführen.  Man  erhält 
dieselben  am  einfachsten  auf  folgende  Weise:  Man  zerreisst 
irgend  ein  junges  Blatt,  und  wird  dabei  häufig  bemerken, 
dass  an  den  Trennungsstellen  spinnwebeartige  Fäden  mit 
herausgerissen  werden;  diese  Fäden  sind  jene  leicht  ab- 
rollbaren Schraubenbänder,  die  in  der  Regel  eine  Dicke  von 
nur  wenigen  Mikromillimetem  haben.  ^)  Bringt  mau  diese 
Fäden  in  einen  Tropfen  frischer  Chlorzinkjodlösung,  so  zeigen 
sie  bald,  im  natürlichen  Lichte  betrachtet,  eine  dunkelblau- 
graue Färbung.  Beobachtet  man  sie  hingegen  im  polarisir- 
ten  Lichte,  so  erscheinen  sie,  wenn  die  Schwingungsebene 
des  Nicols  mit  der  Längsrichtung  zusammenfällt,  fast  farb- 
los, nach  einer  Drehung  um  90°  dagegen  vollkommen  schwarz. 
Dass  derartige  Membranen  in  der  That  wie  eine  Turmalin- 
platte  oder  wie  ein  NicoTsches  Prisma  wirken,  lässt  sich 
auf  Terschiedene  Weise  zeigen.  Schaltet  man  zwischen  Ob- 
ject  und  Nicol  ein  Gypsplättchen,  z.  B.  Roth  L  Ordnung,  in 
der  Diagonalstellung  ein,  so  müssen,  wenn  die  Membran 
gleichfalls  als  JSicol  wirkt,  die  gefärbten  Partien  die  Farben 
des  Gypsplättchens  zeigen,  also  bei  rechtwinkliger  Kreuzung 
der  Schwingungsebenen  Roth  I.  Ordnung,  bei  Drehung  des 
Präparates  um  90°  ein  helles  Grün.  Die  Beobachtung  be- 
stätigt dies  sofort.  Bei  Benutzung  des  oben  beschriebenen 
Dichroskopoculars  kann  man  beide  Bilder  direct  nebeneinan- 
der sehen,  und  es  empfiehlt  sich  dabei  die  Anwendung  eines 
Gypsplättchens  Roth  U.  oder  III.  Ordnung,  weil  diese  als 
Complementärfarbe  ein  leuchtendes  Grün  zeigen;  man  sieht 
dann  die  Membran  bei  entsprechender  Stellung  in  dem  einen 
Bilde  lebhaft  roth,  in  dem  anderen  schön  grün  gefärbt.  Ein 
ähnlicher  Versuch  lässt  sich  in  folgender  Weise  ausführen« 
Bringt  man  zwischen  zwei  gekreuzte  Nicols  ein  Gypsplätt- 
chen in  der  Diagonalstellung  und  darüber  ein  drittes  Nicol, 
so  zeigt  sich  bei  einer  gewissen  Stellung  des  letzteren,  näm- 
lich wenn  seine  Schwingungsebene  mit  der  des  oberen  Nicols 
übereinstimmt,  die  Interferenzfarbe  des  Gypsplättchens,  also 

■ 

1 )  Bei  meinen  Untersuchungen  benutzte  ich  gewöhnlich  solche  Fäden 
aus  dem  Blatte  einer  Agave  americana.  Die  Dicke  derselben  schwankte 
zwischen  0,002  und  0,004  mm. 
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z.  B.  Roth  L;  dreht  man  es  aus  dieser  Lage  heraus .  um 
90^  sodass  jetzt  seine  Schwingungsebene  mit  der  des  unteren 
Nicois  übereinstimmt,  so  wird  das  Gesichtsfeld  natürlich 
schwarz.  Dieselbe  Erscheinung  tritt  ein,  wenn  man  statt 
des  Nicois  eine  mit  Jod  gefärbte  Membran  über  dem  Oyps- 
plättchen  dreht;  in  einer  Stellung  zeigt  sie  die  Farbe  dieser 
Krystallplatte*,  nach  einer  Drehung  um  90^  erscheint  sie  voll- 
kommen schwarz. 

Würde  man  pflanzliche  Zellmembranen  in  der  Weise 
präpariren  können,  dass  sie  bei  grösserer  Flächenausdehnung 
eine  überall  gleichmässige,  im  Laufe  der  Zeit  sich  nicht  ver- 
ändernde Färbung  zeigten,  so  wären  dieselben  geradezu  als 
Ersatz  für  Nicol'sche  Prismen,  ähnlich  wie  Herapathitplatten 
zu  verwenden.  Allein  die  Herstellung  derartiger  Präparate 
stösst  auf  unüberwindliche  Schwierigkeiten,  sodass  ein  prak- 
tischer Nutzen  aus  dieser  merkwürdigen  Eigenschaft  der 
vegetabilischen  Membranen  nicht  erwächst. 

Es  stimmt  übrigens  dieses  Verhalten  der  gefärbten  Mem- 
branen mit  der  optischen  Wirkung  des  krystallinischen  Jods 
selbst  überein.  Gewöhnliche  Jodkrystalle  sind  bekanntlich 
vollkommen  undurchsichtig,  doch  hat  schon  Sirks^)  in  einer 
kleinen  Notiz,  als  Anhang  zu  einer  Abhandlung  über  das 
Selen,  mitgetheilt,  dass  Jod  in  sehr  dünnen  Krystallplatten 
starken  Dichroismus  besitze  und  sich  ganz  wie  eine  Turma^ 
linplatte  verhalte.  Man  kann  sich  derartige  Krystalle  leicht 
dadurch  herstellen,  dass  man  eine  gesättigte  Lösung  von  Jod 
in  Schwefelkohlenstoff  zwischen  zwei  fest  aufeinander  gepress- 
ten  Glasscheiben  auskrystallisiren  lässt.  Die  sich  bildenden 
Krystalle  werden  hierbei  erst  dann  genügend  durchsichtig, 
wenn  sie  an  Stellen  auftreten,  die  ungefähr  Farben  zwischen 
Roth  II.  und  Both  lU.  Ordnung  zeigen.  Noch  schöner  tritt 
die  Verschiedenheit  der  Absorption  in  Krystallen  hervor, 
die  in  der  Nähe  von  Both  I  entstehen.  An  diesen  findet 
man  fast  ganz  genau  dieselben  Verhältnisse  wie  bei  jenen 
pflanzlichen  Membranen.  In  der  einen  Richtung  sind  sie 
nahezu  farblos,  bei  einer  Drehung  um  90^  erscheinen  sie  voll- 


1)  Sirks,  Pogg.  Adu.  143.  p.  439.  1871. 
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kommen  schwarz.  Im  natürlichen  Lichte  betrachtet ,  zeigen 
sie  eine  ähnliche  Mischfarbe  wie  die  Membranen. 

Diese  merkwürdige  Uebereinstimmung  der  mit  Jod  ge- 
färbten Membranen  und  des  krystallinischen  Jodes  legt  die 
Vermuthung  nahe,  dass  das  Jod  in  jenen  Membranen  in 
Form  kleiner  Krystalle  entweder  als  metallisches  Jod  oder 
als  eine  etwa  dem  Herapathit  (schwefelsaures  Jodchinin) 
optisch  ähnlich  wirkende  Verbindung  vorhanden  ist  Das 
gänzlich  abweichende  Verhalten  der  gelb  oder  braun  gefärb- 
ten Membranen  würde  dann  vielleicht  auf  die  Einlagerung 
des  Jodes  in  gelöster  Form  izurückzuführen  sein. 

Alle  jene  Kryställchen  müssten  dann  nicht  blos  unter- 
einander gleichsinnig  y  sondern  auch  parallel  mit  den  opti- 
schen Elasticitätsaxen  der  Membran  orientirt  sein.  Würde 
sich  diese  Annahme  als  berechtigt  erweisen,  was  die  Aufgabe 
weiterer  Untersuchungen  sein  soll,  so  wäre  damit  die  viel- 
behandelte Frage  nach  der  Ursache  .  der  Färbungen  durch 
Jod  ihrer  Lösung  näher  gerückt,  und  es  dürfte  nicht  unwahr- 
scheinlich sein,  dass  hierdurch  auch  interessante  Aufschlüsse 
über  die  feinere  Structur  der  Membranen  selbst  erlangt  wer- 
den können. 


VIII.    lieber  Reflexion  des  Lichtes  i/ni  Ituieren  des 

Auges  und  einen  neuen   Versuch  »ur  Erklärung 

der  Haidinyer^ sehen  JPolarisatiansbüschel; 

van  Robert  Geigel. 

(Hlersa  Taf.  11   Flg.  8—13.) 


Dass  von  dem  in  das  Auge  eingedrungenen  Lichte  ein 
gewisser  Theil  die  Netzhaut  nicht  erreicht,  sondern  vorher 
von  den  brechenden  Flächen  des  Auges  zurückgeworfen  wird, 
ist  bekannt;  die  direct  wahrnehmbaren  Producte  des  reflec- 
tirten  Lichtes  sind  die  Purkinje' sehen  Bildchen. 

Dass  aber  von  diesem  reäectirten  Lichte  wieder  ein 
Theil  zum  zweiten  Male  reäectirt  werden  und  solchergestalt 
auf  Umwegen  dennoch  zur  Netzhaut  gelangen  und  dort  sogar 
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wahrnehmbar  werden  kann,  ist  meines  Wissens  noch  nicht 
festgestellt  worden. 

Unbestreitbar  ist  eine  solche  zweite  Reflexion  nicht  nur 
möglich,  sondern  sogar  einfach  nothwendig;  ob  aber  das 
wieder  gegen  die  Netzhaut  reflectirte  Licht  dort  sich  geltend 
zu  machen  im  Stande  ist,  möchte  ich  im  Folgenden  erörtern. 

Im  Auge  reflectirtes  Licht  kann  auf  dreierlei  Art  zur 
Netzhaut  gelangen.  Die  eingedrungenen  Strahlen  können 
nämlich  reflectirt  werden: 

1)  von  der  vorderen  Linsenfläche  und  der  Hornhaut, 

2)  von  der  hinteren  Linsenfläche  und  der  Hornhaut, 

3)  von  der  hinteren  und  vorderen  Linsenfläche. 

In  allen  drei  Fällen  wird  parallel  der  Axe  einfallendes 
Licht  auf  der  Netzhaut  Zerstreuungskreise  erzeugen« 

Es  liegt  die  Frage  nahe:  Wie  müssten  in  jedem  der 
drei  Fälle  Lichtstrahlen  ins  Auge  eintreten,  wenn  nicht  ihr 
direct  zur  Netzhaut  gelangter,  sondern  der  reflectirte  Theil 
dort  zum  Bilde  vereinigt  werden  sollte?  oder:  wo  müsste  ein 
leuchtender  Punkt  sein,  dessen  Strahlen  nach  zweimaliger 
Reflexion  auf  der  Netzhaut  ein  Bild  des  leuchtenden  Punktes 
gäben? 

Die  Antwort  ist  auf  folgende  Weise  nicht  schwierig  zu 
geben:  Der  parallel  der  Axe  einfallende  Strahl  LA  (Fig.  8) 
gehört  zu  einem  Strahlenbündel,  dessen  Strahlen  schliesslich 
auf  der  Netzhaut  und  in  der  Axe  vereinigt  werden,  die  aber 
nach  der  ersten  Brechung  nach  einem  Punkte  V^  convergiren. 
Der  Strahl  QDCAB  \%i  aber  zuletzt  in  seiner  Richtung  und 
Lage  identisch  mit  dem  zuerst  bei  A  eingetretenen  Strahle 
und  gelangt  also  zu  demselben  Punkte  der  Netzhaut,  wie 
dieser.  SV^  lässt  sich  aus  den  optischen  Constanten  des 
Auges  berechnen,  sobald  man  dem  Bogen  SA  eine  bestimmte 
Grösse  gibt,  und  dann  gelangt  man  auf  trigonometrischem 
Wege  durch  leichte,  jedoch  ziemlich  langwierige  Rechnung 
zur  Lage  der  Punkte  Fj,  V^  und  Kg.  Ein  Strahl  QZ>,  der 
nach  Kg  zielt,  gelangt  also  schliesslich  ebendahin,  wie  der 
parallel  zur  Axe  bei  A  einfallende  Strahl.  Da  ein  homo- 
centrisches  Strahlenbüschel,  wie  man  ebenfalls  leicht  rechnen 
kann,    bei  Refraction    und  Reflexion   nahezu  homocentrisch 
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bleibt,  80  werden  alle  Strahlen  eines  nach  V^  convergirenden 
Büschels  nach  zweimaliger  Reflexion  an  der  vorderen  Linsen- 
fläche undder  Hornhaut  im  Axenpunkte  der  Netzhaut  vereinigt. 

Ganz  ähnlich  findet  man,  dass  (Fig.  9)  alle  von  V^  aus- 
gehenden Strahlen,  wenn  sie  an  der  hinteren  Linsenfläche 
und  an  der  Hornhaut  reflectirt  werden,  im  Axenpunkte  der 
Netzhaut  nahezu  zur  Vereinigung  kommen,  und  ebenso  (Fig.  10) 
alle  nach  V^  convergirenden  Strahlen,  nachdem  sie  an  der 
hinteren  und  vorderen  Linsenfläche  reflectirt  sind. 

Ich  fand  als  (abgerundete)  Werthe  für  S  V^  (Fig.  8)  3  mm, 
für  V^S  (Fig.  9)  SVa  mm,  für  SV^  (Fig.  10)  6  mm,  unter  Zu- 
grundelegung der  von  Listing  gegebenen  Werthe  für  die 
optischen  Gonstanten  des  Auges. 

Eine  genauere  Berechnung,  insbesondere  über  die  Ab* 
weichung  von  der  Homocentricität  nach  jeder  Reflexion  ist 
nicht  schwierig,  aber  überflüssig,  da  schliesslich  beim  prak- 
tischen Versuche  vorsichtiges  Probiren  sicherer  zum  Ziele 
führt,  als  die  exacteste  Rechnung. 

Man  kann  sich  nämlich  StrahlenbUschel,  die  der  Bedin- 
gung, nach  einem  bestimmten  Punkte  der  Axe  zu  convergiren, 
genügen,  durch  Anwendung  von  Linsen  herstellen,  die  so  vor 
das  Auge  gehalten  werden,  dass  ihr  Brennpunkt  mit  dem 
Punkte  F3  (Fig.  8),  resp.  V^  (Fig.  9)  oder  V^  (Fig.  10)  zu- 
sammenfällt, durch  welche  Linse  man  dann  ein  paralleles 
Strahlenbüschel  eintreten  lässt.  Ein  von  der  Linse  in  ihrem 
Brennpunkte  erzeugtes  Bildchen  der  Lichtquelle  muss  dann 
in  allen  drei  Fällen  auf  der  Netzhaut  erscheinen.  Ob  das 
Netzhautbild  dabei  vergrössert  oder  verkleinert,  verkehrt  oder 
aufrecht  erscheint,  darüber  orientirt  man  sich  leicht  durch 
Zeichnung,  wie  sie  die  Gesetze  der  Reflexion  in  Convex-  und 
Concavspiegeln  vorschreiben. 

Es  zeigt  sich,  dass  von  dem  im  Brennpunkte  der  ange- 
wendeten Linse  erzeugten  Bildchen  auf  der  Netzhaut  im 
ersten  Falle  ein  nahezu  gleich  grosses  verkehrtes,  im  zweiten 
Falle  ein  stark  verkleinertes  aufrechtes,  im  dritten  Falle  ein 
stark  vergrössertes  verkehrtes  Bild  entsteht.  Die  erste  Be- 
dingung für  das  Sichtbarwerden  eines  solchen  Bildchens 
ist  die,  dass  es  durch  seitliche  Verschiebung  von  dem  direct 
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zur  Netzhaut  gelangten  Lichte,  das  dort  als  Zerstreuungskreis 
auftritt  und  viel  intensiver  ist,  getrennt  werden  kann.  Das 
wird  sich  in  den  beiden  ersten  Fällen  nicht  leicht  oder  gar 
nicht  erreichen  lassen. 

Im  ersten  Falle  muss  der  einfallende  Strahlenkegel,  um 
an  der  vorderen  Linsenääche  reflectirt  werden  zu  können, 
wenigstens  noch  die  Pupillenöffnung  treffen,  und  zwar  darf 
er  diese  nicht  sehr  schief  treffen,  weil  sonst  die  von  der 
Hornhaut  wieder  zurückgeworfenen  Strahlen  nicht  mehr  durch 
die  Pupillenöffnung  gelangen. 

Im  zweiten  Falle  müssen  sowohl  die  eindringenden  Strah- 
len, als  die  an  der  hinteren  Linseniiäche  reflectirten,  und 
diese  sogar  noch  ein  drittes  Mal  durch  die  Pupille.  Die  Aze 
des  einfallenden  Strahlenbüschels  darf  sich  also  von  der 
Augenaxe  nicht  weit  entfernen.  Ausserdem  wird  das  ohne- 
hin schon  sehr  kleine  Bildchen,  das  in  V^  entworfen  ist, 
nochmals  stark  verkleinert. 

Der  dritte  Fall  ist  günstiger  gelagert.  Ein  einmal  durch 
die  Pupillenöffnung  gegangenes  Strahlenbüschel  braucht  diese 
nicht  mehr  zu  passiren,  ja  überhaupt  gar  nicht  mehr  zu 
treffen,  es  kann  auch  seitlich  derselben  an  der  vorderen 
Linsenfläche  reflectirt  werden;  da  das  Netzhautbildchen  in 
diesem  Falle  verkehrt  ist,  so  wird  es,  je  weiter  nach  links 
z.  B.  das  direct  eingedrungene  Licht  durch  schiefe  Incidenz 
gerückt  wird,  desto  weiter  nach  rechts  gehen,  es  ist  ausser- 
dem grösser  als  das  Original,  und  es  war  also  Aussicht  vor- 
handen, es  aufzufinden. 

Das  war  nun  aber  nicht  allzu  leicht.  Ich  nahm  Linsen 
von  kurzer  Brennweite  und  brachte  sie  so  vor  das  Auge, 
dass  der  Brennpunkt  schätzungsweise  mit  Fg  der  Fig.  10 
zusammenfiel,  und  blickte  gegen  die  Flamme  einer  Kerze 
oder  Lampe.  Nach  zahllosen  Versuchen  und  oftmals  getäuscht 
durch  andere  dabei  auftretende  Bilder  bin  ich  jetzt  sicher, 
das  zweimal  reflectirte  Bild  gesehen  zu  haben  und  kann  es 
mir  jederzeit  wieder  herstellen.  Von  den  Täuschungen,  denen 
man  dabei  ausgesetzt  ist,  erwähne  ich  die  wichtigsten,  unge- 
mein häufig,  insbesondere  wenn  das  Auge  durch  langes  Suchen 
ermüdet  ist,  trifft  man  plötzlich  auf  ein  helles,  scharf  begrenz- 
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tes  Bild  der  Kerzenflamme,  das  ungemein  beweglich  über  das 
Gesichtsfeld  flackert,  nur  bei  ganz  bestimmter  Annäherung 
der  Ldnse  scharf  ist,  bei  jeder  weiteren  Annäherung  oder 
Entfernung  derselben  jedoch  das  Aussehen  eines  beleuchteten 
Wassertröpfchens  annimmt.  Es  rührt  auch  in  der  That  von 
nichts  anderem  her  und  ist  dadurch  leicht  kenntlich,  dass 
energisches  Blinzeln  seinen  Platz  verrückt  oder  es  ganz  entfernt 

Dann  erschienen  mir,  beim  Gebrauche  einer  biconvexen 
Linse,  Bilder,  die  ganz  den  Erwartungen  zu  entsprechen 
schienen;  sie  waren  schwächer,  bedeutend  grösser  als  das 
Original  und  erschienen  verkehrt  Indessen  gelang  es  nicht, 
sie  aus  der  Peripherie  der  gebrauchten  Linse  herauszubringen; 
es  sind  eben  Bilder,  die  durch  Spiegelung  in  der  Hornhaut 
nach  der  gebrauchten  Linse  hin  und  von  da  wieder  zurück, 
entstehen.  Sie  sind  dadurch  kenntlich,  dass  sie  an  der 
Peripherie  der  Olaslinse  abbrechen,  oder  wenn  man  zwischen 
Auge  und  Linse  ein  undurchsichtiges  Blatt  einschiebt,  von 
diesem  theilweise  verdeckt  werden. 

Endlich  glückte  es  mir,  auch  das  richtige  Bild  wahrzu- 
nehmen. Aus  dem  Ocular  eines  terrestrischen  Fernrohres 
entfernte  ich  alle  Linsen  bis  auf  eine  convex-concave,  deren 
Brennweite  auf  der  concaven  Seite  etwa  10  mm  ist;  dieselbe 
ist  in  ein  kurzes  Rohr  gefasst,  in  welchem  ein  Diaphragma 
von  etwa  2  mm  Durchmesser  sich  befindet  Mit  diesem,  wel- 
ches ich  also  etwa  4  mm  vor  das  Auge  halte,  blicke  ich  aus 
einer  Entfernung  von  nicht  unter  sechs  Schritten  gegen  die 
Flamme  einer  Lampe,  sodass  das  Licht  von  oben  oder  seit- 
wärts ins  Auge  eindringt.  Durch  Probiren  findet  man  dann 
ein  freilich  sehr  lichtschwaches  und  nicht  scharf  begrenztes 
Bild  der  Flamme,  das  allen  Anforderungen  entspricht  Es 
ist  grösser  als  das  von  der  Linse  entworfene  Bildchen,  er- 
scheint verkehrt,  denn  das  von  der  Linse  erzeugte  ist  umge- 
kehrt; dies  wird,  wie  oben  erwähnt,  nochmals  umgekehrt,  also 
aufrecht,  das  Auge  nimmt  es  also  umgekehrt  wahr.  Lässt 
man  das  Licht  sehr  schief  einfallen,  so  gelingt  es,  das  Bild- 
chen weit  über  die  Peripherie  der  Glaslinse  herauszubringen, 
ja  dasselbe  auf  die  Wände  oder  den  Boden  des  Zimmers 
scheinbar  zu  projiciren.     Dass  das  Bildchen  nicht  scharf  ist, 
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kann  nicht  auffallen,  da  bei  jeder  Reflexion  die  Homocentri- 
cität  gestört  wird,  und  weil  man  wegen  der  noth wendigen 
schiefen  Incidenz  des  Lichtes  gezwungen  ist,  auf  den  centralen 
Theil  der  Strahlen  zu  verzichten  und  grösstentheils  Rand- 
strahlen zu  verwenden. 

Das  oben  erwähnte  Diaphragma  spielt  eine  wichtige  Rolle. 

Während  nämlich  beim  reflectirten  Lichte  alle  Strahlen, 
die  von  einem  Punkte  der  Lichtquelle  ausgehen,  wieder  in 
einem  Punkte  des  Bildes  (wenigstens  nahezu)  vereinigt  wer- 
den,  wird  beim  direct  hindurchgegangenen  Lichte  jeder  Punkt 
des  von  ihm  bewirkten  Zerstreuungskreises  von  je  einem 
Strahle  jedes  Punktes  des  Objectes  getroffen.  Verkleinert 
man  also  das  Object,  so  wird  dadurch  die  Helligkeit  des 
reflectirten  Bildchens  nicht  beeinflusst,  während  die  des  Zer- 
streuungskreises verringert  wird,  wodurch  man  verhindert, 
dass  er  das  Auge  blendet  und  das  lichtschwache  Bildchen 
nicht  wahrnehmen  lässt.  Statt  der  Benutzung  des  Diaphragmas 
empfiehlt  sich  daher  auch  die  Benutzung  einer  sehr  entfernten 
kleinen  Lichtquelle,  etwa  einer  entfernten  G-aslaterne  oder  in 
sternheller  Nacht  des  Jupiters. 

Anders  wird  die  Sache,  wenn  nicht  das  reüectirte  Licht, 
sondern,  was  beim  gewöhnlichen  Gebrauche  des  Auges  statt* 
findet,  das  direct  hindurchgegangene  Licht  auf  der  Netzhaut 
zur  Vereinigung  kommt,  während  das  reflectirte  einen  Zer- 
streuungskreis bildet.  Es  fragt  sich,  ob  auch  dann  das  letz- 
tere wahrnehmbar  gemacht  werden  kann. 

Zuerst  wird  es  noth  wendig  sein,  sich  über  das  Intensi- 
tätsverhältniss  des  direct  hindurchgegangenen  und  reflectirten 
Lichtes  Anhaltspunkte  zu  verschaffen. 

Um  einen  Ausgangspunkt  für  die  Rechnung  zu  haben, 
berechnete  ich  das  Intensitätsverhältniss  zwischen  dem  direct 
hindurchgegangenen  und  reflectirten  Theile  eines  einzelnen 
Strahles  und  wählte,  so  ziemlich  aus  keinen  anderen  als  Be- 
quemlichkeitsrücksichten, einen  solchen,  der,  nachdem  er  die 
Hornhaut  durchdrungen,  parallel  der  Augenaxe  in  die  Linse 
eintritt,  und  zwar  9^  seitwärts  der  Axe,  somit  mit  einem 
Einfallswinkel  von  ebenfalls  9^  (Fig.  11).  Ich  fand  als  Werthe 
für  die  Einfalls-  und  Brechungswinkel: 
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ii  =  16«  22'  44", 

r,  =  16»  45'  39", 

ij  =  26»  13'  33", 

r,  -=  28»  48'  11", 

»3  =    1»  30'  43", 

r,  =    1»  38'  38". 

Hieraus  berechnet  sich,  wenn  man  die  Intensität  des  direc- 
ten  Strahles  fA'rs  1  setzt,  nach  der  Fresnel'schen  Formel 
für  die  Intensität  des  reäectirten  Lichtes: 


als  Verhältniss  der  Intensität  des  Strahles  BX  za  der  des 
Strahles  DY  (abgerundet):  1 : 0,000 006. 

Dieses  an  und  für  sich  schon  recht  ungünstige  Verhält- 
niss  wird  noch  schlimmer  für  Strahlen,  die  der  Axe  noch 
näher  liegen,  günstiger  für  weiter  aussen  liegende  und  auch 
theilweise  für  schief  eintretende  Strahlen.  Nehmen  wir  in- 
dessen einmal  als  Durchschnittswerth  das  oben  gefundene 
Verhältniss  an.  Jedenfalls  ist  Licht,  das  fünfmillionen  mal 
schwächer  ist  als  das  directe,  nicht  mehr  wahrnehmbar. 
Allein  man  bedenke  folgendes: 

Ist  das  Auge  für  eine  Lichtquelle  richtig  accomodirt, 
so  kommen  in  einem  bestimmten  Funkte  der  Netzhaut  zur 
Vereinigung  alle  Strahlen,  die  von  einem  bestimmten  Funkte 
des  Objectes  ausgehen.  Jeder  Funkt  des  Objectes  verursacht 
aber  vermöge  des  reflectirten  Theiles  des  von  ihm  ausgehen- 
den Jjichtes  auf  der  Netzhaut  einen  Zerstreuungskreis,  so- 
dass also  der  vorhin  betrachtete  Funkt  derselben  ausserdem 
noch  getroffen  wird  von  je  einem  Strahle  eines  jeden  Funktes 
der  Lichtquelle.  Ist  das  der  Fall,  so  wird,  wenn  wir  ein 
Object  von  constanter  Helligkeit  und  Orösse  annehmen,  in 
jedem  Funkte  der  Netzhaut  das  Verhältniss  der  Stärke  des 
directen  zu  der  des  reäectirten  Lichtes  ebenfalls  bestimmt 
sein  1 :  x,  wobei  x  im  allgemeinen  nicht  =  0,000  005  ist,  son- 
dern nur  dann,  wenn  dort  ebensoviele  reäectirte  als  directe 
Strahlen  zusammentreffen.  Es  werde  jetzt  das  Object  ohne 
Aenderung  seiner  Helligkeit  vergrössert,  etwa  100  mal.  Von 
directem  Lichte  treffen  nicht  mehr  und  nicht  hellere  Strah- 
len wie  vorher  besagten  Netzhautpunkt,  wohl  aber  wird  der- 
selbe von  100  mal  mehr  reflectirten  Strahlen  getroffen,   und 
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das  Verbältniss  beider  Intensitäten  wird  nun  1 :  100.x.  Dar- 
aus folgt  unmittelbar,  dass  bei  genügender  Vergrösserung  der 
Lichtquelle  das  Verbältniss  für  das  reflectirte  Licht  so  gün- 
stig werden  kann,  dass  letzteres  wahrnehmbar  wird. 

Genaueres  gibt  folgende  Betrachtung: 

In  Fig.  12  sei  aa  die  Pupillenöffnung.  Alle  yon  einem 
leuchtenden  Punkte  /,  der  in  der  Axe  liegt,  ausgehenden 
Strahlen  kommen  einerseits  im  Punkte  c  der  Netzhaut  zur 
Vereinigung,  andererseits  möge  der  reflectirte  Theil  derselben 
den  Zerstreuungskreis  bb  erzeugen. 

Abgesehen  von  der  Intensität  der  beiden  Strahlenarten, 
ist  dann  die  Dichtigkeit  der  Strahlen  in  c  dargestellt  durch 
die  Grösse  des  Kreises  aa,  während  sie  im  Zerstreuungs- 
kreise aa/bb  ist  Wäre  nun  statt  des  leuchtenden  Punktes 
ein  leuchtender  Kreis  dd,  welcher  aabb  ist,  vorhanden,  so 
würde  die  Dichtigkeit  der  Strahlen  im  Zerstreuungskreise 
{aalbb).ddaa  aa  sein,  also  ebenso  gross,  wie  in  c,  und  jetzt 
wäre  die  relative  Helligkeit  in  demselben  blos  noch  ab- 
hängig vom  Intensitätsverhältnisse  eines  directen  zum  reflec- 
tirten  Strahle.  Unter  Beibehaltung  des  oben  angenommenen 
Durchschnittsverhältnisses  würde  sich  jetzt  die  Intensität  des 
vereinigten  zu  dem  des  reflectirten  Lichtes  verhalten  wie 
1:0,000005.  Wäre  aber  der  Kreis  dd  nicht  «JA,  sondern 
vielleicht  2000  mal  grösser,  sein  Durchmesser  also  rund  45  mal 
grösser  (ee  möge  dies  darstellen),  und  könnten  alle  Strahlen- 
büschel, die  von  ee  ausgehen,  noch  den  empfindlichen  Theil 
der  Netzhaut  treffen,  beziehungsweise  die  resultirenden  Zer- 
streuungskreise sich  ganz  oder  theil  weise  decken,  was  wohl 
möglich  ist,  wenn  man  bedenkt,  dass  die  Strahlen,  welche 
die  Zerstreuungskreise  bilden,  nach  der  Brechung  an  Horn- 
haut und  vorderer  Linsenfläche  noch  zweimal  reflectirt 
werden,  so  würden  die  beiden  Intensitäten  sich  verhalten 
wie  1 : 0,01,  und  solches  Licht  wäre  bei  mittleren  Helligkei- 
ten noch  wahrnehmbar.  Und  dieser  Fall  ist  erreichbar. 
Betrachtet  man  den  hellen  Himmel,  so  fallen  hinlänglich 
viele  Zerstreuungskreise  reflectirten  Lichtes  übereinander. 

Man  könnte  denken:  Da  das  Gesichtsfeld  150^  betragen 
kann,  und  da  hierfür  ee  sehr  gross  ist,  so  müsste  unter  Um* 
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ständen  das  reflectirte  Licht  sogar  noch  stärker  sein,  als  das 
directe.  Allein  der  Verstärkung  des  ersteren  durch  Erwei- 
terung des  Gesichtsfeldes  ist  eben  durch  den  Umstand  eine 
Grenze  gesetzt,  dass  je  weiter  nach  aussen  in  ee  der  Mittel- 
punkt eines  Strahlenbüschels  liegt,  ein  umso  kleinerer  Theil 
seines  Zerstreuungskreises  mit  bb  sich  deckt,  also  zur  Ver- 
stärkiing  wirksam. wird.  Je  weiter  vom  Auge  entfernt  /liegt, 
desto  kleiner  wird  zwar  der  Winkel,  unter  dem  ee  erscheint, 
desto  kleiner  wird  aber  auch  das  directe  Bild  auf  der  Netz- 
haut, desto  mehr  Punkte  des  Objectes  senden  ihre  Strahlen 
auf  ein  Netzhautelement,  desto  grösser  muss  also  ee  werden, 
wenn  obiges  Intensitätsverhältniss  beibehalten  werden  soll, 
sodass  der  Winkel,  unter  dem  ee  dem  Auge  erscheint,  von 
der  Entfernung  des  Objectes  yom  Auge  nicht  abhängig  ist, 
sondern  yon  der  Grösse  des  Zerstreuungskreises  bb. 

Aus  dem  Gesagten  folgt  also: 

Beim  Sehen  gegen  grosse  helle  Flächen,  z.  B.  gegen  den 
hellen  Himmel,  kann  das  in  der  Linse  zweimal  reflectirte 
Licht  den  Gesichtseindruck  beeinflussen. 

Lidessen  erfordert  die  Frage,  wie  sich  das  reflectirte 
Licht  bemerkbar  macht,  eine  eingehendere  Erörterung. 

Die  Linse  ist  doppelbrechend,  zwischen  zwei  Turma- 
linen  liefert  sie  das  Ringsystem  einaxiger  Erystalle;  sie 
besteht  ja  auch  aus  lauter  sechsseitigen  Säulchen,  die  in 
jeder  Linsenschicht  vom  Mittelpunkte  strahlenförmig  aus- 
gehen. Das  in  ihr  reflectirte  Licht  muss  also  ganz  bestimm- 
ten Gesetzen  folgen,  die  ich  seinerzeit  in  meiner  Disser- 
tation^) abgeleitet  habe.  Das  Resultat  meiner  dortigen 
Untersuchungen  bin  ich  genöthigt,  hier  in  aller  Kürze  zu 
wiederholen,  während  ich  im  übrigen  auf  genannte  Schrift 
selbst  yerweise. 

Ich  fand:  Im  Inneren  eines  einaxigen  Krystalles  kann 
sowohl  der  ordentliche  wie  der  ausserordentliche  Strahl  nur 
dann  einfach  reflectirt  werden,  wenn  die  Schwingungen  des- 
selben vor  sich  gehen  entweder  parallel  der  reflectirenden 
Fläche  oder  in  einer  Ebene,  die  senkrecht  zur  reflectirenden 

B.  Geigel,  Ueber  Reflexion  des  Lichtes  im  Inneren  einaxiger  Ery- 
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Fläche  steht.  In  jedem  anderen  Falle  wird  der  Strahl 
(ausserordentlicher  oder  ordentlicher)  durch  die  Reflexion 
in  zwei  Theile  zerlegt,  einen  ordentlichen  und  einen  ausser- 
ordentlichen. 

Unter  der  Annahme,  dass  die  Linse  negativ  einazig  sei, 
gibt  Fig.  13  den  Verlauf  des  Vorganges,  der  Deutlichkeit 
halber  natürlich  mit  starker  Uebertreibung  der  jedenfalls 
sehr  geringen  Doppelbrechiing;  mit  o  ist  jedesmal  ein  ordi- 
närer, mit  e  ein  extraordinärer  Strahl  bezeichnet. 

Aus  der  Lage  der  sechsseitigen  Säulchen  darf  wohl 
geschlossen  werden,  dass  die  optische  Axe  der  Linse  in 
jedem  Punkte  die. Sichtung,  wie  das  dort  befindliche  Ele- 
ment hat,  also  für  irgend  einen  Punkt  der  Oberfläcjie  die 
Richtung  der  Tangente  an  den  durch  diesen  Punkt  und  den 
zugehörigen  Scheitel  der  Linse  gelegten  Bogen.  Li  diesem 
Falle,  jedoch  auch  dann,  wenn  die  optische  Axe  der  Linse 
parallel  der  Linsenaxe  oder  senkrecht  zu  derselben  wäre, 
sieht  man,  dass  bei  der  Reflexion  eine  weitere  Zerlegung 
nur  dann  nicht  stattfindet,  wenn  der  einfallende  Strahl «, 
somit  der  ganze  Reflexionsvorgang  mit  der  Linsenaxe  in 
einer  Ebene  liegt;  bei  jeder  anderen  schiefen  Incidenz,  also 
für  die  allermeisten  Strahlen,  tritt  die  geschilderte  Zer- 
legung ein. 

Und  zwar  wird  ein  bei  A  eintretender  Strahl  s  durch 
Doppelbrechung  in  zwei  zerlegt,  einen  ordentlichen  und  einen 
ausserordentlichen;  jeder  dieser  beiden  wird  bei  B  durch 
Reflexion  abermals  in  zwei  Theile  zerlegt,  sodass  bei  C  vier 
Strahlen  ankommen,  wo  jeder  derselben  wieder  durch  Re* 
flexion  zerlegt  wird;  somit  kommen  bei  D  acht  Strahlen  an, 
vier  ordentliche  und  vier  ausserordentliche.  Von  diesen  acht 
Strahlen  sind  nun  immer  je  zwei  so  beschaffen,  dass  sie, 
falls  sie  zusammentreffen,  zu  Interferenz  geeignet  sind.  Be- 
trachtet man  die  Strahlen  1  und  3,  so  sieht  man,  dass  beide 
von  dem  ausserordentlichen  Strahle  zwischen  A  und  B  her- 
rühren, also  ursprünglich  gleiche  Polarisationsebene  hatten; 
bei  B  wurden  sie  auf  verschiedene,  bei  C  wieder  auf  gleiche 
Polarisationsebene  gebracht;  ebenso  das  Strahlenpaar  2  und  4. 
In  ganz  der  gleichen  Weise  findet  sich,   dass  das  Strahlen- 
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paar  5  und  7  ursprünglich  vom  ordentlichen  gebrochenen 
Strahl  herrührt)  zwischen  B  und  C  yerschiedene  Polarisations- 
ebene hatte  und  bei  C  wieder  auf  gleiche  Polarisationsebene 
gebracht  wurde;  ebenso  das  Paar  6  und  8. 

Jedes  der  vier  Strahlenpaare  erlangt  zwischen  B  und  C 
einen  gewissen  Gangunterschied,  der,  da  wegen  der  geringen 
Doppelbrechung  B  und  C  sehr  eng  begrenzt  sind,  f&r  jedes 
Strahlenpaar  derselbe  ist. 

Es  muss  erwähnt  werden,  dass  das  Strahlenpaar  1  und  8, 
sowie  das  Paar  5  und  7,  obwohl  das  erstere  yom  ausser- 
ordentlichen, das  letztere  vom  ordentlichen  gebrochenen  Strahl 
kommt,  dennoch  mit  demselben  Gangunterschiede  interferirt. 
Der  Strahl  1  erleidet  bei  B  eine  Verzögerung  von  einer  halben 
Wellenlänge,  ebenso  der  Strahl  3  bei  C;  beide  befinden  sich 
also,  abgesehen  von  dem  zwischen  B  und  C  erlangten  Gang- 
unterschiede, in  gleicher  Phase.  Strahl  6  erleidet  keine  Ver- 
zögerung, Strahl  7  zweimal  eine  solche  von  je  einer  halben 
Wellenlänge  bei  B  und  C;  also  auch  diese  beiden  befinden 
sich  in  gleicher  Phase,  abgesehen  ?om  Gangunterschiede, 
den  sie  zwischen  B  und  C  erlangen,  und  mit  dem  sie  inter- 
feriren,  wenn  sie  zusammentreffen. 

Ob  nun  gerade  die  genannten  Strahlenpaare  auf  der 
Netzhaut  zusammentreffen,  ist  sehr  fraglich.  Aber  jedenfalls 
gibt  es  immer  einen  parallel  mit  s  einfallenden,  also  von 
demselben  Punkte  des  Objectes  kommenden  Strahl  «',  von 
welchem  der  Theil  1  mit  dem  Theile  8  des  Strahles  s  auf 
der  Netzhaut  zusammentrifft,  und  so  findet  sich  auch  immer 
für  jeden  anderen  Strahl  ein  coordinirter,  der  mit  ihm  gerade 
auf  der  Netzhaut  zusammentrifft. 

Ist  das  bei  A  eintretende  Licht  selbst  schon  polari- 
sirt,  so  tritt  dieselbe  Zerlegung  ein,  und  die  austretenden 
Strahlenpaare  interferiren  ebenfalls  nur  mit  dem  zwischen 
B  und  C  erlangten  Gangunterschiede. 

Also:  Mag  in  die  Linse  unpolarisirtes  oder  polarisirtes 
Licht  eintreten,  immer  treten  nach  zweimaliger  Reflexion 
Strahlen  aus,  die  zur  Interferenz  geeignet  sind.  Nehmen 
wir  homogenes  Licht  an,  so  müssen  die  Interferenzerschei- 
nungen  in   hellen   und   dunklen  Kreisen   bestehen,   yoraus- 
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gesetzt,  dass  sowohl  vorderer  als  hinterer  Linsenrand  gleich- 
massig  gekrümmt  sind.  Ist  dies  nicht  der  Fall,  sind  Yorderer 
oder  hinterer  Linsenrand  oder  beide  im  Verticaldurchschnitte 
stärker  gekrümmt  als  im  horizontalen,  so  müssen  elliptische 
Ringe  entstehen,  deren  horizontaler  Durchmesser  länger  ist. 

Da  die  Doppelbrechung  der  Linse  jedenfalls  ungemein 
gering  ist,  so  gehören  schon  grosse  Wege  der  Strahlen  zur 
Interferenz,  und  die  Ringe  werden  sehr  breit  werden.  Tritt 
in  die  Linse  Licht  ein,  welches  in  irgend  einer  Richtung 
polarisirt  ist,  z.  B.  in  der  Yerticalebene,  so  ist  von  Yomherein 
klar,  dass  die  Erscheinung  in  der  verticalen  derjenigen  in 
der  horizontalen  Richtung  complementär  sein  muss;  denn 
während  die  Polarisationsebene  der  einfallenden  Strahlen  für 
die  ganze  Linse  dieselbe  ist,  bilden  die  Hauptschnitte  der 
doppelbrechenden  Elemente  in  der  Verticalen  und  Horizon- 
talen einen  Winkel  von  90^  miteinander. 

Und  jetzt  darf  ich  wohl  die  Ansicht  als  eine  nicht  unbe* 
gründete  aussprechen,  dass  nämlich  die  Haidinger'schen 
Polarisationsbüschel  nichts  anderes  sind,  als  die  Interferenz- 
erscheinung, welche  von  polarisirtem,  in  die  Linse  eingetrete- 
nem und  in  derselben  zweimal  reflectirtem  Lichte  herrührt. 

Tritt  unpolarisirtes  Licht  ein,  so  haben  wir  lediglich  die 
Erscheinung  des  gelben  Fleckes  und  dessen,  was  damit  zu- 
sammenhängt 

Diese  Ansicht  gewinnt  an  Wahrscheinlichkeit,  da  sie 
im  Stande  ist,  einiges,  was  bis  jetzt  unerklärt  war,  zu 
erklären: 

1.  Hr.  H.  T.  Helmholtz  sagt  in  seiner  physio- 
logischen Optik,  dass  ihm  ausserhalb  des  gelben  Fleckes  ein 
weiterer  hellerer  Ring  bemerkbar  ist,  für  den  ein  anatomi- 
sches Substrat  nicht  auffindbar  ist.  Ist  nun  der  gelbe  Fleck 
als  erster  dunkler  Ring  (bei  blauem  Lichte)  zu  betrachten, 
so  folgt  natürlich,  dass  ausserhalb  desselben  der  erste  helle 
Ring  liegt,  der  dann  blau  sein  muss. 

2.  In  demselben  Werke  gibt  Hr.  y.  Helmholtz  an, 
dass  es  ihm  nie  gelungen  ist,  in  anderem  als  blauem  Lichte 
die  Haidinger'schen  Büschel  zu  sehen,  z.  B.  nie  in  rothem. 
Ich  sagte  oben,   dass   infolge   der   sehr  schwachen  Doppel- 
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brechung  die  Interferenzringe'  sehr  breit  würden.  Im  rothen 
Lichte  aber  noch  viel  breiter  als  im  blauen.  Man  kann 
als  Yerbältniss  von  der  Wellenlänge  eines  Strahles  im  rothen 
zu  der  eines  solchen  im  blauen  Theile  des  Spectrums  rund  an- 
nehmen 1 : 0,5.  Da  also,  wo  blaue  Strahlen  einen  Qangunter- 
schied  von  einer  halben  Wellenlänge  haben  und  einen  dunklen 
fiing  bilden,  werden  rothe  Strahlen  einen  G-angunterschied 
von  einer  viertel  Wellenlänge  haben  und  einen  neutralen  Bing 
bilden,  dessen  Helligkeit  durch  Aenderung  der  Polarisations« 
ebene  des  einfallenden  Lichtes  nicht  beeinflusst  wird. 

Ich  bemerke  hier,  dass  die  Mitte  des  Zerstreuungskreises 
durch  Interferenz  nicht  beeinflusst  vnrd,  denn  dorthin  kom- 
men nur  Strahlen,  deren  Reflexionen  in  Ebenen  vor  sich 
gehen,  die  durch  die  Linsenaxe  gehen,  und  in  denen  eine 
Zerlegung  bei  der  Reflexion  nicht  stattfindet. 

8.  Das  baldige  Verschwinden  der  Haidinger'schen 
Büschel  sowohl,  wie  des  gelben  Fleckes. 

Wie  gesagt,  ist  das  Sichtbarwerden  des  reflectirten 
Lichtes  abhängig  von  einer  gewissen  Grösse  des  Gesichts- 
feldes und  dabei  von  einer  mittleren  Helligkeit  des  Objectes. 
Ich  machte  nun  folgende  Erfahrung.  Wenn  ich  die  Hai- 
dinger'schen Büschel  mit  einem  Auge  beobachte,  so  kann 
ich  sie,  wenn  sie  mir  verschwunden  sind,  ohne  Aenderung 
der  Polarisationsebene  wieder  hervorrufen,  wenn  ich  das 
andere  Auge  kurze  Zeit  öffne  und  wieder  schliesse.  Die 
Büschel  erscheinen  dann  wieder  für  kurze  Zeit  Dasselbe 
thut  in  unpolarisirtem  Lichte  der  gelbe  Fleck.  Weshalb? 
Beim  Oeffnen  des  zweiten  Auges  wird  plötzlich  die  Pupille 
des  Beobachtenden  enger,  dadurch  wird  die  Stärke  des  direct 
durchgegangenen  Lichtes  vermindert,  die  Zerstreuungskreise 
des  reflectirten  Lichtes  kleiner,  aber  nicht  schwächer.  War 
vorher  die  Helligkeit  für  die  Wahrnehmung  des  reflectirten 
Lichtes  zu  gross,  so  wird  sie  jetzt  hierfllr  günstiger,  und  das 
reflectirte  Licht  wird  so  lange  sichtbar,  bis  die  Pupille  zu 
ihrer  vorigen  Grösse  zurückgelangt  ist. 

4.  Das  plötzliche  Aufblitzen  des  gelben  Fleckes,  wenn 
das  ausgeruhte  Auge  unvorbereitet  eine  sehr  helle   Fläche 
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ansieht,  lässt  sich  ebenso  erklären.  Nur  wird  in  diesem 
Falle  die  Pupille  noch  stärker  verengert 

6.  Eine  Erscheinung ,  die  ich  selbst  an  meinem  Auge 
beobachtete,  ist  die,  dass  bei  den  Haidinger'schen  Büscheln 
allemal  die  Farbe,  welche  gerade  yertical  steht,  durch  die 
Mitte  des  Gesichtsfeldes  hindurchzugehen  und  die  andere, 
eben  horizontale  Farbe  zu  trennen  scheint  Da  es  wahr» 
scheinlich  ist,  dass  die  Linse  im  Yerticaldurchschnitte  stärker 
gekrümmt  ist,  als  im  horizontalen,  so  rücken  die  Interferenz- 
ringe von  oben  und  unten  her  der  Mitte  näher,  als  von  rechts 
und  links,  und  der  innerste  kann  sich  der  Mitte  so  weit 
nähern,  dass  er  von  oben  und  unten  her  durch  sie  durchzu- 
gehen scheint.  Es  mag  dies  übrigens  individuell  verschieden 
sein,  wie  aus  den  verschiedenen  Beschreibungen,  die  man 
von  den  Haiding  er 'sehen  Büscheln  finden  kann,  hervorzu- 
gehen scheint 

6.  Dieselbe  Annahme  von  der  verschiedenen  Krümmung 
der  Linse  erklärt  die  ebenfalls  von  Hrn.  v.  Helmholtz 
gemachte  Beobachtung,  dass  ihm  der  gelbe  Fleck  nicht 
kreisrund,  sondern  mehr  rhombisch  erscheint,  mit  kürzerer 
verticaler  und  längerer  horizontaler  Diagonale.  Es  dürfte 
dies  vielleicht  auf  elliptische  Gestalt  desselben  mit  kürzerer 
Yertical-  und  längerer  Horizontalaxe  zurückzuführen  sein. 

In  dasselbe  Gebiet  der  Erscheinungen  gehört  eine  andere 
Beobachtung,  die  ich  machte.  Wenn  ich  eine  grosse,  sehr 
helle  Fläche  ansehe  und  dann  ebenso,  wie  eben  in  3.  beschrie- 
ben, die  Pupille  des  beobachtenden  Auges  verengere,  so  sehe 
ich  für  kurze  Zeit  äusserst  schwache  regenbogenartige  Strei- 
fen, die  das  Gesichtsfeld  durchziehen,  und  zwar,  wie  mir 
scheint,  in  Gestalt  einer  Hyperbel  mit  horizontaler  Axe.  Ich 
halte  sie  für  Interferenzerscheinungen,  die  jedoch  nicht  von 
dem  Lichte  herrühren  können,  das  allein  in  der  Linse  refiec- 
tirt  ist;  denn  in  diesem  können  nur  Interferenzen  von  Strahlen 
ganz  kurzer  Wellenlänge  sichtbar  werden.  Er  wäre  vielleicht 
möglich,  sie  so  zu  erklären:  Von  dem  Lichte,  welches  bei  B 
(Fig.  13)  reflectirt  wird,  wird  ein  Theil  bei  C  wieder  reflec- 
tirt.  Der  grössere  Theil  tritt  bei  C  aus  und  gelangt  zur 
Hornhaut;   hier  wird  wieder  ein  Theil  reflectirt,   allerdings 
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ohne  neue  Zerlegung,  jedoch  unter  Beibehaltung  der  früher 
erlittenen,  gelangt  dann  wieder  in  die  Linse,  wird  dabei 
durch  doppelte  Brechung  abermals  zerlegt  und  kann  dann 
mit  dem  schon  bei  C  reflectirten  Theile,  mit  dem  er  eines 
Ursprunges  ist,  zur  Interferenz  kommen.  Dabei  werden  die 
Gangunterschiede  infolge  der  grösseren  Wegunterschiede 
rascher  wachsen,  und  es  könnten  Interferenzen  auch  von 
Strahlen  grösserer  Wellenl&nge  sichtbar  werden. 

Indessen,  ich  bin  hier  meiner  Sache  nicht  absolut  sicher, 
die  Erscheinung  ist,  wie  gesagt,  noch  viel  schw&cher  und 
flüchtiger,  als  die  der  Haidinger'schen  Polarisationsbüschel. 


IX.    Untersuchungen  über  den  Einflusa 
der  Feuchtigkeit  avf  den  Längeftzustand  van 

Hölzern  und  Elfenbein; 
von  Rudolf  Hildebrand. 

(Hieran  Taf.  II   Flg.  14.) 


I.   Einleitung. 

Die  Hölzer  unterliegen  bezüglich  ihrer  Ausdehnung  nicht 
nur  den  Einflüssen  der  Wärme,  sondern  auch  denen  der 
Feuchtigkeit,  und  zwar  sind  letztere  Einflüsse  die  bei  weitem 
bedeutenderen,  denn  sie  können  in  den  äussersten  F&Uen  bis 
2  Proc.  der  Länge,  gemessen  in  Richtung  der  natürlichen 
Fasern,  betragen,  während  die  bisher  ermittelten  Aenderun- 
gen  durch  Wärme  selten  1  Prom.  erreichen.  Es  liegen  bis- 
her meines  Wissens  nur  drei  Arbeiten^)  vor,  welche  die 
L&ngenänderungen  des  Holzes  vom  trockenen  zum  nassen 
Zustande  behandeln. 

Die  älteren  unter  diesen  Arbeiten  sind  die  von  Laves 
und'  Weissbach.  Letzterer  behandelt  die  Angelegenheit 
vom  rein  technischen  Standpunkte  aus,   verwendet  sehr  be- 


1)  Laves,  Polyt.  Centialbl.  p.  798.  1837;  Weissbach,  Polyt.  Ceu- 
tralbl.  6.  p.  570.  1845;  Villari,  Pogg.  Ann.  138.  p.  400.  1868. 
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trächtliche  Holzklötze  zu  seinen  Untersuchungen  und  benutzt 
ein  ziemlich  rohes  Messungsverfahren.  Das  Hauptinteresse 
lag  für  ihn  überdies  in  der  Feststelliing  der  Gewichtsiu« 
nähme,  welche  die  Hölzer  durch  längeres  Liegen  im  Wasser 
erleiden.  Auch  sorgt  er  nicht  in  zureichender  Weise  f&r 
YÖUige  Austrocknung  der  Hölzer  und  legt  letztere,  nachdem 
sie  getrocknet  sind,  in  fliessendes  Wasser.  Auch  LaTes 
trocknet  die  Hölzer  nicht  genügend  aus.  £Ir  nimmt  an,  dass 
sie  durch  längeres  Liegen  in  einem  Baume  mit  Zimmertem- 
peratur den  Zustand  grOsster  Trockenheit  und  Kürze  errei- 
chen. Um  den  Hölzern  Feuchtigkeit  zuzuführen,  legt  er  sie 
in  einen  feuchten  Keller.  Er  kommt  aber  im  Verlaufe  seiner 
umfänglichen  Versuche  zu  dem  Ergebniss,  dass  die  Feuchtig- 
keit ein  Factor  sei,  der  den  Längenzastand  der  Hölzer  be- 
trächtlich beeinflusse,  und  dass  dieser  Einfluss  bei  ungenügen- 
der Vorsicht  so  mächtig  werden  könne,  dass  er  hölzerne 
Bauwerke  plötzlich  zu  zerstören  vermöga  Die  dritte  Arbeit 
über  den  Gegenstand  stammt  von  Villari  her.  Er  trocknet 
die  Hölzer,  indem  er  mit  Hülfe  höherer  Temperaturen  das 
Imbibitionswasser  verdampft,  ein  Verfahren,  durch  welches 
die  Holzfaser  der  chemischen  Veränderung  sowohl  als  der 
Veränderung  durch  die  physikalische  Einwirkung  der  Wärme 
ausgesetzt  ist  Um  die  Hölzer  nach  der  Austrocknung  wieder 
zu  verlängern,  legt  er  sie  ebenfalls  in  Wasser. 

Die  Beobachtungen,  deren  Besultate  in  der  vorliegenden 
Arbeit  mitgetheilt  sind,  wurden  auf  die  freundliche  Anregung 
des  Hrn.  Prof.  F.  Kohlrausch  unternommen  und  hatten 
einen  dreifachen  Zweck: 

1)  wollten  sie  in  einer  den  Physiker  befriedigenden 
Weise,  zunächst  von  einem  rein  quantitativen  Interesse  ge- 
leitet, die  Längenunterschiede  von  Hölzern  in  völlig  trocke- 
nem  Zustande  und  dem  Zustande  der  Feuchtigkeit,  der  aus 
gesättigter  feuchter  Luft  stammte,  feststellen  und  die  diesen 
Längenänderungen  entsprechenden  Schwankungen  des  Ton 
den  Zellwänden  aufgenommenen  Wasserquantums  bestimmen, 
sowie  den  Einfluss  der  völligen  Tränkung  der  Hölzer  mit 
Wasser  ermitteln. 

2j  verfolgten  sie  den  Zweck,  zu  untersuchen,  ob  und  in 
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wie  weit  Hölzer  durch  die  täglichen  Schwankungen  der  Luft- 
feachtigkeit  in  ihrem  Längenzustande  und  Gewichte  beein- 
flu88t  werden. 

8)  wollten  sie  untersuchen,  ob  und  in  wie  weit  eine 
geeignete  Behandlung  des  Holzes,  als  z.  B.  Politur,  Lack- 
überzug,  Tränkung  mit  Paraffin  u.  s.  f.  das  Holz  vor  den 
Einflüssen  der  Luftfeuchtigkeit  in  Bezug  auf  Länge  und  Ge- 
wicht zu  schützen  vermöchte. 

Alle  diese  Untersuchungen  beziehen  sich  auf  die  Aus- 
dehnungen und  Zusammenziehungen,  welche  die  Hölzer  in 
Bichtung  ihrer  Fasern  erleiden,  während  die  Aenderungen, 
welchen  die  Hölzer  in  Richtung  der  Radien  des  Stammquer- 
schnittes und  im  Stammquerschnitte  senkrecht  zu  diesen  in 
Bichtung  des  Stammumfanges  durch  Feuchtigkeitseinflüsse 
unterliegen,  nicht  berücksichtigt  wurden,  obwohl  sie  bei  weitem 
bemerkbarer  sind  als  die  Längenänderungen.  Diese  Beschrän- 
kung schien  mir  namentlich  durch  die  praktische  Erwägung 
gerechtfertigt  zu  sein,  dass  es  in  der  That  niemandem  ein- 
fallen wird,  Hölzer,  von  denen  er  eine  möglichst  gute  Con- 
etanz  der  Längen  vrünscht,  in  anderer  Richtung  als  der  der 
Fasern  verwenden  zu  lassen.  Das  „Quellen'^  und  noch  mehr 
das  „Schwinden'^  der  Hölzer  senkrecht  zur  Richtung  der 
Fasern  sind  zu  bekannte  Thatsachen,  als  dass  man  sich  bei 
Holzconstructionen  von  diesen  Einflüssen  nicht  von  vorn- 
herein möglichst  frei  zu  halten  suchte 

Bietet  der  erste  Punkt  vom  naturwissenschaftlichen 
Standpunkte  aus  unzweifelhaft  ein  gewisses  Interesse  dar,  so 
ist  es  namentlich  der  zweite  Punkt,  welcher  das  Interesse 
des  Physikers,  des  Geodäten,  überhaupt  aller  derer,  welche 
Präcisionsmessungen  machen,  in  Anspruch  nehmen  muss. 
Denn  wenn  die  Hölzer  in  der  That  vermittelst  ihrer  hygro- 
skopischen Eigenschaft  in  den  Längen  nachweisbaren  Schwan- 
kungen mit  der  Veränderung  der  Luftfeuchtigkeit  ausgesetzt 
sind,  so  muss  dieser  Umstand  bei  allen  Untersuchungen  zur 
Vorsicht  mahnen,  bei  denen  Hölzer  als  Maassstäbe  oder  als 
Träger  von  solchen  in  Anwendung  zu  kommen  pflegen. 
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IL   Das  Untersuchungsverfähren. 

Die  Beobachtungen  wurden  im  Sommersemester  1886 
und  im  darauffolgenden  Wintersemester  im  physikalischen 
Institute  der  Universität  zu  Würzburg  ausgeführt  und  zwar 
in  einem  mit  den  Fenstern  nach  Norden  gelegenen  Erd- 
geschoss,  welches  sich  durch  eine  ausserordentliche  Gleich- 
mässigkeit  der  Zimmerwärme  auszeichnete.  Die  im  Sommer 
zwischen  den  heissesten  und  kühlsten  Tagen  in  diesem  Baume 
vorkommenden  Temperaturschwankungen  bezifferten  sich  noch 
nicht  auf  6^  C,  ein  Umstand,  der  der  Sicherheit  meiner  Be- 
obachtungen sehr  zu  statten  kam,  indem  er  mich  vor  be« 
trächtlicheren  Veränderungen  des  benutzten  stählernen  Grund- 
maassstabes  durch  Temperaturwechsel  und  vor  zu  j&hen 
Feuchtigkeitsänderungen  der  Luft,  die  von  ungünstigem  Ein- 
flüsse auf  mein  Untersuchungsmaterial  hätten  sein  können, 
bewahrte. 

Was  das  Untersuchungsmaterial  selbst  anlangt,  so  musste 
ich  darauf  bedacht  sein,  den  Stäbchen,  welche  ich  beobach- 
ten wollte,  keine  zu  grosse  Stärke  zu  geben,  damit  die  G-e» 
sammtheit  der  Holzfasern  der  umgebenden  Feuchtigkeit 
möglichst  leicht  zugänglich  wäre.  Der  durch  diesen  Ge- 
sichtspunkt bedingte  massige  Querschnitt  gestattete  wiederum 
eine  nur  knapp  bemessene  Länge  der  Hölzer,  wenn  der 
Gefahr  der  Verbiegung  möglichst  vorgebeugt  werden  sollte. 
Die  St&bchen  erhielten  daher  einen  quadratischen  Quer- 
schnitt von  beiläufig  6  mm  Seitenlänge  ^)  und  eine  Länge 
von  220  mm.  Sie  wurden,  wenn  es  der  Wuchs  des  Holzes 
erlaubte,  aus  einem  gespaltenen  Stück  mit  möglichster  Vor- 
sicht so  zurecht  gehobelt,  dass  womöglich  alle  Fasern  nur 
an  den  quadratischen  Endflächen  und  nirgends  an  den  pris- 
matischen Seitenflächen  quer  durchschnitten  wurden. 

Die  Messungen  selbst  wurden  mit  einem  Comparator 
ausgeführt,  welcher  aus  zwei  Mikroskopen,  die  auf  einer 
Stahlschiene  befestigt  waren,  bestand.  Die  Mikroskope  waren 
von   genügender  Vergrösserung  und   mit  je  einer  Theilung 

1)  Nur  einige  der  Hölzer  waren  von  etwas  geringerem  Querschnitt, 
wodurch  sich  ihr  leichteres  Gewicht  erklärt. 
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von  80  Theilstrichen  versehen.  Der  Abstand  je  zweier  be- 
nachbarter Theilstriche  betrug  0,0945  mm.  Die  Ablesungs- 
fehler bei  einer  einzelnen  Ablesung  werden  sich  in  seltenen 
Fällen  (nach  einiger  üebung)  bis  auf  zwei  Zehntel  der  Ent- 
fernung zweier  Theilstriche  (0,02  mm)  belaufen  haben,  sodass 
in  den  ungünstigsten  Fällen  die  durch  zwei  aufeinanderfol- 
gende Beobachtungen  gesuchte  Längendifferenz  auf  derselben 
Seite  eines  Stäbchens,  mit  einem  möglichen  Fehler  von 
0,04  mm  behaftet  sein  kann.  Als  Marken  fCLr  die  Ablesung 
mittelst  der  Mikroskope  benutzte  ich,  nach  mannigfachen 
Versuchen,  sorgfältig  in  Siegellack  mit  einer  feinen  Spitze 
eingerissene  Striche.  Der  Siegellack  war  in  Aether  gelöst 
und  mit  einem  Pinsel  in  massiger  Stärke  an  den  Enden  der 
Stäbchen  aufgetragen  und  sorgfältig  getrocknet  worden,  bevor 
die  Marke  hergestellt  wurde. 

Nachdem  die  Stäbchen  in  der  angegebenen  Weise  an 
den  Enden  der  vier  Seitenflächen  mit  je  zwei  solchen  Mar- 
ken, die  möglichst  genau  in  der  Entfernung  von  200  mm  an- 
gebracht wurden,  versehen  waren,  wurden  sie  zunächst  auf 
allen  vier  Seiten  zwischen  den  Marken  gemessen  und  dann 
gewogen.  Alsdann  kam  es  mir  darauf  an,  die  zunächst  im 
lufttrockenen  Zustande  befindlichen  Hölzer,  welche  übrigens 
sämmtlich  von  seit  langer  Zeit  geschlagenen  Bäumen  stamm- 
ten, wirklich  auszutrocknen,  d.  h.  das  ihnen  in  den  Zellwän- 
den noch  imbibirte  Wasser  zu  entziehen. 

Zu  diesem  Zwecke  hängte  ich  die  Stäbchen  in  einen  zweck- 
mässig gestalteten  Becipienten  der  G  ei  ssler 'sehen  Queck- 
silberluftpumpe, welcher  auf  seinem  Boden  mit  concentrirter 
Schwefelsäure  bedeckt  war.  Die  so  bewirkte  Austrocknung 
im  luftleeren  Baume  war  gewöhnlich  nach  Verlauf  einiger 
Tage  beendet  und  wurde  mit  der  Wage  festgestellt.  Dabei 
wurde  vor  der  Herausnahme  der  Stäbchen  aus  dem  Beci- 
pienten  die  Vorsicht  gebraucht,  dass  die  wieder  zugelassene 
Luft  mit  Hülfe  von  Trockenflaschen  von  aller  Feuchtigkeit 
befreit  war. 

Die  Hölzer  selbst  zeigten  in  diesem  Zustande  der  völli- 
gen Austrocknung  eine  solche  Begier,  Wasserdampf  aus  der 
Luft  aufzusaugen,   dass   sie  so  ohne  weiteres  nicht  gewogen 


366  R.  HOdebrand. 

werden  konnten,  weil  wegen  der  hastigen  Aufnahme  yon 
Feuchtigkeit  und  der  damit  verbundenen  Gewichtszunahme 
die  Ausführung  einer  genauen  Wägung  unmöglich  war. 

Die  Stäbchen  wurden  daher  gleich  bei  der  Herausnahme 
aus  dem  Recipienten  einzeln  in  leichte  Beagensgläser  ge- 
bracht,  die  gerade  lang  und  weit  genug  waren,  um  die  Hölzer 
aufzunehmen,  und  die  Gläser  mit  gut  passenden  Pfropfen  ver- 
schlossen. Von  dem  so  ermittel^n  Gewicht  wurde  dann  das 
Gewicht  des  Glases  mit  Kork  abgezogen. 

Nach  der  Wägung  wurden  die  Stäbchen,  die  bis  zu  dieser 
Zeit  unter  Luftabschluss  trocken  gehalten  werden  mussten, 
gemessen.  Die  Messung  wurde  möglichst  rasch  vollzogen; 
besondere  Vorsichtsmaassregeln  waren  nicht  nothwendig.  Die 
Stäbchen  zeigten,  während  sie  ohne  besonderen  Schutz  unter 
dem  Comparator  lagen,  trotz  der  dabei  unvermeidlich  statt- 
findenden Aufnahme  von  Wasserdampf  aus  der  Luft,  keine 
nachweisbare  Längenänderung.  Um  die  Verkürzungen,  welche 
die  Stäbchen  sämmtlich  während  der  Austrocknung  erfahren 
hatten,  durch  Aufnahme  yon  Luftfeuchtigkeit  wieder  auszu- 
gleichen, waren  immerhin  mehrere  Stunden  Zeit  erforderlich; 
die  während  einer  verhältnissmässig  kurzen  Zeit  von  zwei 
bis  drei  Minuten  stattfindende  Wasseraufnahme,  welche  sich 
bei  der  Wägung  ungeschützter  Stäbchen  störend  erwies,  ver- 
mochte eine  sichtbare  Längenänderung  noch  nicht  hervorzu- 
bringen. 

Hiernach  wurden  die  Stäbchen  in  geeignete,  gut  ver- 
schliessbare  Glasgefässe,  deren  Böden  mit  Wasser  bedeckt 
waren,  und  an  deren  Seitenwänden  sich  Fliesspapier  befand, 
gehängt.  Das  vom  Boden  der  Gefässe  und  dem  sich  stets 
voUgesaugt  erhaltenden  Papier  verdampfende  Wasser,  sättigte 
die  Luft  der  Gefässe  sehr  bald,  wie  sich  aus  dem  Nieder- 
schlage an  den  Gefässdeckeln  zeigte. 

Die  Stäbchen  wurden  nun  wiederholt  nach  Verlauf  ge- 
wisser Pausen  gewogen  und  dann  gemessen.  Bei  den  Wä- 
gungen wurden  die  Stäbchen  unter  Luftabschluss  gehalten. 
Einzelne  der  Stäbchen  wurden  gleich  vom  lufttrockenen  Zu- 
stande aus  in  die  mit  Feuchtigkeit  gesättigte  Luft  gebracht, 
und  nachdem  sie  den  Zustand  grösster  Länge  erreicht  hatten. 
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ansgetrocknet.    Näheres  geht  aus  den  in  den  folgenden  Ab- 
schnitten aufgeführten  Tabellen  hervor. 

Das  hier  angegebene  Verfahren  bezieht  sich  auf  die  im 
IIL  und  V.  Abschnitte  angeführten  Beobachtungen.  Für  die 
Beobachtungen  unter  dem  IV.  Abschnitte  ist  das  Nöthige 
betreffenden  Ortes  selbst  bemerkt. 

Correctionen.  Von  Correctionen,  welche  bei  der  Ver- 
werthung  des  zahlenmässigen  Beobachtungsmaterials  zu  be- 
achten waren,  ist  wesentlich  namentlich  diejenige,  welche  den 
Einfluss  einer  geringen  Biegung  der  Stäbchen  zu  eliminiren 
bestimmt  ist.  Hölzer,  welche  eine  zu  starke  Verbiegung  an- 
nahmen, wurden  von  der  weiteren  Beobachtung  ausgeschlos- 
sen. Es  ereignete  sich  aber,  dass  Stäbchen,  welche  anfangs 
gel  ade  waren,  nach  der  Austrocknung,  seltener  nach  dem 
Einbringen  in  die  feuchte  Luft,  eine  kleine  Krümmung  an- 
nahmen. Eine  solche  Krümmung  ist  durch  Rechnung  leicht 
zu  corrigiren,  wenn  die  Mittellinie  des  Stäbchens  im  Sinne 
einer  einfach  gekrümmten  Curve  verbogen  worden  ist.  War 
dagegen  die  Krümmung  im  Sinne  einer  zweifach  (räumlich) 
gekrümmten  Curve  oder  wellenförmig  erfolgt,  so  wurde  das 
betreffende  Stäbchen  von  weiterer  Beobachtung  ausgeschlos- 
sen, weil  eine  derartige  Verbiegung  eine  einigermassen  sichere 
Correctur  auf  die  wahre  Länge  nicht  leicht  gestattet. 

Unter  der  Annahme,  dass  die  Verbiegung  der  Mittellinie 
der  Stäbchen  im  Kreisbogen  geschah,  s  die  Länge  dieses 
Bogens,  2a  die  Länge  der  zugehörigen  Sehne,  b  aber  die 
Pfeilhöhe  zwischen  Bogen  und  Sehne  bedeutet,  würde  die 
an  einem  verbogenen  Stäbchen  in  Wirklichkeit  gemessene 
Sehne  2a  auf  den  Werth  des  Bogens: 

s^2rtp^  __.arcsin ^^^.) 

zu    corrigiren    sein.     Es    ist    völlig    genügend,    hierfür    zu 
schreiben: 

Für  b  wurde,  falls  das  Stäbchen  in  nur  einer  Richtung 
durchgebogen  erschien,  die  mit  dem  Millimeterstabe  direct 
gemessene  Durchbiegung  in  die  Correctionsformel  eingeführt. 
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War  das  Stäbchen  an  zwei  anstossenden  Seiten  durchgebogen, 
sodass  die  Mittellinie  in  der  Diagonalebene  zweier  gegenüber- 
liegender Kanten  des  geraden  parallelepipedischen  Stäbchens 
oder  in  einer  hiervon  wenig  abweichenden  Ebene  yerbogea 
war,  so  wurde  b  als  Quadratwurzel  aus  der  Summe  der  beiden 
Quadrate  der  Durchbiegungen  berechnet.  Das  Corrections- 
glied  wurde  zu  dem  Mittelwerthe  hinzugefügt,  der  aus  den 
Messungen  auf  den  vier  Seiten  des  Stächens  erhalten  wurde. 

Correctionen,  wegen  Veränderung  des  stählernen  Maass- 
stabes und  des  die  Mikroskope  tragenden  Stahlstabes  sind, 
unter  Zugrundelegung  von  0,000012  als  linearen  Ausdehnungs- 
coefficienten  des  Eisens  fQr  l^C,  nur  bei  den  Tabellen  unter 
dem  IV.  Abschnitte  angewendet  worden.  Sie  betragen  nie 
eine  volle  Einheit  der  zweiten  Decimale,  bleiben  also  weit 
hinter  den  möglichen  Ablesungsfehlern  zurück. 

Relative  Bedeutung  der  Resultate.  Was  nun  die 
Resultate  selbst  angeht,  so  sind  diese  recht  wohl  geeignet, 
einen  Einblick  und  üeberblick  in  die  Grössen  der  Längen- 
änderungen,  welche  durch  den  Wechsel  des  Feuchtigkeits- 
gehaltes der  Luft  hervorgerufen  werden  und  den  Wassergehalt 
des  Holzes  bedingt  sind,  zu  geben.  Gleichwohl  können  die 
Resultate  nur  einen  individuellen  Werth  in  Bezug  auf  die 
gerade  untersuchten  Holzstücke  beanspruchen.  Denn  die  nach- 
gewiesenen Maximallängenänderungen  verschiedener  Stücke 
der  nämlichen  Holzsorte,  wenn  diese  Stücke  von  verschie- 
denen  Stämmen,  vielleicht  nur  von  verschiedenen  Seiten  des- 
selben Stammes  herrühren,  können  selbst  noch  um  das  Dop- 
pelte, resp.  die  Hälfte  voneinander  verschieden  sein  (s.  Eiche). 
Da  Bäume  derselben  Gattung  und  Art  je  nach  der  Natur 
des  Bodens,  auf  dem  sie  wachsen,  der  Art  ihrer  Umgebung 
und  den  allgemeinen  Witterungsbedingungen,  denen  sie  aus- 
gesetzt sind,  ganz  verschieden  in  Bezug  auf  die  Dichte  und 
Festigkeit  ihres  Holzes  ausfallen  können,  so  ist  es  wahr- 
scheinlich, dass  die  ermittelten  Ausdehnungswerthe  durch 
Feuchtigkeit  nur  für  Hölzer,  welche  unter  gleichen  Lebens- 
bedingungen entstanden  sind  und  derselben  Gattung,  Art 
und  Familie  angehören,  eine  allgemeinere  Gültigkeit  haben 
können. 
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Es  folgen  in  den  nächsten  drei  Abschnitten  in  tabellari- 
scher Uebersicht  die  Resultate  der  angestellten  Beobachtun- 
gen. Im  III.  Abschnitte  stehen  die  Tabellen,  die  von  den 
nachweisbaren  Maximallängendififerenzen  zwischen  trockenem 
und  feuchtem  Zustande  handeln,  dann  kommen  im  IV.  Ab- 
schnitte die  durch  Schwankungen  der  Luftfeuchtigkeit  her- 
vorgerufenen Veränderungen.  Im  V.  Abschnitte  stehen  die 
Veränderungen,  die  Trockenheit  und  Luftfeuchtigkeit  auf 
Hölzer  ausüben,  die  mit  Politur,  Lack  u.  s.  w.  behandelt  sind. 

Beobaohtiingen. 

Diejenigen  Holzarten,  welche  die  grösste  Ausdehnung 
zeigen,  sind  vorangestellt.  Einestheils  um  eine  Controle  über 
die  angestellte  Umrechnung  zu  ermöglichen,  anderentheils 
um  zu  zeigen,  inwieweit  die  Längendifferenzen  auf  den  vier 
verschiedenen  Seiten  der  Stäbchen  die  gleichen  waren,  sind, 
wenigstens  bei  einer  Anzahl  von  Tabellen  (5,  6,  7),  in  einer 
besonderen  Spalte  hinter  den  aus  den  Messungen  auf  den 
vier  Seiten  resultirenden  mittleren  Werthen,  die  auf  jeder 
Seite  gegen  die  vorhergehende  Messung  auftretenden  Diffe- 
renzen in  Ganzen  und  Zehnteln  der  Originaltheilung  des 
Mikroskopes  angeführt.  Bei  diesen  ausführlichen  Tabellen 
sind  auch  die  wegen  Verbiegung  angebrachten  Corrections- 
werthe  hinter  den  corrigirten  Mittelwerthen  in  Einheiten  der 
letzten  Decimale  beigestellt^  Unterscheiden  sich  diese  Diffe- 
renzen auf  den  vier  Seiten,  wie  sie  bei  aufeinanderfolgenden 
Zuständen  des  Stäbchens  ermittelt  wurden,  um  mehr  als  vier 
Zehntel  der  Mikroskoptheilung,  so  muss  angenommen  werden, 
dass  sich  die  Holzfasern  auf  den  vier  verschiedenen  Seiten 
des  Stäbchens  verschieden  stark  in  ihrer  Länge  verändert 
haben,  sofern  nicht  Krümmung  im  Spiele  ist.  Die  im  Cyklus 
gezählten  Seiten  der  Stäbchen  sind  mit  A^  B,  C,  D  bezeichnet. 
Die  Hölzer  wurden  so  lange  im  Trockenraume  unter  der 
Luftpumpe  gelassen,  resp.  wieder  dahin  gebracht,  bis  ein 
Gewichtsverlust  nicht  mehr  nachzuweisen  war.  Aus  der  ge- 
sättigten feuchten  Luft  wurden  die  Hölzer  entfernt,  wenn 
nach  Verlauf  mehrerer  Tage  eine  Ausdehnung  nicht  mehr 
zu  constatiren  war. 
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in.    Haximalausdehnungen  zwischen  trockenem  und 

feuchtem  Zustande. 

Um  zu  ermitteln,  welchen  Einfluss  völlige  Durchträn- 
kung der  Hölzer  mit  Wasser  auf  den  Längenzustand  ausübt, 
wurden  dieselben  Hölzer,  welche  erst  in  feuchter  Luft  waren, 
unter  den  Becipienten  der  Luftpumpe  in  Wasser  gelegt 
Die  in  solcher  Weise  im  Wasser  liegenden  Hölzer  verloren 
nach  einiger  Zeit  ausnahmslos  die  Fähigkeit  zu  schwimmen. 
Bei  der  Austrocknung  war  mit  dem  Minimalgewicht  stets 
auch  die  Minimallänge  erreicht.  Die  Tabellenangaben  rei- 
chen bis  zur  beendeten  Längenzunahme  durch  Feuchtigkeit. 
Die  ursprünglich  in  drei  Decimalstellen  von  mir  berechneten 
Tabellen  sind  nachträglich  auf  zwei  Stellen  reducirt  worden. 

1.    Nassbaam. 

Tabelle  1. 


Zustand 
des  Holzes 


Mittlere 

Länge 

in 

mm 


Lufttrocken    ... 
Getrocknet    1  Tag 
V  2  Tage 

jj  3      yj 

In  gesättigter  Luft 
n£:ih  6  Tagen  .    . 

7 


>i 


>7 


15 
18 


V 


»» 


>7 


Getrocknet  nach  4  Tagen 


199,31 
197,17 
196,96 
196,97 

200,82 
200,91 
201,02 
201,04 
196,99 


Längenunter- 
schiede gegen  den 
1.  trockenen  Zu- 
stand in 

Proo. 


mm 


2,35 
0,20 


Ge- 

wichte 
in  g 


Gewichtsdifieren- 
zen  gegen  den 
1.  trockenen  Zu- 
stand in 


VjgtX. 


1,19 


—      ,    2,66 


8,86 
3,94 
4,06 
4,07 
0,03 


1,96 
2,01 
2,07 
2,08 


8,54 
3.56 
3,60 
8,60 
2,64 


87 
90 
98 
94 
8 


Proe, 


82,7 
88,8 
85,0 
85,1 


Bemerkung.    Die  Längsfasem  sind  etwas  gewellt 


Lufttrocken 199,58 

Getrocknet  3  Tage     .     .     197,45 
Li  gesätt.  Luft  nach    5  T.    200,95 

V  V  )>       11        8  )}      200,98 
»        »1          11       11       11  )}    !  201,02 

V  ?)  »       »       14  V      201,04 

Voll  Wasser |  201,10 

Getrocknet  3  Tage      .     .     197,50 
Lufttrocken  nach  90  Tagen     1 90,65 


Tabelle  2. 

2,13 


3,50 
3,52 
3,56 
3,59 
3,65 
0,05 
2,20 


1,08 

1,77 

1,78 
1,80 
1,82 
1,85 

1,11 


Bemerkung:    Fasern  gewellt. 


2,97 

42 

2,55 

— 

3,46 

91 

3,48 

92 

3,49 

98 

3,50 

95 

7,06 

451 

2,55 

— 

.    3,00 

46 

16,8 

85^ 
86,2 
86,5 
87,1 
176,4 

17,9 


Lange  feuchter  Hölzer. 
Tabelle  3. 


Zuetand 
des  Holzvs 


Mittlere      Langenanter- 
Lttng< 


f, ^.  '  Gcwichtsdifieren- 

»chiede  gegen  den     "^'       uen  gejjen  den 

'    trockenen  Zu-   wichtc  i.  trockeaen  Zu- 

etimd  in  lag  gi^nd  ia 


Lufttrocken 

Getrocknet  6  Tage     .    . 

In  gesättigter  Luft  nach 

'■,  Tage  (6  Std.) 

2  Tagen 


Voll  Wasser  .    .    . 
Getrocknet  i  Tage 


2.10,10 
200,93 
201,04 
201,10 


Brkung:    Fasem  gerade. 


Lufttrocken |  200,22 

In  gesätt  Lnft  uacb   1 T. 


Ofii 


Getrocknet  10  Tage  ,  _____ 

VoU  Wasser |  201,3 

Bemerkung:    Fosem  geradi 


llfi 


Tabelle 

4. 

200,22 

1,22 

28 

200,92 

1,92 

0,W 

3,02 

65 

201,08 

8,08 

1,05 

8,10 

73 

201,  t5 

2,15 

s,ie 

79 

201,29 

2,23 

1,12 

B,21 

84 

201,23 

1,12 

83 

199,00 

2,37 

201,31 

2,31 

1,18 

7,0* 

467 

SS,2 
8S,5 
37,0 


Aus  allen  vier  Tabellea  geht  io  UebereiuBtimmung  her- 
vor, dass  mit  jeder  Läagenänderung  auch  stets  eine  Ge- 
wichtsveränderaDg  verknüpft  ist,  und  zwar  in  dem  gleicbeo 
Sinne.  In  den  Tabellen  1  und  2  sind  die  Stäbchen  bei  der 
zweiten  Äustrocknung  ziemlich  genau  in  den  Zustand  der 
ersten  Äustrocknung  in  Betreff  der  L^nge  zurückgekehrt, 
bei  Tab.  2  kehrt  auch  die  Qewichtszabl  fast  genau  wieder. 
Bei  allen  vier  Tabellen  ist  bemerkeaswertb ,  dass  der  Zu- 
stand der  Zustand  der  ersten  Länge  erst  bei  völliger  Darch- 
tränkuDg  mit  Wasser  eintritt.  Die  Bildung  von  Pilzwuchs 
erlaubte  nicht,  die  Stäbchen  noch  längere  Zeit  der  gesättig- 
ten feuchten  Luft  auszusetzen.  Bei  den  meisten  der  im  Fol- 
genden aufgeführten  Beobachtungen,  die  sich  auf  andere 
Hölzer  beziehen ,  stimmt  hingegen  die  in  der  gesättigten 
Luft  erlangte  grösste  Ausdehnung  mit  der  durch  völlige 
Darchtränkung  erzielten  gut  übereiu.  Ich  neige  daher  zu 
24* 


»ffg-J     SS-I     -|Jl     III     I  S-ffi. 


ff     ^gs- 


11  :'=  =  !.: 


•'-li 


l-H 


s  lös' 


s  -  - 


a,  .-««»«=  I  y 


I   I   M   I    1   I   I   I. 


11+1 +++ 1 


i  B|| 


l'to    f° 

1"  •sr 


1^00000         o 


g.  i-sis-si-: 


IIa 
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der  Ansicht,  dass  es  auch  hei  dem  Nuasbaumbolz  gelingen 
vUrde,  die  grösstmögliche  Ausdehnung  schon  durch  Feocfa- 
tigkeiteaufaabme  aus  der  geBättigten  Luft  zu  erzielen,  wenn 
sieb  die  Pilzbildung,  welche  die  Hölzer  chemisch  zu  verän- 
dem  droht,  vermeiden  HesBe.  (Siebe  die  Tab.  5,  6,  7  auf 
p.  372). 

Während  die  Stäbchen  von  Tab.  5  und  6  bei  der  zwei- 
ten AustrocknuDg  die  bei  dar  ersten  Austrocknung  ange- 
nommene Länge  ziemlich  genau  wieder  annahmen,  ist  diea 
bei  dem  Stäbchen  von  Tab.  7  nicht  der  Fall.  Hier  wieder- 
holt sich  nur  das  Gewicht  wieder  ziemlich  genau,  im  Längen- 
zustand  ist  eine  wesentliche  Verkürzung  gegen  die  erste 
AustrocknuDg  geschehen.  Die  weiteren  Beobachtungen  dessel- 
ben Stockes  in  lufttrockenem  Zustande,  bei  verschiedener 
relativer  Luftfeuchtigkeit,  zeigen  a-ber  offenbar,  dass  das  Hotz 
sich  nicht  dauernd  verändert  hatte. 

3.    Eiche. 

Tabelle  8. 


Mittlere 

Ziutand 

Länge 

schiede  gngen  den 

??; 

■en  gegen  den  - 

dw  Holzes 

1.  trockenen  Zu- 
stand in 

Wichte 

ing 

1.  trockeaen  Zu- 
ataud  in 

■Bin             Proc. 

'/„  I      1      Pro«. 

Lufttrocken 

199,47 

0,50         0,25 

Getrocknet  1  Tag      .    . 

109,13 

0,17     ■     0,08 

2  Tage    .     . 

199,08 

0,06         0,03 

3      T      .     . 

199,00 

0,03     '     0,01 

6      .>       .     . 

198,97 

2,98 

lu  Kesatt  Luft  Qoch   ST. 

199,e4 

0,67     '     0,34 

3,B2 

89 

30,3 

„      n      11  „ 

199,64 

0,6B     !    0,34 

3.90 

96 

82,9 

„      „          ,.      .,      28,. 

199,67 

0,70         0,3S 

4,05 

111 

87,9 

Voll  Wmkf      .... 

199.67 

0,70     1     0,86 

7.9B 

504 

172J) 

LufttrockeD  nach  80Tag. 

199,53 

0,56     ,     0,28 

8,44 

61 

IV 

Lufttrocken Mt.ai 

0,27 

2.99  1 

85 

13,1 

Getrocknet  «  Tage    .    .     2(j0.47 
lugesätt.  Luft  noch  1  Tag     -;!<J1,22 

2,64  1 

0,75 

0,37 

1    3,10  1 

46 

17,6 

0.91 

0,46 

i    3.28 

64 

24.4 

Getrocknet  4  Tage    .    .     2UO,47 

+  0,00 

2,87 

+  3 

Voll  WasBer      ....     '201,36 

0,89 

0,45 

4,39 

175 

66,6 

Lufttrocken  nach  75  Tg.     üOl.ie 

0,69 

0,34 

3,06 

43 

16,1 

.,               .•       80    ,,        201,04 

2,91 

10,8 

Bemerkung:    Der  Länge 

UEoetand 

am  2.  T 

ige  ing 

BBättigte 

Luft 

war  bis  zom  6.  Tage  nicht  weiter  verändert 


R.  mdehrand. 


Mittlere!     Lttngenunter-     J 
Ltoife  schiede  gegen  de"!  J*?" 
Tr      1.  trockenen  Zn-  Wichte 
etand  in  »"  e 


Zustand 
des  HoLwB 


Gewichtedifferen- 
zen gegen  den 
1.  trockenen  Zu' 


Lufttrocken 

Getrocknet  6  Tage     .     . 

In  (reeätt,  Luft  nach  6  Std, 

,,       „        .,       ..    ITag 

.>       »    3  Tg. 


0,34 
0,73 

0,a6 

0,95 
0,91 

+  0,02 
0,97 


17,4 

S,9 


21.4 


27,4 

6»  I  33,0 

87  I  33,7 

+   1  - 

312  1  12t,I 


Id  allen  drei  Fällen  bei  Tab.  8,  S,  10  stimmen  die  in 
der  ges&ttigten  Lnft  erreicbten  Maximallängen  mit  den  durch 
TöUige  Durchtränkung  erreicbten  gut  Dberein.  Bemerkens- 
werth  ist  die  Baachheit,  mit  der  bei  Tab.  9  das  Maximum 
iu  der  gesättigten  Lnft  erreicht  wurde. 

4.    Wflissbaelie. 

Tabelle  11. 


Zuitftnd 
des  Holzea 


'  Mittlere       Ungcnunter- 

Länfte    schiede  gegen  den 
]        in         1.  trockenen  Zu- 


Ge  wich  tsdifle  reo- 
Een  gegen  den 
1.  trockenen  Zu- 


199,30 
198,77 
I9fl,4* 
I99.4& 


Lufttrocken 

Getrocknet  6  Tage  .  . 
In  geeätt,  Luft  nach  5  T. 

VoU  WaflBer       ."  .     .  ". 

Trocken 

Lufttrocken  nach  Ib  Tg. 

Lufttrocken 

Trocken  6  Tage  .  .  . 
In  gei&tt.Luft  noch  1  Tag 
.,       „        „        „    2Tg. 


Lufttrocken  nach  75  Tg.     Wl,Ot} 


-0,0« 
0,66 

0,50 


0,22 

3,86 

44 

1  0,31 

4,19 

77 

1  0,32 

4,30 

8S 

102 

4,49 

107 

0,83 

4,F.2 

110 

8  44 

0,83 

7,45 

408 

,  0,25 

4,0* 

68 

32.0 
»2,5 
116,5 


22,« 
25,8 
29,9 
30,7 
3:i.l 

119.5 
18,2 
11,1 


Länge  feue/Uer  HSlzer. 
T&belle  13. 


Ztutud 
dea  HolHs 

Mittlere      Längenanter-     |            1  Gewichtadifferen- 
lJlnBe   schied«  gegen  den'    t-e-  |   zen  gegen  den 

'          Btand  in          '  iti  g             stand  in 

LofttrockeD 

Trocken 

Inge»ätt.Luftnadi6Std. 

:;  :    ;;  ;;  2? 

Voll  Warna      ."  .    ."  . 

198,84 
197,77 
198,11 
198,38 
198,44 
198,44 
198,11 

0,50 

0,34 
0,61 
0,67 
067 
0,3* 

0,29      ;    4,29 
-           8,66 
0,17     1    4,01 
0,82      1    4,94 
0,42         4,78 
0,42          8,06 
0,17      :    4,00 

64 

S6 
99 
113 
441 
35 

9,8 
27,1 
310 
120,1 
10^0 

In  Tab.  11  ist  daa  Stäbchen  voll  Wasser  etwas  kOrzer, 
als  im  Endzastande  in  der  gesättigten  Luft;  in  Tab.  12 
und  13  stimmt  der  Endzustand  mit  der  im  Wasser  erlang- 
ten Länge  Qberein. 

5.    Erle. 

Tabelle  14. 


Mittlere  1    I^ngeauiiter-     '  :  Gewichtadifferen- 

TJtniHi   schiede  gegen  den    ''^       cen  gegen  den 
in*     I  1.  troekenen  Zu- ,  wichte|  j.  trockenen  Zu- 
stand in  ^  S  stand  in 


Ztutaud 
des  HoUee 


Lufttrocken  .    .    . 
Q«trooknet  1  Tag 
2  Tage 
X  3      ., 

reXttLnftnach  6 
Wasser      .    . 
Trocken  (5  Tage) 
LnfttnKken  nadi  6G 


iDtceetttt. 

voB  w« 


199,28 
198,87 
198,79  ■ 


0,49 
0,09 

0,00 

0,70 

0,70 

-0,01 

0,56 


0,2& 

0,04 
0,00 


Das  Stäbchen  von  Tab.  14  hat  Qber  3  Wochen  lang  in 
Wasser  gelegen.  Es  ist  bemerkenswerth,  dass  danach  die 
Fähigkeit  der  Längenänderung  nicht  verändert  ist 


Tabelle 

15. 

Lufttrocken 

200,34 

0,34 

0,17 

3,00 

33 

12,2 

Getrocknet  S  Tage    .    . 

200,00 

2,67 

In  geattt.  Luft  nach  1  Tg. 

200,52 

0,fil 

0,28 

3,32 

66 

24,2 

200,56 

U,5h 

0,27 

3,39 

28,» 

„        „         ..        ..      8  „ 

200,57 

n,(>ß 

0,28 

3,42 

75 

28,2 

Getrocknet  4  Tage    .    . 

200,10 

0,09 

2,68 

I 

200,57 

0,28 

Lufttrocken  natdt  75  Tg. 

200,49 

0.4K 

0,24 

3,10 

48 

16,0 

„               »    85    „ 

200,44 

0,43 

0,22 

3,93 

26 

9,5 

R.  Hildebrand. 
Tabelle  16. 


ZoBtand 
dei  HolzeB 


Ge  wie  htsdifferen  - 


Mittlere      Längcnuntcr-  ,  uaiTit.iiu>uiuci»i- 

Lfinse   schiede  gegen  den    y^'       leu  gegen  den 
in'     I  1.  trockenen  Zu-   w'cbte|  i.  trockenen  Zu- 
aUnd  iD  ID  K  stand  in 


Lufttrocken ,  199,67    1 

Trocken        |  199,13 

lDge8fltt.Luftnacli6Std.     190,4A    | 

,.     1  Tg.      199,74 
>i         .>       ..         ..     2    II       199,80    ' 
Voll  Waaaer    .....  i  199,82 
Getrocknet  nach  12  Tg.  |  199,48 

Bemerkung:    Veränderte  die  Länge  vom  2.  Tage  i 
sHttigten  Luft  wHbrend  aecbs  weiteren  Tagen  nicht  mehr. 

6.    Schwarzes  Ebenbolz. 

Tabelle  17. 


Bemerkung:  Die  Ausdehnung  erfolgte  zwischen  dem  2.  und 
19.  Tage  in  der  gesättigten  Luft  ziemlich  unrcgelmäSBig  auf  den  vier 
Seiten,  war  am  19.  Tage  aber  erst  zu  Ende. 


Lufttrocken 

1  200,90 

0,38 

0,19 

1    *<*^  1 

50 

12.« 

Getrocknet  6  Tsgc    ,     . 
lugesättLuftiiach  5Tg. 

200,52 

'    3,98  ! 

200,97 

0,4S 

0,23 

,    5.39 

141 

35,4 

200,99 

0,47 

0,23 

;    5,55  , 

157 

39,4 

i<         <,      .<    14  „ 

0.50 

0,25 

5,93  1 

195 

4Ö.» 

VoU  Wasser 

200,9a 

0,46 

0,23 

1     1.50  i 

351 

88,3 

Trocken   mich   3  Tagen 
Lufttrocken  nach  65  Tag. 

200,47 

-0,05 

10 

2(Xt,92 

0,39 

0,20 

4,48 

50 

12,0 

Bei  Tabelle  18  ist  auffällig,  dass  das  Holz  voll  Wasser 
kürzer  ist  als  im  Maximalzustande,  deo  es  in  der  gesättigten 
Luft   erreichte.     Ich    möchte   aber   aus  den   Resultaten   der 
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zweiten  Austrocknung  schliesseni   dass  das  Holz  sich  über- 
haupt yerändert  hat. 

Tabelle  19. 


Zustand 
des  Holzes 


Mittlere      Längenunter- 
Länge    schiede  gegen  den 
1.  trockenen  Zu- 
stand in 


in 


mm 


rom 


Pro«. 


Ge- 
wichte 
in  g 


Lufttrocken 200,85 

Trocken   nach   4  Ta^en     200,62 

In  gesätt.  Luft  nach  6  Std.     200,76 

1,         V       »>     1  Tg.  I  200,92 

Voll  Wasser 200,92 

Getrocknet  4  Tage    .    .  '  200,55 


0,22         0,11 


0,14 

0,30 

0,30 

-0,08 


0,07 
0,15 
0,15 


5,46 
4,98 
5,17 
5,60 
8,66 
4,74 


Gewichtsdifferen- 
zen gegen  den 

1.  trockenen  Zu- 
stand in 
Vi«,  g     I      Proc. 


48 

19 

62 

368 

-24 


3,9 
12,5 
74,0 


Bemerkung:    Zeigte  nach   dem   1.  Tage  in 
täglicher  Beobachtung  in  weiteren  8  Tagen  keine 


gesättigter  Luft  bei 
weitere  Ausdehnung. 


Das  Stäbchen  aus  Tab.  19  färbte  das  Wasser  im  Ge- 
lasse, in  welchem  es  zur  Quellung  bewahrt  wurde,  stark 
dunkel,  sodass  die  Vermuthung  nahe  liegt,  dass  es  von  einem 
mit  Farbe  behandelten  Stücke  stammen  möchte.  Es  zeigt 
sich,  wie  das  Stäbchen  von  Tab.  18,  bei  der  zweiten  Aus- 
trocknung beträchtlich  kürzer  und  leichter  als  bei  der  ersten. 
Das  Stäbchen  aus  Tab.  18  färbte  das  Wasser  nicht. 

7.    Fichte. 
Tabelle  20. 


Zustand 
des  Holzes 


Mittlere  |    Längenunt^jr-  Gewichtsdifferen- 

Länge   ßchiede  gegen  den    ^"       zen  gegen  den 
in        1.  trockenen  Zu-  Wichte  i.  trockenen  Zu- 
stand in            in  g  i         stand  in 
_  _Proc. 1 Vioo  g  Pro«. 


in 


mm 


mm 


»1 


T> 


Lufttrocken  .    .    . 
Getrocknet  1  Tag. 

2  Tage 

3  ,, 
7      „ 

In  ge^tt  Luft  nach  6  Tg 
V       j?         >»      »    16  >j 

Trocken 

Voll  Wasser .... 
Lufttrocken  .... 


199,48 
199,27 
199,16 
199,13 
199,12 
199,48 
199,52 
199,12 
199,52 
199,48 


0,36 
0,15 
0,04 
0,01 

0,36 
0,40 
±0,00 
0,40 
0,36 


0,18 
0,07 
0,02 
0,01 

0,18 
0,20 

0,20 
0,18 


2,62 
2,61 
2,60 
3,34 
3,37 
2,61 
7,42 
3,05 


2 

1 

74 

77 

+  1 

482 

45 


0,8 
0,4 

28,5 
29,8 

185,8 
17,5 


B.  mde&rand. 


Ziutaud 
des  Holces 


Lfingenuutei 

schiede  gegen  .._ 

1.  trockenen  Zu' 

stand  in 


Gewicbtadifferen- 

zen  gegen  den 

'  1.  trockenen  Zu- 

stand  in 


0^4 

0,25 

^0,01 


0,24 
0,S4 
0,35 
0,85 


Lufttrocken 201,01 

Getrocknet  6  Taee    ■    .  200,79 

In  gesätL  Luft  nach  iTg.  201,03 

„       „        „      .,      3  „  201,04 

Trocken 20O,B0 

Voll  Wasser 201,02 

Lufttrocken  nach  65  Tag.  201 ,04        0,26 

Tabelle  22. 

Lufttrocken ä0ft,84         0,34     |     0,17 

Gelzocknet 200,31 

In  gesattLuft  nach  ö8td.  200,74 

■t        .1  ,.       ..     1  Tg.  200,85 

II        r-  "       ^1     2    .,  20I>,8'1 

Voll  Wasser 2(>0,ae 

H.    Kiefer. 


Tabelle  23. 


Zuatand 
des  Holzes 


Mittlere '     Längenunler-     ;  j  Oewichtsdiffaren- 

LAoee  'schiede  gegen  den    "^'  |    zen  gegen  den 

■     ^  1       hvubanon    V.n.     WlCOte     1       iwbaniin    7.n. 


i.  iTook'enen  Zn-  wichte 
stand  in  "»  g 


1.  trockenen  Zn« 


Id  gesattLuft  nach  öTg. 

Voll  Wasser.  '.'  .  ."  . 
Getrocknet  3  Tage  .  . 
Lufttrocken  nach  65  Tag. 


200,04 
200,04 
200,04 
199,4B 


0,29 
0,30 
0,30 


26,9 
27,7 
174,8 


Getrocknet  6  Tage    .    . 
In  gesattLuft  nach  ITg. 


Getrocknet  4  Tage    .    . 

Voll  Wasser 

Lufttrocken  nach  75  Tag. 


200,35 

0,28 

200,45 

200,50 

o;43 

200,61 

0,44 

200,09 

+  0,02 

200,52 

0,45 

200,43 

200,47 

0,40 

0,19 
0,22 
0,22 

0,22 

0,18 
0,20 


3,17  , 


66 


21,3 
25,8 
26,8 


Beide  Kieferostäbclien  aus  Tab.  23  und 
bar  eine  dauernde  Veränderung  erlitten ,  w: 
gleichung  der  langen  und   Gewichte   zu 
der  Tabellen  hervorgeht. 


,99  I      448      I    178,5 
,95  44      I      I7,e 

,80  I        29  11,6 

24  haben  offen- 
ie  auB  der  Ver- 
und  Ende 


Länge  feachler  Hölzer. 
Tabelle  25. 


MitUere 
Ztutand                 1  Lange 
dea  HoliM                   in 

LKngenunter- 
»cbiede  gegen  den 

stand  in 

mm       ;      Pro«. 

Ge- 
wichte 
ing 

Gewichtedifieren- 
MD  gwen  den 
1.  trockenen  Zu- 
stand in 

Lufttrocken 

Trocken 

In  geafttt  Luft  nach  6  St. 

::  ::    ;;  ;;  !?• 

»         »      ..    10  1. 
VoU  WaaMT 

i99,ei 

199,09 
199,46 
190,71 
199,18 
199,10 
199,79 
199,41 

0,52         0,26 

0,37     '     0,19 
0,6  t     ,    0,31 
0,67        0,34 
0,89        0,36 
0,C9        0,3C> 
0,38         0,19 

2,80 
2,81 
2:86 
8,97 
8,01 
8,05 
6,88 
2,68 

42 

29 
80 
64 
68 

IS 

17,8 

SS 

Lufttrocken 

Trocken     

In  geB&tt  Lnft  nach  2Tg. 


200,81 
200.04 
200,84 
200,35 
200,89 
Trocken 200,02 


9.    Linde. 

Tabelle  26. 

0,25     I     0, 


0,30 

0,31 
0,S4 


_ 

_ 

2,60 

— 

3,07 

48 

72 

3,89 

79 

2,58 

-l 

Getrocknet  4  Tage    .     . 

VoU  WasBcr 

Lufttrocken  nach  65 Tag. 


200,14 
199.91 
200,21 
200,23 


0,24 

0,30 
0,32 
±0,00 
0,30 
0,26 


DäB  Stäbeben  ron  Tab.  27  ist  voll  Wasser  etwas  kurzer 
aU  am  2.  Tage  in  der  gesättigten  Luft;  die  Diflereoz  ist 
aber  in  den  Grenzen  der  möglichen  Ablesungsfehler. 


Zustand 
des  Ilolzea 


LnfttrDcken 

Trocken 

In  geaitt.  Luft  nach  6  SL 
,.       ,.         „      „      iTg. 

Voll  Wasser 


Langenunter- 
Bchiede  gegen  den 
1.  trockenen  Zu-  " 
stand  in 


200,04 
199,74 
199,80 

200.05  : 

200.06  I 

200,06  : 


Gewichtsdifferen- 
zen gegen  den 
I.  trockenen  Zu- 
stand in 

'a,g      I       Pro«. 


39 


14,6 


Zoitand 
des  Holzes 


R.  Hildebrand. 

10.    Birnbaam. 

Tabelle  29. 

[  Mittlere .     LSngenunter 
'  Länge  .»clucde  gegen  den 


Ge  wich  Csdifferen- 
Kcn  gegen  den 
1.  trockenen  Zu- 


VoU  Wasaer .     .     . 
Getrocknet  9  Tage 


■200,89 
200,12 
200,36 
200,.17 
200,47 
200,12 


0,12 

o,n 

o,n 


Lufttrocken 199,09 

In  gesätt. Luft  nach  ZTg.  199,26 

Getrocknet  7  Tage    .    .  19BJ6 

Voll  Waaser 189,27 


0.33 

0,17 

3,34 

37 

0,49 

0,25 

3,83 

8B 

0,61 

o;2fi 

.i;87 

89 

1      0,61 

0,26 

6,bH 

sei 

11.    Apfelbaam. 

Tabelle  31. 


Zuataud 
des  Holzes 


,  Mittlere  1    ,Langenunter-     ■ 
Läoee    sch:ede  g^en  den    ,«°: 
in        1.  trockenen  Zu-  wichte 


GewichtMÜfferan- 

z«n  gegen  den* 

1.  trockenen  Zn- 

stand  in 


Lnfttrocken 1  201,84    1     0,32        0,18         i 

In  gesfitt.  Luft  nach  iTg.  !  201,91    |      0,40     '     0,29  1 

Trocken j  201,51    1       —       ,      —        l    3,17  i       — 

Voll  Wa»8er ;•.  BMDtrkg-l      —      '     —       I    6,26  I      — 

Bemerkung;    Marken  zuletzt  unaichtbar  geworden. 


ZusammenfasBimg  der  in  den  Tabellen  1 — 31  niedergelegton 
BoBultato. 
Am  dentlichsten  tritt  aus  den  Torstehenden  Tabellen 
offenbar  der  Umstand  zu  Tage,  dass  sämmtliche  der  unter- 
suchten Hölzer  beträchtlichen  LäDgenänderungen  infolge  von 
Feuchtigkeitseinwirkungen  unterliegen.  Bei  Nusabaam-  und 
Eichenholz  sind  diese  Aenderuugen  sogar  unerwartet  hohe, 
H&mmtliche  Hölzer  zeigen  nach  ihrer  Austrocknung  eine  be- 
trächtliche Verkürzung  und  Gewichtsabnahme,  kehren  dann 
mit  znnebmender  Wasaerdampfaufnabme  in  den  alten  L&ngen- 
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zustand  und  das  alte  Gewicht  zurück  und  überschreiten  die- 
sen Längenzustand  unter  fortgesetzter  Aufnahme  von  Wasser- 
dampf. Trägt  man  die  in  Procenten  ausgedrückten  Feuchtig- 
keits-  und  Längenzunahmen,  vom  ersten  trockenen  Zustande 
an  gerechnet,  als  Abscissen,  beziehentlich  Ordinaten,  in  Co- 
ordinatenpapier  ein  und  verbindet  die  zunächst  gelegenen 
Punkte  geradlinig,  so  ergeben  sich  gebrochene  Linien,  die, 
als  Curven  betrachtet,  ihre  convexe  Seite  nach  oben  wenden, 
wenn  die  Wasseraufnahme  als  Abscisse,  die  Ausdehnung  als 
Ordinate  aufgetragen  wird  (siehe  Fig.  14).  Die  Tabellen- 
angaben enthalten  die  angestellten  Beobachtungen  nur  so- 
weit, als  die  Hölzer  noch  Längenzunahme  zeigten.  Die  Ge- 
wichtszunahme dauerte  in  allen  Fällen  noch  so  lange  fort, 
als  die  Hölzer  in  der  gesättigten  Luft  aufbewahrt  wurden, 
d.  h.  8 — 14  Tage.  Nach  Verlauf  dieser  Zeit  zeigten  sich 
die  Hölzer  mit  Pilzen  beschlagen  und  mussten  aus  der  ge- 
sättigten Luft  entfernt  werden. 

Die  Feuchtigkeitsaufnahme  wuchs  rasch,  solange  die 
Hölzer  das  Maximum  ihrer  Länge  noch  nicht  erreicht  hat- 
ten, sie  machte  aber  von  diesem  Zeitpunkte  an  nur  noch 
langsame  Fortschritte.  So  wog  z.  B.  das  Weissbuchenstäb- 
chen  von  Tab.  11,  welches  in  grösster  Trockenheit  das  Ge- 
wicht 3274  mg  hatte,  in  gesättigter  Luft: 

nach      5  8         11        U        18   Tagen 

4323     4337     4343     4349     4855  mg. 

Am  fünften  Tage  war  die  Längenausdehnung  im  wesentlichen 
beendet,  während  sie  am  achten  Tage  definitiv  zu  Ende  war. 

Das  Fichtenstäbchen  von  Tab.  21,  welches  getrocknet 
das  Gewicht  2447  mg  hatte,  wog  in  der  gesättigten  Luft: 

am   1.    2.    3.    4.  Tage 
2969   3050   3081  3105  mg. 

Vom  zweiten  Tage  an  zeigte  sich  die  Länge  constant. 

Es  ist  ferner  bemerkenswerth ,  dass  mit  Ausnahme  des 
Ebenholzes,  welches  höhere  Werthe  zeigt,  die  bis  zur  been- 
deten Längenausdehnung  beobachtete  Feuchtigkeitszunahme 
durchschnittlich  etwa  30  Proc.  des  Gewichtes  des  trockenen 
Holzes  beträgt. 
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Des  weiteren  geht  aus  den  Tabellen  hervor,  dass  die 
grössten  Längenausdehnungen,  deren  die  Hölzer  in  Uichtnng 
ihrer  Fasern  durch  Feuchtigkeitsaufhahme ,  aus  der  mit 
Wasserdampf  gesättigten  Luft  fähig  sind,  durch  völlige  Dorch- 
tränkung  mit  Wasser  nicht  weiter  vergrössert  werden  können. 
Die  Längenänderung  erfolgt  eben  infolge  der  Feuchtigkeit, 
welche  die  Holzzeil  wand  aufzunehmen  vermag,  während  das 
Wasser,  welches  die  Hohlräume  des  Holzes  ausfüllt,  für  die 
Grössenänderung  ohne  Einfluss  ist.  Dass  die  Abweichung 
hiervon  bei  dem  Nussbaumholze  wahrscheinlich  nur  eine 
scheinbare  ist,  ist  früher  (p.  373)  bemerkt  worden. 

Der  Gedanke  ist  wohl  naheliegend,  dass  der  Zustand 
der  Hölzer  nach  beendeter  Längenausdehnung  durch  Feuch- 
tigkeitsaufnahme aus  der  gesättigten  Luft  mit  der  hierzu 
erforderlichen  Menge  aufgenommenen  Wasserdampfes  dem 
Zustande  des  frischen  Holzes  am  lebenden  Baume  ent- 
spricht. ^) 

Besondere  Erwähnung  verdient  fernerhin  der  Umstand, 
dass  die  Hölzer  durch  den  Verlust  sowohl,  als  die  Aufnahme 
von  Feuchtigkeit  nicht  dauernd  verändert  werden,  sondern 
fähig  sind,  denselben  Längenzustand  mit  dem  entsprechenden 
Gewichte  wiederholt  anzunehmen. 

IV.  Längenänderungen  der  Hölzer  infolge  der  Schwankungen 

der  Luftfeuchtigkeit. 

Die  Empfindlichkeit  der  Hölzer  für  die  Schwankungen 
der  relativen  Luftfeuchtigkeit  ist  bei  den  Hölzern  am  gröss- 
ten, welche  im  vorigen  Abschnitt  die  grössten  Längenände- 
rungen infolge  von  Feuchtigkeitsaufnahme  aus  der  gesättig- 
ten feuchten  Luft  aufwiesen.  Allen  Holzarten  steht  auch 
hier  das  Holz  des  Nussbaumes,  welches  bei  einer  Aenderung 
der  relativen  Luftfeuchtigkeit  von  0;802  zu  0,570  bei  einer 
Länge  von  ca.  200  mm  eine  Längendifferenz  von  fast  0,6  mm, 
also  0,8  Proc.  der  Länge  zeigt. 


1)  Vgl.  J.  Sachs:    Ueber  die  Porosität  des  Holzes.    Arb.  d.  botan. 
Inst,  in  Würzb.  2.  1882. 
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Diese  Beobachtungen  wurden  nur  im  Sommer  angestellt, 
weil  in  dieser  Jahreszeit  die  beträchtlichsten  Schwankungen 
der  Luftfeuchtigkeit  vorzukommen  pflegen  und  keine  Zimmer- 
heizung störend  einwirkt.  Die  Bestimmungen  der  Feuchtig- 
keit wurden  mit  dem  Psychrometer  vorgenommen,  sind  na- 
türlich aber  mit  den  Unsicherheiten  behaftet^  welche  sich  bei 
solchen  Beobachtungen  innerhalb  geschlossener  Bäume  nicht 
vermeiden  lassen.  Die  Berechnung  der  absoluten  Luftfeuch- 
tigkeit fand  unter  Vernachlässigung  der  Barometerschwan- 
kungen nach  der  Formel  statt: 

/=/'-.  0,64(^-0, 
wobei  /'  das  Maximum  der  Luftfeuchtigkeit  bei  der  Tem- 
peratur t' ,  und  t  die  Zimmertemperatur  bedeutet.  Der 
Maassstab  ist  auf  constante  Temperatur  reducirt  Die  ersten 
drei  Tabellen,  82,  33  und  84,  enthalten  die  relative  Luft- 
feuchtigkeit und  die  mittlere  Länge  des  auf  den  vier  Seiten 
gemessenen  Stäbchens  und  einzelne  zugehörige  Gewichts- 
bestimmungen. 

Die  relative  Luftfeuchtigkeit  flf^  ist  stets  aus  mehreren 
Psjchrometerbeobachtungen  als  Mittelwerth  berechnet  worden. 
£ine  dieser  Psychrometerbeobachtungen  wurde  ungefähr  eine 
Stunde  vor  Beginn  der  Messung,  die  andere  unmittelbar  vor 
oder  nach  dieser  vorgenommen,  fj/^  ist  das  Maximum  des 
möglichen  Wassergehaltes  bei  der  Lufttemperatur  t 

Tabellen  32.  33.  34. 


Tag 


//o 


Mahagoni 

mittl.  \  r\\£e  :  Ge- 
Länge  ^^"-  i  wicht 

mm   I  mm  1     ir 


Ebenholz 
n.ittl.  I  j,j^_     Ge-^ 


Länge 
mm.   I   mm 


K. 


12. 
0,68 

13. 
0,77 

14. 
0,80 

15. 
0,66 

16. 
0,78 


Juli 

18,2 

Juli 
17,6 

JuU 
17,5 

Juli 
17,4 

Juli 
17,3 


199,24 
43 
51 
23 

199,43 


+  0,19 
+  0,08 
-0,28 
+0,20 
±0,00 


199,03 
07 
07 
Ol 

199,07 


+0,04 

I 

l±0,00 
-0,06 
+0,06 
±0,00 


199,45 
48 
48 
43 

199,47 


+0,03 
±0,00 
-0,05 
+  0,04 
±0,00 
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(Fortsetzung  der  Tabelle  von  p.  383.) 


Tag 


fifo 


17.  Juli 
0,76       16,6 

21.  Juli 
0,80      20,4 

22.  Juli 
0,82       21,2 

26.  Juli 
0,80       19,7 

29.  Juli 
0,57       18,6 

9.  Aug. 
0,83      17,4 

12.  Aug. 
0,70       18,4 


Nussbaam 

mittl.  !  r\:fp  1  G^e- 
^'^'   wicht 


Länge 

mm   !  mm 


£. 


,±0,00 

199,43  ■  3,53  . 

+  0,23! 

66 

71 

-0,07 

63  8,57 

-0,57 

06'  3,45 

i  +  0,52 

58  8,56 

-0,17 

199,41  3,52 


Mahagoni 


mittl. 


Diff. 


Länge; 
mm       mm 


Ge. 

wicht 


±0,00 

199.07  3,41 
+0,02 

09  I     - 
[+0,03 

12  ~ 

±0,00! 

12  I  3,43 

-0,01! 

Ol  3,36 

+0,09 

10  3,42 
-0,02 

199.08  '.  3,40 


Ebenholz 

mittl.  !  Tx.fl.  i  Qe- 
Länge;  ^^"j  wicht 

mm   j  mm       g 


±0,00 

199,47  4,54 

I  +0,01 

48 

+0,02 

49 
48 
44 
48 
199,46 


-0,01 
-0,04 
+  0,04 
-0,02 


4,58 
;  4,50 
4,58 
4,55 


Tabellen  35.  36.  37. 


Tag 


fIfo 


i 


14.  Juli 
0,80       17,5 

15.  Juli 
0,66       17,4 

17.  Juli 
0,76       16,6 

22.  Juli 
0,81       21,2 

26.  Juli 
0,80       19,7 

29.  Juli 
0,57       18,6 

9.  Aug. 
0,79       19,7 

12.  Aug. 
0,58       18,7 

Im  Vacuum 
getrocknet 

In  gesättigter 
feuchter  Luft 


Eiche 

mittl.  1  p|./r  I  Ge- 
Länge  ^"*-  '  wicht 

mm  i  mm  '     e: 


200,301 


199,68 


200,65 


1-0,03! 

27  I 

+0,06 

33 

+  0,09 

42 

±0,00 

42 

-0,18 

24J 

'+0,24 

48-  I  3,01 

—  0,19; 

29  2,97 

-0,61 

2,58 
+  0,97 

3,45 


3,04 
2,94 


. 


Linde 


Diff. 


mittl.  I 
Lauge! 
mm   ]  mm 


Ge- 
wicht 


200,03 


199,98  :     — 

±0,00 

199,98  — 

+  0,03 

200,01  !  3,02 

+0,01. 

200,02'  I     — 

+  0,011 

3,07 
|-0,Ü5 

199,98;  2,96 

1+0,03! 

200,011  3,05 

-0,04 

3,00 
-0,23 

2,66 
+  0,32' 

200,06  3,38 


199,97 
199,74 


Kiefer 

i   Ge- 


mittl. 

Länge 

mm 


^^^-   :  wicht 
mm  J g__ 


199,58  I     — 

-0,051 

53  - 

+  0,04 

57  — 

+  0,03 

60  1     — 

±0,00 

•^60;  I  2,82 

-0,091 

51  2,72 

+  0,08 

59  2,80 

-0,04 

55  2,75 

-0.46 

09  i  2,37 

+  0,69 


199,78 


3,05 
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Tabellen  38.  39.  40. 


Tag 

Erle 

Weissbuche 

Rothbuche 

mittl. 

i>«fjÄt 

mittl.    r\tce   1  Gre- 

mittL 

Diff. 

Ge- 

///o       t 

Ltoge 

Länge 

^*"-  :  wicht 

Länge 

wicht 

mm 

mm  !     g 

mm 

mm  '     g 

mm 

mm  I     g 

12.  Juli 
0,68      18,2 

13.  JaU 

199,59 
61 
62 

+0,02 

— 

1 
1 

.... 

— 

0,77       17,6 

14.  JuU 
0,80      17,5 

+  0,01 
-0,05 

— 

198,32;           1     — 
;-0.05i 

199,26 

1 
-0,02 

— 

15.  JuU 
0,66       17,4 

16.  Juli 
0,78      17,3 

17.  Juli 

0  76       16  6 

57 
62 

+0,05 
-0,01 

i 

27 
34 

+0,07 
+0,01 

1 

24 
27 

+0,03 
±0,00 

— 

61 

1  3,16 

35 

4,24 

27 

4,54 

21.  Jnli 
0,80      20,4 

22.  Juli 
0,81      21,2 

26.  JuU 
0.80      19.7 

65 
67 

+0,04 
+  0,02 
-0,02 

— 

36 
36 

+0,01 
±0,00 

±o,oo' 

29 

+0,02 
-0,03 

— 

65| 

3,20 

36 

n.J^'^^ 

26 

4,61 

29.  JuU 
0,57      18,6 

9.  Aug. 
0,83      17,4 

-0,07 

-0»10: 

-0,06 

58 

+0,06 

3,09 

26 

4,14 
+0,08| 

20 

+0,05 

4,47 

64 

3,19 

34 

4,28 

25 

4,59 

12.  Aug. 
0,70       18,4 

62 

-0,02 
-0,49 

3,16 

32 

-0,02 
-0,55 

4,24 

23 

-0,02 

4,51 

Im  Yacuum 
getrocknet 

Inges,  f.  Luft 
aasgedehnt 

13 
199,80 

+0,67 

2,74 
3,56 

197,77 
198,44 

+0,67 

3,65 

4,78 

- 

1 

Tabellen  41.  42.  43. 

Tag 
fif.       t 

F 

mittl. 
Länge 

ich  te 
^-  wtht 

Ahorn 

i"i*^-    Diff. 
Länge 

i 

Qe- 
wicht 

P 

mittl. 
Länge 

appel 

mm 

mm 

6     1 

mm  i  mm 

g 

mm 

mm 

g 

16.  JuU 
0,78       17,3 

17.  JuU 

0  76       16  6 

200,81 

1 
1 

— 

199,74 

74 

±0,00 

— 

200,98 

— 

— 

22.  Juli 
0  81        21  2 

200,81 

±0,00 

{ 

199,75 

+  0,01 

^^^, 

201,03 

+  0,05 

^^^ 

VfyO  &                 A  J  ,A 

+0,02 

1 

±0,00 

-0,08 

Ann.  d«  Phjs. 

a.  Chem 

.   N.  F. 

XXXIV. 
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(Fortsetzung  der  Tabelle  p.  885.) 


Tag 

Fichte 

Ahorn 

Pappel 

SS'e  ^^- 

Ge 

mittl.  i  T\:a      Gc- 

nrittl.    r..|r     Gre- 

fifo        t 

wicht 

Länge 

^'"- ;  wicht 

Länge  ^^' 

wicht 

mm      mm       g 

mm 

mm       g 

mm      mm 

ff 

26.  Juli 
0,80      19,7 

+0,02 

l±0,00 

1-0,03 

200,83 

-0,01 

3,04 

199,75 

-0,03 

4,86 

201,00 

-0,11 

8,87 

29.  JuU 
0,57       18,6 

9.  Aug. 
0,79       19,7 

82 

2,93 

72 

4,21 

200,89 

3,78 

±0,00 

+  0,03 

+0,07; 

82; 

-0,01 

3,02 

75 

-0,02 

4,82 

200,96 

-0,04 

8,84 

12.  Aug. 
0,58       18,7 

81 

i  2,97 
-0,30 

199,73               4,26 

200,92 

— 

Im  Vacuum 

51 

7 

2,57 

getrocknet 

+0,35 

«^ 

1 

Inges,  f.  Luft 
ausgedehnt 

200,86 

3,33 

~~ 

— 

— 

— 

Aus  den  vorstehenden  Tabellen  32 — 43  ist  ersichtlich, 
dass  sich  die  Ltogen  der  untersuchten  Hölzer  ebenso  wie 
deren  Gewichte  in  beträchtlicher  Weise  im  Sinne  der  ver- 
änderlichen relativen  Luftfeuchtigkeit  verändern,  und  zwar 
ist  nahezu  Proportionalität  vorhanden.  Dass  diese  Propor- 
tionalität sich  nur  annähernd  nachweisen  lässt,  liegt,  abge- 
sehen von  den  unvermeidlichen  Beobachtungsfehlern,  wohl 
hauptsächlich  daran,  dass  die  Holzstäbchen  ihren  Feuchtig- 
keitszustand  und  damit  Länge  und  Gewicht  nicht  so  rasch 
wechseln  können,  als  sich  der  relative  Feuchtigkeitsgehalt 
der  umgebenden  Luft  ändert.  Tritt  aber  ein  Wechsel  im 
relativen  Feuchtigkeitsgehalte  der  umgebenden  Luft  ein,  so 
werden  sich  zunächst  die  äussersten  Faserschichten  der  Höl- 
zer dieser  Aenderung  anpassen,  während  die  inneren  Schich- 
ten erst  später  nachzufolgen  vermögen.  Diese  unvermeidliche 
Fehlerquelle  ist  natürlich  auch  bei  den  im  vorigen  Abschnitte 
mitgetheilten  Untersuchungen  wirksam  gewesen,  hat  sich 
jedoch  dort  nicht  so  störend  erweisen  können,  weil  es  sich 
dort  um  stärkere  Differenzen  handelt,  und  die  Hölzer  sich 
lange  Zeit  in  der  gesättigten  feuchten  Luft  befanden.  Der 
Fehler  wird  jedenfalls  um  so  grösser,  je  stärker  die  unter- 
suchten Stäbe  gewählt  werden. 
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Dass  sich  die  Schwankungen  der  Längen  dem  relativen 
Feuchtigkeitsgehalte  der  Luft  proportional  verhalten  würden, 
war  von  vornherein  wahrscheinlich.  Die  Hölzer  besitzen, 
wenn  der  Ausdruck  erlaubt  ist,  eine  gewisse  hygroskopische 
Kraft  Diese  Kraft  wird  um  so  mehr  Feuchtigkeit  anziehen 
können,  je  näher  die  Luft  ihrem  Sättigungspunkte  ist,  sie 
wird  die  Feuchtigkeit  um  so  weniger  festzuhsdten  im  Stande 
sein,  je  mehr  der  Sättigungsgrad  der  Luft  herabsinkt 

Am  unempfindlichsten  gegen  Längenänderungen,  dabei 
aber  ziemlich  empfindlich  für  Gewichtsänderungen  im  Sinne 
der  schwankenden  relativen  Luftfeuchtigkeit,  zeigen  sich 
Ahorn,  Rothbuche,  Kiefer  und  Fichte.  Diese  Holzarten 
dürften  sich  daher  zur  Anfertigung  hölzerner  Maassstäbe  am 
meisten  empfehlen.  Als  praktisches  Resultat  ergibt  sich 
aus  den  beiden  vorstehenden  Abschnitten,  dass  Holz  als  ein 
geeignetes  Material  für  Anfertigung  von  Maassstäben  oder 
auch  fbr  Träger  von  solchen  nicht  betrachtet  werden  kann. 
Für  feinere  Messzwecke  muss  es  überhaupt  als  untauglich 
erklärt  werden,  es  sei  denn,  dass  es  in  Räumen  und  unter 
Umständen  gebraucht  werde,  welche  einen  Wechsel  der  rela- 
tiven Luftfeuchtigkeit  nicht  gestatten.  Es  mag  gestattet 
sein,  bei  dieser  Gelegenheit  darauf  hinzuweisen,  dass  in  An- 
betracht der  vorkommenden  grossen  Längendifferenzen,  welche 
Hölzer  in  feuchtem  und  trockenem  Zustande  aufweisen,  jeder 
Holzdielenbelag  in  physikalischen  Beobachtungsräumen  auf 
die  Genauigkeit  der  Resultate  störend  einwirken  kann.  Als 
Vorsichtsmaassregel  möchte  zu  empfehlen  sein,  die  Dielen- 
bretter nicht  in  Längen  von  mehreren  Metern  aus  einem 
Stücke,  sondern  in  Aneinandersetzungen  von  kürzeren  Bret- 
tern zu  verwenden. 

V,    Verhalten  von  Ahorn,  Bothbuche,  Pappel  und  Pflaume. 

Das  Holz  von  Ahorn,  Rothbuche,  Pappel  und  Pflaumen- 
baum zeigte  sich  bei  den  Untersuchungen  abweichend  von 
dem  Verhalten  der  im  dritten  Abschnitte  behandelten  Holz- 
arten. Während  letztere  Hölzer  nach  der  durch  die  Aus- 
trocknung hervorgerufenen  Verkürzung  sich  durch  Wasser- 
dampfaufnahme wieder    soweit  verlängerten,    dass    sie   den 
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ursprünglichen  Längenzustand,  den  sie  luftrocken  besassen, 
wieder  erreichten  und  bei  weiterer  Wasserdampfaufnahme 
überschritten,  vermochten  die  obengenannten  Hölzer  den  ur- 
sprünglichen lufttrockenen  Längenzustand  nach  der  Austrock- 
nung nicht  wieder  zu  erreichen,  obwohl  sie  an  Gewicht  in- 
folge Ton  aufgenommenem  Wasserdampf  erheblich  zunahmen. 
Dabei  ist  jedoch  bemerkenswerth,  dass  die  Ursache  dieser 
Erscheinung  bei  dem  Päaumenholz  eine  andere  zu  sein 
scheint,  als  bei  den  übrigen  Holzarten,  die  die  gleiche  Eigen- 
thümlichkeit  aufweisen.  Ahorn,  Rothbuche  und  Pappel  zeigen 
nach  der  infolge  von  Wasserentziehung  bemerkbaren  Zu- 
sammenschrumpfung bei  erneuter  Wasseraufnahme  wohl  eine 
Längenzunahme,  diese  Zunahme  bleibt  aber  kleiner,  als  die 
vorherige  Einschrumpfung  war.  Wurden  Stäbchen  aus  diesen 
Holzarten,  ohne  vorherige  Austrocknung,  in  gesättigte  feuchte 
Luft  oder  ins  Wasser  gebracht,  so  zeigten  sie  bei  Gewichts- 
zunahme auch  eine  Längenzunahme.  Eine  zweite  Austrock- 
nung führte  bei  diesen  Hölzern  gewöhnlich  zu  viel  beträcht- 
licheren Verkürzungen,  als  bei  der  ersten  Austrocknung 
erreicht  werden  konnte.  Bei  keinem  dieser  Hölzer  war  es 
jedoch  möglich,  nachzuweisen,  dass  eine  Verkürzung  infolge 
von  Wasseraufnahme  stattfand. 

Anders  liegen  die  Verhältnisse  jedoch  bei  den  unter- 
suchten Pflaumenholzstäbchen.  Auch  hier  wird  nach  erfolgter 
Austrocknung  bei  erneuter  Wasseraufnahme  zuerst  eine  Län- 
genzunahme  bemerkbar,  welche  aber  hinter  dem  Betrage  der 
erst  erfolgten  Verkürzung  zurückbleibt,  es  zeigt  sich  jedoch, 
dass  bei  weiterer  Wasserdampfaufnahme  sich  das  Stäbchen 
von  neuem  verkürzt. 

Mit  dieser  Beobachtung  stimmt  auch  die  Thatsache 
überein,  dass  ein  in  lufttrockenem  Zustande  befindliches 
Stäbchen,  nachdem  es  in  die  gesättigte  feuchte  Luft  gebracht 
war,  unter  wachsendem  Gewichte  eine  deutliche  Abnahme 
der  Länge  zeigte. 

Allen  diesen  Hölzern  ist  offenbar  durch  die  völlige  Wasser- 
entziehung eine  innere  dauernde  Veränderung  zugefügt  wor- 
den, welche  sich  durch  nachherige  erneute  Aufnahme  von 
Wasser  nicht  wieder  ausgleichen  lässt.    Bei  dem  Pflaumen- 
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holz  tritt  die  merkwürdige  Erscheinung  hinzu,  dass  es  durdi 
Wasseraufnahme  kürzer  zu  werden  vermag.  Sogar  die  Pflau- 
menbolzstäbchen,  welche  in  lackirtem  und  polirtem  Zustande 
in  die  gesättigte  feuchte  Luft  gebracht  wurden,  zeigten  eine 
weit  über  die  möglichen  Beobachtungsfehler  hinausgehende 
Verkürzung,  nachdem  die  Feuchtigkeit  durch  Lack  und  Poli- 
tur di£Pundirt  war  (siehe  nächsten  Abschnitt).  Im  Folgenden 
sind  einige  Tabellen  aus  dem  zahlreicheren  Beobachtungs- 
material aufgeführt,  aus  denen  obige  Ausführungen  erhellen. 

Ahorn. 

Tabelle  44. 


Zustand 
des  Holzes 


I 


Mittlere 

Länge 

in 


mm 


Verlängerungen  ' 

gegen  den       I    yf" 
1.  trockenen  Zu-  Wichte 
stand  in         I  "^  g 

mm       I      Proc.      I 


Lufttrocken  ..... 

Gretrocknet  5  Tage    .    . 

In   gesätt.  feucht.   Luft 

nach  6  Tagen    .    .    . 

9»      9        n  ... 

Voll  Wasser 

Getrocknet 

Nach  65  Tag.  lufttrocken 


Lufttrocken   .....  |  199,76 
Gretrocknet  5  Tage    .    . 
In    gesätt.   feucht.   Luft 
nach  6  Stunden  .    .    . 

?>     1  Tage  .... 

>i  4  Tagen  .  .  . 
Getrocknet  6  Tage  .  . 
Von  Wasser |  199,70 


Lufttrocken 

In  gesätt  feucht.  Luft 
nach  6  Stunden  .    .    . 

?>     1  Tage  .... 

)9  2  Tagen  .  .  . 
Getrocknet  4  Tage    .    . 


Lufttrocken 

In  gesätt  Luft  nach  iTg. 

7?  J»  »         J»        5    >» 

Getrocknet  6  Tage    .    . 


199,62 
199,31 

+  0,31 

0,15 

199,58 
199,59 
199,58 
199,31 
199,64 

+0,26 
+  0,28 
+0,26 
±0,00 
+0,33 

0,13 
0,14 
0,13 

0,16 

4,07 
3,62 

4,68 
4,69 
7,62 
3,55 
4,15 


Gewichtsdifferen- 
zen vom 
1.  trockenen  Zu- 
stande aus  in 

V»  o  g     I      Proc 


45 


106 
107 
399 
-7 
53 


12,4 


29,3 

29,5 

110,2 

14,6 


Ta 

belle  45. 

199,76    1      0,28 
199,48          — 

0,14 

4,33 
3,71 

62 

16,7 

199,67          0,19 
199,67          0,19 
199,70          0,22 
199,51    1  +0,03 
199,70    !      0,19 

0,10 
0,10 
0,11 

0,10 

4,04 
4,40 
4,94 
3,71 
7,46  i 

33 

69 

123 

-0 

375 

8,8 
18,6 
88,0 

100,9 

Tabelle  ^. 

(6. 

200,87    '      0,43 

1 

0,21 

2,83 

34 

13,7 

201,02 
201,12 
201,13 
200,44 

0,58 
0,67 
0,69 

— 

0,29 
0,34 
0,34 

2,95 
3,17 
3,21 

2,48 

47 
68 
78 

18,7 
27,4 
29,2 

Tabelle  ^ 

17. 

200,81 
200,96 
201,02 
200,28 

0,53 
0,68 
0,74 

0,26 
0,34 
0,87 

2,94 
3,19 
3,65 
2,53 

41 

66 

112 

16,3 
26,3 
85,4 

Verlängerungen 

Ge- 
wichte 

in  K 

deaHolM» 

Lange 
in 

,.a™ 

sen  Zu- 
in 

zen  vom 
1.  trockenen  Zu- 

Proe. 

Lnfttiocken 

199,24 

0,63     1 

0,S2 

4,61 

60 

1«,4 

Getrocknet  5  Tuge    .    . 

198,60 

3,96 

In    gesätt.    feucht.   Lnft 

naoh  6  Stunden ,     .     . 

1«8,79 

0,19 

0,10 

4,aH 

30 

7,e 

„     1  Tage ...    . 

190,07 

0,47 

0,24 

4,7Ü 

74 

16,8 

„     2  Tagen    .    .    . 

189,08 

0,48 

0,24 

5,18 

117 

29,5 

199,13 

0,53     . 

0,27 

5.112 

136 

84,8 

Getrocknet  6  Tage    .    . 

198,25 

Voll  Wasser 

198,85 

0)25     1 

(1,13 

7,83 

386 

97,4 

BeBondera  auffällig  ist  in  Torstehender  Tabelle  die  starke 
EinschrumpfuDg  bei  der  zweiten  Äustrocknung ,  obwohl  fast 
genau  das  Gewicht  wie  bei  der  erstes  Äustrocknung  vor- 
handen ist. 

Tabelle  49. 


Zustand 
des  Holzes 


Lufttrocken   .    .    . 
Getrocknet  3  Tage 

i>  6       ), 

Ingesatt.Luftnach  5Tg. 
VoB  Wasser  .     .     . 
Getrocknet  3  Tage 
Lufttrocken  nach  e5Tag. 


MitÜere    Verlängerungen  i 
Länge  gegen  dei 


B=6 Öe- 

1,  trockenen  Zu-  (Wicbta 


GewicktsdiHieren- 

KD  vom 
1.  trockenen  Zu- 
stande aua  in 

■/..  *     I      Pro». 


0,24 


I     0tl2 
-0,36 

0,14 


15,6 


Auch  hier  ist  bei  der  zweiten  Austrocknung  fast  genau 
das  Gewicht  wie  bei  der  ersten  Austrocknung  vorhanden, 
aber  die  Einschrumpfung  bei  der  zweiten  Äustrocknung  ist 
noch  grösser  als  bei  der  vorigen  Tabelle. 

Tabelle  50. 


Zustand 
des  Holzes 


Mittlere  i  Verlängerungen 
Länge   , ,    ,8!e£''_^f". 


1  Gewicbtsdiffereu- 


1.  trockenen  Zu-  wichte,  j.  trockenen  Zu- 
stand in         I  'n  g  ,     Stande  aus  in 


Lufttrocken i   199,6»    i 

lnges.feueht.Luftn.lT.      199,95    > 
yi     i>        ..  .,     ,.  6 ..      200,00    I 

Getrocknet  6  Tage    .    .  j  199,43 

Voll  Wasser i  200,01 


0,40 
0,62 
0,68 


1S,8 
25,8 
S1,0 


iMnge  feuchter  Hoher, 
Tabelle  5t. 


Zwtand                  Länge 
des  HolMB                   '" 

gegen  den 
1.  ifoekeDeu  Zu- 
stand in 

Wichte 
ing 

sen  vom 
1.  trockenen  Zu- 
stande aus  in 

V»g 

Proa 

Lufttrocken 1  200,19 

0,62    !    0,31 

2,69 

31 

18,0 

In    geatitt   feacbt.   Lufl 

ni^  6  Stunden.    .    . 

200,32 

0,75    1    0,88 

2,82 

44 

18,8 

200,45 

(),S8     1     0,44 

3,03 

65 

273 

„     2T;|en    . 

200,48 

0,91     1     0,46 

8,05 

67 

28,3 

200,48 

0,91     1     0,46 

3,16 

82,6 

>.      4       ,. 

200,48 

0,92     !     0,46 

8,ltt 

81 

34,2 

Oetrocknet  '/.  Tag 

200,06 

0,50         0,45 

2,62 

24 

10,0 

6  Tage 

2,ÖH 

VoU  Waaaer.    . 

1  200,48 

0,92         0,46 

5,80 

342 

143,9 

In  Tab.  50  and  51  ist  bemerkenswertb,  dass  die  Hölzer 
nach  der  Austrocknung  im  Wasser  genau  die  Länge  anaeh- 
men,  welche  sie  in  der  gesättigten  feuchten  Laft  angenommen 
hatten. 

Pappel. 
Tabelle  52. 


Zustand 
des  Holzes 


I  Mittlere  Verlängerwngen 

''  LäDie  «egan  "J*"        1    .  f: 

I      in*  1.  trockenea  Zu-.w'chte, 

I  atand  in  |  ™  g 


Gewichtsdifferen- 

1.  trockenen  Zn- 
stande auB  in 


Lufttrocken  

Oetrucknet  5  Tage    .    . 

In   gesitt.    feucht    Lnft 

nM^  6  Stunden  .    .    . 

„     1  Tage  .... 

,.     3  Tagen     .    .    . 


0,74 


0,43 


0,21 


3,90 


Tabelle  53. 

Lufttrocken j  200,51  I      0,35  ;     0,18  1    3,30  43 

Getrocknet  5  Tage     .     .  |  200,16  i       —             —  {    2,87  — 

In    gesätt.    feuclit.    Luft  ! 

nach  3  Tagen     ...  1  200,2S        0,07  ,    0,04  3,74  87 

Voll  Wasser |  200,23         0,07  |     0,04  6,93  411 

0«tK>cknet  3  Tage    .    .  '  199,32     -0,84  1-0,42  2,90  3 

Lofttrocken  nach  S5T«g.  .  199,57  ! -0,59  |-0,29  '    3,33  47 

Tabelle  54. 

Luftb^cken 1  198,90  1     0,40  i    0,20  \    2,60  35 

In    gestttt.    feucht.   Luft  I 

nach  1  Tage ....     198,95  '     0,44  1    0,28  3,06  60 

n     2  Tagen    .    .    .  j  198,96  1     0,4S        0,23  3,17  12 

Getrocknet  6  Tage    .    .  i  198,51  ,      —           —  2,45  — 

VoU  Wasser '  198,64  '     0,43  I    0,22  I    6,00  |     355 


143,5 
16,3 


B.  Hiidtbrand. 


Uittlere 

VerltLngenuigen 

Ge- 

Oewichtsdifferen- 

IT 

Bolzes 

1,  trockenen  Zu 
Btand  in 

rn  g 

1.  trockenen  Za- 

ram             Froc 

PB«. 

Lufttrocken 

202,47 

0,86     1     0,18 

2,94 

32 

12,81 

In   geiStt    feucJit.   Luft 

DKcli  6  Standen .    .    . 

502,52 

0,42     1     0,81 

3,07 

45 

17,1 

»     1  Tiga .    . 

202,57 

0,48     1     0,28 

<  3,n2 

70 

8S,B 

..     2T^n    . 

iOZfii 

0,47         0,23 

■    3,8» 

7B 

28,6 

208,58 

0,47     1     0,28 

3,43 

81 

31,1 

Getrocknet  Vi  T»g 

1  202,42 

0,81          0,38 

2,87 

26 

9,8 

208,11 

2,82 

VoU  Wuwr .    .    . 

202,58 

0,47          0,23 

8,27 

SS5 

139,8 

PIlAnmenbaDm. 

Tabelle  66. 


Infttrocken  .... 
Getrocknet  4  Tage    . 
In   gesfttt   feucbt.  Luft 
nach  6  Stunden 

„     1  Tage  . 

»     2  Tagen 

>i     S       ,. 
Voll  Waeser .    . 
Getrocknet  4  T^e 


198,30 

0,27 

o,n 

198,04 

198,24 

0,20 

0,10 

ise.28 

0,18 

0,09 

198,18 

0,14 

0,07 

198,16 

0.12 

oloe 

198,16 

0,12 

0,06 

197,06 

-0,06 

-0,03 

8,» 
22,6 
2fi,7 
86,8 
114,4 


Lufttrocken 

In   gea&tt.    feucht   Luft 
nadk  1  Tage  . 
„     2  Tagen 


199.95 
199,91 

199,90 
198,85 


0,05 
0,05 


4,72  i 

77 

1»,& 

4.79  ■ 

88 

2i;o 

4,84 

86 

aa,i! 

H,»H  ■ 

6,53 

257 

68,« 

Tl.  Verhalten  von  pollrteo,  laokirten  und  ölgetrftnkton 
Hölzern. 
Nach  den  bisher  angestellteii  Untersuchungen  lag  die 
praktische  Frage  nahe,  ob  die  Hölzer  durch  eine  geeignete 
Behandlung,  als  z.  B.  Politur,  Lacküberzug,  Paraffin-  oder 
Oeltr&nkung  wirksam  gegen  den  längenändernden  Einöuss  der 
Feuchtigkeit  geschätzt  werden  könnten.  Es  wurden  einige 
Stäbchen  von  denselben  Dimensionen,  die  bisher  angewendet 
warden,  aus  verschiedenen  Bolzarten  hergestellt  und  sorg- 
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faltig  und  allseitig  polirt,  lackirt  oder  mit  Leinöl,  resp. 
Paraffin  getränkt.  Die  bei  gewöhnlicher  Temperatur  getränk- 
ten Hölzer  blieben  drei  Tage  im  Oele  liegen,  die  im  heissen 
Leinöl  getränkten  Stäbchen  blieben  einige  Minuten  in  dem 
siedenden  Oele. 

Das  Resultat  dieser  Versuche  besteht  darin,  dass  sich 
keines  der  auf  die  angegebene  Art  behandelten  Holzstäbchen 
unempfindlich  gegen  die  Fenchtigkeitseinflüsse  erwies.  Nach- 
dem die  Stäbchen  einige  Zeit  in  gesättigter  feuchter  Luft 
gewesen  waren,  zeigten  sie  ausnahmslos  Grewichts-  und  Län- 
genänderungen wie  die  nicht  behandelten  Hölzer,  nur  in 
schwächerem  Maasse.  Besonders  stark  ist  durch  Politur  und 
Lacküberzug  die  Ausdehnung  des  Nussbaumholzes  verringert 
worden.  Die  Stäbchen  wurden  nur  wenige  Tage  in  der  ge* 
sättigten  feuchten  Luft  gelassen,  während  dieser  Zeit  zeigten 
sich  Politur  und  Lacküberzug  wohl  erhalten. 

Tabelle  58. 


Art 
des  Holzes 


Art 
'  der  Behandlung 


Längen 


Gewichte 


^<^''-  iJäKt  *-»'-  igÄiät 


mm 


mm 


Nussbaum 

Paraffintränkung 

200,98 

)) 

PoUtur 

201,00  : 

n 

Lacküberzug 
Paraffintränkung 

198,75 

Mahagoni 

197,29 

» 

Leinöltränkung 

198,84 

n 

Tränkung    mit 

heissem  Leinöl 

197,55 

i> 

Politur 

199,16 

»» 

Lacküberzug 
Paraffinträtmung 

198,39 

Eiche 

199,54 

»> 

Politur 

198,61 

»» 

Lacküberzug 

198,53 

Pappel 

Tränkung    mit 

heissem  Leinöl 

201,40 

Pflaumen-  1 
bäum      ) 

Politur 

197,94 

Lacküberzug 

198,55 

&. 


203,06 

3,79 

4,67 

201,18 

198,80 
197,66 
199,07 

2,71 
2,52 
3,74 
3,61 

3,18 
2,73 
4,23 
4,07 

197,81 
199,53 

3,42 

2,86 

3,81 
3^20 

198,49 
199,95 
198,94 
198,77 

2,63 
2,55 
2,55 
2,82 

2,84 
2,98 
2,96 
2,53 

201,61 
197,86 
198,51 

2,72 
3,12 
3,00 

3,26 
8,50 
3,22 

Der  Einfluss  der  Paraffintränkung  selbst  auf  den  Längen- 
zustand war  nicht  festzustellen,  da  sich  die  Marken  im 
heissen  Paraffin  auflösten.  Die  mit  Paraffin  behandelten 
Hölzer  zeigten  sich  gleichmässig  mit  Paraffin  durchdrungen 
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und  überall  einen  glänzenden,  fettigen  Schnitt.  Jedoch  war 
allenthalben  nur  die  Zellwand  durchdrungen,  die  Zelllumina 
zeigten  sich  offen.  Es  ist  bemerkenswerth,  dass  die  Behand- 
lung mit  Paraffin  die  Hölzer  am  wenigsten  Yor  dem  Feuch* 
tigkeitseinflusse  bewahrte,  obwohl  sie  am  tiefsten  in  die  Höl- 
zer eindrang. 

Beide  Pfiaumenholzstäbchen  zeigen  sich  nach  der  durch 
Diffusion  stattgefundenen  Wasseraufnahme  yerkürzt 

Die  Paraffintränkung  gewährt  keinen  Schutz  YOr  der 
Feuchtigkeit  und  der  infolge  dayon  stattfindenden  Längen- 
änderung. Auch  die  Tränkung  mit  Leinöl  und  Politur  schützt 
nur  in  geringem  Grade.  Den  relatiY  besten  Schutz  gewährt 
offenbar  der  Lacküberzug,  weshalb  sich  dieser  für  hölzerne 
Maassstäbe  besonders  empfehlen  dürfte. 

vn.  Einfluss  der  Luftfeuchtigkeit  auf  Elfenbein« 

Als  Untersuchungsstück  diente  ein  in  der  Längenrichtung 
des  Zahnes  ausgeschnittenes  Lineal  Yon  15  mm  Breite,  2  mm 
Stärke  und  800  mm  Länge.  Die  Marken  waren  in  derselben 
Weise  wie  auf  den  Holzstäbchen  in  Siegellack  eingerissen, 
der  aufgelöst  aufgetragen  worden  war.  Das  Ausstrocknen 
erfolgte  im  Recipienten  der  Quecksilberluftpumpe.  Das  Stäb- 
chen wurde  auf  seinen  beiden  Breitseiten  gemessen  und  aus 
diesen  Messungen  das  Mittel  genommen. 

Tabelle  59. 

Mittl.         Ge-        Längenunter-       Gewichts- 
Länge      wichte   schiede  V.  trock.    unter8ch.v. 
mm  g         Zustande  aus      tr.  Zuat  aus . 

Lufttrocken 202,91  18,21  0,94«;  11,9% 

Getrocknet  1  Tag   .     .    .  201,56  16,96  0,27»  4,0» 

»  2  Tage      .     .  201,34  16,61  0,11,,  1,8« 

»,  3     »     .    .     .  201,01  16,31  —  —  „ 

In  ges.  feucht  Luft  1  Tag  201,47  16,89  0,23»  3,5» 

»    »        »  »    3  Tage  203,37  19,20  1,17»  17,7» 

»     »        »  »    4     »  208,39  19,41  1,18»  19,0» 

Die  Längen  zeigen  sich  den  Gewichten  sehr  nahezu  pro- 
portional. Elfenbein  ist  also  in  hohem  Maasse  hygrosko- 
pisch, wird  nur  von  wenigen  Hölzern  in  dieser  Hinsicht  über- 


Länge  feuchter  Hoher,  395 

troffen  und  eignet  sich  daher  wenig  als  Material  f&r  Maass- 
stäbe. 1) 

Vm.   SohlussüberBioht. 

1)  Innerhalb  gewisser  Grenzen  erweist  sich  die  Länge 
der  Hölzer  in  Richtung  ihrer  Fasern  abhängig  vob  dem 
Wassergehalte  der  Holzzellwand ,  und  zwar  kann  bei  einer 
Wasseraufnahme  Yon  20—30  Proc.  die  Längenzunahme  je 
nach  der  Holzart  0,1  bis  2  Proc  betragen. 

2)  Die  Hölzer  sind  am  kürzesten,  wenn  ihnen  alles  Was- 
ser entzogen  ist. 

3)  Trockene  Hölzer  sind  in  hohem  Grade  hygroskopisch. 

4)  Die  grösste  Länge  erreichen  die  Hölzer  durch  Auf- 
nähme  von  Wasserdampf  aus  mit  letzterem  gesättigter  Luft, 
oder  durch  Yöllige  Durchtränkung  mit  Wasser. 

5)  Im  allgemeinen  wächst  die  Länge  der  Hölzer  mit  der 
Zunahme  des  Feuchtigkeitsgehaltes  vom  trockenen  Zustande 
aus.  Nachdem  die  Hölzer  ihren  grössten  Längenzustand  er- 
reicht haben,  dauert  die  Feuchtigkeitsaufnahme  aus  der  ge- 
sättigten Luft  zwar  fort,  geht  aber  viel  langsamer  als  vor- 
dem vor  sich. 

6)  Einige  Hölzer  vermögen  nach  ihrer  völligen  Austrock- 
nung den  Längenzustand,  welchen  sie  lufttrocken  besassen, 
nicht  wieder  zu  erreichen.  Besonders  merkv^rdig  ist  das 
Verhalten  des  Pflaumenbaumholzes,  welches  nach  Erreichung 
eines  gewissen  Maximums,  umgekehrt  proportional  der  Feuch- 
tigkeitszunahme, an  Länge  abnimmt 

7)  Längenzustand  und  Gevricht  der  Hölzer  wachsen  mit 
der  relativen  Feuchtigkeit  der  Luft  und  verkleinern  sich  mit 
derselben  (siehe  Tab.  62). 

8)  Die  üblichen  Behandlungsweisen  der  Hölzer  mit  Poli- 
tur, Oeltränkung,  Lackirung  vermögen  die  Hölzer  vor  dem 
Einflüsse  des  Wasserdampfes  der  gesättigten  Luft  nicht  zu 
bewahren.    Den  besten  fcJchutz  gewährt  die  Lackirung. 

9)  Elfenbein  ist  in  der  Längsrichtung  des  Zahnes  star- 


1)  F.  Kohlrausch,  Wied.  Ann.  24.  p.  24.  1885. 
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ken  L&ngenänderungen  im  Sinne  der  Feuchtigkeitsändemogen 
unterworfen. 

Als  praktische  Folgerung  ergibt  sich  aus  diesen  Resul- 
taten, dass  bei  der  Verwendung  von  Holz  zur  Anfertigung 
von  Maassstäben  Vorsicht  in  der  Auswahl  der  Holzarten 
durchaus  geboten  ist*  Nussbaum,  Mahagoni  und  Eiche  sind 
für  Messungszwecke  überhaupt  unyerwendbar.  Am  besten 
dufte  sich  Ahorn,  Bothbuche,  Fichte  und  Linde  eignen. 
Diese  Hölzer  zeigen  auch  nur  geringe  Längenschwankungen 
infolge  Yon  Schwankungen  der  relativen  Luftfeuchtigkeit. 
Stets  sollten  aber  Hölzer,  die  zu  Messungszwecken  verwendet 
werden,  mit  einem  sorgfältigen  Lacküberzug  versehen  werden. 
Auch  bei  der  Verwendung  von  Elfenbein  zu  Maassstäben  ist 
Vorsicht  geboten. 

Nachstehend  folgen  zwei  Tabellen,  von  denen  die  erste 
die  in  den  Tabellen  1 — 31  und  44—57  enthaltenen  grössten 
Längenunterschiede  mit  den  entsprechenden  Gewichtsdiffe- 
renzen, beide  in  Procenten  enthält;  in  der  zweiten  sind  die 
aus  den  Tabellen  32 — 43  ersichtlichen  grössten  Längenonter- 
schiede  zusammengestellt,  welche  die  Hölzer  infolge  der 
Schwankungen  der  relativen  Luftfeuchtigkeit  zeigten. 


Tabe 

lle  1 

BO. 

Xr.              ZuDahmen  in 

Proc.  der 

Nr.              Zunahmen  in 

Proc.  der 

d.Tab. 

Längen 

Gewichte 

d.Tab. 

Längen 

Gewichte 

1.  Nossbaum 

2,08 

35,1 

18. 

Ebenholz 

0,25 

48,9 

2. 

1,85 

37,1 

(0,23) 

(89,4) 

3.           1» 

0,99 

34,8 

19. 

» 

0,15 

12,5 

4.           „ 

1,12 

37,0 

20. 

Pichte 

0,20 

29,8 

5.  Mahagoni 

0,56 

25,7 

21. 

» 

0,12 

24,6 

6.          ») 

0,56 

20,4 

22. 

u 

0,17 

29,6 

7. 

0,33 

21,4 

23. 

Kiefer 

0,30 

27,7 

8.      Eiche 

0,35 

37,9 

24. 

)) 

0,22 

26,8 

9.                ;, 

0,45 

24,4 

25. 

?> 

0,35 

28,5 

10.          j, 

0,49 

33,7 

26. 

Linde 

0,17 

80,5 

11.  Weisabuche 

0,34 

32,5 

27. 

)) 

0,16 

25,5 

12. 

0,33 

32,1 

28. 

') 

0,18 

26,9 

13.          „ 

0,42 

31,0 

29. 

Birne 

0,17 

22,8 

14.       Erle 

0,35 

39,0 

30. 

1» 

0,26 

30,1 

15. 

0,28 

28,2 

81. 

Apfel 

0,20 

25,5 

16.          V 

0,34 

80,0 

17.     Ebenholz 

0,15 
(0,14) 

51,4 

(17,4) 

Länge  feuchter  Hölzer, 
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Tabelle  61. 

Nr.              Zunahmen  in 

Proc.  der 

Nr.              Zunahmen  k 

)  Proc.  der 

«LTab.                 Längen 

Grewichte 

d.Tab.                Tiängen 

Gewichte 

44.      Ahorn        0,15* 

12,4* 

51.  Rothbuche     0,46 

34,0 

45.          „             0,14* 

16,7* 

52.    Pappel         0,21* 

16,5* 

46.          n             0,34 

29,2 

53.         „              0,18* 

15,1* 

47.          »             0,37 

35,4 

54.         „               0,23* 

29,4* 

48.  Bothbache    0,32* 

16,4* 

55.         )i               0,28 

31,1 

49.          „             0,29' 

13,9 

56.  Pflaumen-      0,17 

11,8 

50.          n             0,29 

31,0 

57.       holz       )    0,05 

11,7 

59.  Elfenbein      1,18 

19,0 

NB.  Die  Zahlen,  welche  mit  *  versehen  sind,  beziehen  sich  auf  den 
Unterschied  zwischen  dem  lufttrockenen  Zustand  und  der  ersten  Aus- 
trocknung. 


Tabelle  62. 


Belat.  Luftfeuch- 
tigkeit 


NoBsbaom 

Mahagoni 

Ebenholz 

Fichte 

Weissbuche 

Bothbuche 


\ 

\ 
I 
\ 


I 
\ 


0,814 
0,570 
0,814 
0,570 
0,814 
0,665 
0,798 
0,765 
0,814 
0,570 
0,814 
0,570 


Länffendiff. 
ftoc. 

0,377 
0,057 
0,030 
0,012 
0,050 
0,043 


Belat  Luftfeuch 
tigkeit 

Erle 


Eiche 

Linde 

Ahorn 

Kiefer 

Pappel 


0,814 
0,665 
0,798 
0,584 
0,798 
0,584 
0,814 
0,665 
0,798 
0,570 
0,814 
0,570 


Längendiff. 
Proc. 

0,047 
0,062 
0,028 
0,019 
0,043 
0,069 


Zum  Schlüsse  sei  es  mir  gestattet,  Hrn.  Prof.  Dr.  F. 
Kohlrausch  für  die  Anregung  zu  dieser  Arbeit  und  die 
fortdauernd  freundliche  Unterstützung  beim  Verlaufe  der 
Beobachtungen  meinen  herzlichsten  Dank  auszusprechen. 

Phys.  Inst,  der  Univ.  Würzburg. 
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X.    Eine  neue  Farm  des  JElectrodynamometers ; 

von  M.  Börnstein. 

Der  physikalischen  Gesellschaft  ra  Berlin  mitgetheilt  am  17.  Febr.  1888. 


In  der  bisherigen  Form  des  Electrodynamometers  dient 
die  Ablenkung  der  beweglichen  Drahtrolle  als  Maass  f&r  die 
zweite  Potenz  der  Stromstärke.  Da  es  mitunter  wünschens- 
werth  sein  kann,  die  erste  Potenz  der  Stromst&rke  ans  der  Ab- 
lenkung  direct  zu  entnehmen,  so  ist  für  diesen  Fall  die  nach- 
folgend beschriebene  Einrichtung  vielleicht  Ton  Interesse. 

Das  Dynamometer  wird  so  aufgestellt,  dass  die  Drehungs- 
axe  der  beweglichen  Rolle  in  die  Richtung  der  erdmagneti« 
sehen  Kraft  fällt,  und  dass  also  eine  Einwirkung  des  Erd- 
magnetismus nicht  stattfindet.  Diese  Drehungsaxe  besteht 
aus  einem  eisernen  Stabe,  welcher  nahe  an  seinem  unteren 
Ende  die  bewegliche  Rolle  trägt  und  aufwärts  durch  die  feste 
Rolle  hindurch  yerlängert  ist.  Sein  unteres ,  spitzes  Ende 
ruht  auf  einer  kleinen,  eisernen  Pfanne  im  Innern  des  Rah- 
mens, der  die  Windungen  der  festen  Rolle  trägt.  Diese 
Pfanne  ist  isolirt  im  Rahmen  befestigt  und  dient  zur  Zulei- 
tung des  Stromes  in  die  bewegliche  Rolle;  die  Ableitung 
erfolgt  am  oberen  Ende  der  Drehaxe,  welches  halbkreisförmig 
gekrümmt  und  mit  einer  Spitze  versehen  ist,  die  genau  in 
der  geometrischen  Drehaxe  liegt  und  auf  einer  an  isolirtem 
Halter  angebrachten  eisernen  Pfanne  ruht.  Die  beiden  Enden 
der  Axe  sind  durch  zwischengelagerte  Hartgummitheile  von- 
einander isolirt  und  mit  den  Drahtenden  der  beweglichen 
Rolle  verbunden. 

Zwischen  dem  oberen  Ende  der  Drehaxe  und  derjenigen 
Stelle,  an  welcher  sie  aus  der  festen  Rolle  heraustritt,  ist 
an  ihr  eine  Schnur  und  ein  gekrümmter  Hebel  befestigt, 
welche  beide  nach  unten  hin  gerichtet  sind  und  in  einer  zur 
Drehaxe  senkrechten  Ebene  liegen,  sowie  zur  Erhaltung  in- 
differenten Grleichgewichtes  ein  dem  Hebel  entsprechender 
aufwärts  gerichteter  Stab.  Die  Schnur  führt  über  ein  zur 
Seite  auf  festen  Ständern  angebrachtes  Paar  von  Messing- 
rollen und  trägt  an  ihrem  herabhängenden  freien  Ende  ein 
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Gewicht  Q.  Der  Hebel  ist  mit  einer  Nuth  yersehen  und 
so  gekrümmt,  dass  bei  Drehung  der  Axe  um  einen  Winkel  a 
die  Schnur  sich  an  den  Hebel  anlegt,  unter  Emporheben 
des  Gewichtes  Q,  und  dass  alsdann  das  Loth  p  von  der  Axe 
auf  den  geradlinig  gespannten  Theil  der  Schnur  (resp.  auf 
dessen  Verlängerung)  proportional  ist  mit  sin  aiga. 

Dies  Loth  stellt  gleichzeitig  den  Hebelarm  dar,  an  wel- 
chem das  Gewicht  Q  im  Sinne  einer  Verkleinerung  von  a 
wirkt. 

Wird  nun  ein  Strom  von  der  Intensit&t  i  durch  beide 
Rollen  des  Dynamometers  geführt,  so  dreht  derselbe  y er- 
mittelst electrodynamischer  Wechselwirkung  die  bewegliche 
Rolle  um  einen  Winkel  u,  und  zwar  bei  passender  Schaltung 
in  solchem  Sinne,  dass  das  Gewicht  Q  gehoben  wird.  Es 
tritt  Gleichgewicht  ein,  sobald  die  mit  der  Drehung  zuneh- 
mende Wirkung  dieses  Gewichtes  der  electrodynamischen 
Wirkung  gleichkommt.  Das  Drehungsmoment  der  electro- 
dynamischen Kraft  wird  gemessen  durch  i'cosa,  dasjenige, 
welches  vom  Gewicht  Q  herrührt,  ist  gleich  pQ^  also  pro- 
portional mit  Q  sin  aiga\  und  folglich  findet  bei  Gleich- 
gewicht die  Beziehung  statt: 

c  I  ^  cos  cc^  Q  sin  c^  tg  a , 

wobei  c  eine  Constante  ist.    Daraus  folgt: 


'■=  j/ytg«. 


Also  ist  die  trigonometrische  Tangente  des 
Ausschlagswinkels  proportional  der  ersten  Potenz 
der  Stromstärke. 

Die  Ablenkung  erfolgt  immer  nur  in  einem  Sinne,  unab- 
hängig Yon  der  Stromrichtung.  Die  Empfindlichkeit  kann 
durch  geeignete  Wahl  des  Gewichtes  Q  verändert  werden. 
Bei  Aufhören  des  Stromes  wird  die  bewegliche  Rolle  durch 
das  Gewicht  Q  zurückgedreht  und  legt  sich  gegen  einen  die 
Ruhelage  fixirenden  Anschlag. 

Will  man  nicht  durch  einen  Drehungswinkel,  sondern 
durch  lineare  Ablenkung  die  Stromstärke  messen,   so  kann 
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fbr  diesen  Zweck  an  der  Drehaxe  eine  senkrecht  Ton  ihr 
abstehende  und  schräg  nach  unten  gerichtete  Qabel  ange- 
bracht werden,  zwischen  deren  beiden  Zinken  eine  zar  Dreh- 
axe parallele  Bolle  sich  befindet.  Diese  Bolle  ist  drehbar 
und  mit  ihrem  unteren  Ende  an  einem  horizontalen  Stabe 
befestigt,  welcher  durch  Leitrollen  auf  horizontale  Bewegung 
in  seiner  eigenen  Längsrichtung  beschränkt  ist.  Seine  Ver- 
schiebung im  Falle  einer  Ablenkung  ist  proportional  mit 
tga  und  also  ein  Maass  für  die  Stromstärke  t. 

Um  den  Apparat  als  Electricitätszähler  zu  verwenden, 
kann  der  horizontal  bewegliche  Stab  mit  einem  Linearplani* 
meter  verbunden  werden.  Liest  man  dann  zu  verschiedenen 
Zeiten  die  Stellung  der  PlanimeterroUe  ab,  so  ergibt  die 
Differenz  zweier  Ablesungen  für  die  Zwischenzeit  die 
Grösse  fidt. 


Druck  fon  Metsgor  &  Wittig  In  Lelpslg. 


1888.  ANNALEN  Jß  1. 

DER  PHYSIK  UND  CHEMIE. 

NEUE  FOLGE.    BAND  XXXIV. 


I.    Electrische  Untersuchungen; 
von  O.  Quincke. 

(HIersi  Taf.  III  Flg.  1—6.) 


XIII.    Ueber  die  magnetischen  Eigenschaften  der  Gase. 

(Die  Resultate  und  Methoden  der  folgenden  Untersuchung  wurden 
tum  grösseren  Theile  dem  naturhistorisch-raedicinischen  Verein  zu  Hei- 
delberg am  2.  Mai  1884  ')  und  der  Mathematical  and  Physical  Section 
of  the  British  Association  zu  Manchester  am  6.  September  1887')  mit- 
getheilt) 

§  84.  Der  magnetische  Druck  der  Flüssigkeiten 
und  Gase.  — .  Bringt  man  eine  magnetische  Flüssigkeit  in 
ein  Magnetfeld  von  der  Kraft  H^y  so  übt  die  Flüssigkeit 
unter  dem  Einfluss  der  magnetischen  Kräfte  senkrecht  zu 
den  Magnetkraftlinien  einen  Druck  auf  die  Flächeneinheit 
aus  von  der  Grösse: 

wo  St  die  Dimagnetisirungsconstante  der  Flüssigkeit  ist. 

Aehnlich  wie  Flüssigkeiten  verhalten  sich  auch  Gase. 

An  der  Grenze  einer  Flüssigkeit  und  eines  Gases  mit 
den  Dimagnetisirungsconstanten  Jl^  und  Jt  ist  also  in  dem- 
selben Magnetfelde  eine  magnetische  Druckdifferenz: 

(2)  D^-D^^-i^H,^. 

Zwischen  den  kegelförmigen  Polen  eines  Electromagnets 
hat  man  ein  Magnetfeld  mit  veränderlicher  Elraft.  Die  Kraft 


1)  Quincke,  Verhandl.  d.  natnrhist-med.  Vereins  zu  Heidelberg.  III. 
8.  p.  263.  1884. 

2)  Quincke,  Rep.  Brit  Assoc.  1887.  p.  608. 

Ann.  d.  Phyi.  a.  Cham.   N.  F.  XIXIV.  26 
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ist  am  grössten  auf  der  kürzesten  Magnetkraftlinie.  Alle 
Körper  werden  durch  die  magnetischen  Druckkräfte  nach 
der  Stelle  der  grössten  magnetischen  Kraft  oder  der  kürze- 
sten Magaetkraftlinie  hingetrieben. 

Indem  man  früher  die  Körper  umgeben  von  atmosphä- 
rischer Luft  in  einem  Magnetfelde  Yon  yei^nderlicher  Kraft 
untersuchte,  wurden  sie  nach  der  kürzesten  Magnetkraftlinie 
hingetrieben  oder  von  dieser  fortgetrieben  und  in  magne- 
tische oder  diamagnetische  Körper  unterschieden.  Bei  den 
ersteren  war  der  magnetische  Druck  an  der  Oberfläche 
grösser,  bei  den  letzteren  kleiner  als  der  der  angrenzenden 
Luft.  Die  ersteren  haben  eine  Dimagnetisirungsconstanie, 
grösser  als  Luft;  die  letzteren  kleiner  als  Luft. 

Man  kann  nun  die  Grenzfläche  einer  Flüssigkeit  und  eines 
Oases  auch  in  ein  Magnetfeld  von  constanter  magnetischelr 
Kraft  H^  bringen,  zwischen  zwei  parallele  Polfläohen.  Wenn 
sich  die  Grenzfläche  von  Flüssigkeit  und  Gas  in  diesem 
Magnetfeld  verschiebt,  so  bleibt  die  Differenz  der  magneti- 
schen Druckkräfte  doch  ungeändert,  und  man  kann  dieselbe 
durch  einen  hydrostatischen  Druck  im  Gleichgewicht  halten. 

Ich  habe  auf  diese  Weise  im  X.  Abschnitt^)  meiner 
„Electrischen  Untersuchungen"  für  Magnetfelder  von  6000 
bis  12000  C.G.S.  Feldstärke  mit  dem  magnetischen  Mano- 
meter die  magnetische  Druckdifferenz  verschiedener  Flüssig- 
keiten und  atmosphärischer  Luft  durch  einen  hydrostatischen 
Druck  gemessen  oder  die  Differenz  der  Dimagnetisimngs- 
Constanten  verschiedener  Flüssigkeiten  und  atmosphärischer 
Luft  bestimmt.*) 


1)  G.  Quincke,  Wied.  Ann.  24.  p.  347.  1885. 

2)  Hr.  Th.  Wähner  hat  (Wien.  Ber.  9G.  (2)  p.  1.  16.  6.  1887)  unter 
Tbcilnahme  des  Hrn.  L.  Kusminsky  über  Anregung  des  Hm.  Hofrathes 
Stefan  im  Wiener  physikalischen  Institut  die  Messungen  der  magneti- 
schen Druckkräfte  für  Eisenchloridlösungen,  Wasser,  Alkohol,  Schwefel- 
kohlenstoff und  Aethcr  nach  der  von  mir  angegebenen  Methode  wieder- 
holt und  dabei  nur  etwa  halb  so  grosse  Zahlen  wie  ich  selbst  gefun- 
den, welche  mit  den  von  Schuhmeister  in  demselben  Institut  nach 
anderer  Methode  erhaltenen  übereinstimmen. 

Zur  Messung  der  Feldstärken  benutzte  ich  dieselben  Apparate  und 
Methoden  sowohl   bei  der  Untersuchung  der  magnetischen  Druckkräfte 
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Umgekehrt  lassen  sich  aber  auch  yerschiedene  Gase  mit 
derselben  Flüssigkeit  yergleichen  und  dadurch  die  Dimag- 
netisirungsconstanten  yerschiedener  Gase  bestimmen. 


von  Flüssigketten,  als  auch  bei  der  Bestimmung  der  electromagnetischen 
Drehung  der  Polarisationsebeoe  von  Natriumlicht  durch  Wasser  und 
Schwefelkohlenstoff  in  absoli^tem  Maass.  Da  ich  bei  der  letzteren  Unter- 
suchung (vgl.  §  76.  Wied.  Ann.  24.  p.  611.  1885)  nahezu  dieselben  Zah- 
len,  wie  die  Herren  Gordon,  H.  Becquerel,  Lord  Bayleigh  und 
andere  gefunden  habe,  so  sind  auch  Fehler  in  der  Bestimmung  der  Feld- 
stärke bei  der  ersten  Untersuchung  wenig  wahrscheinlich. 

Die  Messung  des  hydrostatischen  Druckes  bei  Fltissigkeitssftulen  von 
0,7  bis  30  mm  Höhe  bietet  aber,  wenn  nicht  die  äusserste  Grenauigkeit 
verlangt  wird,  so  wenig  Schwierigkeiten,  dass  hierbei  ein  Fehler  nicht 
wohl  anzunehmen  ist,  sobald  man  flär  gute  Benetzung  der  Glasröhren 
sorgt  Die  in  Heidelberg  benutzten  Glasröhren  ?mrden  vor  dem  Ge- 
brauche längere  Zeit  mit  heisser,  concentrirter  Schwefelsäure  unter  Zu- 
satz einiger  Tropfen  Salpetersäure  im  Wasserbade  erhitzt,  mit  destillir- 
tem  Wasser  mehrfach  ausgespült,  längere  Zeit  mit  heissem  destillirten 
Wasser  gefüllt  und  schliesslich  mit  Durchsangen  von  trockener  Luft  ge- 
trocknet, um  die  Benetzung  der  Glaswand  durch  die  Flüssigkeit  und  die 
leichte  Beweglichkeit  der  Flüssigkeitskuppe  zu  sichern. 

Hr.  Dr.  James  Howard  hat  im  letzten  Winter  im  hiesigen  physi- 
kalischen Institut  mit  möglichster  Sorgfalt  sämmtlichc  Messungen  wieder- 
holt und  folgende  Werthe  gefunden,  die  mit  meinen  eigenen  früheren 
Bestimmungen  nahe  übereinstimmen. 


Wasser 

Alkohol 

Steinöl       

Eisenchlorid  in  Methylalkohol  (1,8942) 
„  „  Wasser  (1,4345) 

Die  mit  einem  *  bezeichneten  Zahlen  wurden  aus  Beobachtungen  an 
Eisenchloridlösungen  ähnlicher  Concentration  durch  Interpolation  be- 
rechnet 

Hr.  Wähner  gebrauchte  zu  den  Messungen  des  hydrostatischen 
Druckes  ein  Ablesemikroskop  mit  Mikrometerschraube,  welches  an  einem 
Holzklotz  zwischen  den  Ankern  des  Electromagnets  befestigt  war.  Da 
nicht  angegeben  wird,  ob  die  Mikrometerschraube  aus  unmagnetischem 
Metall  bestand,  und  ob  der  Holzklotz  beim  Erregen  des  Electromagnets 
seine  Lage  beibehielt;  da  femer  nähere  Angaben  über  Aufstellung  und 
Reinigung  der  magnetischen  Manometer  fehlen,  so  fehlt  mir  jeder  An- 
haltspunkt, zu  beurtheilen,  welche  Umstände  die  Werthe  von  t  haben 
soviel  kleiner  finden  lassen. 

26* 


f.lO»o 

Quincke 

Howard 

Wähner 

-4,278 

—4,248 

-2,758 

-8,484 

-3,294 

-2,149 

-8,664 

-3,838 

— 

308,9* 

300,8 

— 

281,4* 

— 

191,9 
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Dabei  habe  ich  wieder  den  in  §  70  beschriebenen  Appa- 
rat^) benutzt. 

Als  magnetisches  Manometer  dienten  ü-förmige  Glas- 
röhren mit  vertikalen  Schenkeln  vom  Durchmesser  2r^  und 
2r^  im  Lichten  und  200  mm  Abstand  voneinander.  Dieselben 
wurden  halb  mit  diamagnetischer  Flüssigkeit  gefüllt  und  die 
Flüssigkeitskuppe  des  engeren  Schenkels  zwischen  die  cylin- 
derfSrmigen  Pole  des  Berliner  Electromagnets^  geschoben, 
dessen  verticale  Endflächen  24  mm  Durchmesser  und  3,6  mm 
Abstand  hatten. 

Zwei  massive  Messingnasen  von  8,5  mm  Dicke  hielten 
die  Pole  in  dem  gewünschten  Abstand.  Dieselben  mussten 
im  Laufe  der  Untersuchung  mehrfach  gewechselt  werden, 
da  sie  von  den  magnetischen,  sich  gegenseitig  anziehenden 
Polflächen  allmählich  dünner  gequetscht  wurden. 

Beim  Erregen  des  Electromagnets  entsteht  ein  Magnet- 
feld von  der  Stärke  H^^  die  Flüssigkeitskuppe  im  engeren 
Schenkel  sinkt  um  eine  Höhe  von  A  cm,  welche  durch  ein 
Kathetometermikroskop  ^)  (§  63)  (ein  horizontales  Mikroskop 
mit  Ocularmikrometer)  gemessen  wird.  Gewöhnlich  entspra- 
chen 17,0  Scalentheile  der  Mikrometertheilung  einem  Milli- 
meter. Die  Flüssigkeitskuppe  in  dem  weiteren  Schenkel 
befand  sich  an  einer  Stelle  mit  verschwindend  kleiner  mag- 
netischer Kraft  und  blieb  beim  Erregen  des  Electromagnets 
ungeändert. 

Unterbricht  man  den  electrischen  Strom  in  den  Draht- 
windungen des  Electromagnets,  so  sinkt  die  Feldstärke  von 
H^  auf  Hq^  ,  und  die  Flüssigkeitskuppe  des  engeren  Schenkels 
geht  in  die  frühere  Lage  zurück. 

Die  Feldstärke  H^  und  H^^  bei  geschlossenem  und  offe- 
nem Stromkreis  wurde  durch  die  Ablenkung  einer  Declina- 
tionsnadel  in  der  früher  §  63  und  64  beschriebenen  Weise  ^) 
gemessen,  indem  durch  besondere  Versuche  mit  Inductions- 


1)  G.  Quincke,  Wied.  Ann.  24.  p.  382.  1885. 

2)  G.  Quincke,  Wied.  Ann.  24.  p.  359.  1885. 

3)  G.  Quincke,  Wied.  Ann.  19.  p.  719.  1883. 

4)  G.  Quincke,  Wied.  Ann.  24.  p.  361.  1885. 
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Spiralen  die  Stärke  des  Magnetfeldes  festgestellt  und  mit  den 
Ablenkungen  der  Declinationsnadel  yerglichen  worden  war. 

Eine  graphische  Interpolation  gab  den  Werth  der  Feld- 
stärke H^j  welche  einer  beliebigen  Ablenkung  der  Declina- 
tionsnadel entsprach.  Die  magnetischen  Steighöhen  wurden 
für  wenig  Toneinander  yerschiedene  Feldstärken  beobachtet, 
und  unter  der  Voraussetzung,  dass  sie  proportional  dem 
Quadrat  der  Feldstärken  zunehmen,  auf  die  mittlere  Feld- 
stärke /^  reducirt.  In  den  folgenden  Tabellen  ist  diese  Be* 
duction  schon  angebracht. 

Man  hat  nun  nach  Gl.  (2): 

(3)  A  (l  +  ^)  a  =  *-^  (Äi«  -  H,,')  =  «'^  (Ä,)», 

wo  Sti  die  Dimagnetisirungsconstante  der  Flüssigkeit  und  St 
die  des  Gases  über  der  Flüssigkeit  bedeutet. 

Comprimirt  man  das  Gas  über  der  Manometerflüssigkeit, 
so  nimmt  die  Dichtigkeit  des  Gases  und  damit  die  Depression 
oder  die  Dimagnetisirungsconstante  des  Gases  zu,  propor* 
tional  dem  in  Atmosphären  gemessenen  partiaren  Druck  j9 
des  Gases.    Setzt  man: 

(4)  g^  =  C»+Cpo,         -^-='Co+C.p, 

WO  C^  eine  Constante  ist,  die  von  der  Natur  des  sogenannten 
luftleeren  Baumes  und  C  eine  Constante,  die  von  der  Natur 
des  Gases  abhängt,  so  ist  nach  GL  (3)  und  (4): 

(5)  A  (l  +  Js)  a  =  (f;^  -C^-Cp) {H,Y, 

(6)  Ä„(l  +  ^;)  ff  =  (^  _  CO-  Cp,)  (H,)*, 

woraus  durch  Subtraction  folgt: 

(7)  -(A-A,)  =  C.(p-po)W, 

Diese  Constante  C  gibt  durch  Multiplication  mit  8n  nach 
Gl.  (4)  die  Dimagnetisirungsconstante  des  Gases  f&r  die  Dich- 
tigkeit von  1  Atmosphäre  Druck  in  absolutem  Maasse  unab- 
hängig von  der  Natur  der  Manometerflüssigkeit. 

Vorausgesetzt  wird   dabei,    dass    sich    die  Flüssigkeit, 
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speciell  deren  magnetischen  Eigenschaften,  mit  dem  Druck 
nicht  ändern. 

W&hrend  man  bei  Flüssigkeiten  nur  die  Unterschiede 
magnetischer  Druckkräfte  oder  den  Unterschied  der  Dimag- 
netisirungsconstanten  einer  Flüssigkeit  und  eines  Gases  mes- 
sen kann,  lässt  sich  für  ein  Gas  die  DimagnetisirungRConstante 
selbst  messen. 

Dem  sogenannten  luftleeren  Baume  kommt,  wie  schon 
Faraday^)  nachgewiesen  hat,  auch  eine  Dimagnetisirungs- 
constante  zu.  Misst  man  die  magnetische  Druckdifferens 
einer  Flüssigkeit  und  des  luftleeren  Raumes,  d.  h.  eines  Gases 
mit  dem  Druck  p^  =s  0,  so  folgt  aus  Gl.  (6) : 

(9)  ,„  =  ^_CO-A.(l  +  ^:)^. 

Diese  Constante  f^  ist  von  der  Natur  der  Flüssigkeit  im 
Manometer  abhängig. 

§  85.  Historische  Uebersicht  früherer  Unter- 
suchungen über  die  Aenderung  des  magnetischen 
Druckes  mit  der  Dichtigkeit  der  Gase. 

Faraday^)  zeigte  zuerst,  dass  mit  Sauerstoff  von  1,  7s 
oder  Vs  Atmosphäre  Druck  gefüllte  Glasi  Öhren  um  so  stärker 
nach  der  kürzesten  magnetischen  Kraftlinie  eines  ungleich* 
artigen  Magnetfeldes  hingezogen  wurden,  je  dichter  der 
Sauerstoff  war. 

Dies  Resultat  wurde  1851  von  Plü'cker^)  durch  W&gun- 
gen  eines  Glasballons  bestätigt,  der  mit  Sauerstoff  unter 
yerschiedenem  Druck,  bis  zu  2  Atmosphären,  gefüllt  war. 

Gleichzeitig  untersuchte  Edmond  Becquerel^)  ein 
Wachsstäbchen,  welches  an  einem  Torsionsdraht  in  einem 
ungleichartigen  Magnetfeld  im  Inneren  verschiedener  Gase 
und  Flüssigkeiten  aufgehängt  war.  Er  fand  den  specifischen 
Magnetismus  des  Sauerstoffes  für  Druckkräfte  zwischen  1  und 
3  Atmosphären  proportional  der  Dichtigkeit  des  Gases  und 

1)  Faraday,  Ezper.  res.  3.  p.  465.  488  u.  502.  1846-1853. 

2)  Faraday,  Exper.  res.  8.  §2779.  1850. 

3)  Flacker,  Pogg.  Ann.  S3.  p.  95.  1851. 

4)  £.  Becquerel,   Ann.  de  chim.  et  de  phys.  (3)  32.  p.  94.  101  o. 
111.  1851. 
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bei  gleichem  Druck  fünfmal  grösser  als  den  specifischen  Mag- 
netismus der  Luft. 

Dasselbe  Resultat  gaben  1855  Wägungen  eines  Glas- 
ballons ^)y  der,  mit  Luft,  Stickoxyd  oder  Sauerstoff  gefüllt, 
Yon  den  halbkugelformig  ausgehöhlten  Ankern  eines  Electro- 
magnets  angezogen  wurde. 

E.  Becquerel  vergleicht  dabei  den  specifischen  Mag- 
netismus der  yerschiedenen  Gase  mit  dem  des  diamagnetischen 
Wassers,  welchen  er  =  —  1  setzt.  Nach  der  Darstellungs- 
weise des  vorigen  Paragraphen  wird  die  magnetische  Druck- 
kraft eines  Gases  von  Atmosphärendruck  mit  der  Differenz 
der  magnetischen  Druckkräfte  von  Wasser  und  gewöhnlicher 
atmosphärischer  Luft  verglichen.  Diese  letztere  wurde  früher, 
§  70,  von  mir*): 

=  -  4,278. lO-iMTi« 

gefunden,  bezogen  auf  Quadratcentimeter  und  das  Gewicht 
Yon  1  Gramm  als  Einheiten. 

Man  erhält  also  die  von  mir  mit  C  bezeichnete  magne- 
tische Constante  der  Gase  in  denselben  Einheiten,  wenn 
man  die  von  Becquerel  gefundenen  Zahlen  mit  dem  Factor 
-  4,278 .  10-10  multiplicirt 

Uebrigens  hat  auch  Faraday^  1858  in  dem  ungleich- 
artigen Magnetfeld  eines  sehr  kräftigen  Stahlmagnets  für  eine 
grosse  Reihe  Substanzen  die  Differenz  der  magnetischen 
Druckkräfte  an  der  Grenze  mit  Luft  und  mit  Wasser  durch 
Torsionskräfte  gemessen,  in  ähnlicher  Weise  wie  E.  Bec- 
querel. Die  von  Faraday  gegebenen  relativen  Zahlen 
lassen  sich  leicht  in  den  von  Becquerel  benutzten  Ein- 
heiten ausdrücken  und  wie  diese  auf  absolutes  Maass  redu- 
ciren. 

Die  folgende  Tabelle  gibt  eine  Uebersicht  dieser  Mes- 
sungen. 


1)  £.  Becquerel,   Ann.  de  chim.  et  de  phys.  (8)  44.  p.  228.  1855. 

2)  G.  Quincke,  Wicd.  Ann.  24.  p.  888  u.  887.  1885. 

3)  Farad aj,  £xper.  res.  3.  p.  502.  1858. 
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Tabelle  A. 

Specifischer  Magnetismus  der  Gase 
für  gleiches  Volumen. 


£.  Becquerel 
1851 

C.10»<> 


Faradaj 
1858 

iC.lO^o 


E.  Becquerel 
1855 


Wasser.  .  .  . 
Sauerstoff .  .  . 
Stickoxyd .  .  . 
Atmosphär.  Luft 
Elayl  .... 
Kohlensäure  .  . 
Stickstoff  .  .  . 
Wasserstoff  .    . 


I 


1 
0,180 

0,0378 

0 
0 
0 


0,770 

0,164 

0 
0 
0 


1 
0,175 

0,034 

0,006 

0 

0,008 

0? 


0,748 

0,145 

0,026 

0 

0,018 

0 


•1 

0,18S3 
0,0498 
0,0383 


0,7798 
0,2180 
0,1639 


Dass  bei  einigen  Gasen  die  magnetischen  Eigenschaften 
mit  steigender  Temperatur  abnehmen,  wies  Faraday^)  schon 
1847  auf  sehr  sinnreiche  Weise  nach,  indem  er  in  einem 
ungleichförmigen  Magnetfelde  das  durch  eine  rothglühende 
Platinspirale  erwärmte  Gas  aufsteigen  lieas.  Das  erwärmte 
Gas  wurde  Yon  kaltem.  Gas  derselben  Art  von  der  kürzesten 
electrischen  Kraftlinie  fortgedrängt.  Kaltes  Gas  war  mag» 
netischer,  als  warmes  Gas  bei  Sauerstoff,  Luft  und  Leuchtgas. 
Bei  reiner  Kohlensäure,  Stickstoff  und  Wasserstoff  war  keine 
Wirkung  der  Art  wahrzunehmen.  Die  Dimagnetisirungs- 
constante  dieser  Gase  nahm  beim  Erwärmen  nicht  merk* 
lieh  ab. 

Später  hat  E.  Becquerel^)  durch  Wägung  eines  Glas» 
ballons  mit  verdünntem  Sauerstoff  in  einem  ungleichartigen 
Magnetfelde  bei  14  und  60^  eine  kleine  Abnahme  des  speci- 
fischen  Magnetismus  des  Sauerstoffes  beim  Erwärmen  gefun- 
den und  aus  diesen  Versuchen  geschlossen,  dass  die  mag* 
netische  Kraft  des  Sauerstoffes  bei  gleicher  Dichtigkeit 
unabhängig  von  der  Temperatur  ist. 

§  86.  Um  magnetische  Manometer  mit  der  Was- 
serluftpumpe  evacuiren  und  mit  verschiedenen  Gasen 
füllen  zu  können,  benutzte  ich  eine  U-förmige  Glasröhre 
(Fig.  1),    deren  beide  verticale  Schenkel  ^0  und  CD  nicht 

1)  Faraday,  Exper.  res.  3.  p.  485.  1847  u.  p.  223.  §  2855.  1850. 

2)  E.  Becquerel;   Ann.  de  chim.  et  de  phys.   (3)  44.  p.  222.  1855. 
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blos  unten,  sondern  auch  oben  durch  ein  200  mm  langes 
horizontales  Glasrohr  B  C  verbunden  waren.  Das  ü-förmige 
Glasrohr  wurde  durch  die  Oeffnung  B  mit  Alkohol  gefüllt^ 
sodass  die  Flüssigkeitskuppe  in  der  Mitte  des  engeren  Schen- 
kels CD  stand.  In  den  oberen  Theil  des  weiteren  Schen- 
kels AB  wurde  eine  Barometerprobe  eingekittet  und  das 
Seitenrohr  E  durch  ein  dünnes  Bleirohr,  einen  Glashahn  H^ 
und  ein  Chlorcalciumrohr  mit  einem  Gasometer  yerbunden. 
Ein  Seitenrohr  mit  Hahn  H^  fahrte  zu  einer  Wasserluft* 
pumpe. 

•  Zwei  in  einander  geschliffene  Messingröhren,  die  an  das 
Bleirohr  angelöthet  und  in  das  Seitenrohr  E  eingekittet 
waren,  gestatteten  das  magnetische  Manometer,  wie  ich  die 
U-{5rmige  Glasröhre  mit  Flüssigkeit  Ton  jetzt  an  nennen 
werde,  schnell  gegen  einen  anderen  ähnlichen  Apparat  aus- 
zuwechseln. 

Die  Glasröhre  wurde  in  einer  Eorkklemme  auf  einem 
Holzgestell  mit  drei  Stellschrauben  in  der  früher  §  70  be- 
schriebenen Weise  ^)  so  aufgestellt,  dass  sich  die  Flüssigkeits« 
kuppe  in  dem  verticalen  Steigrohr  CD  in  der  Mitte  des  3,5  mm 
breiten  Magnetfeldes  zwischen  den  cylinderförmigen  Polen 
des  Berliner  Electromagnets  befand. 

Bei  Beginn  der  Versuche  wurde  der  Hahn  H^  des  Gaso- 
meters geschlossen,  die  Hähne  H^  und  H^  geöffnet,  evacuirt, 
j^2  geschlossen,  durch  Oeffnen  von  H^  Gas  zugelassen  und 
durch  Wiederholen  dieser  Operationen  sämmtliche  Bohren 
mit  reinem  Gase  gefüllt.  Während  der  Beobachtung  der 
magnetischen  Depression  im  magnetischen  Manometer  blieb 
der  Hahn  H^  geschlossen. 

Die  folgende  Tab.  105  gibt  eine  Uebersicht  der  Resultate. 
Unter  —  A  steht  die  Depression  der  Flüssigkeitskuppe  im 
yerticalen  Steigrohr  des  magnetischen  Manometers  in  Scalen - 
theilen  des  Kathetometermikroskopes,  wenn  der  Electromagnet 
Yon  einer  acht-,  drei-  oder  eingliedrigen  Bunsen'schen  Säule 
erregt  wurde;  über  jeder  Spalte  die  magnetische  Feldstärke  H^ 
(eigentlich  (/T^),  da  an  den  Zahlen  schon  die  Correction  wegen 
des  magnetischen  Rückstandes  angebracht  ist). 

1)  Q.  Quincke,  Wied.  Ann.  24.  p.  369  u.  Taf.  VII.  Fig.  7.  1885. 
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Den  Druck  p  berechnete  ich  nach  dem  Evacoiren  aiu 
dem  Stande  der  Barometerprobe;  nach  dem  ZnhuBen  der 
Gase  aus  dem  Barometarstande  und  dem  Wasserdracke  des 
Gasometers.  Die  WasHerluftpumpe  evacuirte  nur  bis  zu 
einem  Drucke  von  etwa  5  cm  Quecksilber.  In  der  Tabelle 
ist  derselbe  als  0  aufgeführt,  und  die  darunter  stehende  Zahl 
gibt  die  Druckzunahme  nach  Zulassen  des  Gases  in  Atmo- 
sphären ,  wenn  1  Atmosphäre  einer  Quecksilbersäale  tod 
76  cm  entspricht 

Die  vier  letzten  Spalten  enthalten  den  mit  Gl.  (8)  be- 
rechneten Werth  der  Conatante  C  f&r  di^  drei  verschiedenen 
Feldstärken  und  den  Mittelwertb  dieser  Conatanten. 

Am  Fusse  der  Tabelle  steht  das  arithmetische  Mittel 
der  magnetischen  Depressionen,  welche  bei  den  Terachiedenen 
Gasen  nach  dem  Eracuiren  erhalten  wurden,  und  der  nach 
Gl  i9)  berechnete  Werth  der  Constante  fg  fUr  die  Grenze 
des  sogenannten  luftteeren  Baumes  mit  Alkohol. 

Da  der  weite  Schenkel  des  magnetischen  Manometers 
26  mm,  der  enge  Schenkel  nur  1 — 2  mm  Durchmesser  hatte, 
wurde  in  der  Bechnung  der  von  r^jr^^  abh&ngige  Factor 
vernachläasigt 

Tabelle  105. 

Magnetischea  Manometer 

mit  Alkohol  und  verschiedenen  Gasen.    (Wasserlnflptunpe.) 

Polfl&chen  von  24  mm  DarchmeiBer  und  3,0  mm  Abstand. 

(T  =  0,1913.        170  HC  ■•  1  cm. 


Gaa 

über  dem 

Druck 

1607O130&OI  6390 

(zr,)c.u.s. 

160701 13Ö50  1  BB90 

C.IO'" 

Alkohol 

P 

8         3          7 

CIO'" 

8             3      11 

Mittel 

Saueratoff 

0 

I7789i  nfll\  3,"3 

0,951 

!0,39;  13,8&]  3.87 

0,474 

0,5121   0,89S 

0,626 

Atmoephifr.  Luft 

D 

17,671  11,93  3,42 

0,920 

18,50:  I2,Ö3|  3,62 

0,163 

0,208!   0,248 

0,206 

0 

17,82|  11,97,3,10 

0,874 

18,19   12,29' 3,25 

0,076      0,100  (0,198* 

0,088 

WBBsii'rBlofF 

0 

I7,78l  11,971  3,38 

U,920 

18,01 112.08;  3,45 

0,045,     0,033  (0,087) 

0,039 

-i. 

f, .  10'° 

f..  10" 
Hittel 

Mittel 

Luftleere  Raum 

0 

17,7»|  11,981  3,26 

-8,209 

-8,277-3,717 

-3,401 
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Andere  ähnliche  Versuche  ergeben  für  atmosphärische 
Luft:  C.  W«  =  0,1781 

bei  Feldstärken  zwischen  6900  und  13230  C.-Cr.-S. 

§  87.  Magnetisches  Manometer  mit  Schwefel- 
säure und  Quecksilberluftpumpe. 

Die  im  vorigen  Paragraphen  beschriebenen  Versuche 
zeigen  für  den  sogenannten  luftleeren  Raum  eine  grössere 
magnetische  Druckkraft  als  für  Alkohol  in  demselben  Mag- 
netfelde. Sie  haben  aber  den  Uebelstand,  dass  die  Wasser- 
luftpumpe nur  ein  unvollkommenes  Vacuum  herstellt,  und 
der  Alkpholdampf  über  dem  flüssigen  Alkohol  im  Manometer 
eine  merkliche  Dichtigkeit  besitzt. 

Ich  habe  daher  ähnliche  Versuche  wiederholt  mit  einer 
Quecksilberluftpumpe  und  concentrirter  Schwefelsäure  als  Ma- 
Dometerflüssigkeit,  welche  bei  gewöhnlicher  Temperatur  eine 
Terschwindend  kleine  Dampfspannung  besitzt.  Die  Verbin- 
dungen waren  mit  in  Siegellack  gekitteten  oder  angeschmol- 
zenen Glasröhren  hergestellt,  bis  auf  einen  Glashahn,  der 
die  Verbindung  mit  der  Toepler-Hagen'schen  Quecksilber- 
luftpumpe und  einem  Kautschukschlauch  mit  eingelegtem  Glas- 
stäbchen, der  die  Verbindung  mit  dem  Quecksilbergasometer  ^) 
Termittelte.  Die  Gase  waren  trocken  und  so  rein  wie  mög- 
lich. Der  evacuirte  Apparat  wurde  mit  reinem  Gas  gefüllt 
und  über  Nacht  mit  demselben  in  Berührung  gelassen.  Dann 
wurde  von  neuem  die  Luft  möglichst  ausgepumpt,  bis  zu 
einem  Druck  von  0,000026  mm  Quecksilber,  das  Vacuum 
längere  Zeit  erhalten  und  das  dünne  Verbindungsrohr  zwi- 
schen Luftpumpe  und  magnetischem  Manometer  abgeschmolzen. 

Nachdem  die  Depression  —  h^  der  Flüssigkeitskuppe  im 
magnetischen  Manometer  mit  dem  Eathetometermikroskop 
gemessen  war,  wurde  das  dünne  Verbindungsrohr  abgeschnit- 
ten, dadurch  Luft  von  Atmosphärendruck  in  den  Raum  über 
der  Schwefelsäure  gebracht  und  die  magnetische  Depression 
—  Aj  der  Flüssigkeitskuppe  von  neuem  bestimmt.  Es  fand 
sich  Aj  stets  grösser  als  Aq. 

IMe  folgende  Tabelle  gibt  einige  solcher  Beobachtungen 


1)  Bansen,  Gasometrische  Methoden.  2.  Aufl.  p.  23.  1877. 


412 


G,  Quincke. 


und  den  mit  Gl.  (8)  berechneten  Werth  der  Constante  C  fQr 
atmosphärische  Luft,  der  nahezu  ebenso  gross  wie  bei  den 
Versuchen  des  vorigen  Paragraphen  gefunden  wurde. 

Tabelle  106. 

Magnetisches  Manometer 
mit  Schwefelsäure  und  verschiedenen  Gasen. 

Quecksilberluftpumpe. 

Berliner  ElectromiBignet. 

Polflttchen  von  24  mm  Durchmesser  und  ^,5  mm  Abstand. 

1  +  ^  =  1,0145  (T  «  1,8879. 


Vacnum  mit 


(Si)  =  12510C.O.8. 
Vor     I    Nach 
Zulassen  von  Luft 


-Ä. 


-^ 


Sauerstvft   .  . 

Atm.  Luft  .  . 

Kohlensäure  . 
Wasserstoff 

Mittel 
Luftleere  Raum 


nim 
0,399 
0,368 
0,326 
0,327 


0,355 


mm 
0,413 
0,385 
0,850 
0,343 

Mittel 


CIO»» 


0,167 
0,202 
0,286 
0,190 


0,211 
-4,229 


Die  mit  verschiedenen  Gasen  hergestellten  luftleeren 
Eäume  zeigten  zwar,  mit  derselben  Schwefelsäure  combinirt» 
verschiedene  magnetische  Depression  in  demselben  Magnet- 
felde, Die  Unterschiede  sind  aber  so  klein,  die  concentrirte 
Schwefelsäure  so  zähflüssig,  dass  die  Gleichgewichtslage  der 
Flüssigkeitskuppe  oft  erst  nach  mehreren  Minuten  eintritt. 
Ferner  scheint  die  Oberfläche  der  Schwefelsäure  auch  mit 
der  Zeit  durch  Spuren  organischer  Substanz  vom  Fett  des 
Glashahnes  verunreinigt  und  schwerer  beweglich  zu  werden, 
sodass  ich  diese  Versuche  nicht  für  entscheidend  halten  und 
die  Abweichungen  auf  zufällige  Beobachtungsfehler  schieben 
möchte. 

Jedenfalls  folgt  aus  diesen  Versuchen,  dass  ein  soge- 
nannter luftleerer  Raum,  der  so  weit  als  irgend  möglich  mit 
der  Quecksilberluftpumpe  evacuirt  worden  ist,  in  demselben 
Magnetfelde  eine  grössere  magnetische  Druckkraft  zeigt,  als 
concentrirte  Schwefelsäure. 
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§  88.  Vergleichung  des  magnetischen  Druckes 
der  Gase  bei  gewöhnlicher  Dichtigkeit  Magneti- 
sches Manometer  mit  verticalem  Steigrohr. 

Man  kann  auch  ohne  Luftpumpe  den  magnetischen  Druck 
verschiedener  Gase  vergleichen,  wenn  man  ein  gewöhnliches 
magnetisches  Manometer  mit  verticalem  Steigrohr  und  offe- 
nen Schenkeln  in  eine  verzweigte  Gasleitung  einschaltet,  wie 
dies  Fig.  2  angegeben  ist  Die  punktirten  Linien  bedeuten 
enge  Kautschukschl&uche  von  mehreren  Metern  L&nge.  Bei 
A  tritt  das  Gas  aus  einem  Gasometer  oder  direct  aus 
einem  Gasentwicklungsapparat  in  die  bei  B  verzweigte  Röh- 
renleitung und  entweicht  bei  C  durch  eine  mehrere  Meter 
lange  Glasröhre  in  den  Schornstein  oder  die  freie  Luft 
Durch  Quetschen  der  Eautschukröhre  bei  Q^  wird  das  Gas 
gezwungen,  den  Weg  durch  das  Manometer  zu  nehmen,  die 
Flüssigkeit  aus  dem  Steigrohr  zu  verdrängen  und  durch  den 
weiten  Schenkel  zu  entweichen.  Ist  die  Flüssigkeit  einmal 
in  das  weite  Rohr  gedrängt,  und  dadurch  der  hydrostatische 
Druck  derselben  verkleinert  worden,  so  dauert  der  Gas- 
strom fort,  wenn  man  auch  den  ersten  Zweig  bei  Q^  wieder 
öffnet 

Sind  die  Röhren  mit  reinem  Gas  gefüllt,  so  wird  der 
Gtisstrom  bei  der  Eintrittsstelle  A  abgeschlossen.  Die  Flüs- 
sigkeit tritt  in  das  Steigrohr  des  Manometers  zurück,  über 
der  Flüssigkeitskuppe  im  Magnetfelde  ist  das  betreffende  Gas 
unter  Atmosphärendruck,  und  man  kann  direct  die  magneti- 
sche Depression  —  A  in  der  gewünschten  Weise  mit  einem 
Eathetometermikroskop  beobachten. 

Die  Gase  wurden  vor  dem  Eintritt  in  die  verzweigte 
Röhrenleitung  durch  mehrere  U-förmige  Chlorcalciumröhren 
getrocknet  Der  Sauerstoff  war  durch  Erhitzen  von  chlor- 
saurem Kali  erhalten;  Kohlensäure  und  Wasserstoff  durch 
Einwirkung  von  verdünnter  Schwefelsäure  auf  Natronbicar- 
bonat  und  käufliches  Zink;  das  Stickoxydul  durch  Erhitzen 
von  salpetersaurem  Ammoniak. 

Das  Stickoxydul  wurde  aus  Eupferspähnen  und  verdünn- 
ter Salpetersäure  entwickelt,  durch  eine  Waschflasche  mit 
Wasser  in  eine  wässerige  Eisenvitriollösung  geleitet  und  von 
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dieser  absorbirt.  Aus  dieser  EisenvitrioUösung  wurde  dann 
das  absorbirte  Gas  durch  Epochen  ausgetrieben.  Ein  T-Bohr 
mit  zwei  Glashähnen  gestattete,  das  Gas  vor  das  Fenster 
oder  bei  A  in  die  verzweigte  Röhrenleitung  zu  führen,  aus 
welcher  man  vorher  durch  Kohlensäure  alle  atmosphärische 
Luft  vertrieben  hatte,  um  die  Bildung  von  salpetriger  Säure 
zu  vermeiden. 

Der  Stickstoff  wurde  nach  dem  Verfahren  von  Gibbs^) 
durch  Erwärmen  von  1  Theil  Natriumnitrit^  1  Theil  Ammo« 
niumnitrat  und  1  Theil  Kaliumbichromat  mit  8  Theilen  Was- 
ser hergestellt,  mit  EisenvitrioUösung  und  Natronhydrat 
gewaschen  und  in  einem  gewöhnlichen  Gasometer  aufgefangen« 
Es  empfiehlt  sich,  die  Operation  in  einem  geräumigen  Kolben 
vorzunehmen  und  denselben  bei  zu  starker  Gasentwickelung 
durch  Eintauchen  in  kaltes  Wasser  abzukühlen. 

Die  folgende  Tabelle  gibt  die  an  einem  Steinölmanometer 
beobachteten  magnetischen  Depressionen  in  der  mit  ^h  über- 
schriebenen  Spalte  in  Millimetern. 

Tabelle  107. 

Magnetisches  Manometer. 
Verticales  Steigrohr  und  verschiedene  Gase  bei  Atniosphärendruck. 

Berliner  Electromagnet. 

Polflächen  von  24  mm  Durchmesser  und  8,5  mm  Abstand. 

Steinöl.       a  =  0,7988.        (H,)  =  12510  C.Ö.S. 


Gas  über  dem  Steinöl 

-Ä, 

C.lO^o 

Sauerstoff      .... 
Atmosphärische    Luft 

Kohlensäure       .    .    . 
Leuchtgas      .... 
Wasserstoff  .... 

mm 
0,820 
0,708 

0,674 
0,684 
0,681 

mm 
0,715 
0,143 

-  ^0  =       Mittel 

0,680       1 

-8,471 

Die  magnetischen  Depressionen  bei  Kohlensäure,  Leucht- 
gas, Wasserstoff  sind  nahezu  gleich  gross,  und  zwar  verhalten 
sich  diese  Gase,  wie  schon  aus  §  87  ersehen  werden  konnte, 
und  wie  später  §  95  noch  näher  nachgewiesen  werden  wird, 
nahezu  wie  der  luftleere  Raum.  Man  kann  daher  das  Mittel  der 

l)  Gibbs,  Chem.  Ber.  10.  (6)  p.  13S7.  1877. 


Magnetische  Kgenschaften  der  Gase, 


415 


mit  diesen  Gasen  beobachteten  magnetischen  Depressionen 
mit  grosser  Annäherung  =  —  A^  setzen  und  damit  die  Con- 
stante  C  für  Sauerstoff  oder  atmosphärische  Luft  nach  Gl.  (8) 
oder  die  Constante  f^  der  Grenzfläche  von  Manometerflüssig- 
keit und  luftleeren  Kaum  nach  GL  (9)  berechnen.  Die  so 
erhaltenen  Werthe  sind  in  der  letzten  Spalte  aufgeführt 

Tab.  108  enthält  die  Resultate  einer  ähnlichen  Versuchs- 
reihe, bei  der  Alkohol  oder  Steinöl  als  Manometerflüssigkeit 
benutzt  wurden,  für  verschiedene  Feldstärken  H^^ ,  welche  über 
den  einzelnen  Spalten  angegeben  sind.  Die  mit  —  h  über- 
schriebenen  Spalten  enthalten  die  magnetische  Depression 
in  Scalentheilen  des  Kathetometermikroskopes.  Die  Zahlen  8, 
8  und  1  am  Kopfe  der  Spalten  bedeuten  die  Anzahl  der 
Bunsen'schen  Becher,  welche  hintereinander  geschaltet  bei 
der  Erregung  des  Electromagnets  benutzt  wurden. 

Tabelle  108. 

Magnetisches  Manometer. 
Verticales  Steigrohr  and  verschiedene  Gase  bei  Atmosphärendrack. 

Berliner  Electromagnet. 
Polflächen  von  24  mm  Durchmesser  und  3,5  mm  Abstand. 

170  sc  =  1  cm. 


Qas  über  der 

Flüssigkeit 
im  Manometer 

H,  c.G.s. 

ÄiC.GS. 

16250    13650;  6800 

16250        13650  \    6800 
C.10>« 

8(811 

Mittel 
C.IO»« 

8           3          1 

Alkohol.       e  =  0,7941 

p  =  0,992  Atm. 

Sauerstoff  .    .    . 
Stickoxyd  .    .    . 
Atmospnftr.  Luft 

20,93 
18,83 
18,67 

15,07 
13,64 
13,12 

3,98 
3,62 
3,54 

0,583       0,799        0,621 
0,209  1     0,184       0,254 
0,180  ;   (0,053)1   (0,079) 

0,668 
0,216 
0,180 

Kohlensäure  .    . 
Stickoxyd  ul    .    . 
Wasserstoff    .    . 

17,34 
17,60 
18,04 

12,72 
12,82 
18,20 

3,32 
3,40 
3,38 

fo  .  tO>o 

fo  .  10»« 

-  Äo  =  Mittel 

17,66  1  12,91     3,37 

-3,125    -3,238    -3,405 

-3,256 

Steh] 

löL         a  =  0,e 

U49 

p  a  0,995  Atm. 
C.10'<> 

ClO^o 

Sauerstoff  .    .    . 
Stickoxyd  .    .    . 
Atmosphär.  Luft 

20,65    15,05 
19,96    14,11 
19,09  ,  13,86 

so 

3,82 
3,45 
3,05 

(0,378) 

0,252 

0,093 

0,543        0,761 
0,300  '     0,875 
0,235           ? 

0,652 
0,309 
0,164 

Stickoxydul    .    . 
Wasserstoff    .    . 

18,55     12,87  '  3,15 
18,61     13,03  :  3,03 

fo.lO^' 

fo  .  10" 

-  Ao  «  Mittel 

18,58 

12,95 

3,09 

-3,374 

-8,333  1-3,204 

-3,304 

416  G.  Quincke. 

Eine  Verwechselung  der  in  denselben  Spalten  aufge- 
f&hrten  Werthe  von  C  und  Iq  ist  nicht  möglieb,  da  die  lets- 
teren  alle  ein  negatives  Vorzeichen  haben. 

Die  eingeklammerten  Werthe  der  Constante  C  sind  als 
zu  klein  bei  der  Berechnung  der  Mittelwerthe  nicht  benutzt 
worden,  indem  für  diese  Beobachtungen  eine  Störung  der 
immerhin  sehr  kleinen  magnetischen  Steighöhen  anzuneh- 
men ist. 

Der  Sauerstoff  wurde  bei  diesen  Versuchen  direct  aus 
dem  Entwickelungsapparat  in  das  magnetische  Manometer 
geleitet,  war  also  nicht  durch  fremde  Gase  verunreinigt  Es 
w&re  hiernach  Sauerstoff  etwa  viermal,  Stickoxyd  etwas  mehr 
als  '/jmal  magnetischer  als  atmosphärische  Luft. 

§  89.  Die  Empfindlichkeit  der  Methode  lässt  sich  noch 
erheblich  vermehren,  wenn  man  das  magnetische  Mano- 
meter mit  geneigtem  Steigrohr  in  die  verzweigte  Gas- 
leitung einschaltet,  den  horizontalen,  2üO  mm  langen  Theil 
des  U-förmigen  Glasrohres  um  den  kleinen  Winkel  (p  gegen 
den  Horizont  neigt  und  die  Flüssigkeitskuppe  in  diesem 
Theile  statt  in  dem  verticalen  Schenkel  beobachtet  (Fig.  8). 

Man  hat  nur  das  U-Rohr  zwischen  den  parallelen  Flächen 
der  Korkklemme  um  den  Winkel  (p  zu  drehen  und  die  Menge 
der  Manometerflüssigkeit  so  abzugleichen,  dass  die  Flüssig- 
keitskuppe am  äussersten  Ende  der  Glasröhre  liegt  und 
bequem  in  die  Mitte  des  Magnetfeldes  geschoben  werden 
kann.  Diese  Einstellung  bietet  keine  Schwierigkeiten,  wenn 
das  Holzgestell  mit  Korkklemme  auf  einem  Gestelle  mit 
drei  Stellschrauben  und  verstellbarer  horizontaler  Tischplatte 
aus  Spiegelglas,  wie  das  Kathetometermikroskop,  aufgestellt 
wird  in  der  früher,  §  53^),  beschriebenen  Weise. 

Unter  der  Flüssigkeitskuppe  wurde  ein  rechtwinkliges 
Prisma  so  angebracht,  dass  die  eine  Kathetenfläche  hori- 
zontal steht  und  in  der  anderen  Kathetenfläche  mit  einem 
Kathetometermikroskop  und  verticaler  Theilung  im  Ocular- 
mikrometer  die  Verschiebung  h  der  Flüssigkeitskuppe  beim 


1)  G.  Quincke,  Wied.  Ann.  19.  p.  719  u.  Taf.  VIII.  Rg.  26.  1883. 


Maffneäsche  Eigenschaften  der  Gase.  417 

flrregen  des  Electromagnets  gemessen  werden  kann.  Als 
Aenderong  des  hydrostatischen  Druckes  ist  statt  htr  dann: 
hig(p,(T  in  der  GL  (8)  oder  (9)  bei  der  Bestimmung  von  C 
oder  Iq  in  Rechnung  zu  bringen. 

Das  rechtwinklige  Prisma  war  auf  einem  besonderen 
eisenfreien  Stativ  zwischen  den  Schenkeln  des  Electromagnets 
so  angebracht,  dass  es  beim  Erregen  des  Electromagnets 
nicht  verschoben  wurde. 

Der  Winkel  (p  liess  sich  mit  dem  Reflexionsgoniometer 
bis  auf  Minuten  genau  messen,  indem  ein  an  der  horizon- 
talen Goniometeraxe  befestigter  Planspiegel  so  lange  gedreht 
wurde,  bis  er  parallel  einem  anderen  an  der  geneigten  Glas- 
röhre mit  Wachs  befestigten  Planspiegel  stand.  Das  letztere 
lässt  sich  leicht  beurtheilen,  wenn  man  durch  ein  Papierblatt 
mit  kleiner  dreieckiger  Oeffnung  nahezu  senkrecht  auf  beide 
Spiegel  blickt  und  die  Spiegelbilder  der  Oeffnungsränder  zu- 
sammenfallen lässt.  Die  Beobachtung  der  Spiegelbilder  wird 
noch  bequemer,  wenn  die  spiegelnde  Fläche  senkrecht  zum 
geneigten  Steigrohr  angebracht  ist,  und  man  ihre  Neigung  <]p 
gegen  die  Verticalebene  in  der  eben  angegebenen  Weise 
misst.  Man  klebt  die  eine  Kathetenfläche  eines  kleinen 
rechtwinkligen  Glasprismas  an  die  geneigte  Glasröhre,  dessen 
andere  Eathetenfläche  versilbert  und  polirt  ist 

Tab.  109  und  110  enthalten  die  Beobachtungsresultate 
in  derselben  Weise  angeordnet,  wie  es  im  vorigen  Para- 
graphen fär  Tab.  108  beschrieben  wurde.  Die  unter  —  h 
aufgeführten  magnetischen  Depressionen  sind  das  Mittel  aus 
vier  bis  sechs  Messungen  bei  rechts  und  links  gelegenem  Nordpol. 

Die  Gase  wurden  in  der  §  88  beschriebenen  Weise  dar- 
gestellt, Stickoxyd  und  Stickoxydul  in  einem  Glasgasometer 
aufgefangen.  Da  das  Stickoxyd  beim  Auskochen  der  Eisen- 
vitriollösung aber  zuweilen  eine  Zersetzung  erleidet,  wurde 
ein  Theil  des  im  Gasometer  enthaltenen  Gases  in  einem 
Absorptionsrohr  über  Quecksilber  untersucht  und  sein  Gehalt 
an  Stickoxyd  durch  Absorption  mit  Eisenvitriollösung  be- 
stimmt Die  Zahlen  hinter  Stickoxyd  in  der  ersten  Spalte 
von  Tab.  110  geben  die  Resultate  dieser  Analyse  in  Pro- 
centen.    Dieselben  sind  mit  100  zu  dividiren  und  mit  dem 

Ann.  d.  Pbyi.  o.  Ch«ni.  N.  F.   XXXIV.  27 
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beboachteten  Barometerstande  zu  multipliciren,  um  die  Zu- 
nahme des  partiaren  Druckes  p  —  po  der  GL  (8)  zu  erhalten. 

Tabelle  109. 
Magnetisches  Manometer. 

Geneigtes  Steigrohr  und  verschiedene  Gase  bei  Atmosphärendrack. 

Berliner  Electromagnet. 
Polflächen  von  24  mm  Durchmesser  und  3,5  mm  Abstand. 

170  sc  =  1  cm. 


Gas 

über  der  Flüssigkeit 

im  Manometer 

(S;)C.G.8. 

(S-JC.G.8. 

13050     i     6390 

18050          6390 
C.IO'« 

Mittel 
C.IO»« 

3        !        1 

3              ;           1 

Sauerstoff    .... 
Atmosphärische  Luft 

isser  (T  s  ( 

■0 

47,50 
41,32 

39,89 

ohol  <T  =  ( 

72,22 
62,93 

),9989 

•0 

11,23 
9,81 

9,50 
),7913 

g>  =  15°  50'. 

0,745          0,705 
0.140          0,127 

0,725 

0,183 

fo .  10" 

Stickstoff     .... 

Alk 

Sauerstoff    .... 
Atmosphärische  Luft 

-3,906       -3,878 
(p  =  11^26'. 

0.623      1        — 
0,128             — 
fo .  10*° 

-8,892 

0,628 

0,128 

%  .  10»« 

Wasserstoff     .    .    . 

1 

60,52     ;       —      1 

-3,848             — 

-8,848 

(irj)C.O.S. 

(^JC.Q.8. 

Mittel 

13300         6700 

13300     i      6700 
C.IO»» 

CIO»« 

Alk 

Sauerstoff    .... 
Atmosphärische  Luft 

Stickstoff     .... 
Kohlensäure     .    .    . 
Wasserstoff      .    .    . 

ohol  a  ==  ( 

M 

60,18 
55,04 

52,12 
52,78 
52,81 

),7913 

«c 

17,62 
16,30 

14,46 
15,76 
15,53 

(p  =  13*2 

0,478 
0,165 

fo. 

'5'. 

0,505 
0,178 

0,491 
0,166 

fo  .  10** 

-Ao  =  Mittel 

52,57         15,58 

—3,301       —3,864 

-8,577 

13370     ,     6810 

13370 
C.l 

C.G.S. 

Mittel 

6810 
10^0 

C.  10»« 

St€ 

Sauerstoff    .... 
Atmosphärische  Luft 

Kohlensäure     .    .    . 
Wasserstoff      .    .    . 

Jinöl  <T  =  ( 

74,7« 
66,57 

64,71 
64,64 

>,8016 

M 

.    22,51 
20,14 

19,64 

(p  =  12«  26'. 

0,588      1     0,643 
0,110      .     0,112 

fo  .  10^» 

0,616 
0,111 

fo  .  10" 

-ho  =  Mittel 

64,67 

1    19,64 

-3,761 

-4,403 

-4,082 
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Tabelle  110. 

Magnetisches  Manometer. 
Geneigtes  Steigrohr  und  verschiedene  Gk^e  hei  Atmosphärendmck. 

Berliner  Electromagnet 
Polflächen  von  24  mm  Durchmesser  und  3,5  mm  Abstand. 

1708C  ^  \  cm. 


Gas  über  der 

Flüssigkeit 
im  Manometer 

16250 
8 

ffj)C.ü.8. 

.( 

[Äj)C.0.8. 

,13650  6800 

16260     18650 
C.10»o 

6800 

Mittel 
C.IO" 

;   8 

1 

8             3        1       1 

Alkohol. 

tr  =  0,7913        (p  =  12<>  37'        p  »  0,992  Atm. 

Stickoxvd  (93.17%) 
Atmosphär.  Luft  . 

90,96 
88,65 

66,20 
62,63 

17,28 
15,48 

0,257       0,327 
0,148       0,103 

0,324 
? 

0,803 
0,125 

Stickoxydul  .    .    . 
Kohlensäure     .    . 
Wasserstoff .    .    . 

85,69 
84,21 
84,92 

61,64 
59,91 
60,85 

16,19 
15,81 
15,84 

fo .  10" 

fo.lO" 

-  Ao  =  Mittel 

84,94  '  60,80  ,  15,95 

-3,850    —3,401    -3,595 

-3,449 

StemöL 

(r  =  0,8149        <p  =  12»  36'. 

Stickor7d(64,65«/o) 
Atmosphär.  Luft  . 

80,34 '57,03    13,48 
80,73 '56,80    13,50 

0,178 
0,131 

0,286 
0,160 

0,268 
0,178 

0,238 

0,156 

fo .  10" 

Wasserstoff .    .    . 

■ 

77,57    54,08 

12,75 

-3,149    -3,111  ! -2,954 

-3,071 

(irj)C.G.8. 

(i7j)C.Ü.8. 

Mittel 

15680; 12900  6800 

15680      12900       6800 

C.IO" 

-Ä 

C.lO'o 

Steinöl. 

[T  =  0,8149        <p  =  13«  14'        f  =  0,991  Atm. 

Stickoxyd(93,l7%) 
Atmosphär.  Luft  . 

73,65 
72,14 

wo 

50,37 
49,32 

13,68 
13,23 

0,229       0,254       0,374 
0,156  ;     0,178        0,244 

0,277 
0,193 

Stickoxydul  .    .    . 
Kohlensäure      .    . 
Wasserstoff .    .    . 

68,80 
69,10 
68,96 

46,59 
46,97 
47,30 

11,19 
12,81 

12,88 

fo  .  10" 

fo  .  10" 

-  Äo  =  Mittel 

68,95 

46,85 

12,29 

-  3,166 

-3,174 

-2,997 

-3,112 

§  90.  Eine  Yergleicbung  der  Resultate  aller 
Beobacbtungen  mit  verticalem  und  geneigtem  Steig- 
rohr, die  in  der  folgenden  Tab.  111  zusammengestellt  sind, 
zeigt  im  wesentlichen  eine  befriedigende  Uebereinstimmung. 
unter  den  horizontalen  Strichen  finden  sich  die  arithmeti- 
schen Mittel  der  Beobachtungen  mit  demselben  Gas  und 
derselben  Manometerfiüssigkeit;  am  unteren  Ende  die  G-e- 
sammtmittel  dieser  arithmetischen  Mittel 

27  • 
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Ausgelassen  habe  ich  bei  dieser  Rechnung  nur  die 
Zahl  0,491  für  Sauerstoff  bei  einem  Alkoholmanometer  mit 
geneigtem  Steigrohr,  da  der  bei  diesen  Versuchen  benutzte 
Sauerstoff  wochenlang  in  einem  Zinkblechgasometer  gestan- 
den hatte  und  also  wohl  nicht  mehr  ganz  rein  war. 

Die  Versuche  mit  dem  luftleeren  Räume  sind  durch  einen 
*  ausgezeichnet. 

Tabelle  111. 
Magnetische  Druckkraft  der  Gase  bei  Atmospbärendrack. 

Uebersicht  der  Versuchsresultate. 


Flüssigkeit 

im  magnetischen 

Manometer. 


C.lO^o 
Sauerstoff  |  Stickoxyd  j  Atm.  Luft 


fo  .  lO** 
Vacuum 


Schwefelsäure 
Alkohol 


Verticales  Steigrohr. 


?> 


Steinöl 


0,626* 
0,668 

0,647 
0,715 
0,652 


0,216 


0,309 


0,683 
Geneigtes  Steigrohr. 


0,211* 
0,206* 
0,180 

0,193 
0,143 
0,164 

0,153 


4,229* 
3,401* 
8,256 


-3,828 
-8,471 
--8,804 

-  3,887 


Wasser 
Alkohol 

»> 

0,725 

0,623 

(0,491) 

0,303 

0,133 
0,128 
0,166 
0,125 

-3,892 
-3,848 
-3,577 
-3,449 

Steinöl 

0,615 

0,277 
0,238 

0,140 
0,111 
0,193 
0,156 

-3,458 
-4,082 
-3,112 
-8,071 

j» 

— 

0,257 

0,153 

-8,422 

Gesammtmittel 

0,659 

0,271 

0,164 

— 

Ispec.  Gewicht        fo  .  10^« 


Schwefelsäure 
Wasser     .    . 
Steinöl      .    . 
Alkohol     .    . 


1,8379 
0,99ö9 
0,8149 
0,7913 


-4,229* 
-3,892 
-3,405 
-3,398 


Auffallender  Weise  ist  die  magnetische  Constante  des 
reinen  Sauerstoffes  nur  viermal  grösser,  als  die  der  atmo- 
sphärischen Luft,  während  man  bei  der  geringen  magnetischen 
Constante  des  Stickstoffes  einen  fünfmal  grösseren  Werth 
hätte  erwarten  sollen. 
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Da  reiner  Sauerstoff  sehr  viel  schneller  als  der  mit  Stick- 
stoff gemengte  Sauerstoff  der  atmosphärischen  Luft  Ton  der 
Manometerflüssigkeit  absorbirt  wird,  so  wird  die  Dimagneti- 
sirungsconstante  der  Manometerflüssigkeit  im  ersten  Falle 
auch  schneller  modificirt,  als  in  letzterem,  und  die  magnetische 
Depression  wegen  des  absorbirten  Sauerstoffes  su  klein  ge- 
fanden (vgl.  unten  §  93  und  94). 

Der  unterschied  der  magnetischen  Druckkräfte  einer 
Flüssigkeit  und  des  luftleeren  Raumes  (oder  eines  mit  Stick- 
oxydul, Kohlensäure,  Stickstoff  oder  Wasserstoff  gefüllten 
Raumes)  wird  durch  die  Constante  I^  gemessen.  Die  Werthe 
von  f^  nehmen  mit  dem  specifischen  G-ewicht  der  Flüssig- 
keit zu. 

§  91.  Den  magnetischen  Druck  der  Gase  bei 
grösserer  Dichtigkeit  bestimmte  ich  in  magnetischen 
Manometern  mit  oben  geschlossenen  Schenkeln  (Fig.  4)  Ton 
ähnlicher  Form,  wie  sie  §  86  geschildert  wurden.  Das  wei- 
tere Rohr  wurde  von  etwas  kleinerem  Durchmesser  wie  früher 
gewählt,  um  es  widerstandsfähiger  gegen  inneren  Druck  zu 
machen.  In  das  obere  offene  Ende  des  Manometers  wurde 
mit  Siegellack  ein  Luftmanometer  eingekittet,  ein  ü-förmiges 
Rohr,  dessen  geschlossener  Schenkel  trockene  atmosphärische 
Luft  mit  Quecksilber  abgesperrt  enthielt.  Die  Verminderung 
dieses  Luftvolumens  gab  dann  die  Zunahme  des  Gasdruckes 
im  magnetischen  Manometer. 

An  ein  Seitenrohr  E  am  weiteren  Manometerschenkel 
war  ein  weiteres  Glasrohr  angelöthet  oder  mit  Siegellack 
eingekittet,  welches  mit  Stücken  von  geschmolzenem  chlor- 
sauren Kali  gefüllt,  am  anderen  Ende  zu  einem  dünnen 
Olasfaden  ausgezogen  und  nach  dem  Erkalten  der  Eittstellen 
zugeschmolzen  wurde.  Nachdem  an  dem  verticalen  Steigrohr 
die  magnetische  Depression  in  einem  Magnetfelde  von  be- 
kannter Feldstärke  gemessen  war,  wurde  durch  Erwärmen 
des  chlorsauren  Kalis  Sauerstoff  entwickelt  und  nach  dem 
Erkalten  wieder  die  magnetische  Depression  und  der  Gas- 
druck über  der  Flüssigkeit  im  Inneren  des  Manometers  ge- 
messen. Durch  wiederholtes  Erwärmen  konnte  der  Gasdruck 
allmählich  gesteigert  und  durch  Abschneiden  der  Spitze  des 
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Glasfadens  bei  G  die  ursprüngliche  Dichtigkeit  wieder  her- 
gestellt werden. 

Um  das  magnetische  Manometer  mit  Wasserstoff  zu 
füllen,  wurde  an  das  Seitenrohr  bei  E  ein  Wasserzersetzungs- 
apparat  (Fig.  6)  angekittet,  dessen  verticales  Glasrohr  Zink- 
amalgam und  darüber  verdünnte  Schwefekäure  enthielt.  Zwei 
eingeschmolzene  Platindi  ähte  leiteten  einen  electrischen  Strom 
zum  Zinkamalgam  und  von  der  verdünnten  Schwefels&ure  zur 
Kette  zurück.  Durch  die  Electrolyse  bildete  sich  Zinksulfat 
und  reines  Wasserstoffgas,  dessen  partiärer  Druck  durch  die 
Druckzunahme  des  Gasgemisches  im  magnetischen  Manometer 
gegeben  war. 

Tab.  112  enthält  eine  Zusammenstellung  der  Beobach- 
tungen und  den  mit  Gl.  (8)  aus  je  zwei  übereinander  stehen- 
den Horizontalreihen  berechneten  Werth  der  Constanten  C 
fQr  Sauerstoff  und  Wasserstoff. 


Tabelle  112. 

Aenderung  des  magnetischen  Druckes  der  Gase 

bei  zunehmender  Dichtigkeit 

Magnetisches  Manometer  mit  verticalem  Steigrohr. 

Berliner  Electromagnet. 

Polflftchen  von  24  mm  Durchmesser  und  3,5  mm  Abstand. 

r  * 
1 53  sc  =  1  cm  *    -- 


Schwefelsäure. 


»,  =  0,0145. 
(T  =  1,8379. 


Gas  über  der  Flüssigkeit 


im 


magnet  Manometer 


Druck 
P 


(ir,)C.Q.8. 


(jrjCQA 


Luft  +  Sauerstoff  .  . 
dito  +  mehr  Sauerstoff 
dito  +  mehr  Sauerstoff 
Gas  ausgelassen  .    .    . 

Steinöl. 


▲tm. 

3,205 

6,511 

8,816 

1 


1374011430  6850 

•0     so    I  BC 

6,56  4,62  1,93 

9,72  6,95  2,70 

12,04  8,75  3,02 

5,30  3,84,1,15 


13740!  11430:  6850 


CMO»« 


0,617 


0,657  .  0,605 
0,654  0,753  (0,338)10,7035 
0,557  0,58610,621  0,5880 


Mittel 

CIO" 


0,6263 


a  =  0,7988. 


Luft  +  Sauerstoff   .    . 
dito  +  mehr  Sauerstoff 


Druck 
P 

äüa. 

1 

5,330 

(Ä,)C.G.8. 

18150;1100Ö6610 

-Ä 

so    :    so     1  so 
12,98:  9,36     — 
22,0916,00     — 

13150  11000  6610 
C.10»o 

Mittel 

0,646  0,675      — 

0,6605 

Magnetitche  Eigemchaflen  der  Gcue. 
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Gas  über  der  Flüssigkeit 

Druck 
P 

(fiJCG.8. 

(5i)C.G.8. 

Mittel 

im 
magnet  Manometer- 

14200111300  6220 

142001 11300  6220 
C.IO" 

C.10>o 

Laft  +  Sauerstoff  .    . 
Gas  ausgelassen  .    .    . 

Atel. 
3,477 

1 

M            M        '    00 

19,87  14,33  j5,16 
14,50jl0,30,3,89 

1 
0,569  0,674   0,701 

0,648 

Druck 

P 


(jjj)C.G.a 


1345011 128016770  13450|11280|  6770 


-h 


Luft 

Luft  +  Wasserstoff  . 
dito  +  mehr  Wasserstoff 
dito  +  mehr  Wasserstoff 
Gas  ausgelassen  .    .    . 

Während    bei 


Atm. 
1 

2,S9o 
5,219 
7,331 
1 


fO 

11,26 
12,19 
12,55 
12,74 
11,95 


•c 


8,41 


0C 


8,05 


8,91  3,06 
8,95  j3,10 
8,75  {2,93 


(iTjCGS. 


C.IO 


10 


0,036 


0,013 


0,031 


Mittel 
C.IO»« 


0,027 


Sauerstoff  die  magnetische  Depression 
bedeatend  mit  der  Dichtigkeit  des  Gases  zunimmt,  ist  dies 
bei  Wasserstoff  nur  in  unbedeutendem  Maasse  der  Fall. 

Die  Constante  C  für  Sauerstoff  stimmt  nahezu  mit  den 
Messungen  der  Tab.  111  überein.  Für  Wasserstoff  ist  sie 
etwas  kleiner,  als  die  in  Tab.  105,  §  86,  gefundene  Zahl  0,089. 

§  02.  Um  den  magnetischen  Druck  der  G-ase  bei 
noch  grösserer  Dichtigkeit  und  einem  Gasdruck  bis 
zu  40  Atmosphären  untersuchen  zu  können,  benutzte  ich 
magnetische  Manometer  mit  geschlossenen  Schenkeln  (Fig.  6) 
aus  Glasröhren  von  3  bis  8  mm  äusserem  und  1,4  bis  6  mm 
innerem  Durchmesser  und  comprimirte  die  Gase  durch  eine 
Druckpumpe  mit  Schwungrad,  welche  zur  Darstellung  flüs- 
siger Kohlensäure  gedient  hatte. 

Die  Gase  gelangten  aus  dem  Gasometer  durch  ein  langes 
Ghlorcalciumrohr  in  den  Pumpenstiefel,  durch  eine  darüber 
gelegene  Kammer  mit  Ventil  V  und  eine  mehrere  Meter 
lange  Leitung  aus  dünnem  dickwandigen  Bleirohr  (6  mm 
Durchmesser  bei  3  mm  lichter  Weite)  zu  einem  Schrauben- 
hahn S  mit  Lederpackung  und  kegelförmiger  Spitze,  wie  er 
zum  Verschluss  der  Flaschen  für  flüssige  Kohlensäure  ver- 
wandt wird.  Hinter  dem  Schraubenhahn  lag  ein  T-Stück 
aus  Messing,  von  welchem  eine  Bleirohrleitung  zum  magne- 
tischen Manometer  und  eine  Zweigleitung  zum  Luftmanometer 
führte,  mit  welchem  der  Gasdruck  gemessen  wurde. 


424  G.  Quincke. 

Die  Bleileitungen  waren  durch  Messingstücke  mit  üeber- 
fangschrauben  und  zwischengelegte  ßleiplatten  mit  der  Ven- 
tilkammer der  Druckpumpe  oder  dünnen  Messingröhren 
verbunden,  in  welche  die  Glasröhren  der  Manometer  mit 
Siegellack  eingekittet  wurden.  Alle  übrigen  Verbindungen 
waren  gelöthet 

Die  Seitenwand  der  Ventilkammer  der  Druckpampe 
enthielt  eine  kleine  Oeffnung,  welche  durch  eine  kleine 
Schraube  5,  mit  kegelförmiger  Spitze  verschlossen  war. 
Durch  Drehen  dieser  Schraube  konnte  das  comprimirte  Gas 
aus  der  Röhrenleitung  ausgelassen  und  der  ursprüngliche 
Druck  wieder  hergestellt  werden.  Das  Gas  entwich  dabei 
durch  ein  aufgelöthetes  Seitenrohr  in  einen  engen  Kaatschnk- 
schlauch  (in  der  Zeichnung  durch  eine  punktirte  Linie  ange- 
deutet), sodass  man  es  wieder  in  einem  Gasometer  auffangen 
und  weiter  benutzen  konnte. 

Als  Luftmanometer  diente  eine  horizontale  dickwandige 
üapillarröhre  von  1,5  bis  2  m  Länge  und  kreisförmigem  Quer- 
schnitt von  0)5  mm  Durchmesser.  Dieselbe  war  sorgfilltig 
gereinigt  und  genau  calibrirt  durch  Messung  von  LAnge  und 
Gewicht  der  Quecksilberfäden,  welche  die  ganze  Röhre  oder 
kurze  Strecken  derselben  ausfüllten. 

Das  eine  Ende  der  Capillarröhre  wurde  mit  Siegellack 
in  das  Verbindungsstück  mit  Ueberf angschraube  eingekittet, 
ein  Quecksilberfaden  von  100  mm  Länge  in  dasselbe  einge- 
führt und  das  andere  Ende  mit  dem  Löthrohr  zugeschmolzen, 
ohne  dass  die  Flammengase  mit  dem  Inneren  der  trockenen 
Capillarröhre  in  Berührung  kamen.  Hinter  der  Capillarröhre 
wurde  eine  Millimetertheilung  befestigt  und  deren  Lage  durch 
feste,  auf  der  Röhre  angebrachte  Marken  controlirt.  Das 
Verhältniss  der  vom  Quecksilberfaden  in  der  Capillarröhre 
abgesperrten  Luftvolumina  v^  und  v  multiplicirt  mit  dem 
durch  das  Barometer  bekannten  Luftdruck  p^  in  Atmosphä- 
ren gibt  dann  den  Druck  p  des  Gases  in  der  Röhrenleitung 
und  über  der  Flüssigkeit  im  magnetischen  Manometer.  Durch 
Schliessen  des  Schraubenhahnes  S  konnte  dieser  Druck  län- 
gere Zeit  constant  gehalten  werden. 

Bei  hohem  Druck  werden  die  Kuppen  des  Quecksilber- 
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fadens  im  Luftmanometer  durch  längere  Berührung  mit 
atmosphärischer  Luft  und  besonders  mit  Sauerstoff  verändert. 
Die  Oberfläche  des  Quecksilbers  wird  oxydirt.  Es  bilden 
sich  sogenannte  Schwänze  bei  der  Verschiebung  des  Queck- 
silbers, der  Faden  theilt  sich  in  mehrere  Theile,  und  die 
Messung  des  Luftvolumens  wird  unsicher.  Man  muss  dann 
das  Capillarrohr  nach  einigen  Messungen  Offnen,  reinigen 
und  neues  Quecksilber  einfüllen.  Dieser  üebelstand  tritt  bei 
weiten  und  gebogenen  Capillarröhren  besonders  stark  auf. 
Bei  engen  geraden  Röhren  von  den  angegebenen  Dimensionen 
Wird  er  beinahe  ganz  vermieden,  da  die  gebildeten  Oxyd- 
schichten von  dem  Quecksilber  bei  der  Verschiebung  des 
Fadens  aufgelöst  und  dadurch  unschädlich  gemacht  werden. 

Das  magnetische  Manometer  wurde,  nachdem  die  Ver- 
bindung mit  der  Druckpumpe  hergestellt  war,  in  der  gewöhn- 
lichen Weise  mit  dem  engen  Schenkel  zwischen  die  Pole  des 
Berliner  Electromagnets  gebracht,  die  Lage  der  Flüssigkeits« 
kuppe  mit  dem  Eathetometermikroskop  beobachtet  und  nach 
dem  Erregen  des  Electromagnets  die  Senkung  der  Flüssig- 
keitskuppe und  gleichzeitig  durch  die  Ablenkung  der  Decli- 
nationsnadel  die  Feldstäfke  gemessen. 

Um  die  Apparate  und  Röhrenleitungen  mit  reinem  Gas 
zu  füllen,  wurde  das  Luftmanometer  von  dem  Verbindungs- 
stück V^  (Fig.  6)  abgeschraubt  und  durch  einen  Messinghahn  H 
ersetzt,  welcher  durch  einen  dickwandigen  Kautschukschlauch 
mit  einer  Wasserluftpumpe  verbunden  war.  Der  Kolben  der 
Druckpumpe  wurde  möglichst  tief  gestellt,  sodass  das  Gas 
aus  dem  Gasometer  direct  in  den  Pumpenstiefel  gelangte. 
Nachdem  durch  abwechselndes  Evacuiren  und  Zulassen  von 
Gas  die  Druckpumpe  und  die  Röhrenleitung  bis  zum  Hahn  H 
mit  Gas  gefüllt*  war,  wurde  der  Schraubenhahn  5  geschlossen, 
durch  Oeffnen  des  Hahnes  H  das  Gas  aus  dem  magnetischen 
Manometer  und  der  Röhrenleitung  entfernt,  der  Hahn  H 
geschlossen,  Druckpumpe  und  Röhrenleitung  bis  zum  Schrau- 
benhahn S  durch  einige  Pumpenstösse  mit  comprimirtem  Gas 
gefüllt  und  der  Schraubenhahn  5  geöffnet,  sodass  sich  die 
ganze  Röhrenleitung  und  das  magnetische  Manometer  mit 
reinem  Gas  von  etwas  höherem  als  Atmosphärendruck  füllten. 
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Dann  wurde  der  Schraubenhahn  5  geschlossen^  der  Hahn  H 
wieder  geö£fnet  und  diese  Operation  zehnmal  oder  öfter  wie- 
derholt, bis  man  sicher  war,  alle  Spuren  fremder  Qase  ans 
Böhrenleitung  und  magnetischem  Manometer  entfernt  in 
haben.  Schliesslich  wurde  der  Hahn  H  wieder  von  dem  Ver- 
bindungsstück V^  abgeschraubt,  statt  seiner  das  Luftmano- 
meter  lose  angeschraubt,  der  Schraubenhahn  8  geö£Ehet,  durch 
einige  langsame  Pumpenstösse  der  Quecksilberfaden  im  Luft- 
manometer  hin  und  her  bewegt  und,  nachdem  der  letzte  Best 
atmosphärischer  Luft  entfernt  war,  die  Ueberfangsschraube 
des  Verbindungsstückes  F,  fest  angezogen,  sodass  das  Luft- 
manometer  mit  der  Röhrenleitung  und  dem  magnetischen 
Manometer  luftdicht  verbunden  war. 

Nach  einigen  Pumpenstössen  wurde  durch  Oeffnen  des 
Schraubenhahnes  8^  an  der  Ventilkammer  der  Druckpumpe 
Atmosphärendruck  hergestellt,  das  Baromdter  und  die  Lage 
des  Quecksilberfadens  im  Luftmanometer  abgelesen  und  die 
magnetische  Depression  —  A^  der  Flüssigkeitskuppe  im  mag- 
netischen Manometer  beim  Erregen  des  Electromagnets 
gemessen. 

Hierauf  wurde  die  Oeffnung  b^  der  Ventilkammer  wie- 
der geschlossen,  das  Gas  comprimirt  und  für  verschiedene 
Druckkräfte  p  die  magnetische  Depression  —  h  und  die  Feld- 
stärke gemessen. 

Leider  wird  die  Genauigkeit  der  Messungen  beeinträch- 
tigt durch  das  Gas,  welches  von  der  Flüssigkeit  im  mag- 
netischen Manometer  absorbirt  wird,  und  die  magnetischen 
Eigenschaften  dieser  Flüssigkeit  etwas  modi&cirt.  Beim  Her- 
stellen des  ursprünglichen  Gasdruckes  scheidet  sich  das  ab- 
sorbirte  Gas  in  kleinen  Blasen  wieder  ab,  die  sich  zu  grösseren 
Blasen  vereinigen,  die  Flüssigkeitssäule  im  magnetischen 
Manometer  trennen  und  so  die  ganze  Messung  vereiteln 
können.  Gewöhnlich  gelingt  es,  durch  passende  Vermehrung 
des  Druckes  die  trennende  Luftblase  zu  entfernen  und  durch 
abwechselnde  Vermehrung  und  Verminderung  des  Druckes 
die  Versuchsreihe  zu  Ende  zu  führen. 

Bei  constanter  magnetischer  Kraft  sinkt  die  Flüssigkeits- 
kuppe im  magnetischen  Manometer,  sobald  bei  zunehmendem 
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Druck  der  Durchmesser  des  weiteren  Schenkels  sich  stärker 
vergrössert,  als  der  des  engeren.  Es  lässt  sich  diese  Senkung 
in  Tielen  Fällen  vortheilhaft  zur  Messung  des  Druckes  ver- 
wenden. 

Die  Flüssigkeitskuppe  steigt,  wenn  das  Volumen  der 
Manometerflüssigkeit  durch  das  absorbirte  Gas  vermehrt 
wird.  Ausserdem  kann  durch  diese  Gasabsorption  die  Ober- 
fläche der  Flüssigkeit  modificirt  und  dadurch  Lage  und  Be- 
weglichkeit der  Flüssigkeitskuppe  erheblich  beeinflusst  werden. 

Diese  Missstände  machten  sich  besonders  bei  der  Unter- 
suchung der  Kohlensäure  bemerklich.  Im  Alkohol  und  noch 
mehr  im  Steinöl  bildete  die  absorbirte  Kohlensäure  Schlieren 
in  der  Nähe  der  Flüssigkeitskuppe  und  der  Glaswand,  welche 
das  Bild  im  Mikroskop  störten. 

Auch  Elaylgas  wurde  von  Steinöl,  Stickoxydul  von  Al- 
kohol und  Terpentinöl  in  so  grosser  Menge  absorbirt,  dass 
das  Flüssigkeitsvolumen  fortwährend  zunahm,  und  ausserdem 
durch  Schlierenbildung  die  Genauigkeit  der  Beobachtung 
beeintriLchtigt  wurde. 

Bei  Wasser  ist  es  besonders  schwierig,  die  Glaswand 
benetzt  und  die  Flüssigkeitskuppe  beweglich  zu  erhalten. 
Druckpumpe  und  Böhrenleitungen  müssen  durch  Durchsangen 
von  reiner  trockener  Luft  von  jeder  Spur  fremder  Dämpfe 
befreit  sein,  wenn  man  übereinstimmende  Messungen  erhal- 
ten will 

In  den  meisten  Fällen  gelang  es,  nach  einer  Abnahme 
des  Gasdruckes  die  magnetische  Depression  der  Flüssigkeits- 
kappe zu  beobachten,  ehe  merkliche  Mengen  des  absorbirten 
Gases  entwichen  und  die  magnetischen  Eigenschaften  der 
Manometerflüssigkeit  dadurch  verändert  waren.  Das  in  der 
Flüssigkeit  absorbirte  Gas  hat  dann  keinen  Einfluss  auf  die 
Bestimmung  der  Constante  C  (Gl.  (8).  §  84),  während  sich 
bei  den  Versuchen  an  magnetischen  Manometern  mit  ofi'enen 
Schenkeln  diese  Fehlerquelle  nicht  vermeiden  Hess. 

Die  Gase  Sauerstoff,  Stickstoff,  Stickoxydul  wurden  in 
der  früher,  §  88,  beschriebenen  Weise  dargestellt;  Sauerstoff 
und  Stickoxydul  in  einem  Glasgasometer,  Stickstoff  in  einem 
gewöhnlichen  Gasometer  aus  Zinkblech  aufgefangen.  Kohlen- 
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säure  und  Wasserstoff  warden  nach  Bedarf  in  einer  Glocke 
mit  Messinghahn  entwickelt,  welche  in  verdünnte  Schwefel- 
säure tauchte  und  einen  Leinwandbeutel  mit  Natronbicarbonat 
oder  Zinkspähnen  enthielt 

Das  Elaylgas  wurde  erhalten  durch  Einwirkung  von 
Schwefelsäurehydrat  auf  Alkohol  und  mit  NatronlOsung 
gewaschen;  das  Sumpfgas  durch  Erhitzen  eines  Ghemenges 
von  trockenem  essigsauren  Natron  mit  dem  vierfachen  Ge- 
wicht Natronkalk  in  einer  schmiedeeisernen  Flasche  über 
Kohlenfeuer,  in  deren  Hals  ein  eisernes  Rohr  luftdicht  ein- 
geschraubt war. .  Das  Sumpfgas  wurde  mit  concentrirter 
Schwefelsäure  und  Natronlösung  gewaschen  und  wie  das  Elayl- 
gas in  einem  Gasometer  aus  Zinkblech  aufgefangen. 

Das  Verhältniss  der  Querschnitte  beider  Schenkel  des 
magnetischen  Manometers  wurde  aus  der  Länge  berechnet, 
welche  dieselbe  Quecksilbermasse  in  beiden  Schenkeln  ein- 
nahm. 

§93.  Bei  den  Versuchen  mit  comprimirtem  Sauer- 
stoff traten  leicht  Explosionen  der  Druckpumpe  auf,  indem 
das  Leder  und  Fett  des  Pumpenkolbens  und  Ventils  sich  in 
dem  durch  die  Compression  erwärmten  Sauerstoffgas  entzün- 
den und  dann  die  benachbarten  Metalltheile  in  dem  ver- 
dichteten Sauerstoff  an  der  Verbrennung  theilnehmen.  Das 
Ventil  versagt,  der  in  den  Böhrenleitungen  aufgespeicherte 
Sauerstoff  unterhält  die  Verbrennung,  der  Pumpenkolben 
wird  zurückgestossen,  der  Kautschuksclilauch  zwischen  Pumpe 
und  Gasometer  zerrissen  und  ebenfalls  entzündet  Je  hoher 
der  Druck,  und  je  reiner  der  Sauerstoff  ist,  um  so  leichter 
tritt  diese  Entzündung  ein,  die  auch  schon  früher  von  Frank- 
land^)  beobachtet  worden  ist. 

Man  vermeidet  sie,  indem  man  möglichst  wenig  Fett  an 
Pumpenkolben  und  Ventil  bringt,  Pumpenstiefel  und  Ventil- 
kammer mit  Eis  kühlt,  und  sobald  der  Druck  20  Atmosphä- 
ren überschritten  hat,  nur  noch  langsam  und  in  grösseren 
Zwischenräumen  pumpt,  sodass  Kolben  und  Ventil  sich 
nicht  stark  erwärmen. 

1)  Frankland,  Lieb.  Ann.  129.  p.  359.  1964. 
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Dadurch  nehmen  die  Versuche  längere  Zeit  in  Anspruch, 
die  Flüssigkeit  im  magnetischen  Manometer  absorbirt  grössere 
Mengen  Sauerstofifgas,  und  der  magnetische  Druck  der  sauer- 
8to£freicheren  Flüssigkeit  wird  grösser,  die  beobachtete  mag- 
netische Depression  kleiner. 

Diese  Aenderung  der  magnetischen  Depression  wurde 
in  folgender  Weise  berücksichtigt  Beim  Beginn  und  am 
Ende  jeder  Versuchsreihe,  oft  auch  noch  in  der  Zwischen- 
zeit wurde  die  magnetische  Depression  bei  dem  Druck 
1  Atmosph&re  beobachtet  und  angenommen,  dass  sich  diese 
magnetische  Depression  continuirlich  proportional  der  Zeit 
geändert  habe.  An  den  in  der  folgenden  Tabelle  unter  —  A 
aufgeführten  magnetischen  Depressionen  ist  diese  Correction, 
die  selten  1  bis  2  Scalentheile  überschritt,  schon  angebracht. 
Das  Endresultat  der  Messungen  ist  dadurch  kaum  merklich 
beeinflusst. 

Bei  Alkohol,  der  acht  Stunden  mit  Sauerstoff  unter 
40  Atmosphären  Druck  in  Berührung  gewesen  war,  habe  ich 
freilich  die  magnetische  Depression  für  1  Atmosphäre  von 
10  auf  3  Scalentheile  erniedrigt  gefunden.  Im  allgemeinen 
nahmen  aber  die  eigentlichen  Messungen  einer  Versuchsreihe 
nur  ein  bis  zwei  Stunden  Zeit  in  Anspruch. 

Da  der  Sauerstoff  in  dem  Glasgasometer  über  lufthal- 
tigem Wasser  längere  Zeit  aufbewahrt  werden  musste,  änderte 
er  mit  der  Zeit  seine  Zusammensetzung.  Um  diese  Fehler- 
quelle berücksichtigen  zu  können,  wurd^  beim  Oeffnen  des 
Hahnes  S^  am  Ventilstück  der  Compressionspumpe  ein  Theil 
des  entweichenden  Gases  über  Quecksilber  aufgefangen  und 
im  Eudiometer  analysirt.  Der  so  gefundene  Procentgehalt  P 
an  reinem  Sauerstoffgas  ist  über  den  einzelnen  Versuchs- 
reihen der  Tab.  113  angegeben.  Bei  den  geringen  magneti- 
schen Druckkräften  der  beigemengten  Gase  genügt  es,  die 
rechte  Seite  der  GL  (8),  §  84,  mit  100/P  zu  multipliciren,  um 
die  Constante  C  für  reinen  Sauerstoff  zu  erhalten. 

Die  erste,  mit  p  überschriebene  Spalte  der  folgenden 
Zusammenstellung  gibt  den  Druck  des  Gases  in  Atmosphä- 
ren, die  zweite  Spalte  die  beobachtete  magnetische  Depres- 
sion in  Scalentheilen  des  Kathetometermikroskopes  (170  Sca- 
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lentheile  »  1  cm);  die  dritte  Spalte  die  Aendernng  der 
magnetischen  Depression  fQr  1  Atmosphäre  Drnckzunahme; 
die  yierte  Spalte,  die  mit  der  Gleichung: 


(10) 


C=.  _*^1*L 


('+:t^^ 


100 
P 


p  —  Pi  170 

berechnete  magnetische  Constante  des  Gases. 

Bei  einer  einzelnen  Beobachtung  liess  sich  die  magne- 
tische Depression  nur  bis  auf  0,1  Sealentheil  genau  beob- 
achten.  Die  Hundertel  Scalentheile  sind  durch  Berechnung 
der  Mittelwerthe  und  die  Reduction  auf  gleiche  magnetische 
Feldstärke  erhalten.  Bei  den  Versuchen  Sauersto£F*Stein5l 
wurde  die  Feldstärke  Hy^  am  Tage  nach  der  Beobachtung 
der  magnetischen  Depressionen  durch  Inductionsströme  von 
neuem  genau  bestimmt. 

Die  Zahlen  in  den  eckigen  Klammem  über  den  mag- 
netischen Feldstärken  geben  den  Werth  von  1  +  (r^'/rj')  für 
den  betreffenden  Apparat. 

Tabelle  113. 

Magnetischer  Druck  der  Gase. 
170  sc  =  1  cm. 


Druck 
P 


Magn. 
Depress. 


P-Pi 


C.IO 


10 


Druck 
P 


Magn. 

Depress. 

—  Ä 


P-Pi 


C.IO^« 


Sauerstoff-  Alkohol 
(<7  =  0,7913.) 

[1,406]        P  =  86,69. 

H^  =  15790  C.Q.S.  14,25<>C. 

Atm. 
0,97 


10,08 
19,05 
29,82 


■0 

14,40 
40,80 
66,71 
96,41 


2,898 
2,894 
2,843 


2,878 


0,8776 
0,8762 
0,8608 


^1  =  14110 


0,97 

10,01 

— ■ 

10,92 

31,04 

2,118 

22,15 

55,94 

2,169 

30,67 

73,92    ' 

2,151 

89,31 

91,22 

2,118 
2,135 

0,8715 


16,12° 

0,8017 
0,8226 
0,8160 
0,8035^ 

0,8110 


ff^  =  7710 


Atm. 

■c 

0,97 

2,07 

10,93 

8,08 

0,6022 

22,04 

14,37 

0,5869 

30,46 

19,38 

0,5888 

39,80 

25,16 

0,6034 

0,5941 

16,0« 


0,7647 
0,7452 
0,7415 
0,7663 


0,7544 


Sauerstoff- St  einöl 

((T  =  0,8016.) 

[1,272] 
1?,=  15700  C.Q.8.      p, 


16,0<> 
98,30. 


Atm. 

0,98 
10,93 
19,77 
23,26 
26,05 


so 

18,80 
51,94 
82,20 
92,26 
101,32 


3,331 
3,374 
3,298 
3,293 

3,324 


0,8245 
0,8852 
0,8164 
0,8151 

0,8228 


Magnetiiehe  Eipttuchaßen  der  Gase. 


Druck 

Magii. 

*-*, 

Druck 

Magn 

_*-*! 

Depreu. 

O.l0"> 

Depresa. 

CIO" 

P 

-A 

P-ft 

P 

-k 

P-Pl 

15,71» 

.ff,-7430C.öÄ 

ff,  -  13B50C.OÄ 

P=  97,88° 

H 

Alm. 

H 

0,97 

2,54 

_ 

_ 

0,98 

!0,86 

9,72 

6,97 

(0,5088) 

(0,6944) 

11,40 

34,99 

2,317 

0,7734 

18,60 

12,10 

0,5424 

0,7442 

20,35 

56,78 

2,371 

0,7914 

27,65 

17,10 

0,5458 

0,7489 

23,8ß 

65,71 

2,888 

0,7971 

39,36 

20,42 

0,5521 

0,7575 

27,34 

74,18 

2,402 

0,8019 

0,5468 

0,7500 

80,93 

92,20 

2,382 

0,7952 

35,9» 

94,54 

2,39  i 

0,7980 

39,0': 

101,82 

2,375 
2,3T5 

0,7929 

Smerstoff-WaB« 

IT  =  0,8988.) 

er 

0,7929 

M,  =  6720 

16,  l« 
P  =  9S  90. 

(1,014] 

P  =  97,32. 

d;98 

4,SS 

_ 

H,  =  15960  CO 

■».           17,05»  C. 

n,48 

9,02 

.0,5878 

0,7902 

20,3S 

14,59 

0,6052 

0,8137 

0,99 

19,78 

28,93 

20,11 

0,6195 

0,8332 

5,21 

33,93 

3,363 

0,8349 

33,ai 

23,07 

0,6262 

0,S420 

10,47 

51.18 

3,312 

0,8217 

36,89 

25,41 

0,6281 

0,8448 

13,98 

63,65 

3,377 

0,8408 

89,55 

27,85 

0.6430 

0,8646 

20,01 

93,66 

3.35« 

0.8382 

0,6183 

0.8914 

3,850 

0,8341 

Sauerstoff 

TerpeDtiaül 

H,  =■  18900 

(<7  = 

.8632.) 

0,99 
4,95 

14,00 
23,55 

2,407 

0,7630 

„        [''^^^L. 

P  -  86,69. 

9,33 

31,58 

2,390 

0,7572 

B,  =  15870  C« 

8-           16,^5"  C. 

10,42 

36,81 

2,418 

0,7665 

0,97 

-  10,77 

K 

19,33 

58,36 

2,418 

0,7685 

13,58 
42,04 

2,904 

0,8730 

2,408 

0,7638 

20,83 

71,04 

2,894 

0,8698 

S,  =  7590 

28,27 

92,75 

2,900 

0,8718 

0.99          3,90 
4,95         6,29 
11,61        10,92 

ai;32 

101,64 

2,902 
2,900 

0.8724 

i0,6036) 
0,6610 

(0,6415) 

0,9718 

0,7026 

M,  -  13790 

19,04        15,84 

0,6622 

Ü.7039 

0,97 

11,3* 

_ 

0,8616 

0,7032 

9;r.3 

27,99 

1,938 

0.7720 

19,49 

48.54 

2,008 

0,7998 

27,55 

63,05 

1,945 

0,7750 

35,40 

80,00 

1.994 

0.7941 

mr 

"  0,7852 

Eb  ergibt  sich  aus  diesen  Yerauchen,  daea  in  der  Tbat 
der  magnetische  Druck  des  Sauerstoffes  zunimmt,  proportional 
der  Dichtigkeit  des  Gases  und  proportional  dem  Quadrat 
der  magnetischen  Feldstärke  //, ,  unabhängig  von  der  Natur 
dar  Flüssigkeit  im  magnetischen  Manometer.    Die  Resultate 
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der  einzelnen  Versuchsreihen  sind  in  Tab.  114  übersichtlich 
geordnet.  Dass  bei  Wasser  für  die  kleinste  Feldstärke  ein 
kleinerer  Werth  der  Constante  C  erhalten  wurde,  mag  in 
der  Schwierigkeit  liegen,  die  Kuppe  dieser  Flüssigkeit  längere 
Zeit  rein  und  leicht  beweglich  zu  erhalten. 

Tabelle  114. 


Alkohol 
Steinöl 
Terpentinöl 
Wasser 


0,7913 
0,8016 
0,8632 
0,9988 

Mittel 


Sauerstoff.    C.IO". 


0,8715 
0,8228 
0,8718 
0,8341 


0,8110 
0,7929 
0,7852 
0,7683 


0,7544 
0,8314 
0,7500 
0,7032 


0,8128 
0,8157 
0,8028 
0,7669 


15,54* 
15,94 
16,85 
17,05 


0,7993  I  16,84 


0,8500  I  0,7881  |  0,7598 

§  94.  Die  Beobachtungen  mit  comprimirter  at- 
mosphärischer Luft  sind  in  Tab.  115  in  ähnlicher  Weise 
geordnet,  wie  die  mit  Sauerstoff,  und  die  Resultate  der  ein- 
zelnen Versuchsreihen  in  Tab.  116  zusammengestellt. 

Tabelle  115. 

Magnetischer  Druck  der  Gase.      170  sc  =  1  cm. 


Druck 
P 


Magn. 

Depress. 

— "  h 


CIO 


10 


Druck 
V 


Magn. 
Depresa. 

—  h 


C.10»o 


Atm 


osphär. 
[1,350] 


Luft-Alkohol 

0,7913.) 

17,00  C. 
15800CQ.S. 


Atm. 

to 

0,98 

14,12 

— 

— — 

4,91 

9,65 

19,86 

16,78 
20,01 
27,44 

0,6770 
0,6797 
0,7057 

0,1704 
0,1711 
0,1776 

28,76 
32,20 
37,55 

84,51 
36,55 
40,80 

0,7341 
0,7186 
0,7298 

0,1848 
0,1809 
0,1837 

0,1074 

0,1780 

^1  =  14 

010 

0,99 

10,10 

•  — 

4,92 
9,60 

12,03 
14,79 

(0,4918) 
0,5450 

(0,1575) 
0,1746 

19,85 
28,52 
31,37 

20,05 
24,96 
26,85 

0,5274 
0,5399 
0,5526 

0,1689 
0,1729 
0,1770 

36,39 

29,32 

0,5429 
0,5383 

0,1739 

0,1708 

Atm. 

0,99 
4,93 
9,98 
19,65 
28,39 
31,61 
36,29 


^,  = 

3,21 
3,85 
4,58 
5,80 
7,11 
8,11 
8,69 


75U0C.O.S. 


0,1625 

0,1815 

0,1524 

0,1703 

0,1388 

0,1551 

1  0,1423 

0,1590 

0,1601 

0,1788 

,  0,1552 

0,1734 

0,1519 

0,1696 

Atmosphär.  Luft-Steinöl 

((T  =  0,8025.) 

[1,293]  16,4«  C. 

jy,  =  15810C.Ü.8. 


0,1717 
0,1664 
0,1705 
0,1758 


Atm. 

sc 

0,99 

15,10 

— 

10,05 

21,48 

0,7031 

19,15 

27,48 

0,6817 

28,62 

34,40 

0,6984 

38,52 

42,03 

0,7178 
0,7002 

0,1710 


Magnetüche  Eigen$ehaflen  der  Gate. 


Äs--^ 

"»«»-   i      4    * 

p 

-A     .     P-P. 

P 

S,  -  14010COA 

ä;  -  esioc-o* 

Atm. 

" 

0,99 

11,03 

1,00 

2,18     1       - 

9,94 

16,75 

0,5327 

0,1058 

9,82 

3,06       0,1054 

0,1494 

19,06 

S0,&1 

0,5243 

20,00 

28;87 

25,61 

0,5301 

0,1649 

29,74 

5,15        0,1051 

0,1488 

39.34 

80,84 

0,5188 

39,25 

0,1046 

0,5268 

0,1638 

0,1488 

fl,  -  7530 

10,93 

4,11     , (0,1230) 

(0,1824) 

Atin 

osphär.  Laft-WaBser 

19,72 

bfil     1  0,1893 

0,1500 

23,64 

6,82        0,1396 

i/,  -  15830CaA 

0,1411 

0,1616 

Atm. 

•> 

1,00 

11,67 

AtmoB 

ihBr.  Luft-Terpentinöl 

9,89 

18,04 

0,5028 

0,1614 

(ff  -  0,8632.) 

19,97 

2i:87 

0,5103 

0,1674 

[1,893]            18,»»  C. 

S,  «  16560C.O.B. 

30,80 

27,44 

0,5327 

0,1524 

0,5183 

0,1571 

1,00 

_ 

J,  =.  18760 

3,18 

14,35     ,  0,6995 

0,1620 

10,40 

0.1717 

9:68 

12,15       0,4418 

0,1772 

W  IS'S"?? 

l'\?J. 

26,13 
40,00 

38,87     ;  0,6059 

0,1644 

30,65 

20,79        0,4205 

0,1088 

0,6128 

0,1662 

S,  =  13270 

1,00 

9,05     1       - 

19,96 
28.93 

12,77        0,4247 
18,98        0,4182 
20,91     1  0,4219 

0,1683 
0,1559 
0,1584 

10,20 
19,50 
29,70 

3,81        0,1109 
4,77        0,1070 
5,94       0,1007 

0,1450 
0,1400 
0,1485 

39,00 

25,18        0,4244 

0,1582 

0,4242 

0,1582 

16000    I     14000    I     TOOO 


Alkohol     .  . 

Stetnffl  .    .  . 

Terpentinöl  . 

Wasser     .  . 


Atmospharis 

che  Luft 

C.IO'" 

0,7913 

0,1780 

1   0,1708 

0,1696 

0,1728 

17,4» 

0,8025 

0,1710 

'    0,1638 

0,1515 

0,1621 

16,4 

0,8632 

0,1662 

,    0,1582 

0,1575 

16,9 

0,9990 

0,1571 

.    0,1742 

0,1428 

0,1580 

16,0 

Mittel 

0,1681 

0,1768 

0,1530 

0,1626 

16,6 
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Auch  hier  wSpChst  der  magnetische  Druck  proportional 
der  Dichtigkeit  des  Gases  und  dem  Quadrate  der  magiieti- 
schen  Feldstärke,  unabhängig  von  der  Natur  der  Flüssigkeit 
im  magnetischen  Manometer. 

In  der  Volumeneinheit  atmosphärischer  Luft  sind  nach 
Bunsen^)  0,2096  Volumen  Sauerstoff  enthalten.  Multiplicirt 
man  mit  dieser  Zahl  die  magnetische  Constante  C  des  Sauer- 
stoffes, so  erhält  man: 

0,7993  X  0,2096  =  0,1675, 

d.  h.  fast  genau  die  fär  atmosphärische  Luft  gefundene  Con- 
stante. 

Der  Stickstoff  würde  hiernach  eine  verschwindend  kleine 
magnetische  Constante  C  haben. 

In  der  That  haben  meine  directen  Versuche  mit  reinem 
Stickstoff  (§  95)  gezeigt,  dass  bis  zu  einem  Druck  von  37  At- 
mosphären unter  allen  von  mir  untersuchten  Gasen  nur  Was- 
serstoff noch  weniger  magnetisch  ist,  blU  dieses  Gas. 

Auffallend  bleibt  freilich,  dass  für  geringe  Dichtigkeit, 
sowohl  bei  Sauerstoff  als  bei  atmosphärischer  Luft,  die  Con- 
stante C  zuweilen  kleiner  gefunden  wird,  als  bei  grösserer 
Dichtigkeit  und  einen  ähnlichen  Werth  hat,  wie  bei  den 
Methoden  für  gewöhnliche  Gasdichte  der  §  87  —  90.  (Vgl. 
die  Zusammenstellung  der  Resultate  in  Tab.  120,  §  98.)  Ob 
dies  einen  besonderen  Grund  hat,  wäre  durch  Versuche  mit 
anderen  Methoden  an  verdünnten  Gasen  zu  entscheiden. 

§  95.  Die  magnetische  Constante  C  der  übrigen  Gase 
Stickoxydul,  Kohlensäure,  Elayl,  Sumpfgas  und 
Wasserstoff  ist  erheblich  kleiner,  als  die  des  Sauerstoffes, 
wie  die  folgende  Uebersicht  meiner  Versuche  zeigt 

Auf  die  Untersuchung  des  Stickoxydes  und  Ozons  in 
comprimirtem  Zustande  habe  ich  vor  der  Hand  verzichten 
müssen  wegen  der  leichten  Zersetzbarkeit  dieser  Substanzen. 

1)  Bunsen,  Gasometrische  Methoden.  2.  Aufl.  p.  240.  1877. 
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Tabelle  117. 
Magnetischer  Druck  der  Gase.      170  sc  =  1  cm. 


I>rack 
P 


Depr.     -'*    *>-      C.IO' 

-Ä    !      P'Pi 


u 


8  tickoxjdul- Alkohol 
(a  =  0,7918 ) 
[1,406]  17,0»  C. 

fi,  =  13600C.Q.S. 


Atm. 

so 

0,98 

8,31 

11,02 

8,S0 

181^ 

9,01 

29,14 

9,87    1 

0,04881  0,01728 
0,03411  0,01207 
0,05540       0,01961^ 

0,04611        0,01632 

Stickoxjdul-Steinöl 
(a  =  0,8016.) 
[1,014]  17,2«. 

Hl  =»  15490 
•0,98      17,11    I        —  — 

7J1      17,80      0,1025         0,02044 
10,82      17,97    i,  0,0874  0,01743 

0,0950    "     0,01893 

LStickoxydul-TerpentiDöl 
{(T  =  0,8632.) 
[1,293]  15,6«». 

Hl  =  15680 
0,98      12,93    ,        —  — 

11,80  13,35  0,03882  0,01037 
:22,20  14,15  0,05750  0,01536 
29,62      14,20      0,04434       0,01184_ 

0,04689       0,01252 

Kohlensäure- Alkohol 

(<7  =  0,7913.) 

[1,366]  16,7». 

i/,  =  15550C.G.S. 


Atm. 

1,00 
-20,15 
30,14 


1,00 
^0,84 
30,57 


0,98 
-29,60 
36,98 


11,23 
11,95 
12,19 


^1  = 
7,31 

8,02 

8,51 


.  0,03691 
0,03295 

0,(.3493" 

13040 


0,03579 
0,04059 

0,03819 

£r,  =  15590 
11,29     — 
12,41   0,03913 
18,24   0,05417 


0,04665 


0,00971 
0,00867 

0,00919 


0,01339 
0,01519 

0,01429 


0,01024 
0,01428 

0,01226 


Magn.  I       1     1    I 

Depr.  l-lrA      C.10»<> 


1,00 
29,24 

1,00 
89,87 


Kohlensäur  e-Steinöl 

(er  =  0,8016.) 

[1,239]  17,1«. 

Hl  =  15360 
1,00     13,26    i        —  — 

8,73  18,64  I  0,04919  0,01272 
18,17  14,07  0,04719  0,01219 
31,11      14,55    '  0,04285       0,01108 

0,04641       0,01200 

Hl  =  12660 
1,00  I    8,94    I        —       I        — 
32,28  I  10,08    ;  0,03484    |   0,01325 

Kohlensäure-Wasser 

{(T  =  0,9971.) 
[1.836]  25,1*. 

H^  =»  15710 
11,17    ,        -       I       - 
18,02      0,06553    |   0,02126 

H^  =  15800 
6,10  -        I        - 

8,05      0,05017   I    0,01610 

.Elayi-Alkohol 

((T  =  0,7913.) 

[1,366]  13,1«. 

Hl  =  15390C.G.8 

••  I 
11,07  — 

12,00      0,04793 

13,45  ^06792 

0,05792 

Hl  =  13120 

7,81  — 

9,09    I  0,03691 

Elayl-Steinöl 

((7  =  0,8016.) 
[1,293]  16,0«. 

Hl  =  15700 

0,98      14,38  — 

20,04      14,68     (0,01837) 
36,13     15,92      0,04524 

Hl  =  13420 
0,98  I     9,65  — 

86,43  I  10,83    I  0,03329 

28* 


Atm. 

0,99 
20,39 

35,88 


0,99 
35,67 


0,01282 
0,01824 

0,01553 


0,01868 


(0,00454) 
0,01118 


0,01127 
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■ 

Druck 

MagQ. 

_h-hi 

Druck 

Magn. 

Ä— Ä 

Depr. 

C.IO»« 

Depr. 

/•^^Wj 

CIO'* 

P 

-Ä 

P-Vi 

P 

P-Pl 

Sumpfgas  -  Alkohol 

Stickstoff- Steinöl 

(<r  =  0,7913.) 

(ff  «  0,8016.) 

1,866]               17,7« 

[1,293]               16,4« 

H^  =  15800  C.G.S. 

H,  =  15860 

Atm. 

sc 

• 

1.00 
21,08 

11,90 
12,08 

0,0(»897 

0,00228 

1,02     13,05 
37,44      13,47 

0,01152       0,0029» 

89,18 

12,64 

0,01941 

0,00494 

JSTi  =  18100 

0,01419 

0,00361 

1,02       9,05 

—                — 

H^  =  13900. 

87,44       9,68 

0,01780       0,00616 

1,00 

8,45 

' — 

21,18 

8,62 

0,00842 

0,00277 

Wasserstoff- Alkohol 

39,61 

8,99 

0,01898 

0,00460 

(er  =  0,7918.) 

0,01170 

0,00369 

/                          ■           ' 

[1,866]                16,0<> 

Sumpfgas  -  Steinöl 

fft  =  15500  C.O.B. 

(<r  =  0,8016.) 

Atm. 

•0 

[1,293]               15,1^ 

1,08 

12,16 

— 

— 

Ä  =  15780. 

36,27 

12,54 

0,00828 

0,00218 

1,00 
21,00 

14,11 
14,89 

0,03900 

0,00955 

Hl  =  18700 

37,41 

15,38 

0,03488 

0,00853 

1,00       9,03 

o          1          o 

0,03694 

0,00904 

OOyVO           o,o9                   (             1              S 

//.  a  18820.                           1 

1,00 

9,98 

— 

— 

Wasserstoff- Steinöl 

20,97 

10,32 

0,01702 

0,00540 

(<r  =  0,8016.) 

88,89 

10.95 

0.02601 

0,00830 

0,02151    1 

0,00685 

1,366]                28,6« 
Hl  =  15750 

Stickstoff-Alkohol 

1,00     15,27          —                — 

((,  =  0,7913.) 
[1,366]                14,40 

29,63      15,33      0,0021         0,00054 

R^  -  15270  C.G.8. 

Atm.               BA        1                         1 

1,00 
27,66 

15,11           ~ 
15,15       0,00150 

0,00038 

0,98 
86,90 

10,94           

39,84 

15,38      0,00695 

0,00178 

11,44      0,01892 

0,00380 

0,00108 

iZ,  =  12800 

0,98       7,42          —        1        — 

36,07 

7,93 

0,01453    1 

0,00564  1 

Die  einzelnen  Messungen  bei  der  Kohlensäure  zeigen 
ungewöhnlich  grosse  unterschiede  wegen  der  schon  oben, 
§  92,  erwähnten  starken  Absorption  dieses  Gases  durch  die 
IMLanometerflüssigkeit.  Bei  Berücksichtigung  sämmtlicher 
Messungen  hat  die  Kohlensäure  in  der  Reihenfolge  der  mag- 
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netischen  Gase  auch  eine  etwas  höhere  Stellang  erhalten, 
als  in  meiner  Mittheilung  an  die  British  Association  zu 
Manchester  vom  6.  September  1887.  Auch  die  Zahlen  für 
die  anderen  Gase  erscheinen  aus  demselben  Grunde  ein 
wenig  verändert  gegen  jene  frühere  Mittheilung.  (Vgl.  Ta- 
beUe  120.  §  98.) 

Bei  allen  diesen  Gasen  der  Tab.  117  nimmt  die  magne- 
tische Depression  mit  steigender  Dichtigkeit  zu.  Wenn  dabei 
die  Zahlen  der  dritten  Spalte  für  die  Aenderung  der  mag- 
netischen Steighöhe  bei  Zunahme  des  Druckes  um  1  Atmo- 
sphäre oder  die  Constanten  C  kleine  Schwankungen  zeigen, 
so  sind  dieselben  hinreichend  erklärt  durch  die  unvermeid- 
lichen Fehler  bei  der  Beobachtung  so  kleiner  hydrostatischer 
Druckkräfte  und  die  Schwierigkeit,  grosse  Gasmengen  (10  bis 
30  1)  in  genügender  Reinheit  zu  erhalten,  welche  in  gewöhn- 
lichen Gasometern  mit  Wasser  als  Sperrflüssigkeit  aufbewahrt 
werden. 

Ich  halte  daher  die  Gültigkeit  der  Gl.  (8),  §  84,  durch 
vorstehende  Messungen  auch  für  diese  schwach  magnetischen 
Gase  erwiesen.  Tab.  118  gibt  einen  Ueberblick  der  Beob- 
achtungsresultate. 

Tabelle  118. 


16000       1      14000 

Mittel 

Temp. 

C.IO»^ 
Stickoxjdul. 

Alkohol     .    . 
Steinöl  .    .    . 

0,01893 

0,01682 

0,01682 
0,01893 

17,0«» 
17,2 

Terpentiuöl    . 

0,01252 

0,01252 

15,6 

0,01592 

16,6 

Kohlensäure. 

Alkohol     .    . 

Steinöl  .    .    ! 
Wasser     .    . 

17                    .        • 

0,00919         0,01429 
0,01226     1         — 
0,01200         0,01325 
0,02126     ;         — 
0,01610     .         — 

0,01250 

0,01262 
0,01868 

16,7« 

IV 
85,1 

0,01460 

19,6 

Elayl. 

Alkohol     .    . 
Steinöl  .    .    . 

0,01558 
0,01118 

0,01863 
0,01127 

0,01458 
0,01122 

13,1« 
16 

0,01290     I     14,5 
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Alkohol     .    . 
Steinöl  .    .    . 


Sumpfgas. 


0,00361 
0,00904 


0,00869 
0,00685 


Alkohol     .    . 
Steinöl  .    .    . 


Stickstoff. 

0,00880     I     0,00564 
0,00298     I     0,00616 


0,00865 
^,00795 

0,00580~ 


0,00472 
0,00457 


17,7» 
15,1 

16,4 


14,4» 
16,4 


Wasserstoff. 

Alkohol     .    . 

0,00218 

? 

0,00218 

Steinöl  .    .    . 

0,00054 

— 

0,00081 

))      ... 

0,00108 

— 

0,00464     I     15,4 


15,0 
28,6 


0,00150     I     19,3 

§96.  Die  Abhängigkeit  des  magnetischen  Druckes 
von  der  Temperatur  habe  ich  für  Sauerstoff  und 
atmosphärische  Luft  in  folgender  Weise  untersucht 

Die  cylindrischen  Polstücke  des  Berliner  Electromagnet» 
von  24  mm  Durchmesser  wurden  von  20  auf  46  mm  Ter-* 
längert  und  in  ein  W  asser bad  aus  vernickeltem  Messing  mit 
verticalen  Wänden  aus  Spiegelglas  gebracht,  ähnlich  dem* 
jenigen,  welches  früher^)  zu  entsprechenden  Versuchen  aü 
dem  Ruhmkorffschen  Electromagneten  gedient  hatte. 

Das  neue  Wasserbad  war  so  lang,  dass  man  die  mag- 
netischen Manometer  mit  geschlossenen  Schenkeln  von  200  mm 
Abstand  bequem  in  dasselbe  eintauchen  konnte.  Nur  der 
weite,  verticale  Schenkel  des  Manometers  ragte  aus  dem 
Wasser  heraus,  und  war  150  mm  über  dem  Wasserspiegel 
mit  Siegellack  in  das  Messingrohr  eingekittet,  welches  die* 
Verbindung  mit  Druckpumpe  und  Luftmanometer  vermittelte. 
Der  enge  Schenkel  des  magnetischen  Manometers,  welchea 
Luft  oder  Sauerstoff  von  1,  20  oder  40  Atmosphären  Druck 
enthielt,  stand  in  dem  magnetischen  Felde  zwischen  den 
3,5  mm  voneinander  entfernten  verticalen  Polflächen.  Die 
Kuppe  der  Flüssigkeit  des  magnetischen  Manometers  lag  in 


1)  G.  Quincke,   Wied.  Ann.  24.  p.  405  u.  Taf.  VII.  Fig.  18.  188&« 
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dem  Magnetfelde,  dessen  Feldstärke  in  der  früher,  §  63, 
beschriebenen  Weise  durch  Inductionsströme  mit  der  hori- 
zontalen erdmagnetischen  Kraft  und  den  Ablenkungen  einer 
Declinationsnadel  verglichen  war. 

Ein  Thermometer  mit  cylindrischem  Quecksilbergefäss 
neben  den  Polstücken  des  Electromagnets  gab  die  Tempe- 
ratur  des  Wassers,  welches  mit  einem  Fischbeinstab  umge- 
rührt und  mit  Schnee  gekühlt  oder  einer  Gasflamme  erwärmt 
wurde. 

Man  bestimmte  zuerst  bei  niedriger  Temperatur  r^  die 
magnetischen  Depressionen  —  h^  und  — >  A  für  zwei  Druck- 
kräfte p^  und  p  (für  1  und  20  oder  40  Atmosphären).  Dann 
wurde  das  Wasser  allmählich  erwärmt,  und  für  eine  höhere 
Temperatur  r  bei  demselben  Druck  p  von  neuem  die  mag- 
netische Depression  —  A  abgelesen.  Dies  geschah  bei  ver- 
schiedenen Temperaturen.  Bei  der  höchsten  Temperatur  r 
wurde  schliesslich  der  Hahn  Sy^  des  Ventilstückes  der  Druck- 
pumpe (Fig.  6)  geöffnet,  der  ursprüngliche  Druck  p^  von 
1  Atmosphäre  wieder  hergestellt  und  von  neuem  die  mag- 
netische Depression  —  A^  bei  derselben  höchsten  Temperatur  r 
gemessen. 

Die  magnetische  Constante  C  eines  Gases  ist  durch  die 
Gl.  (8),  §  84,  bestimmt,  wenn  das  specifische  Gewicht  a  der 
Flüssigkeit  im  magnetischen  Manometer,  die  Feldstärke  H^ 
und  die  magnetischen  Depressionen  —  h^  und  —  A  für  die 
Druckkräfte  p^  und  p  bekannt  sind. 

Berücksichtigt  man  nun,  dass  der  am  Luftmanometer 
gemessene  Gasdruck  und  die  magnetischen  Feldstärken  bei 
allen  Temperaturen  dieselben  waren,  und  bezeichnet  den 
Unterschied  der  magnetischen  Depressionen  —h  und  —  A^ 
mit  Jh\  gibt  man  ferner  allen  Grössen,  je  nachdem  sie  sich 
auf  die  Temperatur  r  oder  r^  beziehen,  gar  keinen  Index 
oder  den  Index  0,  so  folgt  aus  Gl.  (8): 


C       Ah    G 

Ca  JÄa      (Tn 


(11) 

oder  wenn  man: 

(12)  C=C,(l-a{T-T,)) 

setzt: 
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(13)  !_«(._  o  =  ^^. 

Die  magnetische  Depression  —h  bei  höherem  Gasdruck 
wurde  bei  allen  Temperaturen  t  direct  abgelesen;  die  mag- 
netische Depression  —h^  für  1  Atmosphäre  Druck  dagegen 
nur  bei  der  niedrigsten  und  höchsten  Temperatur  beobachtet; 
für  die  zwischenliegenden  Temperaturen  unter  der  Annahme 
berechnet,  dass  sich  h^  proportional  mit  der  Zeit  geändert 
hätte.  Die  Werthe  von  cc  in  der  Tab.  119  sind  also  für 
die  höchsten  Temperaturen  jeder  Versuchsreihe  am  zuver- 
lässigsten.. 

Da  die  Flüssigkeit  im  magnetischen  Manometer  nicht 
über  den  Kochpunkt  erhitzt  werden  durfte,  konnte  ich  bei 
Alkohol  die  Temperatur  nicht  über  65^  steigen  lassen. 

Bei  den  magnetischen  Manometern  mit  weiten  Olas- 
röhren  stieg  der  Gasdruck  durch  Erwärmen  um  einige  Zehntel 
einer  Atmosphäre.  Die  beobachteten  magnetischen  Depres- 
sionen wurden  dann  mit  einer  kleinen  Correctionsrechnung 
auf  gleichen  Gasdruck  reducirt. 

Die  Zahlen  in  den  eckigen  Klammern  der  folgenden 
Tabelle  neben  den  Feldstärken  H^  geben  die  Werthe  yotl 
1  +  (»•i^/»*3*)  für  den  betreflFenden  Apparat. 

Bei  der  Rechnung  benutzte  ich  die  Angaben  von  Kopp 
über  die  thermische  Ausdehnung  des  Alkohols^)  und  Ter- 
pentinöls. *) 


1)  Kopp,  Pogg.  Ann.  72.  p.  61.  1847. 

2)  Kopp,  Lieb.  Ann.  93.  p.  129.  1855. 
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Magnetiach 

er  Druck  der  Gase  b 

ei  verschiedener  Temperatur. 

170  ec- 

1  cm. 

Temp. 

Druck             Magnetische 

Depression 

Teuperatur- 

coeffioient 

C.IO" 

t'C. 

_^__-J.  _L 

_"J    _ 

" 

Ä 

mo sphärische  Luft 

Alkohol  (ff  =.  0,8040.) 

fi,  -  12450  C.G.S. 

i:i,4061 

Atm.                     ■<■ 

MS" 

48,39             8,55 

27,61 

_ 

0.1975 

S3/i2 

„                7,78 
H.  =  10270 

21,52 

[ 

0,005  640 
1,406] 

~ 

2,2T 

42,13      1        6,00       t 

18,90 

^_ 

.    0,1977 

63,05 

.,          1        5,67       ! 

15,18 

0,005929 

- 

H,  -  13300 

[1,033] 

5,16 

24.08       1      11,12       i 

24,61 

- 

0,1887 

68,90 

..          1        9,95       1 
B.  =  10600 

19,25 

[ 

0,005  284 
,033] 

- 

6,80 

22,34             8,10      i 

18,12 

0,1980 

40,00 

X                 8,21 

15,95 

0,007008 

62,27 

8,02       1 

14,93 

5  991 

— 

0,006845 

6  138 
5  453 

0.1915 

0,005  447 

0,8028 
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Temp. 

Druck 

MagneÜBche 

Temperatur- 
coSmcient 

r 

Depression 

C.IO*« 

r»  C. 

P 

-Ä,             -Ä 

a 

Sauerstoff- Terpentinöl   (a 

«  0  8732.) 

jETi  =  12700  C.G.8.                   [1,033] 

Atm. 

10                             10 

7,02« 

22,08 

14,07 

70,36 

— 

0,8786 

42,20 

«1 

13,62 

59,12 

0,006  266 

56,52 

?> 

13,43 

53,70 

6  465 

— 

78,17 

V 

13,16 

47,95 

5  975 

— 

86,15 

?> 

13,05 

47,42 

5  512 

— 

90,46 

?> 

12,99 

46,60 

5  411 

— 

• 

H^  =  10600                            [1,033] 

6,62 

19,62 

10,15 

42,88 

0,8841 

21,57 

jj 

9,99 

38,92 

0,007  780 

— 

49,00 

1» 

9,69 

35,57 

5  448 

— 

67,70 

j> 

9,49 

32,95 

5169 

— 

89,50 

>» 

9,25 

29,65 

5  043 

— 

i?i  =  12540                            [] 

1,272]     P=  52,99. 

6,00 

42,72 

9,11 

58,82 

0,9826 

51,37 

»» 

8,84 

47,04 

0,005  874 

— 

93,66 

» 

8,59 

39,37 

4  940 

— 

Mittel  91,21 

0,005  131 

— 

Nach  diesen  Beobachtungen  zeigen  atmosphärische  Luft 
und  8auer8to£f  sehr  nahe  denselben  TemperaturcoSfficienten  e^ 
unabhängig  von  der  Natur  der  Flüssigkeit  im  magnetischen 
Manometer,  u  nimmt  mit  sinkender  Temperatur  zu  und  ist 
stets  grösser  als  der  thermische  AusdehnungscoSfficient  der 
Oase.     Bei  70^  beträgt  er  etwa  das  '/,  fache  des  letzteren. 

Die  Yon  mir  mit  C  bezeichnete  Constante  gibt,  mit  8^ 
multiplicirt  die  Dimagnetisirungsconstante  A  des  betre£fenden 
Gases  in  absolutem  Maass  für  Atmosphärendruck.  Dies  ft 
ist  von  der  früher  mit  S  bezeichneten  Grösse  der  Gl.  (3) 
und  (4),  §  84,  etwas  verschieden,  da  in  letzterem  der  mag- 
netische Druck  der  Substanzen  des  sogenannten  luftleeren 
Raumes  noch  enthalten  ist. 

Durch  Erhöhung  der  Temperatur  nimmt  die  Dichtigkeit 
des  Gases  ab.  Da  nun  nach  vorstehenden  Versuchen  mit 
steigender  Temperatur  C  oder  ^  stärker  abnehmen,  als  die 
Dichtigkeit,  so  folgt,  dass  bei  Sauerstoff  und  atmosphärischer 
Luft  durch  Erwärmung  auch  unabhängig  von  der  Dichtig- 
keitsänderung eine  Abnahme  der  Dimagnetisirungsconstante  St 
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anftritt,   die  um  so  kleiner  ist,  je   höher  die  Temperatur 
steigt. 

Eine  graphische  Interpolation  sämmtlicher  Beobachtun- 
gen der  Tab.  119  gibt  als  Mittelwerthe  des  Temperatur- 
coSfficienten : 

20    30    40    50    60    70    80    90    100^  Q. 
a  »  0,0080  0,0072  0,0066  0,0060  0,0057  0,0054  0,0052  0,0050  0,0048. 

Die  Versuche  der  Tab.  119  gestatteten  übrigens,  auch 
mit  Gl.  (8),  §  84,  die  absoluten  Werthe  der  Oonstante  C  des 
betreffenden  Gases  für  die  niedrige  Temperatur  Tq  zu  be- 
rechnen.  Dieselben  sind  in  der  letzten  Spalte  jener  Tabelle 
aufgeführt 

Vergleicht  man  die  Mittelwerthe  für  atmosphärische  Luft: 

Co- 101^  =  0,1991  bei    5,6<> 
mit  der  früheren  Bestimmung,  §  94: 

C  .  lO^ö  =  0,1626  bei  16,6^ 
80  l&8st  sich   aus  diesen  Zahlen  mit  Gl.  (12)  für  die  Tem- 
peratur zwischen  5,6  und  16,6^  der  Temperaturco^fficient  cc 
finden.    Die  Rechnuog  gibt: 

«  =  0,0167. 
Leider  habe   ich   bei   diesen  Versuchen   mit   Sauerstoff 
Tersäumt,  bei  der  Druckerniedrigung  das  ausgelassene  Gas 
aufzufangen   und   zu   analysiren.    Nur   bei  der  letzten  Ver- 
suchsreihe ist  dies  geschehen,  und  für  diese  ist: 

Co.  101»  =  0,9826  bei    6«, 
während  früher  gefunden  wurde: 

C  .  10^0  =  0,7998  bei  16,84^ 
woraus  mit  Gl.  (12)  folgt: 

a  =  0,01882. 
Das  arithmetische  Mittel  dieser  Temperaturcoefficienten 
für  Luft  und  Sauerstoff  ist: 

a  =  0,0142, 
also  erheblich  grösser  als  die  Zahlen  der  mit  u  überschrie- 
benen  Spalte  der  Tab.  119  erwarten  Hessen. 

Dabei  ist  nun  aber  zu  berücksichtigen,  dass  die  Bestim- 
mungen der  magnetischen  Feldstärke  H^  mit  einer  gewissen 
Unsicherheit  behaftet  sind  wegen  der  Schwankungen  des 
magnetischen  Momentes  des  Gebäudes,  in  welchem  ich  meine 
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Beobachtungen  anstellen  musste.  Diese  Schwankungen  hängen 
Yon  Aenderungen  der  Temperatur,  der  Bestrahlung  und  den 
Erschütterungen  durch  Windstösse  ab  und  bedingen  auch 
Schwankungen  in  der  Ablenkung  der  Declinationsnadel,  aus 
welchen  auf  die  magnetische  Feldstärke  geschlossen  wurde. 

Immerhin  bestätigt  die  Vergleichung  der  Mittel  sämmi- 
licher  Versuchsreihen  f&r  atmosphärische  Luft  und  Sauer- 
stoff bei  6  und  16^  das  frühere  Resultat,  dass  die  Dimagne- 
tisirungsconstanten  dieser  Gase  durch  Erwärmen  bei  niederer 
Temperatur  bedeutend  schneller  abnehmen  als  bei  höherer 
Temperatur. 

§  97.  Einfluss  der  Temperatur  auf  die  mag- 
netischen Eigenschaften  der  schwach  magnetischen 
Gase. 

Die  Kleinheit  der  magnetischen  Constante  der  übrigen 
Gase  erlaubt  nicht,  den  Einfluss  der  Temperatur  mit  der- 
selben Methode,  wie  bei  Luft  oder  Sauerstoff  zu  untersuchen. 

Da  der  magnetische  Druck  aber  auch  bei  den  schwach 
magnetischen  Gasen  mit  der  Dichtigkeit  abnimmt,  wie  ich 
oben,  §  95,  nachgewiesen  habe,  so.muss  schon  die  mit  der 
Erwärmung  verbundene  Dichtigkeitsabnahme  eine  Vermin- 
derung der  Dimagnetisirungsconstante  bei  zunehmender  Tem- 
peratur herbeiführen. 

In  der  That  ist  auch  von  Faraday  in  den  oben,  §  85, 
erwähnten  Versuchen  eine  solche  Abnahme  bei  Leuchtgas 
beobachtet  worden.  Bei  reiner  Kohlensäure,  Stickstoff,  Was- 
serstoff war  keine  Wirkung  der  Art  wahrzunehmen ;  die 
Dimagnetisirungsconstante  dieser  Gase  nahm  beim  Erwärmen 
nicht  merklich  ab. 

Dass  auch  bei  Kohlensäure  mit  sinkender  Tempera- 
tur die  Dimagnetisirungsconstante  zunimmt,  zeigt  folgender 
Versuch. 

Aus  fester  Kohlensäure  wurde  in  einer  Holzform  eine 
flache  Scheibe  geschlagen  von  der  Grösse  eines  Markstückes, 
und  diese  Scheibe  mit  einer  Schlinge  aus  Coconfäden  zwischen 
den  kegelförmigen  Polen  des  Berliner  Electromagnets  auf- 
gehängt. Diese  Scheibe  aus  fester  Kohlensäure  mit  verticalen 
ebenen  Flächen  stellte  sich  in   atmosphärischer  Luft  axial, 
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war  also  magnetisch  und  blieb  dies  fttr  beinahe  zehn  Minuten. 
Als  dann  die  Temperatur  der  Scheibe  allmählich  gestiegen 
und  eine  beträchtliche  Menge  Wasser  aus  der  freien  Luft 
in  Form  von  Eisnadeln  auf  derselben  condensirt  war,  stellte 
sich  die  Scheibe  äquatorial  ein,  die  feste  Kohlensäure  schien 
jetzt  diamagnetisch. 

§  98.  Eine  Yergleichung  der  Resultate  der  ver- 
schiedenen Beobachtungsmethoden  gestattet  die  fol- 
gende Zusammenstellung. 


Tabelle 

120. 

Magnetisch 

e  Constanten  der  Gase 

für  1 

Atmosphäre  Druck. 

1 

i 

bei 
16«  C. 

Becquerel  Faradayj       I 

II    ;    III    ' 

C.G.8. 

0 

§  85 
'    0,7798 

§  85 

§87—90 

§  91    '  §92—95 

Ä.IO» 

Sauerstoff 

0,748       0,659 

0,6578 

0,7993   ' 

1,9706 

Stickoxyd 

NO 

0,2130 

—          0,271     1      — 

— 

0,6682 

Atm.  Luft 

0,1639 

0,145 

0,164 

—      '  0,1626 

0,4009 

Stickoxydul 

N.O 
CO, 

^^ 

~~* 

—              — 

0,0159    ■ 

0,0392 

KohleDsäure 

0 

0           ,    0,088 

— 

0,0146    ' 

0,0360 

Elayl 

— 

0,026          —              — 

0,0129 

0,0318 

Sumpfig     • 

— 

— 

0,0058 

0,0143 

Stickstoff 

N 

0 

0,013   i     — 

— 

0,0046 

0,0113 

Wasserstoff 

H     . 

0 

0 

0,039 

0,027 

0,0015 

0,0037 

Die  von  mir  nach  verschiedenen  Methoden  erhaltenen 
Werthe  der  Oonstante  C  stimmen  untereinander  und  mit  den 
in  passender  Weise  reducirten  früheren  Messungen  von 
Edm.  Becquerel  und  Faraday  (vgl.  §  85)  so  nahe  überein, 
wie  man  nur  irgend  erwarten  kann. 

Wegen  der  Absorption  des  Sauerstoffes  durch  die  Flüs- 
sigkeit im  magnetischen  Manometer  sind  die  nach  Methode  I 
und  II  für  dieses  Gas  erhaltenen  Zahlen  wahrscheinlich  ein 
wenig  zu  klein.  Die  nach  Methode  lU  erhaltenen  Zahlen 
sind  die  zuverlässigsten. 

Durch  Multiplication  derselben  mit  8;r  •  g  oder  mit 
8;i; .  981  cm  erhält  man  die  Dimagnetisirungsconstante  ft 
der  betreffenden  Gase  in  Einheiten  des  C.-G.-S.- Systems 
(Cm-^ Gr. See- 2),    Dieselben  sind  in  der  letzten  Spalte  der 


446  JS.    Wiedemann. 

Yorstehenden  Tabelle  aufgeführt,  wobei  für  Stickoxyd  der 
nach  Methode  I  gefundene  Werth  benutzt  ist,  und  beziehen 
sich  auf  eine  Temperatur  von  16^. 

Die  Dimagnetisirungsconstante  nimmt  zu  proportional 
der  Dichtigkeit  des  Gases  und  mit  steigender  Temperatur 
ab ;  für  Sauerstoff  und  atmosphärische  Luft  um  so  schneller, 
je  niedriger  die  Temperatur  ist.  Bei  diesen  beiden  Gasarten 
ist  für  Temperaturen  zwischen  0  und  100^  die  Dimagneti- 
sirungsconstante  bei  r°  durch  die  Gleichung: 

Ä  =  Si6o(l -«('•-  16)) 
bestimmt,  wobei  a  die  in  §  97  angegebenen  Werthe  zwischen 

0,0080  und  0,0048  hat. 

Dem  früheren  und  jetzigen  Assistenten  am  hiesigen  phy- 
sikalischen Institut,  den  Herren  Dr.  Walter  König  und 
Dr.  Philipp  Lenard,  spreche  ich  für  die  bereitwillige  und 
aufopfernde  Unterstützung  bei  diesen  Untersuchungen  meinen 
besten  Dank  aus. 

Heidelberg,  20.  März  1888. 


II.    Ueber  Fluarescen»  und  Phosphor escenz 

J«  Abhandlung; 
von  JEilhard  Wiedemann. 

(Hier»  TAf.  III  Fig.  7-11.) 


In  dieser  ersten  Abhandlung^)  sollen  mitgetheilt  werden: 

1)  Eine  Terminologie  für  die  Lichterscheinungen,  die 
nicht  durch  eine  Temperaturerhöhung  allein  bedingt  sind. 

2)  Die  qualitativen  Ergebnisse  einer  Reihe  von  Ver- 
suchen über  die  Umwandlung  von  Fluorescenz  in  Phos- 
phorescenz. 

3)  Eine  Beschreibung  des  von  mir  benutzten  Phospho- 


1)  Ueber  die  Versuche,  welche  als  Ausgaugspuukt  der  folgenden 
Arbeiten  gedient  haben,  habe  ich  kurze  Berichte  in  den  Verhandlungen 
der  Societas  Physico-Medica  in  Erlangen  am  7.  März  und  1.  Aug.  1887 
gegeben. 
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roskopes  sowie  die  Theorie  dieses  Instrumentes ,  welche 
Ton  der  von  Hm.  Ed.  Becquerel  gegebenen  sich  nicht 
unwesentlich  unterscheidet. 

4)  Die  Anordnung  der  Versuche  zur  photometrischen 
Messung  des  Phosphorescenzlichts. 

1.    Terminologie. 

Als  normal  können  wir  die  Lichtentwickelung  bei  einem 
Körper  bezeichnen,  wenn  primär  durch  Wärmezufuhr  die 
Bewegungen,  welche  die  Wärme  bedingen ,  so  hoch  gesteigert 
sind,  dass  sie  zu  Lichtschwingungen  Veranlassung  geben. 
Bei  Gasen  würde  das  heissen,  die  translatorischen  Bewe- 
gungen der  Schwerpunkte  der  Molecüle  müssen  so  leb- 
haft sein,  dass  beim  Zusammenstoss  mit  anderen  Molecülen 
innerhalb  der  einzelnen  Molecüle  Aetherschwingungen  von 
einer  solchen  Energie  erregt  werden,  dass  sie  als  Licht  wahr- 
genommen werden  können.  Für  diese  normale  Lichtentwicke- 
lung gilt  der  Kirch  ho  ff 'sehe  Satz. 

Neben  dieser  Art  der  Lichtentwickelung  kennen  wir  aber 
eine  andere,  bei  der  durch  äussere  Ursachen  ohne  entspre- 
chende Steigerung  der  Temperatur  ein  Leuchten  erzeugt  wird. 
Je  weiter  die  Untersuchungen  über  das  Wesen  des  Leuch- 
tens  gedeihen,  um  so  mehr  Erscheinungen  müssen  in  die 
zweite  Klasse  verwiesen  werden,  die  ursprüngUch  der  ersten 
zugezählt  wurden.  Ich  möchte  für  diese  zweite  Art  der 
Lichterregung,  für  die  uns  eine  einheitliche  Benennung  fehlt, 
den  Namen  Luminescenz  vorschlagen,  und  Körper,  die  in 
dieser  Weise  leuchten,  luminescirende  nennen.  Wir  würden 
dann  das  durch  auffallendes  Licht  erregte  Leuchten  als  Pho- 
toluminescenz  bezeichnen,  welche  sich  je  nach  seiner  Instanta- 
neltät  oder  längeren  Dauer  in  Fluorescenz  oder  Phosphorescenz 
trennen  würde.  Sind  es  electrische  Entladungen,  die  die  Licht- 
Bchwingungen  von  Gasen  hervorrufen,  so  nennen  wir  die  Er- 
scheinung Electroluminescenz;  auch  hier  liegt,  wie  ich^)  ge- 
zeigt habe,  die  Temperatur  des  Gases  oft  weit  unter  der  Tem- 
peratur des  Glühens.  Das  bei  chemischen  Processen  auftretende 


1)  E.  Wiedemann,  Wied.  Ann.  6.  p.  698.  1879. 
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Leuchten  würde  Ohemiluminescenz,  das  bei  schwachem  Er- 
wärmen, z.  B.  Yon  Flüssspath,  sich  zeigende  Thermolumi- 
nescenz,  das  beim  Reiben  und  Krystallisiren  entwickelte 
Leuchten  Tribo-  und  Erystalloluminescenz  heissen. 

In  einzelnen  Fällen  kann  ein  Leuchten  im  gewöhnlicheD 
Sinne  mit  einer  Luminescenz  verbunden  sein.  Lassen  wir  z.  B. 
sehr  starke  Entladungen  durch  ein  Gas  gehen,  so  kann  ein 
Theil  der  Lichtausgabe  durch  die  Temperaturerhöhung,  ein 
anderer  Theil  durch  die  electrischen  Bewegungen  herror- 
gerufen  sein. 

Während  für  die  normal  leuchtenden  Körper  bei  gege- 
benem Absorptionsvermögen  die  Intensität  der  Lichtsdiwing- 
ungen  durch  ihre  Temperatur  vollkommen  bestimmt  ist,  so  ist 
dies  bei  den  luminescirenden  nicht  der  Fall.  Wir  können 
aber  auch  hier  vergleichsweise  von  einer  Temperatur  der 
Luminescenz,  oder  kürzer  Luminescenztemperatur  fEür 
Strahlen  einer  bestimmten  Wellenlänge  sprechen.  Es  ist  dies 
diejenige  Temperatur,  bei  der  der  betreffende  Körper  für  sich^ 
ohne  äussere  Anregung  erhitzt,  Licht  von  derselben  Intensität 
aussenden  würde,  wie  infolge  der  Luminescenz.  Wir  erhalten 
dadurch  ein  vollkommenes  Maass  für  die  Stärke  der  Licht 
erregenden  Schwingungen  in  den  Molecülen  im  Yerhältnise 
zu  den  übrigen  in  ihnen  vorhandenen  Bewegungen. 

In  dem  theoretischen  Schlussabschnitt  werde  ich  hierauf 
näher  zurückkommen  und  vor  allem  zeigen,  wie  man  die  prak- 
tisch nicht  messbare  Luminescenztemperatur  durch  eine  an- 
dere ersetzen  kann. 

2.    Umwandlung  von  Flaorescenz  in  Phosphorescens. 

Bei  Flüssigkeiten  ist  bisher  nur  Fluorescenz,  bei  festen 
Körpern  nur  Phosphorescenz  beobachtet  worden. 

Von  dem  G-edanken  ausgehend,  dass  das  schnelle  Ab- 
klingen der  Fluorescenz  auf  den  Zusammenstössen  und  der 
Beeinflussung  gleichartiger  Molecüle  beruhe,  schien  es  mir 
interessant,  zu  untersuchen,  ob  es  nicht  möglich  wäre,  durch 
allmählichen  Zusatz  coUoider  Körper  die  Fluorescenz  in  eine 
Phosphorescenz  zu  verwandeln.  Dabei  ergab  sich  zunächst 
lolgendes: 
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Fast  alle  Substanzen,  die  dorcb  auffallendes  Licht  in 
Lösungen  luminesciren,  thun  dies  auch  im  festen  und  flüs- 
sigen Zustand  y  wenn  man  die  Lösungen  derselben  mit 
Gelatinelösungen  versetzt  und  diese  dann  eventuell  ein- 
trocknen lässt.  Zweckmässig  ist  es,  die  Rückseite  der 
eingetrockneten  Substanz  mit  einer  Mischung  von  Schellak 
und  Russ  zu  bestreichen,  um  an  der  Rückflftche  rellectirtes 
Licht  abzuhalten.  Mit  günstigem  Resultate  wurden  untersucht 
Eosin,  Fluorescein,  Magdalaroth  (entgegen  den  Angaben  von 
H.  W.  Vogel),  Saifranin,  Aescorcin,  Harmalin,  Aesculin, 
Chininsulfat,  Acridinchlorhydrat. 

Die  Luminescenz  ist  meist  in  gelatinehaltigen  Lösungen 
eine  lebhaftere,  als  in  gleich  concentrirten  wässerigen  und 
alkoholischen  Lösungen. 

Während  indess  die  wässerigen  Lösungen  nur  während 
des  Auffallens  des  Lichtes  leuchten,  also  fluoresciren,  leuch- 
ten die  mit  Gelatine  versetzten  eingetrockneten  Lö- 
sungen noch  längere  Zeit  nach,  sie  phosphoresciren  also. 

Sehr  schön  ist  die  Eigenschaft  zu  beobachten  bei  Eosin, 
Chininsulfat,*  Aesculin,  Acridinchlorhydrat,  Fluorescein.  Be- 
sonders lange,  mehrere  Secunden,  leuchten  Acridinchlorhydrat 
und  Chininsulfat  nach. 

Das  Nachleuchten  des  Farbstoffes  wird  in  manchen 
Fällen  durch  die  Eigenphosphorescenz  der  Gelatine  überdeckt, 
die  länger  anhält  als  die  des  gelösten  Körpers.  Die  Stärke 
der  Phosphorescenz  ist  bei  verschiedenen  Sorten  der  Gelatine 
sehr  verschieden,  klein  bei  reiner  Gelatine,  sehr  gross  bei 
gewöhnlichem  Leim.  In  einigen  der  Fälle  kann  man  sich 
von  dem  Einfluss  der  Fluorescenz  der  Gelatine  durch  eine  in 
den  Weg  des  auffallenden  Lichtstrahles  gesetzte  Kaliummono- 
chromatlösung  frei  machen. 

Gelatine,  die  kleine  Mengen  von  Glycerin  ent- 
hält, zeigt  nach  Zusatz  von  fluorescirenden  Substanzen  eine 
deutliche  Phosphorescenz;  die  Gelatine  ist  noch  vollkommen 
plastisch  und  steht  also  auf  der  Grenze  zwischen  Flüssig- 
keiten und  festen  Körpern. 

Mit  einem  sehr  schnell  rotirenden  Phosphoroskop  ist  es 
mir  gelungen,  auch  bei  gewöhnlichem  wasserhaltigem  Leim, 

Ann.  d.  Phyi.  n.  Cham.  N.  F.  XXXIV.  29 
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sei  es  mit  oder  ohne  Zusatz  von  Eosin  ein  deutliches  Nach- 
leuchten, eine  Phosphorescenz,  zu  erhalten. 

Auch  Lösungen  in  anderen  GoUoiden  zeigen  Phosphores- 
cenz,  so  eine  eingetrocknete  Lösung  von  Eosin  in  Eiweiss, 
Eosin  in  Agar-Agar. 

Diese  Versuche  zeigen,  dass  man  einen  fluoresciren- 
den  Körper  in  einen  phosphorescirenden  dadurch 
umwandeln  kann,  dass  man  die  freie  Beweglichkeit 
seiner  Molecüle  mehr  und  mehr  beschränkt. 

3.    Das  Phosphoro'skop. 

Das  zur  quantitativen  Untersuchung  dieser  und  ver- 
wandter Erscheinungen  von  mir  benutzte  Phosphoroskop 
besteht  aus  dem  Triebwerk  zur  Erzeugung  grosser  Geschwin- 
digkeiten und  dem  eigentlichen  Phosphoroskop;  eine  Gid- 
sammtansicht  gibt  Fig.  7.  Die  Buchstaben  in  derselben  ent- 
sprechen denen  in  den  Specialzeichnungen  8  und  9. 

Das  Triebwerk,  das  selbstverständlich  nicht  nur  für 
Bewegung  der  Scheiben  im  Phosphoroskop,  sondern  zu 
allen  Zwecken  dienen  kann,  wo  es  sich  um  die  Elrhaltang 
schneller  Rotationen  handelt,  setzt  sich  naturgemäss  aus  zwei 
wesentlichen  Theilen  zusammen:  1)  dem  Laufwerk,  2)  dem 
Aufziehwerk. 

1)  Das  Laufwerk.  Fig.  8  gibt  von  demselben  eine  sche- 
matische Ansicht:  Die  beiden  Zahnräder  A^und  F,  die  sich 
um  die  Axen  x  und  y  drehen,  greifen  auf  diametral  entgegen- 
gesetzten Stellen  in  einen  Trieb  z,  dem  sie  dadurch  eine  Um- 
drehung in  gleichem  Sinne  ertheilen.  Auf  derselben  Axe 
wie  z  sitzt  das  Rad  Z,  welches  wiederum  in  einen  Trieb  r 
eingreift,  der  selbst  ein  Rad  R  bewegt.  Letzteres  setzt  dann 
die  letzte  Axe  p  in  Bewegung.  Die  Durchmesser  der  Räder 
sind  von: 

X  und  y :  140  mm,     Z :  120  mm,     R  :  95  mm. 

Jedes  Rad  hat  120  Zähne,  jeder  zugehörige  Trieb  12^ 
sodass  jede  Uebertragung  im  Verhältniss  von  1 :  10  statt- 
findet. Da  drei  solcher  Uebertragungen  vorhanden  sind,  so 
haben  wir  im  ganzen  eine  solche  von: 

1:1000. 
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Die  ArretiruDg  geschieht  mit  einer  Bremsfeder  {q  Fig.  7), 
die  man  mittelst  eines  £xcentricums  gegen  ein  auf  der  letzten 
Axe/»  aufsitzendes  Rad  von  20  mm  Durchmesser  drücken  kann. 

2)  Das  Aufziehwerk  (Fig.  9).  Auf  derselben  Axe  wie  die 
grossen  Zahnräder  X  und  Y^  stecken,  fest  mit  ihr  verbunden, 
die  beiden  Treibrollen  A  und  B  von  66  mm  Durchmesser. 
In  dieselben  sind  je  drei  Schnurl&ufe  eingoschnitten.  Unter- 
halb des  Uhrwerks  ist  weiter  die  Aufziehrolle  C  (65  mm 
Durchmesser)  mit  Sperrrad  und  Sperrhaken  a  angebracht. 
Der  letztere  dreht  sich  um  den  Punkt  ß  und  wird  durch  das 
in  a  wirkende  Gewicht  stets  gegen  das  Sperrrad  gedrückt. 
Unterhalb  C  befindet  sich  die  Leitrolle  D  von  55  mm  Durch- 
messer, in  C  sind  drei,  in  D  dagegen  nur  zwei  Schnurläufe, 
eingeschnitten.  Die  Rolle  D  hat  den  Zweck,  die  Schnur 
dreimal  um  die  Aufziehrolle  C  führen  zu  können,  ohne  dass 
ihre  einzelnen  Windungen  sich  aneinander  reiben,  wodurch 
der  Gang  des  Werkes  beeinträchtigt  werden  würde.  Die 
Schnur  ohne  Ende  läuft  dreimal  um  die  Triebrollen  A  und  B. 
Von  A  geht  sie  nach  unten,  legt  sich  in  die  Rolle  E,  welche 
das  treibende  Gewicht  P  trägt,  geht  dann  in  die  Höhe,  legt 
sich  in  die  Rinnen  der  Aufziehrolle  C  und  der  Leitrolle  Z>, 
läuft  dann  abwärts  um  Rad  JF,  welches  das  Spanngewicht/ 
trägt,  und  dann  wieder  hinauf  zur  Treibrolle  B. 

An  der  Rolle  E  hängt  ein  rechteckiges  Eisengestelle. 
Die  horizontalen  Querstäbe  (Länge  »  200  mm)  stehen  senk- 
recht zur  Ebene  der  Rolle  E,  Ueber  die  180  mm  langen  ver- 
ticalen  Längsstäbe  können  mit  Schlitzen  versehene,  2,5  kg 
schwere  Bleischeiben  geschoben  werden,  event.  können  in 
Hacken,  die  am  unteren  Ende  des  Gestelles  angebracht  sind, 
auch  noch  grössere  Treibgewichte  angehängt  werden.  Durch  die 
Grösse  der  Belastung  und  eventuell  durch  einen  Windflügel 
auf  der  Axe  p  kann  man  die  Geschwindigkeit  reguliren. 

Die  Grösse/  des  Spanngewichtes  muss  nach  der  Be- 
lastung etwas  variirt  werden,  dazu  dienen  gleichfalls  kleine 
Bleischeiben. 

Die  Triebschnur  hat  einen  Durchmesser  von  5  mm; 
sie  ist  aus  Darmsaite  gefertigt,  ihre  Enden  sind  durch 
Stahlschliessen    miteinander  verbunden;    um   noch  grössere 
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Treibgewicbte  anwenden  zu  können,  muss  man  diese  Enden 
vernähen. 

Die  Axen  drehen  sich  in  zwei  durchbrochenen  gusseiser- 
nen Gestellen  von  10  mm  Dicke,  welche  f&r  die  Axen  mit 
Messing  ausgefüttert  sind.  Der  Abstand  derselben  beträgt 
60  mm.  Die  Gesammtlänge  der  Axen  ist  80  mm.  Die  letzte 
Axe  ist  über  die  eine  Platte  um  40  mm  verlängert  und  dient 
zum  Aufsetzen  der  in  Rotation  zu  versetzenden  Gegenstände« 

Der  Gang  des  Werkes  ergibt  sich  aus  Folgendem. 

Es  sei  zunächst  das  treibende  Gewicht  P  ganz  unten. 
Wird  dann  mittelst  einer  Kurbel  k  die  Aufziehrolle  in  der 
Richtung  von  links  nach  rechts  gedreht,  so  wird  dadurch 
die  Schnur  bei  1  Fig.  9  aufgewickelt,  bei  2  abgewickelt. 
Da  die  Triebräder  A  und  B  die  Schnur  infolge  der  Rei- 
bung festhalten,  so  verschiebt  sich  diese  auch  während  des 
Ganges  nur  mit  einer  den  Rädern  A  und  B  entsprechen- 
den Geschwindigkeit  Würde  die  Reibung  fortfallen,  so 
fände  nur  ein  Gleiten  der  Schnur  statt,  ohne  dass  £  und  ß' 
gehoben  bezw.  gesenkt  würde.  Während  des  Hebens  von  JP 
wird  aber  offenbar  der  treibende  Zug,  der  dem  halben  Ge- 
wicht P  entspricht,  nicht  geändert,  da  er  stets  in  gleicher 
Weise  sich  auf  die  Rolle  A  und  dann  auf  B  überträgt.  Das 
Spanngewicht/  hat  den  Zweck,  das  Gleiten  der  Schnur  über 
die  Triebrollen  und  Aufziehrollen  möglichst  zu  verhindern. 

Durch  die  eben  beschriebene  Anordnung  sind  die  Spitzen 
vermieden,  welche  bei  dem  Werk  des  Hrn.  F.  Kohlrausch  ^) 
nötbig  sind,  um  ein  Gleiten  der  Schnur  zu  vermeiden,  wo- 
durch die  letzteren  sich  sehr  schnell  abnützen.  Wie  das 
Werk  des  Hrn.  F.  Kohlrausch  kann  es  ununterbrochen  in 
Gang  erhalten  werden,  was  bei  dem  von  Hrn.  Pfeiffer*) 
beschriebenen  nicht  der  Fall  ist.  — 

Das  Phosphoroskop  (in  Fig.  7  S)  ist  in  Fig.  10  be- 
sonders gezeichnet.  Es  besteht  aus  einer  messingnen  Büchse  A 
(Fig.  10a)  von  83  mm  innerem  Durchmesser  und  20  mm  inne- 
rer Höhe.    Der  Boden  derselben  nebst  dem  daran  angesetzten 


n  F.  Kohlrausch,  Pogg.  Ann.  Jubelbd.  p.  294.  1874. 
2)  E.  Pfeiffer,  Wied.  Ann.  31.  p.  127.  18»S7. 
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Band  wird  an  die  eine  Platte  mittelst  dreier  Schrauben  fest- 
geschraubt, lieber  den  Band  wird  der  Ddckel  B  (Fig.  10«) 
des  Phosphoroskops  übergeschoben,  B  und  A  werden  durch 
zwei  seitlich  angebrachte  Schrauben  x  festgehalten.  Es  entsteht 
so  eine  geschlossene  Kapsel.  In  die  Vorder  wand  der  Kapsel 
ist  eine  runde  Oeffnung  a^  (Durchmesser  11  mm),  in  die 
Seitenwand  eine  viereckige  b^  und  b^  durch  Boden  und  Deckel 
gehende  (8  mm  breit,  16  mm  lang)  eingeschnitten.  Gegen- 
über der  Oeffnung  a^  ist  an  die  Bückwand  ein  Bohr  a^ 
von  derselben  Weite  und  20  mm  Länge  angesetzt,  in  dem 
sich  eine  Fassung  mit  einer  Linse  L  (die  in  der  Figur  nicht 
angegeben  ist)  verschieben  lässt. 

Innerhalb  dieser  Kapsel  rotiren  die  zur  Verwendung  ge- 
langenden Scheibensjsteme.  Die  Scheiben  haben  je  nach 
«der  Art  der  Beobachtung  Oeffnungen  von  verschiedener 
Oestalt. 

Sie  haben  stets  einen  Gresammtdurchmesser  von  80  mm; 
«die  Mittelpunkte  der  Oeffnungen  befinden  sich  in  einem 
Abstände  von  80  mm  vom  Mittelpunkt.  Sie  sind  an  Fass- 
ungen befestigt,  die  sich  über  das  Ende  der  Axe  p  schie- 
ben. Diese  werden  an  derselben  durch  Schrauben,  die  die 
Fassung  durchsetzen,  festgehalten,  und  zwar  durch  zwei  auf 
entgegengesetzten  Seiten  befindliche,  damit  die  Axe  p  eine 
freie  Axe  bleibt,  was  bei  den  hohen  Botationsgeschwindig- 
keiten,  die  erreicht  werden  sollten,  von  grosser  Bedeu- 
tung war. 

Wollte  man  das  Licht  beobachten,  ohne  dass  es  beträcht- 
iiche  Strecken  des  phosphorescirenden  Körpers  durchsetzte, 
was  dann  nöthig  ist,  wenn  der  leuchtende  Körper  gerade 
<Iie  Strahlen  absorbirt,  die  er  aussendet  (wie  z.  B.  die  Lö- 
sungen von  FluorescelQ  in  Gelatine),  so  bestand  der  roti- 
rende  Apparat  aus  einem  flachen  Boden  C  (Fig.  10b)  mit  einem 
eingesetzten  Band  c  (Höhe  16  mm).  In  den  Boden  waren  im 
Abstand  von  80  mm  vom  Mittelpunkt  die  Löcher  y  einge- 
-schnitten,  durch  die  die  Beleuchtung  geschah,  in  den  Band 
diejenigen  S,  durch  welche  die  Beobachtung  stattfand.  Geht  ein 
Loch  y  vor  a^  vorbei,  so  wird  der  Körper,  der  durch  a^  ein- 
geführt wird,  beleuchtet,  der  volle  Theil  des  Bandes  verdeckt 
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ihn  dabei  dem  Auge;  sobald  aber  eine  Oeffinung  8  vor  b  tritt^ 
wird  er  sichtbar.  Dabei  stand  die  Kapsel  so,  dass  man  durch 
die  Tiereckige  Oeffnung  b  in  horizontaler  Richtung  Ton  der 
Seite  her  hineinsah.  Durch  diese  fand  die  Beobachtung 
direct  oder  mittelst  eines  Spectroskopes  statt. 

Wollte  man  dagegen,  was  in  vielen  F&Uen  bequemer  war^ 
in  der  Richtung  der  einfallenden  Strahlen  das  Phosphores- 
cenzlicht  beobachten,  das  dann  freilich  durch  Absorption  in 
dem  leuchtenden  Körper  Veränderungen  erfahren  hat,  so 
wurden,  wie  bei  Hrn.  Ed.  Becquerel,  einfach  auf  die  Axe 
zwei  durchlöcherte  Scheiben  gesteckt;  der  Körper  wurde  von 
oben  durch  b  eingeführt;  die  Beobachtung  geschah  von  rück- 
wärts durch  Oj. 

Selbst  bei  der  sorgfältigsten  Aufstellung  gelang  es  nur  sehr 
schwer,  alles  fremde  Licht  zu  eliminiren.  Concentrirt  man 
das  einfallende  Licht  durch  eine  Linse  auf  dem  untersuchten 
Körper,  so  wird,  wenn  er  nicht  belichtet  ist,  von  der  vor- 
beigehenden Scheibe  Licht  nach  allen  Seiten  diffus  reflectirt; 
ein  Theil  desselben  gelangt  in  die  die  Scheiben  umhüllende 
Kapsel  und  dann  nach  mehrfachen  Reflexionen  ins  Auge. 
Dieser  üebelstand  lässt  sich  dadurch  vermeiden,  dass  man 
noch  vor  dem  Gehäuse  eine  Scheibe  rotiren  lässt,  die  ebenso 
wie  die  erste  lichtzulassende  Scheibe  desPhosphoroscops  durch- 
bohrt ist  und  deren  Löcher  mit  denen  der  eben  erwähnten 
in  einer  Linie  liegen.  Sehr  oft  kann  man  auch  die  vordere 
Scheibe  im  Innern  der  Kapsel  fortnehmen,  und  nur  die  vor 
derselben  befindliche  beibehalten. 

Das  ganze  Werk  war  auf  einem  vierbeinigen  Holztisch^ 
dessen  Platte  passend  ausgeschnitten  war,  aufgeschraubt,, 
seine  Höhe  und  damit  die  Fallhöhe  der  Gewichte  betrag 
1,20  m. 

Der  Apparat  ist  in  vorzüglicher  Weise  von  dem  Mecha- 
niker an  dem  hiesigen  physikalischen  Institut  Hrn.  J.  G. 
Böhner  ausgeführt  worden. 

Um  ein  Urtheil  über  die  Leistungsfähigkeit  des  Apparates 
zu  gewinnen,  wurde  die  Umdrehungszahl  des  Rades  X  in  der 
Secunde  ermittelt,  und  aus  der  Uebersetzungszahl  die  Um- 
drehungszahl z  des  letzten  Rades  p  berechnet.    Dabei  liess 
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man  die  letzte  Axe  frei  laufen  oder  steckte  auf  dieselbe  ver- 
schiedene Scheiben,  ferner  wurden  verschiedene  Treibgewichte 
P  in  Kilogrammen  angewandt.     Es  ergab  sich  z.  B.: 
Axe  p  unbelastet: 


p  = 

5 

10 

15 

20 

25 

40 

Z   a= 

50 

383 

454 

526 

556 

800 

Das  schnelle  Ansteigen  der  Werthe  von  z,  wenn  man 
von  5  kg  zu  10  kg  übergeht,  hat  seinen  Grund  in  den  Bei- 
bungswiderständen. 

Eine  Scheibe  am  Ende  der  Axe.    jP=25,  z=  116. 

Phosphoroskop  mit  einer  Scheibe  im  Innern.  P  =  25, 
z  =  188. 

Phosphoroskop  mit  zwei  Scheiben,  eine  innen,  eine  aussen. 
P  =  25,  z  =  159.     P=  40,  z  =  196. 

Phosphoroskop  mit  zwei  Scheiben,  beide  innen.  P  =  25, 
z  =  217.     P=  40,  z  =  263. 

Phosphoroskop  mit  drei  Scheiben.  P=25,  z  =  147. 
p=40,  z  =  179. 

Phosphoroskop  mit  Scheibe  für  seitliche  Betrachtung. 
P=:  25,  z  =  215.     P=  40,  z  =  278. 

Die  höchste  erreichte  Umdrehungszahl  war  ca.  800  in  der 
Secunde;  doch  hätte  man  mit  der  Belastung  noch  weiter 
gehen  und  dadurch  noch  grössere  Umdrehungszahlen  erreichen 
können. 

Theorie  des  Pbosphoroskopes.  —  Wir  berechnen 
zunächst  die  Helligkeit,  die  ein  phosphorescirender  Körper 
annimmt,  wenn  vor  ihm  eine  mit  Löchern  versehene  Scheibe 
vorbeirotirt,  die  abwechselnd  Licht  auf  den  Körper  fallen  lässt 
und  dasselbe  abschneidet.  Die  Dauer  der  Belichtung  sei  r,  die 
der  Verdunkelung  t.  Während  der  Periode  der  Belichtung 
nimmt  der  Körper  aus  den  auffallenden  Strahlen  eine  ge- 
wisse Energiemenge  auf;  der  Bruchtheil  der  gesammten  ein- 
fallenden Energie,  der  nachher  wieder  als  Licht  auftritt,  sei  in 
der  Zeiteinheit  A,  Zugleich  strahlt  der  Körper  einen  Theil  der 
erregten  Schwingungen  wieder  aus.  Während  der  zweiten 
Periode  findet  keine  Aufnahme,  sondern  nur  eine  Ausstrah- 
lung statt.     Die  constante  Helligkeit  des  auffallenden  Lieh- 
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tes  sei  J,  die  des  ausgestrahlten  zu  irgend  einer  Zeit  t  sei  L 
Wir  nehmen  ferner  an,  dass  die  von  dem  Körper  aufgenom- 
mene und  in  Licht  verwandelte  Energiemenge  proportional 
der  Helligkeit  des  auffallenden  Lichtes  ist,  d.  h.  dass  A  eine 
Constante  ist.  Die  Annahme,  dass  der  aufgenommene  Bruch- 
theil  an  Energie  etwa  dem  Ueberschuss  von  J  über  i  pro- 
portional sei,  würde  bei  der  Rechnung  für  die  wahrgenom- 
mene Helligkeit  zu  nahe  denselben  Resultaten  führen  wie 
die  angeführte,  da  die  Energie  des  Phosphorescenzlichtes 
immer  nur  sehr  klein  gegenüber  der  des  einfallenden  ist, 
auch  wenn  man  für  erstere  den  Werth  einsetzti  der  der 
Ausstrahlung  nach  allen  Richtungen  entspricht,  wie  dies 
nöthig  ist  (Eine  Bestimmung  ergab  mir  z.  B.,  dass  die 
Helligkeit  des  nach  allen  Seiten  ausgestrahlten  grünen 
Fluorescenzlichtes  einer  Fluorescelnlösung,  die  0,01  g  Fluo- 
resceln  in  625  g  Wasser  enthielt,  sich  zu  dem  grünen  Theil 
des  auffallenden  Lichtes  zwischen  denselben  Wellenlängen 
wie  1 :  300  verhielt) 

Ist  ferner  b  eine  Constante,  der  reciproke  Werth  der 
Zeit,  in  welcher  der  Körper  die  Lichtmenge  Eins  aussenden 
würde,  wenn  er  auf  der  Helligkeit  Eins  erhalten  würde,  so 
gilt  für  die  Periode  der  Belichtung  die  Differentialgleichung: 

Üei  der  Integration  erhält  man: 

und  für  die  Zeit  der  Verdunkelung: 

di^—bidt,    also:     i^C^e-^^j 

wo  C  und  C^  sich  aus  den  zum  Beginn  der  Belichtung  und 
Verdunkelung  vorhandenen  Intensitäten  berechnen. 

Für  den  Anfang  ist  ^  »  0  und  i  v  0,  woraus  C=  ^JJund: 

/=4^{i-e-»«). 


Die  erste  Belichtung  dauert  bis  t  =  x,  woraus: 

h 


U^^^-(\^e-^^), 
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Nun  bleibt  der  Körper  während  der  Zeit  /  s  r'  unbelichtet 
und  klingt  deshalb  bis  zur  nächsten  Oeffnung  zur  Zeit  r+r'  ab. 
Es  ist:  .j. 

da  bei  Beginn  der  Belichtung  die  Intensität  den  oben  ge- 
gebenen Werth  hatte.  Ganz  ebenso  ergibt  sich  f&r  die 
Helligkeit  bei  der  zweiten  Belichtung: 

Nun  klingt  der  Körper  wieder  ab  während  der  Zeit  /=r', 
bis  zur  zweiten  Verdunkelung,  wobei: 

i,.+,,.=  ^(l  -^ftx;(l  +e-^'e-*0^-*'• 
Bei  der  nten  Belichtung  ist: 

und  bei  der  nten  Verdunkelung: 

AJ 


i«*  +  nc'=  T(l-^""''^[1  +e-^^e-^^'  + 


»— 2ftT^— 26t' 


+  ...«-(— i)»'(r-("-»)»»']e-»''=^{l-<?-»«).«-»»'.i—''_-p4;:j^. 

Hat  die  Scheibe  hinlänglich  lange  rotirt,  so  wird  n  =  CX), 
und  wir  haben  f&r  die  Helligkeiten  am  Schlüsse  irgend  einer 
Belichtung: 

am  Schlüsse  irgend  einer  Verdunkelung: 

Beobachten  wir  die  Helligkeit  t  unseres  phosphoresciren- 
den  Körpers  zu  einer  Zeit  S  nach  dem  Aufhören  der  Belich- 
tungi  so  ist: 

Wir  würden  mit  dem  Auge  eine  der  eben  entmckelten 
Grösse  proportionale  Helligkeit  wahrnehmen,  falls  die  zur 
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Zeit  S  vorhandene  Helligkeit  längere  Zeit  anhielte.  W&hrend 
der  Beobachtung,  die  so  lange  anhält,  als  die  Oe&img 
zwischen  dem  Auge  und  dem  phosphorescirenden  Körper 
vorbeigeht,  klingt  aber  die  Helligkeit  allmählich  ab.  Ist  die 
Zeit  des  Vorbeiganges  jti,  und  beginnt  dieselbe  zur  Zeit  d^ 
wobei  n  so  gross  ist,  dass  ein  stationärer  Zustand  eingetreten 
ist,  so  ist  die  mittlere  Helligkeit: 


»n=oo    r 

-irr 


9 

Nach  dem  Talbot'schen  Gesetz  (siehe  die  nächste  Ab* 
handlung)  ist  die  von  dem  Auge  wahrgenommene  Helligkeit 
proportional  einer  Grösse,  die  wir  erhalten,  wenn  wir  die 
mittlere  Helligkeit  mit  der  Zeitdauer  multipliciren;  wir  er- 
halten die  in  unserem  Falle  wahrgenommene  Helligkeit  pro- 
portional  mit: 


'ns  00 


hi 


h 
und  es  wird  das  wirklich  beobachtete: 

Vergleicht  man  die  Helligkeiten  i\  und  ^  bei  zwei  Um- 
drehungsgeschwindigkeiten, denen  zwei  Werthsysteme  von  r,. 
r'  und  Sy  nämlich  r^,  x^  und  J^,  /n^,  t,,  x^  und  J^,  ju,  ent- 
sprechen, so  erhält  man: 

i^       1-^-^^       i-c-^'«       i_e-^^»  +  »»')    ,.,     .. 

Hieraus  kann  man  b  finden,  wenn  auch  nur  durch  successive 
Annäherungen  u.  s.  w.  Einen  speciellen  Fall  der  Rechnung 
werden  wir  später  geben. 

Geht  die  durchbrochene  Scheibe  S^  zwischen  dem  phos- 
phorescirenden Körper  und  dem  Beobachter  vorbei,  so  em- 
pfängt derselbe  nicht  momentan  die  volle  Intensität,  indem 
erst  nach  einiger  Zeit  der  gesammte  von  ersterem  ausgehende 
Lichtkegel  durchgelassen  wird.  Doch  lässt  sich  der  hierdurch 
entstehende  Fehler  dadurch,  dass  man  den  Abstand  zwischen 
iS\  und  dem  leuchtenden  Körper  möglichst  verkleinert,   auf 
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einen  sehr  kleinen  Betrag  ca.  2 — 6  Proc.  reduciren.  Auch 
die  Correction  daf&r,  dass  bei  convergent  auffallendem  Licht 
nicht  sogleich  der  Körper  von  der  vollen  einfallenden  Licht- 
menge getroffen  wird,  ist  nur  klein. 

Im  Unterschied  zu  der  eben  entwickelten  Theorie  hat 
Hr.  Ed.  fiecquereP)  bei  der  Berechnung  seiner  schönen 
Messungen  über  die  Intensität  des  Phosphorescenzlichtes  nicht 
berücksichtigt,  dass  auch  während  der  Belichtung  eine  Abgabe 
der  Helligkeit  stattfindet,  dass  die  Maximalintensität  nicht 
momentan  erreicht  wird,  und  dass,  wenn  auf  der  einen  Seite 
bei  einer  grösseren  Umdrehungsgeschwindigkeit  das  Licht 
früher  beobachtet  wird,  andererseits  auch  die  Zeit  der  Belich- 
tung entsprechend  herabgesetzt  wird;  endlich  hat  er  dem  phy- 
siologischen Factor  nicht  Rechnung  getragen.  Hr.  Bequerel 
setzt  einfach: 

• 

wobei  sein  a  unserem  b  entspricht. 

Es  ist  dann  in  Brigg s'schen  Logarithmen: 

2,30259  (log  /t-logh) 

Infolge  eines  Irrthums  hat  Hr.  Becquerel  den  Factor 
2,30259  bei  seinen  Rechnungen  fortgelassen,  obgleich  er  mit 
Briggs'schen  und  nicht  mit  natürlichen  Logarithmen  ge- 
rechnet hat.  Es  müssen  also  die  von  ihm  gefundenen  Werthe 
noch  mit  2,30259  multiplicirt  werden,  um  die  seinen  For- 
meln entsprechenden  richtigen  Grössen  zu  erhalten.  Es 
ist  ihm  das  Versehen  wohl  deshalb  entgangen,  weil  er  nur 
die  Werthe  von  a  aus  den  Beobachtungen  berechnet,  nicht 
aber  umgekehrt  wieder  das  Verhältniss  der  Intensitäten  aus 
den  gefundenen  Mittelwerthen  von  a  zur  Vergleichung  er- 
mittelt hat. 

Wir  wollen  zunächst  die  Grösse  des  Factors  von  tf+^c^i-*«) 
in  dem  Ausdruck  von  i^  It^  bei  gegebenen  Werthen  von  b  berech- 
nen. Wir  bezeichnen  den  Factor  mit  q.  Der  Werth  von  q 
gibt  an,  um  wie  viel  mal  sich  das  nach  der  strengen  Formel 


1)  Ed.  Becquerel,  La  lumi^re.  1.  p.  275.  1867. 
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berechnete  Intensitätsverhältniss  von  demjenigen  unterscheidet, 
das  experimentell  bestimmt  ist  und  das  nach  Hm.  Bec- 
querel's  Formel  zur  Berechnung  des  Werthes  von  b  ge- 
dient hat  Als  Einheit  für  die  Zeiten  und  von  1  /i  ist  ^1^^^^  8e- 
cunde  gewählt.  Die  Grössenordnung  der  Zeiten  und  Ton  b 
sind  solche,  wie  sie  bei  den  Messungen  von  Hrn.  Becquerel 
an  üranverbindungen  vorkommen. 

Die  Scheibe  des  Becquerel'schen  Phosphoroskops,  das 
zu  den  meisten  Messungen  verwandt  wurde,  besass  vier  Oeff- 
nungen  in  gleichen  Abständen,  die  je  einen  Winkel  von  227]  ^ 
umfassten.     Es  ist  also: 

t' =  3t,       rH-T'=4T,      iM  =  T. 

Die  absoluten  Zeiten  r  ergeben  sich  aus  den  Angaben 
für  die  Umdrehungszahl  der  ersten  Axe  seines  Bäderwerkes 
und  der  üebersetzungszahl  143  derselben. 

Der  Factor  q  nimmt  dann  folgende  Gestalt: 

_  (i  ^_e;^-^y  I^lj!^"^ 

an  und  erhält  die  in  der  Tabelle  gegebenen  Werthe,  wenn 
r^Tj  und  b  die  angegebenen  Werthe  haben. 

Werthe  von  q, 

Ti  =  0,5  Ti  =  1,0  Tj  =  2,0 

T,  =  1,0  T,  =  2,0  r,  =  8,0 

0,1  2,07  2,17  1,61 

1,0  2,27  1,84  1,21 

2,0  1,84  1,29  1,03 

Aus  diesen  Zahlen  ergibt  sich,  dass  das  nach  der  stren- 
geren Formel  berechnete  Helligkeitsverhältniss  eventuell  das 
2,3  fache  des  nach  der  Formel  des  Hrn.  Becquerel  be- 
rechneten werden  kann. 

4.    Methode  zur  photometriechen  Untersuchung  des  Phopho- 

rescenzlichtes. 

Von  den  beiden  Classen  von  Photometem,  bei  deren 
einen  die  Helligkeiten  von  aneinander  stossenden  Flächen,  bei 
deren  anderen  aber  die  von  Punkten  verglichen  werden,  dürf- 
ten entschieden  die  ersteren  die  genaueren  Resultate  geben. 
Sie  sind  aber  dann  nicht  mehr  anwendbar,  wenn  grössere 
gleichmässig  erleuchtete  Flächen,  die  verglichen  werden  sollen. 
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nicht  zu  Gebote  stehen.  In  diesem  Fall  empfiehlt  sich  die 
Anwendung  der  zweiten  Art  von  Apparaten ,  in  der  ihnen  zu- 
nächst fbr  astro-physikalische  Zwecke  von  Zöllner^)  gege- 
benen Form.  Ich  habe  daher  das  Zöilner'scbe  Astrophoto- 
meter  bei  den  Untersuchungen  über  die  Helligkeit  des  Phos- 
rescenzlichtes  angewandt  Von  phosphorescirenden  Krystallen 
ist  es  ganz  unmöglich,  grössere  durchaus  gleichartige  Stücke 
zu  erhalten,  ebenso  ist  es  nicht  möglich,  von  schwach  phos- 
phorescirenden Körpern  grössere  Flächen  hinlänglich  stark 
leuchtend  zu  erhalten,  da  man,  um  sie  überhaupt  zum 
hellen  Leuchten  zu  bringen,  sogar  das  Sonnenlicht  durch 
Linsen  auf  sie  concentriren  muss. 

Die  Anordnung  des  ZöUner'schen  Photometers  ist  be* 
kanntlich  im  wesentlichen  folgende:  Ein  Fernrohr  enthält  in 
seinem  an  dem  Ocular  gelegenen  Theile  eine  planparallele  Glas* 
platte,  die  unter  einem  Winkel  von  45^  gegen  die  Axe  ge- 
neigt ist;  diesem  durchsichtigen  Spiegel  gegenüber  ist  das  Rohr 
seitlich  durchbrochen  und  trägt  rechtwinklig  aufgesetzt  eine 
Röhre,  die  durch  eine  Platte  mit  einer  feinen  Oeffnung  ver- 
schlossen ist,  sodass  ein  Beobachter  diese  Oefi'nung,  wenn  sie 
durch  eine  constante  Lichtquelle  beleuchtet  wird,  nach  der 
Reflexion  an  der  Platte  wie  einen  Stern  sieht;  in  dieser 
seitlichen  Röhre  befinden  sich  zwei  Nicol'sche  Prismen,  ein 
festes  und  ein  drehbares,  dessen  Drehung  an  einem  ge- 
theilten  Kreise  abgelesen  werden  kann ;  durch  diese  Drehung 
kann  der  künstliche  Stern  beliebig  abgeschwächt  und  die 
Abschwächung  nach  dem  bekannten  Cosinusquadratgesetze 
berechnet  werden.  Bei  der  Beobachtung  wird  das  Fernrohr 
auf  den  leuchtenden  Punkt  gerichtet,  dessen  Intensität  man 
bestimmen  will  und  der  künstliche  Stern  durch  Drehung 
des  Nicols  dem  beobachteten  gleich  gemacht.  Um  auch 
die  Farbe  des  künstlichen  Sterns  beliebig  ändern  zu  können,, 
befindet  sich  vor  dem  vorderen  drehbaren  Nicol  ein  „Colori- 
meter'S  eine  senkrecht  zur  Axe  geschlififene  Bergkrystallplatte 
und  ein  drittes  Nicol,  das  gleichfalls  drehbar  ist,  sodass 
dadurch  die  verschiedenen  Farben  erzeugt  werden  können. 

Die  Nulllage  der  Theilung  bei  den  von  mir  benutzten 

1)  F.  Zöllner,  Allgemeine  Photometrie  des  Himmels.  1861. 
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• 

Apparat  war  so  gewählt,  dass  die  beobachteten  Intensitäten«/ 

proportional  sind  den  Quadraten  der  Sinus  der  Ablesnngs- 

winkel  a,  also: 

J  s=  Const.  sin^  a. 

Das  Zolin erVche  Photometer  gibt,  falls  es  von  einem 
geübten  Beobachter  benutzt  wird  und  die  Zahl  der  Yon  bei- 
den Seiten  her  ausgeführten  Beobachtungen  nicht  zu  klein  ist^ 
sehr  befriedigende  Resultate.  Das  von  mir  benutzte  TorzClg- 
liche  Exemplar  gehört  der  Kgl.  Sternwarte  zu  Leipzig.  Dem 
Director  derselben  Hrn.  Prof.  Dr.  Bruns  sage  ich  für  die 
gütige  üeberlassung  desselben  meinen  besten  Dank. 

Die  zu  den  Messungen  benutzte  Anordnung  gibt  die 
Eig.  11  wieder. 

E  ist  die  Lichtquelle;  die  von  ihr  ausgehenden  Strahlen 
durchsetzen  einen  Alauntrog  A  und  fallen  dann  auf  die 
Oeffnung  des  Phosphoroskopes  F.  S  ist  ein  Schirm  mit  einer 
Oeffnung,  die  der  Oeffnung  a,  (p.  463)  entspricht  Vor  die- 
selbe können  Blendgläser  gesetzt  werden.  Da  in  dem  Zoll- 
ner'schen  Photometer  nur  leuchtende  Punkte  Terglichen 
werden  können,  so  wurde  unmittelbar  auf  die  phosphores- 
cirenden  Körper  nach  der  Seite  des  Beobachters  hin  ein 
Stanniolblatt  mit  einer  ca.  0,2  mm  grossen  Oeffnung  gelegt, 
deren  Abstand  von  der  Oeffnung  der  rotirenden  Scheibe 
ca.  3  mm  betrug.  Die  von  dieser  ausgehenden  Strahlen 
wurden  dann  durch  die  Linie  L  parallel  gemacht  Von  ihnen 
erzeugte  die  Objectivlinse  des  Photometers  ein  punktförmiges 
Bild,  das  mit  dem  von  der  Yergleichslampe  V  herrührenden 
Stern  verglichen  wurde,  indem  man  beide  durch  das  Ocular  o 
betrachtete.  Das  mit  dem  Zolin er'schen  Apparat  verbun- 
dene Colorimeter  gestattete,  die  Farbe  des  Vergleichsstemes 
ganz  oder  doch  sehr  nahe  gleich  der  des  Phosphorescenz- 
lichts  zu  machen. 

Bei  den  Beobachtungen  wurde  bei  einer  bestimmten  Be- 
lastung des  Phosphoroskops  stets  eine  Reihe  von  Ablesungen 
(7 — 11)  angestellt,  aue  denen  dann  das  Mittel  genommen  wurde; 
dann  wurde  die  Zahl  der  Umdrehungen  ermittelt,  indem  man 
die  Zeit  für  eine  oder  mehrere  Umdrehungen  des  ersten 
Rades  mittelst  eines  Cbronoskops  bestimmte ;  die  Zahl  seiner 
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Umdrehungen  in  der  Secunde  mit  1000  multiplicirt  ergab 
dieselbe  Zahl  für  die  letzte  Axe. 

Zunächst  wurden  stets  die  Messungen  bei  einer  mittlerem 
Geschwindigkeit,  der  eine  mittlere  Helligkeit  entsprach,  an- 
gestellt, der  sich  dann  die  anderen  anreihten;  in  der  Mitte 
der  ganzen  Reihe  und  am  Schluss  wurde  wieder  bei  der  An- 
fangsgeschwindigkeit gemessen,  um  sich  von  der  Constanz 
der  Lichtquelle  zu  überzeugen. 

Stieg  bei  der  Steigerung  der  Umdrehungsgeschwindig- 
keiten die  Helligkeit  des  Phosphorescenzlichts  so  sehr,  dass 
es  mehr  als  halb  so  stark  wurde  als  das  der  Vergleichsquelle, 
also  die  abgelesenen  Winkel  45^  überstiegen,  wobei  die  Ge- 
nauigkeit der  Methode  sehr  leidet,  so  wurden  Blendgläser 
eingesetzt,  und  bei  der  Geschwindigkeit,  wo  dies  eben  nöthig 
war,  zwei  Messungen  angestellt,  eine  ohne  und  eine  mit 
Blendglas,  um  die  sämmtlichen  gewonnenen  Zahlen  vergleich- 
bar zu  machen. 

Setzt  man  vor  das  Objectiv  des  Photometers  einen  Pris- 
mensatz, so  kann  man  dasselbe,  wie  ich  mich  überzeugt  habe, 
auch  sehr  gut  als  Spectrophotometer  benutzen;  man  gibt  dann 
stets  dem  künstlichen  Stern  die  Farbe,  welche  der  zu  messen- 
den Spectralfarbe  entspricht  und  schneidet  diese  durch  eine 
Blende  aus  dem  gesammten  Spectrum  aus. 


III.    Veber  FltMrescenz  und  Phosphorescmiz 

II.  Abh4indlti/ng. 

Gültigkeit  des  Talbo tischen  Gesetzes; 

i^an  JE.  Wiedemann  und  J.  B.  Messer  Schmitt» 

(Hiersu  T»r.  III   PtK.18-.14.) 

Bei  einer  grossen  Anzahl  optischer  Untersuchungen,  so 
bei  der  Messung  der  Intensität  des  Phosphorescenzlichtes 
haben  wir  es  mit  Erscheinungen  zu  thun,  bei  denen  die 
Intensität  des  Lichtes  eine  wechselnde  ist.  In  dem  Phos- 
phoroskop  wird  der  leuchtende  Körper  nur  von  Zeit  zu  Zeit 
sichtbar  und  während  seiner  Sichtbarkeit  sinkt  seine  Hellig- 
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keit  von  einem  grössten  Werthe  zu  einem  kleinsten.  Es 
fragt  sich,  welche  Helligkeit  wird  von  dem  Auge  wahrge- 
nommen, wenn  die  Dauer  der  Sichtbarkeit  und  NichtSicht- 
barkeit  hinlänglich  klein  geworden  ist. 

In  den  bisher  in  dieser  Richtung  angestellten  mannig- 
fachen Versuchen  wurden  rotirende  Scheiben  mit  weissen  und 
schwarzen  Sectoren  verwendet.  Im  Allgemeinen  hat  sich  da- 
bei der  von  Talbot ^)  aufgestellte  Satz  bestätigt,  den  Hr.r 
H.  Y.  Helmholtz')  in  der  folgenden  Fassung  gibt: 

,,Wenn  eine  Stelle  der  Netzhaut  von  periodisch  Terftnder* 
liebem  und  regelmässig  in  derselben  Weise  wiederkehrendem 
Lichte  getroffen  wird,  und  die  Dauer  der  Periode  hinreichend 
kurz  ist,  so  entsteht  ein  continuirlicher  Bindruck,  der  dem 
gleich  ist,  welcher  entstehen  würde,  wenn  das  während  einer 
jeden  Periode  eintreffende  Licht  gleichmässig  über  die  ganze 
Dauer  der  Periode  vertheilt  würde.*' 

Abweichungen  von  diesem  Satze,  wenn  auch  nicht  sehr 
grosse,  haben  flr.  Brücke')  und  Hr.  Fick^)  constatirt. 

Da  für  das  Studium  der  Phosphorescenzerscheinungen 
das  Verhalten  bei  sehr  zahlreichen  und  kurz  dauernden 
Reizen  erforderlich  war,  so  haben  wir  eine  Reihe  neuer 
Messungen  angestellt. 

Zu  denselben  diente  das  früher  beschriebene  Phosphoro» 
skop;  auf  die  letzte  Axe  wurde  eine  einzige  in  passender 
Weise  mit  Löchern  versehene  Scheibe  aufgesetzt.  Die  Ver- 
suche wurden  in  zwei  Richtungen  unternommen.  Bei  der 
einen  wechselte  Licht  von  einer  bestimmten  constanten 
Maximalstärke  mit  vollkommener  Dunkelheit,  bei  der  anderen 
nahm  die  Helligkeit  von  einem  bestimmten  Maximalwerthe 
bis  Null  ab,  blieb  dann  einige  Zeit  Null,  erhielt  dann  sogleich 
den  Maximalwerth  etc.,  resp.  stieg  von  Null  bis  zu  einem 
Maximalwerth   an   um   dann  plötzlich   auf  Null  zu   sinken. 

Zu  den  Messungen  wurden  zwei  verschiedene  Versuchs- 
anordnungen getroffen. 


1)  Talbot,  Phil.  Mag.  (8)  5.  p.  321.  1834. 

2)  H.  V.  Helmholtz,   Handbuch  der  physiolog.  Optik,  p.  339.  1867» 

3)  Brücke,  Moleschot'e  Untersuchungen.  9.  p   367.   1834. 

4)  Fick,  Du  Bois  Archiv  p.  739.  1863. 
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1)  Der  zu  den  ersten  Versuchen  dienende  Apparat  und 
die  dabei  erhaltenen  Resultate  sind  folgende: 

Eine  Gasflamme  [G)  (Fig.  12)  sandte  ihr  Licht  mittelst  eines 
Spiegels  S^  durch  das  Phosphoroskop  P  auf  den  Spalt  <t  eines 
Glan'schen  Spectralphotometers  SP,  welches  durch  Heraus- 
nahme des  dispergirenden  Prismas  in  ein  gewöhnliches  Photo- 
meter verwandelt  worden  war.  Von  derselben  Flamme  kam 
durch  Spiegelung  an  einen  zweiten  Spiegel  S^  directes  Licht 
auf  das  Vergleichsprisma  des  Photometers.  Im  Brennpunkte 
des  Photometerfernrohres  war  ein  Diaphragma  mit  kleiner 
Oeffnung  angebracht,  um  nur  kleine  Lichtflächen  mit  ein- 
ander vergleichen  zu  müssen.  Ausserdem  war  das  Ocular 
zur  genaueren  Fixirung  und  zur  Vermeidung  etwaiger 
Parallaxe  durch  ein  Papier  mit  einer  Oeffnung  von  der 
Grösse  eines  Nadelstiches  abgeblendet.  Selbstverständlich 
war  dafür  gesorgt,  dass  durch  Schirme  alles  unnöthige  Licht 
abgehalten  ward  und  so  das  Auge  für  Lichteindrücke  mög- 
lichst empfindlich  war. 

Wir  benutzten  hauptsächlich  zwei  Scheiben  im  Phos- 
phoroskope.  Bei  der  einen  waren  zwei  Löcher  von  je 
90^  Breite  einander  gegenüber  angebracht,  bei  der  anderen 
acht  (symmetrisch  vertheilt)  von  je  2273®  Breite,  sodass 
also  bei  beiden  Scheiben  die  Länge  der  G^sammtbelich- 
tung  und  Nichtbelichtung  gleich  waren.  Es  war  nun  ganz 
gleichgültig,  ob  man  den  Apparat  schnell  gehen  liess  oder 
langsam,  d.  h.  ob  man  die  Lichteindrücke  ^so'  <läuern  liess 
oder  kürzer  —  bis  V1200'  —  ^*?*^  blieb  die  Helligkeit  gleich, 
und  zwar  war  sie  fünfzig  Procent  der  ursprünglichen.  Das 
Resultat  änderte  sich  auch  nicht,  wenn  man  das  Licht  durch 
Rauchgläser  stark  schwächte. 

Die  Tabelle  enthält  einige  beobachtete  Zahlen: 

zwei  Oeffhungen        acht  OeffiiungeD 

UmdrehuDgcn  der  Scheibe  iu  1 »  40         140                40         140 
Dauer     der     Verdunkelung     iu 

0,001  See 12,500        3,572            3,125      0,893 

beobachtete  Helligkeit    ....  0,50        0,49             0,50        0,55 
beobachtete  Helligkeit  nach  Ab- 
schwächung  des  ehifallenden 

Lichtes  um  50  Proc.   .     .     .  0,49        «»,50               —            — 

Ann.  d.  Phj«.  u.  Chem.   N.  F.  XXXI V.  30 
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Hierbei  ist  stets  die  Helligkeit  bei  ruhender  Scheibe  gleich 
Eins  gesetzt.  Die  Beobachtungen  sind  Mittelwerthe  aus  sechs 
bis  zehn  Einstellungen.  Die  Abweichungen  liegen  vollständig 
innerhalb  der  Beobachtungsfehler. 

Eine  weitere  Bestätigung  liefert  folgender  Versuch. 

Stellte  man  für  eine  gewisse  Umdrehungsgeschwindigkeit 
der  Phosphoroskopscheibe  das  Photometer  auf  Gleichheit 
ein  und  varürte  die  Geschwindigkeit  der  rotirenden  Scheibe 
von  10  Umdrehungen  bis  ca.  200,  so  zeigte  sich  keine  Ver- 
änderung der  Helligkeit 

Aehnliche  Kesultate  lieferte  eine  Scheibe  mit  vier  Löchern 
von  je  2272^  OeflFnung. 

Hieraus  geht  hervor,  dass  auch  für  directes  Licht  die 
Beobachtung  vollständig  den  Satz  von  Tal  bot  bestätigt  Eine 
Erklärung  der  von  Hrn.  Brücke  undHm.  Fick  beobachteten 
Abweichungen  möchte  vielleicht  darin  zu  suchen  sein,  dass 
wir  bei  Scheiben  unser  vollständiges  Augenmerk  nicht  auf 
einen  einzelnen  Punkt  richten,  sondern  immer  grössere  Flächen 
überblicken,  sodass  auch  die  [Netzhaut  in  ganz  anderer  Weise 
gereizt  wird,  als  wenn  man  nur  einen  Punkt  oder  eine  sehr 
kleine  Fläche  betrachtet.  Bei  unseren  Versuchen  wurde 
durch  Blenden  am  Fernrohr  genügend  Sorge  getragen,  dass 
nur  kleine  Theile  der  Netzhaut  getroffen  wurden  und  dadurch 
war  jedenfalls  eine  grosse  Sicherheit  in  der  Beurtheilung 
etwaiger  Helligkeitsveränderungen  gegeben. 

2)  Bei  der  zweiten  Versuchsreihe  wurde  folgender  Apparat, 
Fig.  13,  verwendet. 

Eine  Petroleumlampe  U  mit  Flachbrenner,  die  ein  mit 
einer  Oeffnung  von  10  mm  versehener  92  mm  weiter  Blech- 
cylinder  umgab,  diente  als  Lichtquelle.  Eine  im  Abstand  von 
390  min  aufgestellte  Linse  L  entwarf  im  Abstand  von  17  mm 
ein  Bild  der  Flamme  auf  eine  feine  Oeffnung  w  von  0,3  mm 
Durchmesser.  Diese  selbst  befand  sich  im  Brennpunkte  der 
Objectivlinse  L^  eines  Ablesefernrohres  von  40  mm  Oeffnung. 
Aus  dieser  trat  dann  ein  paralleles  Strahlenbündel  von  einem 
entsprechenden  Durchmesser,  das  an  allen  Stellen  gleiche 
Helligkeit  besass.  Hätte  man  die  Lampe  direct  vor  die 
Oeffnung  co  gesetzt,  so  wäre  dies  nicht  der  Fall  gewesen,  in- 
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dem  die  oberen  Theile  der  Linse  Strahlen,  die  von  unteren 
Theilen  der  Flamme  ausgegangen,  durchsetzt  hätten  und  umge- 
kehrt. Dies  parallele  Strahlenbündel  fiel  auf  das  Phosphoro- 
skop  P  und  dann  auf  einen  Spalt  a  von  1,5  mm  Breite.  Die 
Objectivlinse  des  Zolin  er 'sehen  Photometers  Z  vereinigte  die 
parallelen  Strahlen  zu  einem  Bilde  der  Oeffnung  a>,  das  dann 
auf  seine  Helligkeit  untersucht  wurde.  Ein  Schirm  S  mit 
Blendgläsern  diente  dazu  das  fremde  Licht  möglichst  voll- 
kommen abzuhalten  und  das  dem  Apjparat  durchsetzende 
passend  zu  schwächen. 

Lässt  man  Scheiben  rotiren,  die  mit  Oeffuungen  ver- 
sehen sind,  deren  Begrenzung  zur  Axe  concentrische  Kreise 
und  Stücke  von  Radien,  die  senkrecht  auf  ihnen  stehen,  sind, 
so  muss  man  dieselben  Resultate  wie  bei  der  vorigen  An- 
ordnung erhalten.  Hat  man  aber  Scheiben ,  wie  sie  die 
Fig.  14  zeigt,  so  ändert  sich  bei  ihrem  Vorbeigang  an  dem 
Spalt  der  Querschnitt  des  hindurchgehenden  Strahlenbündels 
und  daher  variirt  auch  die  Helligkeit  des  leuchtenden  Punk- 
tes, und  zwar  je  nach  den  Begrenzungscurven  in  ganz  be- 
stimmter Weise.  Störend  machen  sich  bei  diesen  Messungen 
Beugungserscheinungen  geltend,  deren  Einfluss  sich  indess 
durch  passendes  Abschwächen  des  Lichtes  durch  Rauchgläser 
sehr  vermindern  lässt.  Mit  dieser  Versuchsanordnung  wurden 
zwei  Beobachtungsreihen  angestellt,  erstens  mit  Scheiben  wie 
die  früheren,  zweitens  mit  keilförmig  ausgeschnittenen  (Fig.  14). 

a)  Zuerst  wurde  eine  Scheibe  (A)  mit  acht  gleichen 
Oeffnungen  von  je  22^/2*'  Oeffnung  und  dann  eine  (B)  mit 
zwei  Oeffnungen  von  je  90°  benutzt.  Hierbei  wurde  immer 
zunächst  die  Helligkeit  des  directen  Lichtes  bei  stillstehen- 
der Scheibe,  dann  die  bei  rotirender  Scheibe  und  zuletzt 
wieder  die  des  directen  Lichtes  zur  Controlle  flir  die  Con- 
stanz  der  Lichtquellen  gemessen;  hierauf  die  Geschwindig- 
keit, mit  welcher  die  Scheibe  rotirte,  bestimmt. 

Beide  Scheiben  ergeben  für  die  Helligkeit  bei  rotiren- 
den  Scheiben  0,48  von  der  bei  ruhender  nahe  tibereinstimmend, 
theoretisch  sollte  man  0,50  erhalten.  Die  Beobachtungen 
erlauben  keine  so  grosse  Greaauigkeit,  dass  man  nicht  Fehler 
von  der  angegebenen  Grösse  beginge. 

30* 
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Scheibe  A. 


Zahl  der 
Unterbre- 
chungen 
1  See. 


m 


Zeit  der 
Unterbre- 
chungen 
in  0,001  See. 


533 
867 

1778 


1,8760 
1,1534 
0,5624 


Gemessene 
Helligkeit 


0,510 
465 
480 


Q,485d:0,013 


Scheibe  B. 


Zahl  der  i  Zeit  der 
Unterbre-    Unterbre- 
chungen '   chungen 
in  1  See.  in  0,001  See. 


Gemessene 
Helligkeit 


175 
286 
400 
467 


5,7143 
3,4965 
2,5000 
2,1413 


0,464 
471 
470 
491 


0,474  ±0,006 


b)  Ferner  wurde  eine  Scheibe  construirt,  welche  vier 
OeflFnungen  von  je  45"  Länge  besass,  bei  denen  die  Helligkeit 
von  einem  Maximalwei  th  bis  Null  fast  linear  abfiel  (s.  oben). 
Die  Grösse  der  Oeffnungen  wurde  in  der  Weise  bestimmt, 
dass  Papierstticke  von  der  Grösse  und  Gestalt  der  OefFnungen 
und  ebenso  ein  Papierring  von  gleicher  Stärke  gewogen  wurden. 
Es  ergab  sich  hieraus  die  OeflFnung  zu  fast  0,25  der  Ge- 
sammtfläche  des  Ringes,  der  zwischen  den  gleichen  concen- 
trirten  .Kreisen  gelegen  war 

Man  stellte  diese  Scheibe  nun  entweder  so  auf,  dass  die 
Spitze  bei  der  Rotation  der  breiten  Stelle  folgte,  dann  nahm 
die  Helligkeit  von  einem  Maximum  bis  0  ab,  oder  so,  dass 
die  Spitze  voran  ging,  dann  wuchs  die  Helligkeit  von  Null 
bis  zu  einem  Maximum.     Es  ergab  sich: 


Spitze  folgt; 
Abnehmende  Helligkeit 


Unterbre- 
chungen 
in  1  See. 


222 
222 
235 
250 
250 
444 
545 
593 


Zeit  der 
I  Unterbre- 
i  chungen  : 
|inO,OOlSec. 

j     4,5045 

I      4,5045 

,      4,2553 

I      4,0000     I 

I      4,0000 

2,2523 

1,8349 

1,6863 


I 


Helligkeit 


0,221 
249 
218 
231 
254 
226 
256 
252 


0,238  ±0,006 


Spitze  voran; 
Zunehmende  Helligkeit 


Unterbre- 
chungen 
in  1  See. 


222 

267 
267 
572 
572 
593 


Zeit  der 
Unterbre- 
chungen 
in0,00lSee. 


4,5054 
8,7453 
3,7453 
1,7483 
1,7483 
1,6863 


Helligkeit 


0,284 
254 
225 
265 
219 
238 


0,289  ±0,007 
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Beide  Scheiben  ergaben  also  0,24.  bestätigen  somit  das 
Talbot'sche  Gesetz. 

Das  Talbot'sche  Gesetz  kann  also  zur  Berech- 
nung der  Beobachtungen  mit  dem  Phosphoroskop 
angewandt  werden. 


IV.    TJeber  die  Brechvngseocpmienten  der  Metalle; 

van  A.  Kundt. 

(Aus  den  Sitzuugsber.  d.  k.  preuss.  Akad.  d.  Wiss.  zu  Berlin  vom  16.  Febr. 

188H;  mitgetheilt  vom  Hrn.  Verf.) 

Die  einfachste  und  zugleich  zuverlässigste  Methode  zur 
Bestimmung  der  Brechungsexponenten,  d.  h.  der  relativen 
Lichtgeschwindigkeiten  der  durchsichtigen  Körper,  ist  die- 
jenige der  prismatischen  Ablenkung.  Selbst  für  stark  ab- 
sorbirende,  intensiv  färbende  Stoffe,  welche  erhebliche  anomale 
Dispersion  in  einzelnen  Theilen  des  Spectrums  zeigen,  hat 
sich  dieselbe  bei  geeigneter  Form  der  Prismen  noch  brauch- 
bar erwiesen.  Ein  Versuch,  die  prismatische  Ablenkung  des 
Lichtes  in  den  Metallen  zu  untersuchen,  ist  bisher  wohl  nicht 
gemacht  worden,  da  die  Metalle  schon  in  verhältnissmässig 
sehr  dünnen  Schichten  völlig  undurchsichtig  sind.  Man  hat 
sich  daher  bemüht,  auf  anderem  Wege  Aufschluss  über  die 
Geschwindigkeit  des  Lichtes  in  denselben  zu  erhalten.  Spe- 
ciell  für  Silber  hat  Hr.  Quincke  aus  verschiedenen  Inter- 
ferenzerscheinungen, und  Hr.  Wernicke  aus  Messungen 
über  die  Absorption  des  Lichtes  den  Brechungsexponenten 
berechnet.  Die  von  Hrn.  Quincke  nach  verschiedenen  Me- 
thoden gefundenen  Exponenten  sind  theils  kleiner  als  Eins, 
theils  sehr  gross;  Hr.  Wernicke  findet  für  Silber  ungefähr 
den  Werth  3  bis  5.  Hr.  Voigt  berechnet  dagegen  aus  den 
Wernicke 'sehen  Beobachtungen  den  Exponenten  des  Sil- 
bers zu  ungefähr  V*-  ^) 

1)  Vgl.  bezüglich  der  Beobachtungen  der  Herren  Quincke  und 
Wernicke:  Voigt,  Wied.  Ann.  23.  p.  104.  1884  u.  Wied.  Ann.  26. 
p.  95.  1885. 
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Sodann  hat  Beer^)  nach  der  Cauchy'schen  und  Hr. 
Voigt  nach  der  von  ihm  aufgestellten  Theorie  aus  Beob- 
achtungen über  die  Reflexion  an  MetaUen  die  G-eschwindig- 
keit  des  Lichtes  in  denselben  abgeleitet.  Nach  beiden  Theo- 
rien ist  zwar  für  die  Metalle  das  Snellins' sehe  Brechungs- 
gesetz nicht  gültig,  es  soll  mit  dem  Wort  „Brechungsexponent'' 
aber  auch  hier  noch  bezeichnet  werden  das  Yerhältniss  der 
Geschwindigkeit  im  Yacuum  zu  derjenigen  im  Metall.  Die 
von  Beer  und  Voigt  berechneten  Werthe  stimmen  im  all- 
gemeinen überein.  Beide  finden  den  Exponenten  fiir  Silber 
und  Gold  kleiner  als  Eins,  für  Kupfer  ungefähr  gleich  Eins 
und  für  die  anderen  Metalle  Werthe  grösser  als  Eins. 

Eine  längere  Beschäftigung  mit  dem  optischen  Verhalten 
sehr  dünner  Metallschichten  veranlasste  mich;  zu  versuchen, 
ob  es  nicht  möglich  sei,  sehr  spitze,  noch  hinreichend  durch- 
sichtige Prismen  von  Metall  anzufertigen  und  in  ihnen  die 
prismatische  Ablenkung  zu  beobachten,  um  so  vielleicht  auf 
möglichst  directem  Wege  zur  Kenntniss  der  Lichtgeschwin- 
digkeit zu  kommen.  Es  ist  mir  in  der  That  gelungen,  solche 
Metallprismen  herzustellen  und  mit  denselben  für  sieben  Me- 
talle nicht  nur  die  mittleren  Brechungsexponenten,  sondern 
für  sechs  auch  noch  den  Sinn  und  ungefähren  Betrag  der 
Dispersion  zu  bestimmen.  Ich  glaube,  dass  die  Messungen 
mit  besseren  optisphen  Instrumenten,  als  sie  mir  zur  Ver- 
fügung standen,  und  mit  der  nöthigen  Ausdauer  noch  erheb- 
lich genauer  ausgeführt  werden  könnten,  als  ich  sie  bisher 
machte.  Wenn  ich  trotzdem  schon  jetzt  meine  Arbeit  vor- 
läufig abschliesse,  so  mag  das  seine  Entschuldigung  darin 
finden,  dass  dieselbe  bereits  einen  Zeitraum  von  zwei  Jahren 
umfasst,  dass  die  geringe  Zahl  von  brauchbaren  Prismen, 
welche  im  Nachstehenden  aufgeführt  sind,  aus  mindestens 
2000  hergestellten  ausgelesen  werden  mussten,  dass  endlich 
nicht  viel  weniger  als  2000  Proben  gemacht  wurden,  bis  ich 
es  lernte,  das  platinirte  Glas,  auf  welchem  die  Prismen  elec- 
troly tisch  niedergeschlagen  wurden,  in  einer  solchen  Voll- 
kommenheit zu  erhalten,  als  es  für  den  vorliegenden  Zweck 
nöthig  war. 

1)  Beer,  Pogg.  Ann.  92.  p.  402.  1S54. 
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Ich  gebe  im  Nachstehenden  zunächst  eine  kurze  Be- 
schreibung der  Anfertigung  der  Prismen,  alsdann  die  Be- 
obachtungsmethode und  die  Beobachtungen  nebst  einer 
kurzen  Discussion  derselben.  Daran  schliessen  sich  einige 
Bestimmungen  der  Brechungsexponenten  von  Metalloxyden. 
Dann  folgt  eine  Vergleichung  meiner  Resultate  mit  den  von 
Beer  und  Voigt  berechneten  Werthen. 

Den  Schluss  bilden  einige  Betrachtungen,  zu  welchen 
meine  Resultate  ungezwungen  auffordern.  Es  zeigt  sich 
nämlich,  dass  die  Geschwindigkeit  des  Lichtes  in  den  Me- 
tallen in  naher  Beziehung  steht  zu  dem  Leitungsvermögen 
derselben  für  Electricität  und  Wäi*me.  Die  Metalle  ordnen 
sich  bezüglich  der  Lichtgeschwindigkeit  in  dieselbe  Reihe, 
wie  bezüglich  ihres  Leitungsvermögens  für  Electricität  und 
Wärme.  Um  eine  zuverlässige«  endgültige  Relation  aufzu- 
stellen, genügt  weder  der  Umfang,  noch  die  Genauigkeit 
meiner  Beobachtungen.  Wenn  ich  trotzdem  wage,  an  jene 
allgemeine  Beziehung  weitergehende  Schlüsse  zu  knüpfen, 
so  ist  mein  Zweck  hauptsächlich,  den  Ausblick  auf  fernere 
Untersuchungen  zu  eröffnen. 

Herstellung  der  Prismen. 

Der  grösste  Theil  der  Prismen  wurde  electrolytisch  auf 
platinirtem  Glas  niedergeschlagen.  Bei  Beginn  meiner  Unter- 
suchung standen  mir  zwei  Sorten  von  solchem  Glas  zur  Ver- 
fügung, nämlich  einige  Stücke  französischen  Platinglases, 
entnommen  von*  einem  Apparat  des  Hrn.  König  in  Paris, 
und  einige  Stücke,  welche  Hr.  Dr.  Lohmann  in  Berlin  für 
mich  platinirt  hatte.  Nur  ein  kleiner  Theil  des  Vorrathes 
hatte  hinreichend  ebene  Flächen.  Es  ist  ferner  die  Platin- 
schicht auf  diesen  Gläsern  wohl  cohärent,  aber,  wie  man  mit 
dem  Mikroskop  erkennt,  sehr  wenig  gleichmässig.  Letzteres 
ist  gleichgültig,  wenn  es  sich  einfach  darum  handelt,  andere 
Metalle  in  grösserer  Schicht  auf  dem  Platin  niederzuschla- 
gen, die  Inhomogenität  der  Platinschicht  war  aber  bei  An- 
fertigung der  Prismen  sehr  störend. 

Da  der  vorhandene  Vorrath  bald  verbraucht  war,  und 
weder  aus  Paris  noch  von  Hrn.  Lohmann  weiteres  Material 
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erhältlich  war,  blieb  mir  nichts  anderes  übrig,  als  das  plati- 
nirte  Glas  selbst  herzustellen.  Nach  langem  Bemühen  ist 
es  mir  gelungen,  eine  Zusammensetzung  der  Platinirungs- 
flüssigkeit  zu  finden,  welche  ein  Einbrennen  bei  kaum  be- 
ginnender Rothgluth  erlaubt,  sodass  die  Platten  völlig  eben 
bleiben.  Die  Platinschicht  ist  überdies  so  vollständig  gleich- 
massig,  dass  selbst  bei  stärkerer  Yergrösserung  unter  dem 
Mikroskop  keine  Inhomogenitäten  erkenntlich  sind.  Das 
verwendete  Spiegelglas  war  etwa  6  mm  dick.  Das  Einbren- 
nen der  Platinschicht  erfolgte  in  einem  kleinen  Muffelofen. 
Auf  das  Verfahren  im  speciellen  hier  einzugehen,  ist  un- 
nöthig;  ich  werde  dasselbe  an  einer  anderen  Stelle  beschrei- 
ben. Die  Metallpriemen  wurden  auf  dem  Platinglas  in  fol- 
gender Weise  hergestellt:  Auf  einen  etwa  3  cm  breiten 
Streifen  des  Glases,  das  horizontal  liegt,  stellt  man  vertical 
eine  ebenso  breite  Electrode  aus  dem  niederzuschlagenden 
Metall,  indess  so,  dass  kein  metallischer  Contact  vorhanden 
ist.  In  die  Winkel  zwischen  Glas  und  Metall  wird  eine 
capillare  Schicht  der  Zersetzungsflüssigkeit  gebracht  und 
durch  einen  Strom  von  passender  Stärke  electrolysirt.  Es 
schlägt  sich  ein  Doppelkeil  von  Metall  nieder,  dessen  grösste 
Dicke  direct  an  dem  aufgesetzten  Metall  liegt.  Ob  die  Flä- 
chen des  Doppelkcils  einigermassen  eben,  oder  ob  sie  stark 
concav  oder  convex  sind,  hängt  von  so  vielen  variablen  Um- 
ständen ab,  dass  man  fast  ganz  dem  Zufall  preisgegeben  ist. 
Brauchbar  sind  nur  Doppelkeile,  bei  denen  die  Flächen  we- 
nigstens so  weit  eben  sind,  dass  dieselben  ein  feines  Faden- 
kreuz bei  Betrachtung  mit  einem  Fernrohr,  welches  mit 
einem  Gauss' sehen  Ocular  versehen  ist,  noch  scharf  spie- 
geln. Oft  mussten  fünfzig,  nicht  selten  noch  viel  mehr  Pris- 
men niedergeschlagen  werden,  bis  ein  einigermassen  brauch- 
bares erhalten  wurde.  Im  Anfang,  als  ich  die  dünnen,  nur 
IV2 — 2  mm  dicken  Pariser  und  Berliner  Gläser  anwandte, 
wurden  meist  nicht  Doppelprismen,  sondern  einfache  in  der 
Weise  angefertigt,  dass  die  Metallelectrode  vertical  in  das 
electrol}  tische  Bad  tauchte  und  horizontal  gegen  dieselbe  das 
Platinglas  gebracht  war.  Es  schlägt  sich  dann  aus  der  capil- 
laren  Flüssigkeitsschicht  zwischen  Metall  und  Glas  auf  letz- 
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terem  ein  einziger  hart  an  der  Kante  des  G-lases  liegender 
Keil  nieder.  Bei  Silber  wurden  die  Prismen  nicht  blos  elec- 
trolytisch,  sondern  auch  auf  chemischem  Wege  durch  Reduc- 
tion  hergestellt.  Hr.  Quincke  hat  zuerst  gezeigt,  wie  man 
aus  einer  Silberlösung  keilförmige  Silberschichten  erhält,  wenn 
man  die  zu  versilbernde  Glasplatte  auf  ein  Glasrohr  von  ge- 
eignetem Durchmesser  legt  Es  hat  sich  dann  später  heraus- 
gestellt, dass  die  so  erhaltenen  Silberkeile  von  der  Mitte  aus 
nicht  stetig  an  Dicke  zunehmen,  sondern  dass  die  Dicke 
periodisch  wächst.  Aus  sehr  vielen,  nach  der  Quincke'- 
schen  Methode  hergestellten  Keilen  kann  man  aber  zuweilen 
einzelne  auslesen,  bei  denen  wenigstens  auf  eine  kleine  Strecke 
die  Dicke  continuirlich  wächst,  und  die  Grenzfläche  nahezu 
eine  Ebene  ist.  Solche  kleine  Stücke  wurden  durch  Weg- 
wischen des  übrigen  Silbers  isolirt  und  benutzt.  Als  Kri- 
terium für  die  Ebenheit  der  Flächen  diente  wieder  die  £e- 
flexion  eines  feinen  Fadenkreuzes.  Für  Platin  musste,  da 
ich  keine  guten  electrolytischen  Abscheidungen  erhielt,  zu 
einer  anderen  Methode  gegriffen  werden.  Es  ist  bekannt, 
dass  ein  Platindraht,  welcher  durch  einen  Strom  zum  Glühen 
gebracht  wird,  zerstäubt.  Bringt  man  eine  Glasplatte  in  die 
Nähe,  so  setzt  sich  die  zerstäubte  Materie  auf  dieser  ab. 
Zur  Herstellung  von  Prismen  durch  Zerstäubung  wurde  nun 
ein  0,015  mm  dicke,  6  mm  breites  und  etwa  45  mm  langes 
Platinblech  'mit  den  Seitenflächen  vertical  dicht  über  einer 
Glasplatte,  die  horizontal  lag,  ausgespannt.  Wird  das  Blech 
durch  einen  Strom  fast  zur  Weissgluth  erhitzt,  so  zerstäubt 
es  stark,  und  es  bildet  sich  auf  dem  Glas  ein  Doppelprisma, 
welches  aus  einem  Gemenge  von  Platinoxyd  und  Platin  be- 
steht. Die  von  dem  Blech  fortgeschlenderten  sehr  heissen 
Platintheilchen  scheinen  sich  wenigstens  zum  Theil  in  der 
Atmosphäre  zu  oxydiren.  Andererseits  wird  Platinoxyd 
schon  bei  ganz  geringem  Erwärmen  zu  Platin  reducirt.  Die 
Doppelprismen,  aus  dem  Gemisch  von  Platin  und  Oxyd  be- 
stehend, konnten  daher  leicht  in  solche  von  reinem  Platin 
durch  Erwärmen  übergeführt  werden. 

Endlich  wurde  noch  versucht,   Doppelprismen    der  Me- 
talle  durch  Zerstäuben   einer  Kathode  im  Vacuum   herzu- 
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stellen.  Parallel  einem  Metalldraht,  der  als  Kathode  im  Va- 
cuum  durch  einen  starken  Inductionsstrom  zum  Glühen 
kommt,  wird  eine  Glasplatte  möglichst  nahe  aufgestellt.  Es 
bildet  sich  ebenso  wie  unter  dem  galvanisch  glühenden  Platin* 
blech  ein  Doppelkeil  von  dem  zerstäubten  Metall.  Für  die 
unten  gegebenen  definitiven  Versuche  sind  aber  solche  Pris* 
men  nicht  benutzt;  ich  gebe  nur  beiläufig  einige  mit  den- 
selben erhaltene  Zahlen. 

Beobachtungsmethode  und  Resultate. 

Für  die  in  der  beschriebenen  Weise  erhaltenen  Metall- 
prismen von  sehr  spitzen  Winkeln  sind  nun  wie  für  gewöhn- 
liche Prismen  unter  Annahme  des  Snellius'schen  Brechungs- 
gesetzes, durch  Beobachtung  der  Winkel  und  der  Ablenkungen, 
die  Brechungsexponenten  bestimmt.  Dass  die  so  erhaltenen 
Werthe  wirklich  den  Lichtgeschwindigkeiten  in  den  Metallen 
reciprok  sind,  wird  weiter  unten  discutirt. 

Ist  der  Einfallswinkel  eines  Lichtstrahles  auf  ein  durch- 
sichtiges Prisma  vom  Brechungsexponent  n,  für  welches  das 
Snellius'sche  Brechungsgesetz  gilt,  i,  der  Prismen winkel  J, 
und  die  Ablenkung,  welche  der  Strahl  nach  dem  Austritt 
aus  dem  Prisma  gegen  seine  ursprünglice  Richtung  erfahren 
hat,  gleich  a,  so  ist: 

sin  («  +  ^  —  /)  +  cos  d  •  sin  /" 


sin  d 


,  /         sin*  i 


Sind  a  und  d,  wie  es  bei  den  benutzten  Metallprismen 
immer  der  Fall  war,  sehr  klein,  hält  man  ferner  i  immer  so 
klein,  dass  cos^  i  gleich  i  gesetzt  werden  kann,  so  wird: 

«  +  ^ 

n  ^  —  -     -  • 
Ö 

Bei  Prismen  von  sehr  kleinem  brechendem  Winkel  ist 
also  die  Ablenkung  der  Strahlen  für  kleine  Einfallswinkel 
unabhängig  von  diesen. 

Hat  man,  wie  bei  den  meisten  der  nachfolgenden  Ver- 
suche, ein  Doppelprisma,  dessen  beide  Prismen  infolge  der 
Art  der  Herstellung  immer  nahezu  die  gleichen,  sehr  kleinen, 
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orechenden  Winkel  haben,  so  gilt,  wie  leicht  ersichtlich,  *die 
obige  Formel,  wenn  unter  u  und  ö  die  Summen  der  Ablen- 
kungen und  der  brechenden  Winkel  verstanäen  werden.  Die 
Ablenkung  ist  in  der  obigen  Formel  positiv  gerechnet,  wenn 
das  durch  das  Prisma  gegangene  Lichtbündel  nach  der  dicke- 
ren Seite  des  Prismas  zu  abgelenkt  ist,  also  negativ,  wenn 
die  Brechung  nach  der  Schneide  des  Prismas  zu  erfolgt. 

Nach  der  angegebenen  Formel  ist  es  nicht  nöthig,  die 
Winkel  und  Ablenkungen  in  genauem  Bogenmaass,  d.  h.  in 
Minuten  und  Secunden  zu  kennen,  es  genügt,  dieselben  in 
einem  willkürlichen  Winkelmaass  zu  bestimmen.  Für  diese 
Bestimmungen  diente  ein  grosses  Meyerstein'sches  Spectro- 
meter.  Das  Instrument  ist  mit  Ablesemikroskopen  versehen; 
ein  Theilstrich  der  Trommel  dieser  Mikroskope  beträgt  1,946". 
Da  die  zu  messenden  Winkel  sehr  klein  sind,  so  ist  es  nicht 
erforderlich,  Ablesungen  auf  dem  Theilkreis  selbst  zu  machen, 
es  genügen  die  Trommelablesungen.  Die  Werthe  für  u  und 
6  sind  in  den  folgenden  Tabellen  daher  auch  nur  in  Trom- 
meltheilen,  also  nahezu  in  Doppelsecunden  angegeben.  Die 
Glasplatte,  auf  welcher  sich  die  kleinen  Metallprismen  be- 
fanden, war  für  die  Beobachtungen  auf  dem  Tischchen  des 
Spectroraeters  in  geeigneter  Weise  festgekittet.  Vor  derselben 
befand  sich  eine  Abblendevorrichtung  mit  Schiebern,  welche 
bei  einfachen  Prismen  entweder  das  Prisma  oder  eine  daneben 
befindliche  Stelle  des  Grlases,  bei  Doppelprismen  nacheinander 
das  eine  und  andere  Prisma  frei  Hess. 

Die  brechenden  Winkel,  bei  Doppelprismen  die  Summe 
der  beiden  einzelnen,  wurden  in  gewohnter  Weise  durch  Spie- 
gelung von  Fäden  mit  einem  Grauss'schen  Ocular  bestimmt; 
die  Ablenkungen  durch  Einstellung  eines  feinen  Fadenkreuzes 
auf  das  Spaltbild.  Bei  beiden  Bestimmungen  stand  die  Platte 
mit  den  Prismen  fest,  und  wurde  der  Theilkreis  mit  dem 
Beobachtungsfernrohr  gedreht.  Die  Seitentiächen  der  Glas- 
platte müssen  völlig  eben  sein,  ob  dieselben  eine  kleine 
Neigung  zu  einander  haben,  ist,  wie  leicht  ersichtlich,  gleich- 
gültig. Nach  der  obigen  Formel  genügt  es,  die  Glasplatte 
mit  den  Prismen  nach  dem  Augenmaass  senkrecht  zu  den 
einfallenden   Strahlen   zu   stellen;   gewöhnlich   wurde   indess 
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die  senkrechte  Stellung  durch  Spiegelung  controlirt.     Da  die 

Prismenflächen  sehr  klein  sind,  —  Breite  derselben  2 — 3  mm, 
Höhe  etwa  10  mm  — ,  so  sind  die  in  das  Objectiv  gelangen- 
den Strahlenbündel  sehr  dünn;  dadurch  wird  die  Einstellung 
des  Oculars  des  Beobachtungsfernrohres  in  die  richtige  Brenn- 
ebene erschwert.  Dazu  kommt,  dass  das  Spaltbild  infolge 
des  Durchganges  des  Lichtes  durch  die  schmalen  Prismen 
nie  scharf  ist,  sondern  durch  Beugung  verwaschene  Ränder 
hat.  Um  die  gefährlichen,  aus  ungenügender  Justirung  des 
Beobachtungsfernrohres  resultirenden  Fehler  zu  beseitigen, 
wurden  jedesmal  besondere  Controlbeobachtungen  angestellt, 
mit  Hülfe  deren  das  Fernrohr  genau  eingestellt  werden  konnte. 
Auf  die  Einzelheiten  des  Verfahrens  hier  einzugehen,  unter« 
lasse  ich. 

Die  Ablenkung  wurde  zunächst  immer  für  weisses  Licht 
—  Lampe,  Sonne  oder  electrische  Lampe  —  bestimmt.  Trotz* 
dem  bei  einigen  der  Metalle,  wie  sich  nachstehend  ergibt,  die 
Dispersion  sehr  gross  ist,  konnte  wegen  der  geringen  Pris* 
menwinkel  eine  Ablenkung  für  weisses  Licht  doch  ganz  gut 
ermittelt  werden.  Es  entspricht  der  beobachtete  Werth  dem- 
jenigen der  mittleren  Strahlen  des  Spectrums.  Dann  wurde 
die  Ablenkung  für  rothes  und  blaues  Licht  bestimmt.  Hierbei 
wurde  stets  entweder  die  Sonne  oder  electrisches  Licht  benutzt. 
Für  die  Beobachtungen  im  Roth  gingen  die  Strahlen  je  nach 
der  Helligkeit  der  Lichtquelle  und  der  Durchsichtigkeit  der 
Prismen  durch  1  bis  4  rothe  Gläser;  für  die  Beobachtungen 
im  Blau  durch  ein  blaues  Glas  und  ein  Gefäss  mit  mehr 
oder  minder  concentrirter  Lösung  von  Kupferoxydammoniak. 
Da  nicht  immer  die  gleiche  Anzahl  von  Gläsern  und  die 
gleiche  Concentration  der  absorbirenden  Flüssigkeit  benutzt 
werden  konnte,  ist  auch  die  mittlere  Wellenlänge  des  be- 
nutzten rothen  und  blauen  Lichtes  nicht  bei  allen  Versuchen 
die  gleiche,  mithin  sind  die  Dispersions beobachtungen  nicht 
bei  allen  Prismen  genau  unter  sich  vergleichbar.  Ungefähr 
dürfte  in  den  meisten  Versuchen  das  Maximum  des  rothen 
Lichtes  der  Linie  C  und  das  des  blauen  G  des  Sonnenspec- 
trums  entsprechen.  Die  für  die  einzelnen  Prismen  in  den 
nachfolgenden    Beobachtungen   gegebenen   Winkel   und    Ab- 
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lenkungswerthe  sind  jedesmal  die  Mittel  aus  einer  grösseren 
Anzahl  von  Einstellungen.  Es  wurden  immer  zehn  Einstel- 
lungen gemacht,  und  das  Mittel  aus  diesen  Werthen  galt  als 
eine  Winkel-  oder  Ablenkungsbestimmung.  Für  die  meisten 
der  Prismen  ist  eine  Anzahl  solcher  Bestimmungen  gemacht; 
die  Tabelle  enthält  für  ein  jedes  nur  das  GesammtmitteL 
Die  Fehlergrenze  geht  aus  den  Abweichungen,  welche  die 
einzelnen  Prismen  für  n  zeigen,  genügend  hervor;  es  scheint 
nicht  nöthig,  hier  die  Genauigkeitsgrenze  weiter  zu  discutiren. 
Bemerkt  mag  werden,  dass  der  Hauptfehler  darin  liegt,  dass 
die  PrismenHächen  selten  völlig  eben  sind.  Alle  Einstelluu'- 
gen  habe  ich  immer  selbst  gemacht,  die  Ablesungen  am 
Mikroskop  machte  und  notirte  ein  Assistent,  ohne  den  Werth 
der  einzelnen  Ablenkungen  zu  nennen. 

Ich  möchte  nicht  unterlassen,  hier  dankend  die  Herren 
zu  erwähnen,  welche  mir  bei  den  Messungen  behülflich  waren. 
Anfangs  machte  Hr.  Dr.  L.  Arons  die  Ablesungen,  dann 
Hr.  Dr.  C.  Schmidt,  schliesslich  Hr.  Dr.  O.  Wiener.  Letz- 
terer hat  mich  auch  bei  Herstellung  der  Prismen  unterstützt 
und  einige  Controlwinkelmessungen,  wie  weiter  unten  ange- 
geben ist,  ausgeführt. 
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ßemerkuugen.  l)  Electroly tisch  niedergeschlagen  aas  einem  Bad 
\o\\  Cyan-Silber-Kalium.  2)  Chemisch  reducirt.  8)  Die  Dispersion  in 
Silber  ist  so  klein,  dass  sie  nicht  bestimmt  werden  konnte.  4)  Electro- 
lytisch   niedergeschlagen. 
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Bemerkungen.  1)  Electrolytisch  aus  dem  Roseleur^schen 
Bad  von  Cyau-Kupfer-Kalium.  Ein  Kupferprisma  aus  Kupfersulfat  gab 
ebenfalls  starke  normale  Dispersion.  Der  Winkel  war  aber  nicht  genau 
zu  bestimmen.  2)  Die  Prismen  sind  erhalten  durch  Zerstäuben  eines  in 
der  Luft  galvanisch  glühenden  Platiublcchs  und  darauf  folgender  Kednc- 
tion  durch  Erwärmen.  3)  Das  Eisen  ist  electrolytisch  nach  dem  Ver- 
fahren von  Varren trapp  niedergeschlagen.  4)  Electrolytisch  aus  schw^e- 
felsaurem  Nickeloxjdammoniak.  5)  Electrolytisch  aus  einem  weinsäure- 
haltigem Wismuthbad  niedergeschlagen. 


Discussion  und  Controlversuche. 

Ich  muss  hier  darauf  verzichten,  alle  möglichen  Fehler- 
quellen der  Beobachtungsmethode  ausführlich  zu  besprechen; 
ich  hebe  nur  einige  Einwendungen  heraus,  die  man  machen 
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könnte.  Zunächst  kann  man  fragen,  ob  durch  die  Reflexions- 
beobachtungen bei  unseren  kleinen,  sehr  dünnen  Prismen 
wirklich,  wie  bei  dickeren  mit  grösseren  Seitenflächen,  die 
brechenden  Winkel  richtig  bestimmt  werden. 

Es  ist  bekannt,  dass,  wenn  die  Dicke  einer  Metallschicht 
auf  Glas  von  Null  an  continuirlich  wächst,  die  Fhasenände- 
rung  bei  der  Reflexion  mit  wachsender  Metalldicke  anfangs 
sich  ändert  und  erst  von  einer  gewissen  Dicke  an  constant 
wird.^)  Wären  die  benutzten  Prismen  an  der  Seite  der 
Prismenkanten  so  dünn,  dass  die  Reflexion  an  den  verschie- 
denen Stellen  des  Prismas  mit  verschiedener  Phasenänderung 
erfolgen  würde,  so  könnte  dadurch  die  von  der  ganzen  Pris- 
menfiäche  retiectirte  ebene  Welle  eine  andere  Richtung  er- 
halten, als  es  dem  G-esetz  der  gewöhnlichen  Spiegelung  ent- 
spricht. Dagegen  ist  zu  bemerken,  dass  alle  Prismen,  die 
benutzt  wurden,  so  dick  waren,  dass  die  Phasenänderung  an 
allen  Stellen  die  gleiche  war.  Ich  habe  aber  noch  auf  zwei 
anderen  Wegen  mir  die  Sicherheit  verschafft,  dass  die  bre- 
chenden Winkel  richtig  gemessen  wurden.  Hr.  Dr.  Wiener 
hat  nämlich  nach  der  von  ihm  angegebenen  Methode^)  den 
Winkel  eines  der  oben  benutzten  Prismen  bestimmt. 

Das  Doppelprisma  von  Silber  Nr.  5,  das  leider  zu  den- 
jenigen gehörte,  deren  Flächen  eben  wenig  waren,  ergab  bei 
Rettexionsbeobachtungen  im  Mittel  eine  Winkelsumme  von 
14,38  Trommeltheilen,  d.  i.  gleich  27,98  Bogensecunden.  Hr. 
Wiener  bestimmte  darauf  die  Summe  der  Prismenwinkel 
nach  seiner  Methode  zu  etwa  30". 

In  AgJ  übergeführt,  ergab  sich  der  Winkel  bei  Re- 
flexionsbeobachtungen zu  67,59  Trommeltheilen  =  131,80". 
Die  Messung  von  Hrn.  Wiener  nach  der  Interferenzmethode 
128".  Die  Abweichungen  liegen  völlig  innerhalb  der  Fehler- 
grenzen. Eine  Silberschicht  nimmt  bei  Jodirung  um  das 
Vierfache  an  Dicke  zu;  es  müssen  also  auch  die  Winkel  des 
Jodsilberprismas  die  vierfachen  sein  des  ursprünglichen  Silber- 
prismas.    Aus  dem  Werthe  67,59  Trommeltheile  würde  sich 


1)  Vgl.  Wiener,  Wied.  Ann.  31.  p.  629.  1882. 

2)  Wiener,  Wied.  Ann.  81.  p.  629.  1887. 
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der  Winkel  des  Silbers  zu  16,89  berechnen,  während  14,38 
direct  beobachtet  ist.  Die  Abweichung  ist  zwar  etwas  gross, 
liegt  aber,  wenn  berücksichtigt  wird,  dass  gerade  dies  Prisma 
wenig  ebene  Flächen  hatte,  noch  innerhalb  der  Fehlergrenzen. 

Das  Silberdoppelprisma  Nr.  2  obiger  Tabelle  gab  für  die 
Summe  der  Prismen winkel  in  drei  Beobachtungen  die  Werthe: 

8,45,     10,26,     10,82,    Mittel  9,68  Trommeltheile. 
Dasselbe  in  Jodsilber  übergeführt,  ergab  den  Winkel: 

45,42,    46,80,    Mittel  45,86. 
Dies  gibt  für  den  Winkel  des  Silbers  11,47. 

Ebenso  ergaben  ein  Wismuth-  und  ein  Nickelprisma,  nach- 
dem sie  in  Oxyd  übergeführt  waren,  Winkel,  aus  denen  dann 
rückwärts  die  Winkel  der  MetuUprismen  mit  hinreichender 
Uebereinstimmung  an  die  direct  gemessenen  berechnet  wurden. 

Werden  die  brechenden  Winkel  mittelst  Reflexion  richtig 
gemessen,  so  können  auch  die  Ablenkungsbeobachtungen 
nicht  wohl  durch  variable  Phasenänderungen  gefälscht  sein. 
Indess  könnte  man  meinen,  dass  die  Beugung  des  Lichtes 
die  Ablenkungsbeobachtungen  beeinflusse.  Die  schmale  OefiF- 
nung  der  Prismen  bedingt  selbstverständlich  eine  recht  merk- 
liche Beugung,  und  man  erhält  das  Spaltbild  selbst  bei  den 
besten  Prismen  nicht  mit  völlig  scharfen  Aändern.  Dazu 
kommt,  dass  die  Absorption  des  Lichtes  von  den  Prismen- 
schneiden nach  der  Basis  zunimmt.  Ich  glaube,  mich  aber 
durch  mannigfache  Versuche  überzeugt  zu  haben,  dass  die 
Beugung  keine  constanten  Fehler  in  die  Ablenkungsbeob- 
achtungen bringt. 

Schon  der  Umstand,  dass  Prismen  von  sehr  verschiedener 
Oeö'nungsweite,  sehr  verschiedenem  Winkel  und  verschiedener 
Dicke,  bei  denen  also  auch  der  Abfall  der  Intensität  des 
Lichtes  von  der  Prismenschneide  zur  Basis  sehr  verschieden 
war,  keine  gesetzmässig  veränderlichen  Werthe  von  n  lieferten, 
schliesst  eine  Fälschung  der  Beobachtung  durch  Beugung, 
die  grösser  wäre  als  die  Fehler  im  allgemeinen,  aus. 

Es  entsteht  schliesslich  die  wichtigste  Frage,  welche 
Deutung  ist  den  aus  den  Beobachtungen  berechneten  Werthen 
von  n  beizulegen?  Man  sieht  aus  den  gegebenen  Zahlen 
zunächst,  dass  n  für  jedes  Metall  und  eine  bestimmte  Licht- 
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gattung  in  den  Grenzen  der  benutzten  Prismenwinkel  eine 
Constante  ist,  und  nicht  gesetzmässig  von  diesen  Winkeln, 
die  bei  Eisen  ivid  Silber  um  das  Vierfache  yariiren,  abhängt. 
Es  ist  n  mithin  jedenfalls  eine  das  optische  Verhalten  des 
Metalles  charakterisirende  Grösse.  Soll  n,  entsprechend  den 
Erscheinungen  bei  durchsichtigen  Medien  der  Quotient  aus 
der  Geschwindigkeit  des  Lichtes  in  dem  umgebenden  Medium, 
bei  unseren  Versuchen  Luft,  zu  derjenigen  im  Metall  sein, 
so  muss,  wenn  das  Metallprisma  in  ein  anderes  Medium 
gebracht  wird,  die  Ablenkung  der  Strahlen,  entsprechend 
dem  Brechungsexponenten  dieses  letzteren,  sich  ändern.  Um 
dies  zu  prüfen,  wurden  Versuche  folgender  Art  angestellt. 
Auf  die  Glasplatte,  welche  die  Metallprismen  trug,  wurde 
vor  die  Prismen,  in  kleinem  Abstand  von  denselben,  eine 
zweite  ebene  Glasplatte  gekittet  und  der  Zwischenraum  zwi- 
schen dieser  und  den  Prismen  mit  einer  Flüssigkeit  gefüllt. 
Dann  wurde  von  neuem  die  Ablenkung  bestimmt.  Ist  a' 
die  neue  Ablenkung  und  n'  der  Brechungsexponent  der  Flüs- 
sigkeit, bezogen  auf  Luft,  haben  a  und  d  die  Bedeutung  wie 
oben,  so  ist,  immer  unter  Berücksichtigung,  dass  die  Winkel 
klein  sind: 

u  =  8{n  —  n)  und  a  —  a  =  8[n  —  1). 
Es  kann  also  aus  dem  anderweitig  zu  bestimmenden 
Werth  von  n'  die  Ablenkung  a  und  aus  der  Differenz  von 
u  und  «  der  Werth  n'  berechnet  werden.  Die  folgende 
kleine  Tabelle  enthält  die  Resultate  dreier  Versuche.  Es  ist 
weisses  Licht  benutzt;  die  Werthe  von  n'  sind  mit  einem 
Spectrometer  für  Natronlicht  bestimmt. 

Metallprismen  in  Flüssigkeit. 


Beobachtet 


tt 


n 


Berechnet 


u 


n 


25,44 

8,55 
14,52 


Eisenprisma  Nr.  2  in  Lavendelöl. 

+  17,83     1      +7,08     l      1,44        |     +8,64 

Kupferprisina  Nr.  3  in  Knochenöl. 
-  3,05     I      -7,26     I       1,47        |     -7,01 

Platinpriama  Nr.  3  in  Wasser. 
+  9,61     i      +4,36     I       1,33       |     +4,78 
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1,42 
1,49 
1,36 
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Die  beobachteten  und  berechneten  Werthe  stimmen  sehr 
gut  überein. 

Damit  scheint  mir  der  Beweis  geliefert  {u  sein,  so  weit 
sich  ein  solcher  rein  experimentell  liefern  lässt,  dass  die 
oben  berechneten  Werthe  von  n  wirklich  die  Geschwindig- 
keiten des  Lichtes  in  den  Metallen  geben. 

Yergleichung  der  Resultate  mit  den  von  Beer  und 
Hrn.  Voigt  berechneten  Brechungsexponenten. 

In  der  nachfolgenden  Tabelle  stelle  ich  die  Mittel  der 
oben  gegebenen  Messungen  zusammen. 

Zusammenstellung  der  Mittel  für  n. 


1 

Eoth      Weiss 

• 

Blau 

Roth 

Weiss 

Blau 

Silber    .  .  j      — 
Gk)ld  ...       0,38 
Kupfer .  .       0,45 
Platin    .  .  i     1,76 

0,27 
0,58 
0,65 
1,64 

r  — 

1,00 
0,95 
1,44 

£is<m   .  . 
Nickel    . 
Wismuth 

1 

1,81 
2,17 
2,61 

1,73 
2,01 
2,26 

1,52 
1,85 
2,13 

Die  Greschwindigkeit  des  Lichtes  im  Silber  ist  nahe  vier- 
mal so  gross  als  im  Vacuum;  die  Dispersion  ist  im  Ag 
jedenfalls  nicht  sehr  gross.  Auch  im  Gold  und  Kupfer  ist 
die  Greschwindigkeit  grösser  als  im  Vacuum,  die  Dispersion 
normal;  in  allen  anderen  untersuchten  Metallen  ist  die  Dis- 
persion stark  anomal.  Hiermit  stimmen  die  berechneten 
Werthe  von  Beer  und  Voigt  im  wesentlichen,  man  kann 
sagen  in  überraschender  Weise  überein. 

Beer  hat  nach  der  Cauchy'schen Theorie  die  Brechungs- 
exponenten, d.  h.  das  Verhältniss  der  Geschwindigkeiten  im 
Metall  und  im  Vacuum,  aus  den  Beobachtungen  Jamin's 
über  die  Reflection  berechnet.  Er  findet  für  Silber  keine 
sehr  ausgeprägte  Dispersion  und  einen  mittleren  Brechungs- 
exponenten 0,25.  Für  Kupfer  ergibt  sich  starke  normale 
Dispersion  und  für  die  rothen  Strahlen  n  <  1 ;  für  Eisen 
anomale  Dispersion  Wroth=2,54,  Wyioiett=  1>47.^) 

Hr.   V  0  i  g  1 2)   hat   nach   seiner  Theorie   der   optischen 


1)  Beer,  Pogg.  Ann.  92.  p.  417,  1854. 

2)  Voigt,  1.  c. 
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Eigenschaften  der  Metalle,  aus  den  Reflectionsbeobachtungen 
von  Jamin,  Haughton  und  Quincke  die  Werthe  von  n 
berechnet.  Es  ergeben  sich  für  ein  und  dasselbe  Metall 
ziemlich  verschiedene  n;  es  dürfte  dies  seinen  Grund  darin 
haben,  dass  die  verschiedenen  Beobachter  nicht  gleich  che- 
misch reine,  physikalisch  gleichartige  Metalle  bei  ihrien  Ver- 
suchen verwendeten.  Die  berechneten  Werthe  sind  aber 
ebenfalls  überall  für  Silber  und  Gold  und  bei  Kupfer  für  die 
rothen  Strahlen  kleiner  als  Eins.  Ebenso  findet  Hr.  Voigt 
für  Kupfer  normale,  dagegen  für  Eisen,  Nickel,  Platin  und 
Wismuth  anomale  Dispersion.  Eine  ziemliche  Differenz  be- 
steht beim  Wismuth  bezüglich  der  absoluten  Werthe  von  n 
zwischen  meinen  und  den  von  Hrn.  Voigt  berechneten 
Werthen.  Dies  dürfte  wohl  auch  seinen  Grund  in  der  Ver- 
schiedenheit des  Materials  haben. 

Hr.  Voigt  hat  sodann  noch  in  einer  besonderen  Ab- 
handlung^) gezeigt,  dass  nach  seiner  Theorie  für  sehr  stark 
absorbirende  Medien  der  Brechungsexponent  auf  die  gewöhn- 
liche Weise  durch  prismatische  Ablenkung  richtig  bestimmt 
wird,  wenn  der  brechende  Winkel  des  Prismas  nur  hinrei- 
chend klein  ist.  Es  muss  die  Grösse  (ii*A2/2)  sin*^,  in  wel- 
cher n  den  Brechungs.-,  k  den  Absorptionscoefficienten  und  8 
den  Prismenwinkel  bezeichnet,  gegen  Eins  zu  vernachlässigen 
sein.  Dies  ist  bei  unseren  Prismen  stets  der  Fall,  und  er- 
gibt sich  also  auch  nach  Hrn.  Voigt  die  Berechtigung  un- 
serer obigen  Annahme,  dass  die  erhaltenen  Werthe  von  n 
den  Lichtgeschwindigkeiten  reciprok  seien. 

Auf  eine  Discussion  der  Messungen  des  Hrn.  Dessau^) 
über  die  in  conischen  Metallschichten  auftretenden  dunklen 
Ringe  mit  Zugrundelegung  der  hier  gefundenen  Brechungs- 
exponenten einzugehen,  ist  nicht  wohl  möglich,  da  Hr.  Des- 
sau die  Ringe  bei  normaler  Incidenz  nicht  messen  konnte. 
Ich  will  nur  bemerken,  dass  die  anomale  Dispersion  in  Pt, 
Fe  und  Ni  nicht  eine  anomale  Reihenfolge  der  Ringe  im 
Blau   und  Roth   nothwendig   bedingt,   da   nach   den    obigen 


1)  Voigt,  Wied.  Ann.  24.  p.  144.  1885. 

2)  Dessau,  Wied.  Ann.  29.  p.  358.  1886. 
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Werthen  für  n  in  den  genannten  Metallen  die  Wellenlängen 
für  roth  immer  noch  grösser  bleiben  als  IHlr  blau. 

.    Brechungsexponenten  der  Oxyde. 

Gelegentlich  wurden  im  Laufe  der  Untersuchung  auch 
die  Brechungsexponenten  einiger  Verbindungen  der  Metalle, 
insbesondere  der  Oxyde,  bestimmt.  Es  geschah  dies  haupt- 
sächlich, um  die  Beobachtungsmethode  nach  verschiedenen 
Richtungen  zu  prüfen.  Da  von  mehreren  der  untersuchten 
Substanzen  die  Brechungsexponenten  bisher  nicht  bekannt 
sind,  gebe  ich  einige  der  erhaltenen  Werthe.  Ich  schliesse 
daran  noch  einige  Bestimmungen  an  Metallen,  die  durch 
Oxyde  verunreinigt  sind. 


Nr. 


« 


roth 


weiss 


blau 


n 


roth 


weiss 


blau 


1 
2 
3 


1 

o 


Jodsilber.*) 

16,64 
45,86 
67,59 

1 

+21,71         — 
+58,07         - 
+  98,50  1       — 

Eisenoxyd.  *) 

12,09 
25,71 

1  +  9,38 

+  13,41      +16,40 
+  28,66          — 

1,78 


2,30 
2,16 
2,46 


2,11 
2,12 


2,36 


Nickeloxyd. ') 
24,27     |:  +28,57  |  +29,88  |   +33,66  j      2,18      !      2,23      |      2,39 

Wismuthoxyd.*) 
20,82    i,        -       I   +18,94  I       —        I        —       1      1,91      |        - 

Kupferoxyd.  *) 
1     .    12,72     II  +20,75  I   +23,44  |    +27,71  |      2,63      .      2,84      |      3,18 

Bemerkungen.  1)  Die  Prismen  sind  durch  Jodiren  von  Silber- 
prismen erhalten.  2)  Die  Oxydprismeu  sind  durch  schwaches  Glühen  von 
Eisenprismen  erhalten.  3)  Durch  ziemlich  starkes  Glühen  eines  Nickel- 
prismas erhalten.  4)  Durch  ziemlich  starkes  Glühen  eines  Wismuthpris- 
mas  erhalten.  Die  Dispersion  war  gering,  sodass  sie  nicht  mit  Sicherheit 
bestimmt  Averden  konnte.  5)  Durch  schwaches  Glühen  eines  Kupfer- 
prismas erhalten. 

Platin  mit  Platinoxyd  gemischt. 

Die  durch  Zerstäuben  eines  galvanisch   glühenden  Pla- 
tinblechs hergestellten  Prismen  sind  ein  Gemisch  von  metal- 
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lischem  Platin  und  Oxydationsstufen  des  Platins ,  die,  wie 
oben  angegeben,  erst  durch  Erwärmen  in  reines  Platin  über- 
geführt werden. 

Da  die  Zusammensetzung  bei  den  verschiedenen  Pris- 
men jedenfalls  eine  verschiedene  ist,  so  hat  es  wenig  Inter- 
esse, die  Brechung  in  diesen  Gemischen  zu  bestimmen.  Ich 
führe  nur  einige  Werthe  an,  da  die  Exponenten  ausser- 
gewöhnlich  gross  sind. 


Nr.  i 

d 

1 
1 

i     roth 

weiss 

+93,02 
+  47,23 

roth 

n 

blau 

weiss 

blau 

1 

2    ! 

40,56 
12,35 

+  93,71 
+49,26 

+76,80 
+  42.04 

3,31 
4,99 

8,29 

4,82 

2,90 
4,40 

Die  Differenzen  in  den  Werthen  von  n  bei  beiden  Pris- 
men übersteigen  hier  weit  die  Beobachtungsfehler;  es  ist 
jedenfalls  der  Procentgehalt  des  zweiten  Prismas  an  Oxyd 
grösser  als  der  des  ersten.  Bemerkenswerth  ist,  dass  sich 
hier  eine  ziemlich  starke  anomale  Dispersion  zeigt;  ob  die- 
selbe durch  das  beigemengte  Platin  bedingt  ist  oder  dem 
Platinoxyd  zukommt,  lässt  sich  nicht  entscheiden.  Die 
Oxyde  von  Fe,  Ni,  Cu,  Bi  zeigen  nach  den  obigen  Beobach- 
tungen normale  Dispersion. 

Gold  mit  Goldoxyd  verunreinigt 

Es  mag  noch  bemerkt  werden,  dass  ich  Mühe  hatte, 
Prismen  zu  erhalten  von  reinem  metallischen  Gold.  Die- 
jenigen, welche  durch  Zerstäuben  einer  Goldkathode  herge- 
stellt wurden,  geben  fast  alle  etwas  grössere  Brechuügs- 
exponenten  als  die  oben  in  der  Tabelle  p.477  angegebenen; 
es  scheint  das  von  geringen  Beimengungen  von  Oxydations- 
stufen des  Goldes  herzurühren.  Auch  die  aus  einer  Gold- 
cyankaliumlösung  galvanoplastisch  abgeschiedenen  Prismen 
ergeben  zum  Theil  grössere  Brechungsexponenten.  Bei  den 
erheblichen  zur  Verwendung  kommenden  Stromdichten  dürf- 
ten sich  geringe  Mengen  von  Goldverbindungen  verschiede- 
ner Art  mit  dem  metallischen  Gold  niederschlagen.  Die 
Prismen,  die  abweichende  Werthe  gaben,  waren  im  durch- 
gehenden Licht  nicht  schön  grün,  wie  die  oben  zu  den  Mes- 
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i 

suDgen  benatzten,  sondern  mehr  oder  minder  violett,  zuwei- 
len sogar  intensiv  rothviolett.  Ich  gebe  die  folgenden  Bei- 
spiele*: 


Nr. 


a 


roth 


weiss 


blau 


n 


roth 


weiss    I    blau 


1     i 


Electroljtisch  niedergeschlagen ,  violettgrünlich  durchsichtig. 

9,98     II    +0,83    .       —        I    +2,47    |      1,04      !        —       |      1,25 

Durch  Zerstäuben  einer  Kathode  im  Vacuum  erhalten. 

7,70     I    -0,^2    I    -0,07    i    +2,55   |     0,89      i     0,99      |      1,33 

Durch  Zerstäuben  einer  Kathode  in  Luft  von  geringem  Druck 

hergestellt.    Hellroth  durchsichtig,  wenig  metallisch  glänzend, 

enthält  nur  wenig  metallisches  Gold. 


36,47 


+  37,77 


-    I   - 


2,03 


Beziehung   der   Brechungsexponenten   zu   dem  Lei- 
tungsvermögen der  Metalle  für  Electricität 

und  Wärme. 

Ueberblickt  man  die  Werthe  von  n  in  der  Zusammen- 
stellung (p.  482),  so  springt  sofort  eine  Beziehung  der  Bre- 
chungsexponenten zum  Leitungsvermögen  der  Metalle  für 
Electricität  und  Wärme  in  die  Augen.  Diejenigen,  denen 
der  kleinste  Brechungsexponent,  also  die  grösste  Lichtge- 
schwindigkeit zukommt,  sind  die  besten  Leiter  für  Electricität 
und  Wärme. 

Das  specifische  galvanische  Leitungsvermögen  und  der 
Wärmeleitungscoefficient  einer  Substanz  *sind  bei  einer  ge- 
gebenen Temperatur  ganz  bestimmte  Grössen;  die  Lichtge- 
schwindigkeit in  einem  Körper  ist  es  bei  gegebener  Tem- 
peratur nicht,  denn  sie  variirt  mit  der  Wellenlänge.  Will 
man  also  die  oben  angedeutete  allgemeine  Beziehung  näher 
untersuchen  und  formuliren,  so  wird  man  festzusetzen  haben, 
was  dabei  unter  Lichtgeschwindigkeit  verstanden  werden  soll. 
Die  Dispersionsformeln  für  durchsichtige  Körper  führen  bei 
immer  mehr  wachsender  Wellenlänge  auf  einen  bestimmten 
Grenzwerth  des  Brechungsexponenten.  Dass  auch  bei  den 
Metallen  ein  solcher  Grenzwerth  existirt,  kann  zwar  nicht 
bewiesen  werden,  ist  aber  wahrscheinlich.     Von  unseren  Be- 
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Stimmungen   liegen   diesen  Werthen   diejenigen  vermuthlich 
am  nächsten,  welche  wir  für  rothes  Licht  erhielten. 

Setzt  man  nun  die  Geschwindigkeit  v  des  rothen  Lichtes 
im  Silber  gleich  100.  so  erhält  man  nach  der  Tabelle  p.  482 
für  die  anderen  Metalle  die  folgenden  Zahlen: 

Silber    Gold    Kupfer    Platin    Eisen    Nickel    Wismuth 
100        71  60  15,3        14,9        12,4  10,8. 

Ein  Blick  auf  die  vorstehende  Tabelle  zeigt,  dass  bis 
auf  eine  Ausnahme,  nämlich  Wismuth,  die  Werthe  von  v  in 
die  Grenzen  der  Werthe  für  das  galvanische  Leitungsver- 
mögen, dasjenige  des  Silbers  gleichfalls  gleich  100  gesetzt, 
fallen,  welche  von  den  verschiedenen  Beobachtern  angegeben 
werden.^)  Der  Werth  60  für  Kupfer  erscheint  allerdings 
etwas  klein.  Es  ist  indessen  zu  beachten,  dass  das  electro- 
lytische  Kupfer  unserer  Doppelprismen  möglicherweise  etwas 
Oxydul  enthielt,  wodurch  der  Brechungsexponent  zu  gross, 
d.  b.  die  Lichtgeschwindigkeit  zu  klein  gefunden  wird.  Das 
Leitungsvermögen  des  Wismuths  wird  von  allen  Beobachtern 
erheblich  kleiner  als  10  angegeben:  Das  Wismuth,  an  wel- 
chem das  Leitungsvermögen  bestimmt  wurde,  war  aber  jeden- 
falls immer  krystallinisch ;  die  dünne  Metallschicht  der  Wis- 
muthprismen  wies  auch  unter  dem  Mikroskop  keine  Spur 
krystallinischer  Structur  auf;  es  könnte  daher  das  Leitungs- 
vermögen der  benutzten  dünnen  unkrystallinischen  Wismuth- 
schichten  ein  wesentlich  anderes,  besseres  sein,  als  dasjenige 
krystallinischer  Stäbe.  Das  Verhältniss  des  Leitungsver- 
mögens für  Wärme  und  Electricität  beim  Wismuth  wird 
auch  von  verschiedenen  Beobachtern  sehr  verschieden  ge- 
funden. 

Man  kann  daher  auf  Grundlage  obiger  Zahlen  zu  der 
Vermuthung  kommen,  dass  das  galvanische  Leitungsvermögen 
der  Fortpflanzungsgeschwindigkeit  von  Lichtwellen  grosser 
Oscillationsdauer  in  den  Metallen  wirklich  proportional  sei. 
Um  diese  Vermuthung  zu  prüfen,  wäre  es  noth wendig,  von 
denselben  Metallstücken,  oder  wenigstens  von  solchen,  die  auf 
die  gleiche  Weise  electroly tisch   niedergeschlagen  sind,   den 

1)  G.  Wiedeinann,  Lehre  von  der  Electricität.    3.  Aufl.  1.  p.  503. 
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Brechungsexponenten  sehr  langer  Wellen  und  das  specifiscbe 
Leitungsvermögen  zu  bestimmen.  Ob  solche  Bestimmungen 
einigermassen  genau  experimentell  ausführbar  sind,  mag  da- 
hingestellt bleiben. 

Nimmt  man  obige  Proportionalität  als  wenigstens  ange- 
nähert durch  unsere  Versuche  an,  so  besteht  damit  auch  eine 
sehr  enge  Beziehung  zwischen  Lichtgeschwindigkeit  und 
Wärmeleitungsvermögen  der  Metalle,  denn  so  gross  auch 
die  Differenzen  der  verschiedenen  Beobachtungen  sein  mögen, 
aus  der  Gesammtheit  aller  vorliegenden  Untersuchungen  geht 
jedenfalls  hervor,  dass  die  Leitungsvermögen  für  Electricität 
und  Wärme  bei  den  Metallen  einander  angenähert  propor- 
tional sind. 

Es  besteht  mithin  eine  wenigstens  angenäherte  Propor- 
tionalität zwischen  Lichtgeschwindigkeit,  galvanischem  Lei- 
tungsvermögen und  Wärmeleitungscoöfficient  der  Metalle. 
Diese  merkwürdige  Relation  deutet  auf  eine  Verwandtschaft 
hin  zwischen  der  Bewegung  des  Lichtes  in  den  Metallen,  der 
Bewegung  der  Electricität  im  galvanischen  Strom  und  der 
Wärme  in  einem  Wärmestrom. 

Ich  habe  versucht,  für  dieselbe  eine  Erklärung  zu  finden 
durch  die  Annahme,  dass  die  Wärmeleitung  in  einem  Metall 
lediglich  auf  Strahlung  von  einer  Schicht  zu  einer  benach- 
barten beruhe,  wobei  die  Strahlung  mit  der  Geschwindigkeit 
des  Lichtes  in  dem  betreffenden  Metall  erfolgt,  und  dass  an- 
dererseits dasjenige,  was  wir  Electricität  nennen,  in  einem 
von  einem  galvanischen  Strom  durchflossenen  metallischen 
Leiter  sich  mit  der  Geschwindigkeit,  die  das  Licht  in  dem 
Metall  hat,  bewege.  Eine  weitere  Durcharbeitung  dieser  An- 
schauung, als  ich  sie  bisher  ausführen  konnte,  wird  erst 
zeigen  müssen,  in  wie  weit  dieselbe  zulässig  ist. 

Schliesslich  möchte  ich  noch  bemerken,  dass,  wenn  die 
in  unseren  Versuchen  sich  ergebende  angenäherte  Propor- 
tionalität zwischen  Lichtgeschwindigkeit  und  galvanischem 
Leitungsvermögen  thatsächlich  vorhanden  ist,  sich  noch  einige 
Folgerungen  ergeben,  die  durch  das  Experiment  geprüft  wer- 
den können.  Es  mögen  hier  nur  zwei  derselben,  welche  nahe 
liegen,  erwähnt  werden. 
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Das  LeitungsvermögeD  der  Metalle  nimmt  mit  steigender 
Temperatur  ab;  es  müsste  mithin  auch  die  Lichtgeschwin- 
digkeit in  denselben  bei  steigender  Temperatur  abnehmen, 
also  der  Brechungsexponent  wachsen.  Es  hat  nun  allerdings 
Sissingh  eine  Aenderung  der  Eeflectionsconstanten  des 
Eisens  mit  der  Temperatur  nicht  nachweisen  können^);  die 
Versuche  dürften  indess  nicht  entscheidend  sein;  es  wären 
direct  die  Brechungsexponenten  durch  prismatische  Ablen- 
kung bei  verschiedenen  Temperaturen  zu  bestimmen.  Die 
experimentellen  Schwierigkeiten  einer  solchen  Untersuchung 
halte  ich  nicht  für  unüberwindlich.  Es  ist  sodann  bekannt, 
dass  der  galvanische  Widerstand  der  Metalle  in  verschie- 
dener Richtung  sich  ändert,  wenn  dieselben  in  ein  magne- 
tisches Feld  gebracht  werden.  Es  müssten  sich  demnach 
auch  die  Brechungsexponenten  der  Metalle  durch  Magneti« 
siren  ändern.  Sollte  diese  Aenderung  zu  gering  sein,  um 
gemessen  werden  zu  können,  so  würde  doch  voraussichtlich 
unter  geeigneten  Bedingungen  der  Aeolotropismus,  welchen 
die  Metalle  durch  Magnetisiren  in  Bezug  auf  ihr  Leitungs- 
vermögen erfahren,  auf  optischem  Wege  durch  auftretende 
Doppelbrechung  des  Lichtes  nachweisbar  sein. 


V.  Beobachtungen  über  die  Reflexion  des  Lichtes 
am  Anttmonglan»;   van  P.  Drude. 

CHlersB  Tftf.  IV  Fig.  1-7.) 


Die  Beobachtungen  über  die  Reflexion  des  Lichtes  an 
durchsichtigen  sowohl  wie  undurchsichtigen  Medien  sind  zur 
Prüfung  einer  Theorie  deshalb  meist  schlecht  zu  verwenden, 
weil  gewöhnlich  das  zur  Herstellung  der  spiegelnden  Fläche 
angewandte  Folirmittel  eine  Oberflächenschicht  erzeugt ,  die 
man  einerseits  schwer  entfernen,  andererseits  aber  auch  nicht 
mit  Sicherheit  in  der  Theorie  berücksichtigen  kann.   Die  Kry- 


1)  Sissingh,   Mesures  de  la  polarisation  elliptique   de  la  lumi^re. 
Aroh.  Nöerlandaises.    tomc  XX. 
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stalle  mit  natürlichen  guten  Spaltungsricbtungen  bieten  die 
Möglichkeit,  diese  künstliche  Oberflächenschicht  zu  vermeiden, 
wenn  damit  auch  noch  keine  Garantie  gegeben  ist,  dass  über- 
haupt keine  Oberflächenschicht  mehr  besteht,  vielmehr  zeigen 
die  nachfolgenden  Beobachtungen,  dass  sich  trotzdem  mehr 
oder  weniger  schnell  eine  solche  bildet.  Immerhin  erscheint 
es  als  ein  wesentlicher  Vortheil,  die  Beobachtungen  an  natür- 
lichen Spaltflächen  anzustellen. 

Durch  die  Freigebigkeit  meines  hochverehrten  Lehrers, 
Hrn.  Prof.  Voigt,  wurde  mir  ein  sehr  schönes  Exemplar 
Antimonglanz  zur  Verfügung  gestellt,  welcher  bekannÜich 
eine  ausgezeichnete  Spaltbarkeit  besitzt  und  sich  in  jeder 
Beziehung  sehr  gut  für  die  Beobachtung  eignet,  und  ich 
möchte  daher  an  dieser  Stelle  Hm.  Prof.  Voigt  für  die  mir 
gewährte  Unterstützung  und  Anregung  meinen  aufrichtigen 
Dank  aussprechen. 

Beobachtung  smetho  de. 

Der  Apparat  war  ein  Spectrometer,  in  dessen  üoUimator- 
rohr  und  Femrohr  drehbare  Nicols  eingesetzt  waren;  ein 
Nonius  gestattete,  die  Drehung  der  Nicol'schen  Prismen  bis 
auf  eine  Minute  abzulesen.  Sie  waren  sehr  gut  planparallel 
geschliffen,  da  bei  Drehung  das  Spaltbild  sich  kaum  merklich 
verschob.  Die  Nicols  waren,  vom  Beobachter  aus  gerechnet, 
hinter  dem  Objeetiv  des  Fernrohres,  resp.  vor  der  Collimator- 
linse  angebracht.  Hinter  dem  analysirenden  Nicol  befand 
sich  ein  Babinet'scherCompensator,  welcher  aus  zwei  optisch 
identischen  keilförmigen  Quarzplatten  mit  gegeneinander  ge- 
richteten Keilwinkeln  und  aus  einer  anders  orientirten  plan- 
parallelen Quarzplatte  bestand,  sodass  bei  Beobachtungen 
mit  dem  Fernrohr  eine  grosse  Oeffnung  des  Babinet  zu  be- 
nutzen war.  —  Der  Nonius  des  Theilkreises  des  Spectro- 
meters  gab  20"  an.  —  Der  Spalt  wurde  durch  eine  kreisrunde 
Oeffnung  von  etwa  1  mm  Durchmesser  ersetzt  und  mit  einer 
Natronperle  im  Sauerstoffgebläse  erleuchtet.  ^)  —  Das  Tisch- 
chen des  Spectrometers  wurde  durch  ein  Liebisch'schesTotal- 

1)  cf.  R.  Heniiig,  Gott.  Nachr.  Nr.  13.  p.  365.  1887. 
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reflectometer^)  ersetzt,  dessen  totalreflectirendes  Prisma  abge* 
nommen  war.  Der  am  Instrument  angebrachte  Kreis  gestattete, 
den  Spiegel  um  seine  Normale  zu  drehen,  die  Drehung  wurde 
an  zwei  Nonien  bis  auf  V  abgelesen.  In  der  angegebenen^ 
Weise  wurde  der  Spiegel  senkrecht  zur  Drehungsaxe  jenes 
Kreises  und  dann  letztere  senkrecht  zur  Drehungsaxe  des 
Spectrometers  gestellt. 

Die  Auswerthung  der  Nicols  geschah  in  der  üblichen 
Weise  mit  Hülfe  eines  Glasprismas  von  bekanntem  Polari- 
sationswinkel. Da  an  den  mit  den  Nicols  verbundenen  Theil- 
kreisen  nur  je  ein  Nonius  angebracht  war,  so  wurden^  um 
eine  Excentricität  derselben  zu  eliminiren,  die  Normalstellun- 
gen der  Nicols  in  zwei  um  n  voneinander  verschiedenen 
Lagen  ermittelt.  Es  fand  sich  für  die  Stellungen,  in  denen 
die  Polarisationsebene  des  Polarisators  parallel,  die  des  Ana- 
lysators senkrecht  zur  Einfallsebene  lag: 

1320  45  i  5^        3120  42' ±  5',  Mittel  132<>  44', 

48"  21' ±  5',        228°  21' ±  3',  ,,         48«  21'. 

DieOrientirung  des Babinet'schen  Comp ensators 
geschah  in  folgender  Weise: 

Es  wurde  der  Analysator,  resp.  Polarisator  parallel,  resp. 
senkrecht  zur  Einfallsebene  gestellt;  dann  muss  der  richtig 
orientirte  Compensator  stets  Dunkelheit  zeigen.  Durch  kleine 
Drehungen  desselben  um  die  Fernrohraxe  wurde  auf  grösste 
Dunkelheit  eingestellt.  Da  aber  diese  Drehungen  nur  ruck- 
artig mit  der  Hand  ausgeführt  werden  konnten,  so  zeigte 
sich  bei  den  Beobachtungen,  dass  doch  noch  ein  kleiner 
Orientirungsfehler  vorhanden  war.  Derselbe  betrug,  wie  eine 
später  zu  diesem  Zwecke  angestellte  Messung  ergab,  nur 
^3^,  trotzdem  würde  er  in  der  Nähe  des  Haupteinfallswinkels 
einen  stark  falschen  Werth  für  die  relative  Verzögerung  des 
senkrecht  gegen  die  Einfallsebene  polarisirten  Lichtes  zu 
dem  in  derselben  polarisirten  ergeben.  Nach  Hrn.  Hennig^) 
ist  die  Correction  SJ  für  diese  relative  Verzögerung  J  bei 
einem  Orientirungsfehler  «: 

1)  cf.  Zeitschr.  f.  Instrumentenkunde.  1885.  p.  13. 

2)  1.  c.  p.  14. 

3)  Hcniiig,  1.  c.  p.  375. 
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SA  =  sin  Ai\o j 


wo  Q  das  Amplitudenverhältniss  des  senkrecht  zur  Einfalls- 
ebene polarisirten  Lichtes  zu  dem  in  ihr  polarisirten  bezeich- 
net.   Die  Correction  für  q  ist: 

3(>««(1  +()*)(!  -cosJ). 

In  der  Nähe  des  Haupteinfallswinkels  ist  q  klein,  beim 
Antimonglanz  nimmt  q  bis  zu  0,06  ab,  bei  relativ  durchsich- 
tigen Medien  wird  also  die  Correction  8A  für  kleine  Orien- 
tirungsfehler  bedeutend. 

Man  kann  den  Orientirungsfehler  eliminiren,  indem  man 
dem  Polarisator  zwei  zu  der  Einfallsebene  symmetrische  Stel- 
lungen gibt  und  aus  den  erhaltenen  Resultaten  das  Mittel 
nimmt.  Die  Beobachtungen  sind  in  dieser  Weise  angestellt. 
Da  aber  die  Correction  ziemlich  gross  wird,  so  habe  ich  noch 
nachträglich  nach  den  eigentlichen  Beobachtungen  durch  ein 
paar  Messungen  festzustellen  gesucht,  ob  man  wirklich  auch 
bei  noch  grösseren  Orientirungsfehlern  des  Compensators 
immer  dieselben  Mittelwerthe  erhält 

Um  die  Stellung  desselben  zu  einer  am  Apparat  festen 
Ebene  zu  ermitteln,  war  am  Fernrohr  und  am  Compensator 
seitlich  je  ein  Spiegel  angeklebt,  welche  das  Bild  einer  90  cm 
entfernten  Scala  in  ein  Fernrohr  projicirten.  Folgende  Ta- 
belle gibt  das  Resultat  der  Untersuchung  für  den  Einfalls- 
winkel 76^.  Die  Verzögern ug  A  ist  in  Umdrehungen  der 
Compensatorschraube  angegeben,  i//  ist  definirt  durch: 

tgV'  =  (>. 
I  und  II  bedeuten  die  Stellungen  des  Folarisators  -f-45^  und 
—  45^  gegen  die  Einfallsebene. 


Stellung  des 

Compensators  ^ 

Ureprüngliche  jj  g  27 

Comp,  nach       I  7  26 

links  gedreht    II  9  45 

Comp,  nach       I  9  27 

rechts  gedreht  II  7  39 


A 

Mittel 

A 
Mittel 

dtp 

ÖA 

.1,.  .        1              1       ..  — 1 
;             i 

39,47 
39,67 

80  9' 

39,57 

+     18'    +0,10 

39,17 
39,95 

8  36 

39,56 

+  1M0     +0,39 

39,98 
39,15 

8  33 

39,56 

-     54 

-0,42 

Winkel 

zwischen  d. 

Spiegeln 


2,56^ 
-0,12 
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Die  Tabelle  zeigt,  dass  man  in  der  That  auch  bei  ziem- 
lich beträchtlichen  Orientirungsfehlem  dieselben  MittelwerÜie 
erhält;  die  Abweichung  von  t^  im  ersten  Falle  hat  nichts 
zu  bedeuten,  da  nur  wenige  Messungen  gemacht  sind.  Die 
Verzögerung  ist  überhaupt  hier  zuverlässiger  als  \p.  Die  in 
der  letzten  Columne  angegebenen  Winkel  gestatten,  die  Orien- 
tirungsfehler  in  jedem  Falle  zu  berechnen. 

Mit  alleiniger  Berücksichtigung  von  8A  findet  man  für 
die  drei  Fälle: 

fi  =  0,33^  1,29«;  -1,39«; 

wird  8\f)  allein  berücksichtigt,  so  ergibt  sich: 

8  =  0,660;  1^340.  -1,340. 

Nach  den  oben  angeführten  Hennig'scben  Formeln  ist,  da 
hier  A  =  ÖO*'  20',  (>  =  0,150  ist: 

E  =  0,33%  1,29*;  -  1,39®; 

resp.     £=0,46«;  1,82<>;  -1,38«; 

je  nachdem  man  nach  öA  oder  d\f)  berechnet.  In  der  That 
stimmen  im  ersten  Falle  die  beobachteten  Orientirungsfehler 
völlig  mit  den  berechneten,  im  letzteren  nicht  ganz,  was  sich 
aus  der  relativ  ungenaueren  Bestimmung  von  \p  erklärt. 

Auswerthung  des  Compensators.  Das  Fernrohr 
wurde  direct  auf  die  Oeffnung  im  Collimatorrohr  gerichtet 
und  nun  diejenigen  Stellen  des  Compensators  aufgesucht,  für 
welche  bei  gekreuzten  Nicols  mit  dem  Azimuth  45^  gegen 
die  Eintallsebene  das  Bild  der  Oeifnung  verschwand.  Dabei 
wurden  alle  Stellungen  der  Nicols  combinirt,  welche  obiger 
Bedingung  genügten,  also  im  ganzen  acht.  Sie  mögen  im 
Folgenden  stets  mit  I,  II,  ...  VIII  bezeichnet  werden  und 
bedeuten,  dass  die  Theilkreise  des  Polarisators  [P)  und  Ana- 
lysators [A)  auf  folgende  Indices  einstehen: 

1  357M3>,  3021.4;  II  SöTMS'p,  183°  21 .1; 

Dl  177«  43>,  183«21>i;  IV  177«  43'p,  30  21'i4; 

V  267M3'p,  93*^21'^;  VI  267M3>,  273^21'^; 

VII  87M3>,  273«  214;  VlII  87«  43>,  93«  21'ii. 

Es  bedeuten  V — VIII  die  zu  I — IV  symmetrischen  Lagen 
in  Bezug  auf  die  tiinfallsebene.  Die  Stellungen  des  Compen- 
sators,  in   denen  Dunkelheit  eintrat,   für  die  also  die  Ver- 
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zögerung  2 //TT  oder  (2A+l);i  beträgt,  waren  angegeben  in 
Umdrehungen  der  Compensatorschraube. 

I         II         III       IV         V         VI       VII      VUI 

18,212  18,223  18,229  18,191  18,214  18,201  18,225  18,211  Mittel  18,216 
36,075  36,153  36,147  36,091  36,141  36,157  36,121  36,126  »  36,126 
53,880  53,959  53,943  53,884  53,953  53,958  53,920  53,916   y,     53,927. 

Jede  angegebene  Zahl  ist  das  Mittel  aus  mindestens 
fünf  Beobachtungen,  der  wahrscheinliche  Fehler  beträgt  meist 
nur  einige  Einheiten  der  letzten  Decimale.  Um  so  auffallen- 
der ist  es,  dass  die  in  den  acht  Combinationen  erhaltenen 
Werthe  untereinander  nicht  sehr  gut  übereinstimmen,  beson- 
ders bei  der  mittelsten  Columne,  welche  dem  Falle  entspricht, 
dass  die  beiden  optisch  verschiedenen  Quarzschichten  des 
Compensators  gleiche  Dicke  besitzen.  Dieser  Fall  lässt  sich 
am  genauesten  bestimmen,  weil  hier  völlige  Dunkelheit  ein- 
tritt, während  bei  den  beiden  anderen  Stellungen  wegen  der 
doch  noch  mangelnden  völligen  Homogenität  der  Beleuchtung 
ein  bläulicher  Schein  übrig  blieb.  ^)  Die  Abweichungen  vom 
Mittel  verlaufen  in  der  zweiten  und  dritten  Columne  völlig 
parallel  und  deuten  darauf  hin,  dass  vielleicht  die  Schiefe 
der  Endflächen  des  Nicols  hier  von  Einfluss  sein  kann.  — 
Die  Zahlen  der  mittelsten  Columne  sind  wiederholt  controlirt 
und  stets  mit  demselben  Resultate. 

Bei  einigermassen  grossen  Verzögerungen  ist  diese  Un- 
gewissheit  über  die  Lage  des  Nullpunktes  unbedenklich,  und 
deshalb  sind  bei  den  meisten  Beobachtungen  die  unter  der 
Tabelle  angeführten  Mittelwerthe  benutzt;  da  aber  auch  bei 
kleinen  Einfallswinkeln  beobachtet  wurde,  für  welche  die  Ver- 
zögerung klein  wAr,  und  da  gerade  bei  ihnen  der  Analysator 
ganz  anders  stand,  als  vorhin  bei  Bestimmung  des  Nullpunktes, 

i)  Aus  dieä<Mii  Gruude  wurden  die  späteren  Messungen  stets  mög- 
lichst in  der  Nähe  des  Nullpunktes  des  Conpensators  angestellt.  Da  bei 
Ueberführung  des  Azimuthes  des  Analysators  in  die  zur  Einfallsebcne 
symmetrische  Lage  die  Verzögerung  um  n  vermindert  wird,  so  ist  es 
möglich,  die  Schraube  des  Compent«ators  vom  Nullpunkt  aus  höchstens 
um  «o  viel  zu  drehen,  als  der  Verzögerung  Jtt  entspricht.  Wenn  nicht 
andere  Gründe  vorlagen,  ist  daher  der  Compensator  in  dem  Intervalle 
von  :u,6  bis  40,<J  benutzt. 
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80  wurde  für  diese  derselbe  noch  auf  eine  andere  Weise  er- 
mittelt. 

Für  den  kleinsten  Einfallswinkel,  mit  dem  der  Apparat 
zu  beobachten  gestattete  (derselbe  betrug  25^),  wurde  an 
Stelle  des  Krystalls  eine  Glasplatte  gesetzt,  und.  Analysator 
und  Compensator  auf  Dunkelheit  eingestellt.  Dann  standen 
die  Nicols  fast  genau  (nur  der  Analysator  um  4^  verschieden) 
wie  bei  der  Reflexion  vom  Krystall,  der  Compensator  stand 
auf  36,17.    Nach  Hrn.  Wernicke^)  ist  für  Glas: 

tg  J  =  Ä  tg  (a  +  a%      k  =  0,0165, 
wo  a  der  Einfallswinkel  und  ce    der  gebrochene  Winkel  be- 
deutet.    Für  Gf  =  25«  berechnet  sich  ^  =  0,630  =  0,03   Um- 
drehungen der  Compensatorschraube. 

Demgemäss  wurde  bei  kleinen  Einfallswinkeln  36,14  als 
Nullpunkt  angenommen.  Für  grössere  Einfallswinkel  (von 
65^  an)  kommt  es  auf  eine  grosse  Genauigkeit  des  Nullpunktes 
einmal  aus  dem  obenangeführten  Grunde  nicht  an,  anderer- 
seits aber  auch  schon  deshalb  nicht,  weil  der  wahrscheinliche 
Fehler  in  der  Bestimmung  von  J  grösser  wird  und  einige 
Einheiten  der  zweiten  Decimale  eventuell  erreicht.  Dort 
wurde  also  36,12  zum  Nullpunkt  gewählt. 

Eine  andere  Unregelmässigkeit  zeigt  sich  darin,  dass 
gleichen  Umdrehungen  der  Schraube  nicht  genau  gleiche 
Verzögerungen  entsprechen,  denn  die  Differenz  zwischen  den 
Mittelwerthen  der  ersten  und  zweiten  Columne  beträgt  17,910, 
dagegen  die  der  zweiten  und  dritten  17,801.  Beides  muss 
der  Verzögerung  2n  entsprechen.  Wenn  man  den  Ansatz 
machen  wollte  \  dass  die  Intervalle  gleich  gross  sein  müssten, 
und  nun  nach  der  Methode  der  kleinsten  Quaärate  die  wahr- 
scheinlichen Werthe  berechnen  wollte,  so  würde  36,09  als 
Nullpunkt  resultiren,  eine  Abweichung,  die  entschieden  nicht 
in  den  Bereich  der  Beobachtungsfehler  fällt,  zumal  da  der 
Nullpunkt  genauer  ermittelt  ist,  als  die  beiden  Werthe,  welche 

1)  W.  Wernicke,  Wied.  Ann.  30.  p.  457.  1887. 

2)  cf.  Hennig^  I.e.  p.  371.    Die  Messungen  sind  dort  mit  demselben 
•    Instrument  vorgenommen,  wie  hier,  inzwischen  ist  dasselbe  aber  einmal 

auseinandergenommen  worden.    Auch  Hr.  He nnig  findet  eine  Abweichung 
in  demselben  Sinne,  nur  nicht  von  derselben  Grösse. 
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der  VerzögeruDg  ±,  2n  entsprecheD.  Es  ist  deshalb  der  direct 
beobachtete  Werth  als  Nullpunkt  beibehalten  und  je  nach 
der  Seite  vom  Nullpunkt  aus,  mit  der  gemessen  wurde,  ist 
17,91  oder  17,80  als  der  Verzögerung  2n  entsprechend  an- 
genommen. . —  Eine  solche  Ungleichheit  kann  ihre  Ursache 
in  einer  verschiedenen  Ganghöhe  der  Schraube  oder  in  einer 
Elrümmung  der  Eeilflächen  haben.  Ersteres  war  hier  der 
Fall,  wie  eine  directe  Messung  der  Schraube  mit  dem  Mikro- 
skop ergab.  In  dem  ersten  Intervall  war  die  Q-anghöhe  der- 
selben proportional  15,039,  in  dem  zweiten  zu  15,119.  Das 
Product  aus  Umdrehungszahl  in  Ganghöhe  ergiebt  269,8,  resp. 
269,1 ,  also  in  der  That  eine  gleich  grosse  Verschiebung  in 
beiden  Intervallen. 

L  Theil. 

Abhängigkeit  der  relativen  Verzögerung  J  und  des 
Amplitudenverhältnisses    q  in    den    beiden   Haupt- 
lagen vom  Einfallswinkel. 

Beobachtungen. 

Das  Beobachtungsmaterial  war  ein  sehr  schöner  Erystall 
Antimonglanz  aus  Japan  vom  Bergwerk  Ichinokawa  in  der 
Ortschaft  Ojoiro-mura  bei  Saijo,  Provinz  lyo  auf  der  Insel 
Shikoku  von  ungefähr  7  cm  Länge,  (parallel  der  krystallo- 
graphischen  Verticalaxe  c)  und  1^2  cm  Dicke  und  Breite. 
Es  waren  nur  Flächen  der  Prismenzone  ausgebildet.  Etwa 
172  cni  von  dem  einen  Ende  entfernt  zeigte  der  Erystall 
einen  Knick,  dessen  c-Axe  mit  der  ursprünglichen  im 
brachydiagonalen  Hauptschnitt  lag  und  einen  Winkel  von 
1^1 2^  mit  ihr  bildete.  Es  wurden  mehrere  Stücke  von  dem 
nicht  geknickten  Theile  abgesägt  und  dann  parallel  dem 
Brachypinakoid  gespalten.  Die  Beobachtungen  sind  nur  an 
dieser  Spaltfläche  gemacht,  die  beiden  Hauptlagen  mögen  die 
sein,  wo  die  Basis  oder  das  Makropinakoid  in  der  Einfalls- 
ebene liegt,  die  zugehörigen  q,  \p  und  /J  mögen  danach  mit 
Indices  1  und  2  bezeichnet  werden.  —  Es  glückte,  einige 
sehr  gute  Spaltungsflächen  herzustellen,  die  das  Ausseben 
eines  polirten  Metallspiegels  hatten.    Sie  bildeten  allerdings 
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meist  nicht  genau  eine  Ebene,  sondern  bestanden  aus  mehreren 
über  die  ganze  Breite  des  Stückes  sich  erstreckenden  ebenen 
Flächen,  deren  gemeinsame  Schnittrichtung  die  Brachy-Axe 
war.  Dies  hatte,  wenn  die  miteinander  gebildeten  Winkel 
nicht  allzu  klein  waren,  sodass  sich  die  reflectirten  Oeffnungs- 
bilder  überdeckten,  nur  den  Nachtheil,  dass  die  Lichtinten- 
sität geringer  wurde,  bei  den  beiden  hauptsächlich  zu  den 
Beobachtungen  benutzten  Spaltungsflächen  war  aber  das  be- 
nutzte ebene  Stück  recht  gross,  fast  1  qcm.  Dieselben  zeigten 
einige  Streifen  parallel  der  Brachy- .und  Vertical-Axe,  die 
aber  in  grossen  Abständen  lagen,  sodass  sie  das  reflectirte 
Bild  nicht  störten.  Unter  dem  Mikroskop  zeigten  sich  die 
Flächen  absolut  glatt,  sie  veränderten  ihr  gutes  Aussehen 
während  der  ganzen  Beobachtungszeit  nicht,  d.  h.  zwei  Monate 
hindurch. 

Zu  den  Beobachtungen  wurde  zunächst  die  Spaltfläche 
senkrecht  zur  JDrehungsaxe  des  Kreises  T  am  Liebisch- 
schen  Totalreflectometer  gestellt  und  dann  zur  Orientirung 
die  Lage  von  T  aufgesucht ,  in  welcher  das  Oeffnungsbild 
von  einer  Prismenfläche  ins  Fernrohr  reflectirt  wurde.  Dieses 
war  die  erste  Hauptlage  und  wurde  so  an  T  abgelesen. 

Ich  hatte  erwartet,  dass  die  Spaltflächen  mit  der  Zeit 
ihre  optische  Natur  nicht  verändern  würden,  und  hatte  dem- 
nach für  Einfallswinkel  von  25 — 87^  ifj  und  A  mit  möglichster 
Genauigkeit  bestimmt.  Zu  dem  Zweck  wurden  in  jeder 
Stellung  I — VIII  des  Nicols^)  fünf  Beobachtungen  gemacht, 
sodass  bei  demselben  Einfallswinkel  für  die  Bestimmung  von 
r//  und  J  160  Beobachtungen  erforderlich  waren.  Da  dies 
für  18  Einfallswinkel  geschah,  so  nehmen  diese  Beobachtungen 
mehrere  Wochen  in  Anspruch.  Erst  nach  diesen  bemerkte 
ich,  dass  sich  namentlich  /l  stark  mit  der  Zeit  ändert.  Des- 
halb wurde  eine  neue  Spaltfläche  hergestellt  und  möglichst 
rasch  nach  ihrer  Herstellung  und  danach  täglich  an  ihr 
beobachtet,  und  zwar  immer  nur  in  der  Stellung  I  und  dort 
nur   dreimal   dasselbe ,   da  es  hier  auf  Schnelligkeit  ankam. 

1)  cf.  p.  493.    Die  Lagen  des  Analysators  sind  hier  natürlich  je  nach 
dem  Einfallswinkel  verschieden. 
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Dass  die  so  erhaltenen  Zahlen  nur  ein  Mittel  aus  drei  Beob- 
achtungen sind,  ist  hier  deshalb  wenig  bedenklich,  weil  ein 
gröberer  Fehler  sich  bei  der  grossen  aufeinander  folgenden 
Reihe  von  Beobachtungen,  die  für  dieselbe  Lage  nur  bei  ver- 
schiedenen Zeiten  angestellt  sind,  doch  durch  eine  ünstetig- 
keit  bemerkbar  machen  würde.  Die  ursprüngliche  Beobach- 
tungsreihe ist  nun  nur  dazu  benutzt,  um  aus  dem  in  der 
Stellung  I  erhaltenen  Werthe  auf  das  Mittel  aller  acht  Com- 
binationen  der  Nicolstellungen  schliessen  zu  können.  Die 
folgenden  Tabellen  geben  die  Resultate  der  ersten  Beobach- 
tnngsreihe,  statt  rp  ist  der  Index  des  Theilkreises  des  Analy- 
sators angegeben  (Nullpunkt  48^  21'),  der  Compensator  in 
Trommeltheilen  der  Schraube  (Nullpunkt  36,14—36,12).  Da 
J  stark  mit  der  Zeit  variirt,  so  ist  die  Zeit,  die  zwischen 
der  Spaltung  und  Beobachtung  verstrichen  ist,  in  Klammern 
bei  den  Werthen  beigesetzt.  Die  Einheit  der  Zeit  ist  ein 
Tag.  Von  den  beiden  unter  I  stehenden  Reihen  bezieht  sich 
die  erste  auf  eine  15  Tage  nach  der  Spaltung  gemachte  Be- 
obachtung. Sie  ist  bei  dem  in  der  elften  Reihe  angeführtem 
Mittel  (Af^)  aus  I,  U,  lU,  IV  nicht  berücksichtigt.  <p  be- 
deutet den  Einfallswinkel. 

Tabelle  I. 


Analysator;  Nullpunkt  480  21'. 

1.  Hauptlage. 

^ 

25 

30  '   35 

1 

40 

45     50 

55 

60 

65 

I 

89*22' 

88*  0'  86*84' 

85*32' 

83*22'l  81*  0'  77*56' 

74*20' 

69*18' 

I 

■  89  12 

88  2  86  43  84  48 

82  44  !  80  11  :  77  39 

74  6 

69  40 

II 

!  269  7 

268  12  267  6  265  8 

262  52  260  31  257  31 

254  3 

249  31 

HI 

i  89  13 

88  12  ,  86  35  84  50  '.   82  41  80  15 

77  26 

74  10 

69  33 

IV 

! 268  47 

1 

267  57  266  54  265  5  [262  55  260  45  257  39 

1      1           1 

253  56 

249  84 

1 

V 

7  8 

7  47  !  9  21  ,  11  3 

12  53 

15  8  18  32 

21  54 

:  26  84 

Vli 

187  2 

188  5  189  23 

191  01192  40 

195  13  198  21 

201  53 

107  4 

VII  ' 

1   6  43 

8  8   9  14 

10  45  13  1 

15  3  18  14 

21  42 

26  37 

VIII 

187  10 

188  18  189  24  191  0  192  59  195  30  198  13 

1           \ 

201  54 

,206  31 

'  89  5 

88  6  86  50  84  58 

82  48  80  25 

77  34 

74  4 

69  35 

7  1 

7  59  ;  9  20  1  10  57 

12  53  15  14 

18  20 

21  51 

,  26  41 

Corr. 

18' 

18'    16' 

23' 

30' 

81' 

24' 

23' 

1  13' 
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(Fortsetzung  von  Tabelle  I.) 


9 

70 

72 

74 

76 
56<»  8' 

77 

78 

79 

80    85 

I 

68<>44'  61^20' 

58M0' 

.__ 

55<>44' 

57026'!  73*26' 

I 

63  42 

60  40 

57  59 

55  48 

55M8' 

55  13 

56010' 

58  15  73  3 

11 

243  56  241  5 

237  57  285  43  285  84  |235  19  236  6 

288  33  253  39 

III 

64  13  60  51 

57  47  55  46  55  22  55  28 

55  83 

58  17  ;  73  49 

IV 

244  8  240  57 

237  58  235  40  235  17  !235  9  236  0 

288  23  253  1 

V 

R2  83  85  30 

88  11  !  40  12 

40  45  ;  40  14 

38  41 

37  52  22  57 

VI 

212  18:215  41 

218  9  220  26  i220  23  i220  29  1219  6 

217  51  203  3 

VII 

;  82  8  i  85  22 

38  8;  40  11  i  40  22;  40  17 

89  12  !  37  46  23  81 

VIII 

212  12  215  17  '218  0  220  12  220  89  ;220  24  !219  4  '217  87  203  34 

1      <            1      1      1      I 

3f. 

64  1  !  60  53 

57  55'  55  48  55  56'  55  17 

55  58  58  22  73  23 

m\ 

82  17 

35  27 

88  7  .  40  15  1  40  82 .  40  21 

89  1  37  47  23  14 

Corr. 

:   12 

11' 

:  20' 

22' 

24' 

1  82' 

52' 

i  16'     2' 

Tabelle  IL 
Analysator;    Nullpunkt  48<' 21'.    2.  Hauptlage. 


<p 

25     80  ;   35     40     45 

1                1 

50 

55 

60     65 

I 

920  30',  91°  57' 

900  8' 

88036' 

86042'  84086'f  8l030'i  77*40' 

73042' 

I 

92  43!  91  41 

90  16 

88  38 

86  83  ;  84  20 

81  39 

77  49 

73  2 

II 

272  24  271  26  i270  29  268  44  266  27  264  16  | 

261  20  257  56  ! 

253  14 

III 

92  30  91  23  89  55  88  38  ;  86  58  »4  21  " 

81  27 

77  43 

73  80 

IV 

;272  30  271  31  270  5  268  43  266  40,264  3  261  32 

'      1      '           1      '      1 

257  51 

253  7 

V 

3  42   4  47  !  5  57  ,  7  35  ,  9  42  11  55  14  52 

17  54 

22  45 

VI 

, 183  44  184  35  !185  41  187  37  il89  31  191  44  194  54 

197  45 

202  55 

VII 

3  45   4  29   6  9   7  35'  9  15  11  53:  14  28 

18  6 

22  48 

VIII 

183  41  184  39 

186  22,187  43  189  24  1191  47  194  31 

198  1 

203  4 

M, 

92  32  91  30  90  11 

88  41 

86  39  84  15  81  30 

77  50 

78  13 

m\ 

3  43   4  38  i  5  47 

7  38 

9  28 

11  50.  14  41 

17  57 

22  53 

Corr. 

13'  !  17'    22' 

11' 

18' 

18'    15' 

27' 

18' 

<r 

1   70   1   72 

_   _  1     

67038'  64030' 

74  i   76     77     78 

79 

80 

85 

I 

61012' 

57030 

5404O' 

—  !  540  0' 

690  6' 

I 

.  67  16'  64  31  61  U 

57  29  :  55  53' 

54  10 

53036'i  54  15 

69  52 

11 

|247  19  244  22  241  12  237  32  1235  59 i 234  15 

233  41  234  8 

249  56 

III 

67  13  j  64  25  61  19  j  57  21  55  53 

54  21 

53  46  54  23 

69  37 

IV 

247  18  244  7  241  4  237  20  235  59 

234  27 

233  40  234  29  249  48 

V 

28  40  31  43  35  27  38  45  '  40  21 

41  47 

42  32  41  sr  27  0 

VI 

208  37  212  16 

215  17  218  41  220  23 

221  33 

222  25  221  26  206  47 

VII 

23  50  81  55 

35  20  i  38  81  i  40  23 

42  14 

42  11  41  27 

26  43 

vni 

208  35  211  46  215  13  218  33  220  16 

222  8 

222  5  221  48 

207  2 

3f| 

67  17  64  21  61  12 

57  25'  55  56  54  18 

53  41  54  19 

69  48 

A/a 

,  28  41  31  55  35  19 

38  3H  40  21  1  41  55  :  42  18 

41  33 

26  53 

Corr. 

j   22'  1  13'  ,   6' 

19'  ,  13'    14'  ,  21' 

25' 

1' 

%%' 

» 

Tabelle  III. 
Compensator;     Nullpunkt  36,13.     1.  Hauptlage. 


T 

25     j     30 

35 

40      '      45 

50      1      55 

60          65 

1(15) 

II 

11[ 

IV 

36.27  ■  36,37 

36.28  36,36 
113)        112) 

3fi,89      36,36 
(131        (12) 
36,23      36,36 
36,30      36,34 

38.33 
3«,3a 

(12) 
36,85 

(12) 
36,38 
86,36 

36,45  '  36,49 

36.42  36.47 
(12)      (in 

36,40     86,47 
(12)        (11) 

36.43  36,47 
36,39  ,  36,45 

38,59      3ß,61 
36,52      38,65 

(11)        (11) 
86,54      38,63 

(11)        (11) 

36.52  36,62 

36.53  36,62 

36.81 
:i6,79 

(10) 
38,77 

(lÜ) 
38,78 
36,77 

87,04 
36,97 

(10) 
36,96 

(10) 
86,97 
36,96 

'V 

VI 

VII 

VIII 

36,27  .  3S,U 
36,31      36,36 
36,29      S6,3<! 
36,29      36,37 

36,35 
36,39 
36,35 
36,36 

36.40  ,  36.45 
Se,44  ,  36,49 

36.41  !  38,43 
36,44  !  36,46 

36.52  36,62 
86,55  ■  36,65 
86,50      36,62 

36.53  ;  36,6J 

86,77  1  36,99 
38,81  1  87,01 
36,77    36,97 
36,80  ;  37,02 

Corr. 

38,29  j  36,35 
36,29      38^6 
0,00  1     0,00 

36,36 

86,36 
0,00 

36.41  88,46 

36.42  36,46 
0,00  1     0,00 

36,53      36,63 
3(i,52      36,63 
0,00       0,00 

36.78  36,96 

36.79  37,00 
0,00  :    0,01 

<F 

70 

" 

74 

,8            7, 

78 

79 

80 

85 

1(15) 

87,47 

'S 

37,12 

37,16 

(t) 
87,40 

37*24 
(3,3) 
87,18 
37,20 

37,88 

38,49 

89.53         — 

1 

82,11 

- 

33,77 

35,54 

I 

37,48 

38,17 
(6,4) 

39,27      40,11 

(e,'»t  !  (10 

32,44 

41,81 
(U) 

3J,06 
(8) 

35,51 

(Hl 

II 

III 
IV 

37,59 
W 
37,50 
37,58 

38,10 

(6,4) 
38,20 

38,20 

39,29      40,06 

(7)         (14) 
39,24      40,09 
S9,23      40,11 

32,33 

(1,4) 
32,38 
32,42 

41,83 

(14) 
41,90 
41,84 

33,85 

33,82 
33,82 

3.i,55 

(") 
35,51 
35,53 

V 

VI 

VII 

VIII 

37,27 
37,34 
37,24 

37,31 

37,75 
37,79 
37,64 

37,79 

38,45 
38,43 
38,45 
38,44 

39.59  40,56 
39,65  1  40,59 

39.60  40,59 
39,52  1  40,54 

33,52      42,44 
33,56      42,40 
33,38      42,42 
33,43      42,41 

34,00 
33,99 
34,05 

34,01 

35,51 
35,54 
35,51 
35,48 

M, 

37,20  ,  37,5< 

38,17 

39,28      40,09 

32,39  ;  41,86 

38,86  !  35,53 

Corr. 

37,23 
0,02 

37,74 
0,10 

38,44 
0,14 

39,59      4i),57 
0,17  ;     0,24 

33,47 
0,54 

42,42 

0,33 

34,01 
0,08 

85,51 

0,00 

Für  die  Stellungen  II — VIII  Bind  die  Beobachtungea 
zu  der  bei  der  Stellung  I  angegebenen  Zeit  (in  der  vierten 
Keihe  der  Tabellen  III  und  IV)  angestellt. 
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Tabelle  IV. 
CoDipensator;    Nullpunkt  36,13.    2.  Hauptlagc. 


V 

[     25 

30 

35 

40 

1 
45 

!     50 

55 

60 

65 

1(15) 

36,15 

36,18 

86,22 

36,23 

36,28 

36,34 

36,40 

36,49 

36,64 

1 

;  36,12 

36,15 

36,16 

86,21 

36,24 

36,34 

86,37 

36,46 

86,58 

.    (13) 

(12) 

(12) 

(12) 

(H) 

(H) 

OD 

(10) 

(10) 

n 

'1  36,09 

36,15 

36.20 

86,20 

86,26 

36,30 

36,87 

36,49 

36,57 

(13) 

(12) 

(12) 

(12) 

(11) 

(11) 

(11) 

(10) 

(10) 

III 

36,12 

36,17 

36,18 

36,23 

36,23 

36,33 

36,38 

36,46 

86,53 

IV 

36,12 

36,15 

36,18 

36,21 

86,22 

86,83 

36,86 

36,46 

36,57 

V 

!  36,13 

36,18 

36,17 

36,22 

36,22 

36,82 

36,34 

86,48 

86,59 

VI 

i  36,15 

36,17 

36,20 

36,20 

36,23 

36,31 

86,33 

86,48 

36,62 

VII 

36,13 

36, 1 6 

36,18 

36,20 

36,22 

36,31 

36,33 

36,48 

36,57 

VIII 

36,13 

36,16 

36,16 

36,20 

36,23 

36,33 

36,36 

36,45 

86,58 

jtf, 

36,11 

36,15 

36,18 

36,21 

36,24 

36,32 

86,37 

36,47    36,56 

M, 

,   36,U 

36,17 

36,18 

36,21 

36,22 

36,82 

36,84 

36,47  i  86,59 

Corr. 

,,     0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,(X) 

0,00 

.0,00 

0,00      0,01 

'f 

70 

72 

74 

76 

77 

78 

79 

80 

85 

1(15) 

'  36,88 

37,08 

87,39 

37,90 

89,22 

.^_ 

32,68   85,42 

36,46 

(0.3) 

• 

I     . 

36,50 

36,71 

37,12 

37,72 

88,25 

89,00 

40,17 

83,00   35,57 

(1) 
36,87 

(4,3) 

(5) 

(7) 

(14) 

(7,8) 

(14) 

(8)        (9) 

(9.3) 

1 

II 

36,59 

36,83 

37,16 

37,70 

88,27 

89,02 

40,13 

83,04    35.55 

(3) 

(4,3) 

(5) 

(7) 

(H) 

(T,3) 

(14) 

(8)        (9) 

III 

36,55 

36,76 

37,17 

37,64 

38,23 

38,96 

40,04 

32,99    85,51 

IV 

36,55 

36,79 

37,11 

37,73 

38,26 

89,07 

40,16 

32,91    35,65 

V 

'■■  36,64 

36,78 

37,22 

37,86 

88,59 

39,45 

41,06 

33,19    35,54 

VI 

1  36,66 

3(;,85 

37,25 

37,66 

38,65 

39,50 

41,10 

33,18  :  35,59 

VII 

,  36,51 

36,81 

37,21 

37,87 

38,56 

39,46 

40,83 

33,11    35,52 

VIII 

■  36,58 

36,83 

37,23 

37,80 

38,52 

39,36 

40,86 

83,06   85,59 

Af. 

!  36,57 

36,77 

37,14 

37,70 

38,25 

39,02 

40,13 

82,99    35,55 

M,       i 

36,60 

36,82  : 

37,23 

37,80 

38,58 

89,44 

40,96 

33,13 

35,56 

Corr.       , 

0,01 

0,02 

0,05  , 

0,05 

0,16 

0,21 

0,41      ; 

0,07 

0,01 

Die  Tabellen  zeigen,  dass  I— IV  und  V — VIII  unter- 
einander gut  übereinstimmen,  die  Mittel  aus  ihnen  sind  mit 
AT,  und  Mn^  bezeichnet  und  in  den  zwei  vorletzten  Reihen 
in  den  Tabellen  angeführt.  Die  Diflferenz  zwischen  M^  und 
M^  rührt  vom  Orientirungsfehler  des  Compensators  her,  da 
sie  zwei  zur  Einfallsebene  symmetrische  Lagen  der  Nicols 
bezeichnen.    In    der   letzten   Reihe   der  Tabellen   ist  unter 
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Corr,  die  Correction  angegeben,  welche  man  den  nur  in  der 
Stellung  I  beobachteten  Werthen^)  hinzufügen  muss,  um  den 
wahren  Werth,  d.  h.  das  Mittel  aus  allen  acht  Stellungen, 
zu  erhalten.  Für  die  Verzögerung  ist  dabei  die  Correction 
(ATi  -  ATg)/  2,  für  das  Azimuth  tp  dagegen  48^  21'  -  {M^  +M^)I2, 
wie  eine  einfache  Ueberlegung  zeigt.  Die  Correction  zeigt 
ganz  den  Gang,  wie  die  Henn ig' sehen  Formeln  verlangen; 
sie  direct  bestimmt  zu  haben,  scheint  mir  indessen  zuverläs- 
siger, als  sie  aus  dem  Orientirungsfehler  des  Compensators 
zu  berechnen,  da  letzterer  sich  nicht  mit  grosser  Sicherheit 
feststellen  lässt. 

Die  Tabellen  zeigen  ferner,  dass  besonders  /1  mit  der 
Zeit  sich  ändert,  wie  sich  aus  dem  Vergleich  der  beiden  mit 
I  rubricirten  Reihen  ergibt  und  aus  den  mehrfachen  Wer- 
thcn,  die  für  (f  =  70^  zu  verschiedenen  Zeiten  erhalten  sind. 

Deshalb  wurde  noch  eine  Beobachtungsreihe  angestellt 
mit  einer  frischen  Spaltfläche;  es  wurde  nur  in  der  Stel- 
lung I  beobachtet  Bei  dem  Einfallswinkel  70^  wurde  an- 
gefangen, weil  die  für  ihn  erhaltenen  Werthe  sich  mit  den 
am  vorigen  Spaltstück  erhaltenen  vergleichen  lassen.  —  Die 
Temperatur  übte  innerhalb  der  vorkommenden  Grenzen  keinen 
Einfluss  auf  die  erhaltenen  Werthe  aus,  wie  ich  mich  direct 
überzeugte  bei  ungeheiztem  Zimmer  (5^  C.)  und  stark  ge- 
heiztem (24^  C).  Die  relative  Feuchtigkeit  wurde  stets  no- 
tirt,  sie  schwankte  zwischen  45  und  60  Proc.  Da  sich  indess 
kein  merkbarer  Einfluss  zeigte,  so  ist  sie  in  den  Tabellen 
fortgelassen. 

In  den  folgenden  Tabellen  geben  die  über  den  Columnen 
stehenden  Zahlen  die  Zeit,  die  zwischen  Beobachtung  und 
Spaltung  verstrichen  ist,  in  Tagen  an.  Bei  der  mit  0  über- 
schriebenen  Columne  bedeuten  in  Tafel  V  die  rechts  stehen- 
den Zahlen  die  Zeit  nach  der  Spaltung  in  Minuten.  Sie  ist 
in  den  Tabellen  VI,  VII,  VIII  nicht  hingeschrieben,  da  sie 
an  entsprechenden  Stellen  der  Tabellen  gleich  und  aus  Ta- 
belle V  zu  entnehmen  ist. 

1)  Da  diese  sich  nicht  wesentlich  von  Jlf,  unterscheiden ,  so  ist  bei 
Berechnung  der  Correction  ilf,  für  die  in  Stelhing  I  allein  beobachteten 
Zahlen  sub.stituirt. 
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Tabelle  V.    Oompensator;   1.  Hauptlage. 


V 

° 

1.' 

2,0 

4,2    1    7,0 

10,0    1    13,3 

14 

„ 

afl 

86,29 

120 

38,29 

36,30 

36,31 

36,30 

36,28   36,30 

_ 

86.30 

36,34 

K, 

36.33 

36,36 

36,36 

36,36 

36,35    S6,35 

38,39 

4n 

36,40 

115 

38,42 

4f> 

*e,*i 

III) 

86,45 

3«,45 

36,43 

36,42 

36,40   36,47 

Ml 

36,49 

105 

86,!)5 

S5 

36,55 

100 

36,54 

36.57 

36,58    36,58 

36,86 

Kl) 

»8,77 

65 

3G,M(1 
37,00 

B5 

36,83 

36,85 

36,ST 

36,91 

38,92 

36,99 

- 

»6,1« 

,.| 

37,13 

7ö 
125 

37,20 

37,21 

37,28 

37.80 

»'1,36 

37,40 

" 

37,44 

n 

20 

■ii,it 

37,51 

37,50 

mM 

87,65 

37,74 

37,8» 

■J-i     37.71 

25 

37,93 

38,00 

38,05 

38,09 

38,15 

88,24 

38,95 

76      38,67 

35 

38,93 

39,00 

39,01 

39,08 

89,83 

39,33 

ll  .     - 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

40,09 

— 

'4  n'^J 

40,85 

40,98 

40,82 

40,82 

40,96 

41,01 

40,94 

41,14 

7« :,  - 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

41,84 

80  1,  34,01 

55 

34,0(1 

34,03 

34.06 

S3,93 

33,01 

83,98 

42,58 

33,86 

85   '  35,70 

H7 

35,65 

35,64  i  35,611 

35,59 

35,57 

35,54 

36,49 

87 

35,91 

78 

— 

35,86 

35,88 

35,82 

35,83 

95,85 

— 

85,81 

Tabelle  VI.    Compensator ;  2.  Hauptlage. 


36,10  ;  36,10 

—         36,16 
36.19        -- 
36,21   ;  36,26 
36.26  1     - 
36,31      36,30 
88,36        - 
36,46  1  36,47 
36.52 

36,61      86,86 
1;  38,82 

36,65      36,77 
,  36,81   ,  37,02 
37,16  i  37,37 

1;  88,35  ,       ' 

!  38,09  !  33,07 
;  35,76      35,71 
35,92        — 

2,0 

.,2 

7,0 

10,0 

18,8 

14 

36,09 

36,12 

36,22 

36,33 

36,51 

38,69 

36,79 
37,05 
37,41 

38,55 

32,98 
35,RB 
35,97 

38,11 

36,16 

36,21 

36,34 

36,54 

38,73 

3S,85 
87,08 
37,53 

38,67 

33,02 
35,66 
35,99 

38,09 

38,15 

3.1,23 

36,35 

36,52 

36,74 

36,90 
37,14 
37,59 

38,81 

33,02 
95,65 
35,90 

36,11 

86,14 

36,23 

86,82 

36,54 

36,82 

36,98 
37.18 
37,67 

38,79 

- 
32,93 
35;59 
36,89 

36.13 
36,16 
36,32 
38,40 

36,62 
36,88 

37.03 

37.35 
37,72 

39,02 

32,86 
35,57 
85,86 

- 

z 

—    1 
37,81  ; 

38,25  ; 
38,99 
40,12 
41,56 

36,12 
38,15 
38.19 


36,32 
36,40 
86,49 
86,63 


37,12 
37,46 
37,97 


82,79 
85,58 
35,86 
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Tabelle  VII.  Analysator;  1.  Hauptlage. 

<r 

0 

1 

1,1    2,0 

1 

4,2    7,0 

10,0  i  13,3 

14 

18 

25 

!  89*39'  '89*  7' 

89*19'  89*19' 

88*56' 

88*36' 

88*38'  1  — 

88*56' 

80  1''  -  '  - 

—    — 

'  — 

_  «   _   !  

88  12 

85  1   — 

87  1 

86  38  186  17. 

86  30 

86  57  i  87  2   — 

87  3 

40 

85  30 

— 

— 

— 

— 

—     — 

1 

85  4 

45 

!83  23 

88  7 

83  26  \  83  26 

88  14 

83  2  i  83  40 

— 

83  14 

50 

81  12 

>— 

._    _ 

•— 

— 

— 

80  59 

55  1!  77  36 

77  59 

78  3  77  44 

77  47 

77  57 

78  48 

— 

77  53 

60  74  32 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

74  41 

65  69  45 

6»  41 

69  52  !  69  50 

69  37 

69  57 

69  52 

— 

69  41 

70  63  26 

63  40  63  48  i  63  43 

63  30 

64  5 

63  50 

1 

63  17 

72  60  30 

60  54 

60  45  1  60  44 

60  57 

61  10 

61  2    — 

61  37 

74  ,  57  32 

57  47 

58  8 

58  4  58  6 

58  23 

58  10  i  — 

58  42 

76 

54  43 

54  50 

55  8 

55  31 

55  23 

55  49  i  55  49  ; 55*57' 

56  18 

77  '■  — 

—    — 

-s- 

—   ;   —   55  22 

— 

78  '53  f^ 

5i  23 

54  6  54  9  54  37 

54  46  54  36  55  24 

55  49 

79 

1 

— 

•i— 

^_ 

1 

55  58 

— 

80  '  39  17 

38  47 

38  35 

38  51  38  29 

38  39  87  57  '  57  28 

87  24 

85 

28  47 

28  28 

23  58 

23  43  ,  23  41 

23  33  23  25  i   —  |  22  56 

87 

15  48 

— 

15  48 

16  15  .  15  81 

15  42  .  15  45  1   — 

15  51 

Tabelle  VIII.  Analysator;  2.  Hauptlage. 

1 

qp  = 
25 

1 
0 

1,1    2,0    4,2 

7,0    10,0 

1 

13,3 

14     18 

92041'  !  92^24'  '  92*36'  !  92*40' :  92*11' 

92*50' 

92*22' 

^^^ 

92*22 

30  1 

— 

1 

— 

91  25 

35 

89  44  90  10  ,  89  50  89  5 

90  16 

90  36    — 

90  31 

40 

88  18    —     —     —     — 

1 

88  28 

45 

86  6  86  26  86  30  86  29  ■  86  34 

86  40  86  32    —   ! 

80  32 

50 

83  44 

—    —  :—     —  :—  ,—    —   ,84  25 

55 

81  20 

81  29  1  81  26 

81  1  81  8  81  43  1 

81  36  : 

81  17 

60  1 

77  58  1   -   i   — 

■         "^" 

78  9 

65  ; 

73  24 

73  18.  73  7 

78  10 

73  6 

73  8 

73  19    — 

73  6 

70  ' 

67  7 

67  12  67  23 

67  24 

67  9 

67  27 

67  11  :   — 

67  20 

72  i 

64  28 

64  2  64  26  .  64  23 

64  15 

64  50 

64  26    — 

64  39 

74 

61  13  60  46  60  55  61  1  i 61  11  1 

61  11  60  57    — 

61  25 

76 

56  43 

56  47  57  3  !  57  17  57  16 

57  37  57  30  57*32' 

57  56 

77 

—    —     —  ,  —  j  — 

—   55  56 

78 

j 

52  31 
58  20 

53  32  53  31 

1 

53  38  :  53  49  1  53  45 

54  19  54  38 

54  37 

79 

1 

— _     —     __ 

53  41 

^^ 

80 

48  12 

43  13  43  7 

43  7  , 42  16 

42  25 

41  25  41-26 

41  12 

85 

27  10 

27  16  27  13 

27  11  •  26  57 

26  43 

26  37  '   —   26  27 

87 

18  20 

— 

17  59  . 

18  9 

17  47 

18  4 

18  9  ; 

17  34 

Die  letzten  vier  Tabellen  zeigen,  dass  namentlich  J  sich 
stark  mit  der  Zeit  ändert,  \p  nur  wenig,  und  zwar  nur  in 
der  Umgebung  des  Haupteinfallswinkels  ff.     Der  Gang   der 
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Veränderungen  in  den  Tabellen  ist  ein  durchaus  stetiger. 
Nach  18  Tagen  war  ungefähr  ein  constanter  Zustand  er- 
reicht, noch  spätere  Messungen  ergaben  wenigstens  keine 
wesentlichen  Abweichungen  von  den  in  der  letzten  Columne 
angegebenen  Zahlen. 

Der  Gang  der  Veränderungen  von  A  ist  ein  sehr  eigen- 
thümlicher,  für  Winkel  9,  welche  kleiner  als  der  Hauptein- 
fallswinkel (p  sind  (in  der  ersten  Hauptlage  liegt  (p  zwischen 
77  und  78^,  in  der  zweiten  zwischen  79  und  80®),  wachsen 
die  vom  Compensator  angezeigten  Zahlen,  für  grössere  Ein- 
fallswinkel nehmen  sie  ab.  Je  nachdem  man  festsetzt,  dass 
bei  streifender  Incidenz  die  Verzögerung  0  oder  n  eintritt, 
bedeutet  ein  Wachsen  der  Compensatorzahlen  eine  Abnahme 
oder  ein  Wachsen  der  relativen  Verzögerung  A.  In  den 
späteren  Formeln  ist  die  erste  Festsetzung  gemacht,  wir 
wollen  sie  daher  auch  schon  hier  treffen  und  können  somit 
sagen : 

Die  relative  Verzögerung  A  nimmt  mit  der  Zeit 
ab  für  Einfallswinkel,  welche  kleiner  als  der  Haupt- 
einfallswinkel sind,  für  grössere  Einfallswinkel 
wächst  sie. 

Sonach  müsste  der  Haupteinfallswinkel  unverändert  blei- 
ben, was  angenähert  beobachtet  ist,  besonders  in  der  zwei- 
ten Hauptlage,  während  in  der  ersten  für  den  Haupteinfalls- 
winkel  noch  ein  geringes  Abnehmen  der  Verzögerung  beob- 
achtet ist,  d.  h.  ein  Abnehmen  des  Haupteinfallswinkels. 

Für  tfj  oder  q  sind  die  Verhältnisse  einfach: 

Das  Amplitudenverhältniss  q  wächst  mit  der 
Zeit  etwas  für  Einfallswinkel,  welche  dem  Haupt- 
einfallswinkel benachbart  sind. 

Man  kann  die  Verhältnisse  am  besten  übersehen  an 
Hand  der  Curven,  welche  ich  für  die  Veränderungen  auf 
Tafel  I  und  Tafel  II  gezeichnet  habe.  Die  Einfallswinkel 
sind  die  Abscissen,  die  Ordinaten  sind  die  Differenzen  zwi- 
schen den  in  den  letzten  Columnen  der  Tafeln  V — VIII  an- 
gegebenen Endwerthen  und  den  in  den  folgenden  Tafeln  an- 
gegebenen Anfangswerthen.  Die  meist  unten  liegende  Curve 
bezieht  sich  auf  A,  die  Einheit  der  Ordinaten  bedeutet  dabei 


506  P.  Drude. 

Viooo  Wellenlänge,  die  obere  Cnrve  bezieht  sich  anf  i/r,  Ein- 
heit der  Ordinaten  ist  7io  Grrad.  Die  beobachteten  Werthe 
sind  durch  +,  resp.  0  markirt.  Besonders  auffallend  ist 
das  starke  Steigen  der  Curven  für  A  beim  Haupteinfalls- 
winkel. 

In  einer  gewissen  Annäherung  wird  durch  den  Werth  des 
Haupteinfallswinkels  der  Brechungsexponent,  durch  den  Werth 
des  Hauptazimuths  die  Undurcbsichtigkeit  eines  Mediums  be- 
stimmt. Man  kann  also  hier  sagen,  dass  der  Antimon- 
glanz an  der  Luft  auf  seinem  Brachypinakoid  mit 
der  Zeit  sich  mit  einer  Oberflächenschicht  bedeckt, 
welche  fast  denselben  Brechungsexponenten  besitzt, 
die  aber  etwas  undurchsichtiger  als  das  eigentliche 
Material  ist.  ^)  Eine  undurchsichtigere  Substanz  würde 
nämlich  nicht  nur  die  Veränderung  von  i^,  sondern  auch  von 
A  genau  so  zeigen,  wie  sie  hier  beobachtet  ist  Denn  je^ 
durchsichtiger  ein  Medium  ist,  desto  grösser  ist  A  bei  kleinen 
Einfallswinkeln,  und  desto  kleiner  bei  grossen.  Die  Curve 
für  A  geht  beim  Haupteinfallswinkel  schnell  vom  Werth  7t 
zu  0.  Dieser  Uebergang  wird  um  so  allmählicher,  d.  h.  A  bei 
kleinen  Einfallswinkeln  um  so  kleiner,  bei  grossen  um  so 
grösser,  je  undurchsichtiger  das  Medium  ist. 

Diese  Beobachtungen  könnten  vielleicht  dazu  beitragen, 
eine  genauere  Vorstellung  über  die  oberflächliche  Veränderung 
zu  gewinnen,  sie  scheinen  darauf  hinzudeuten,  dass  es  eine 
sehr  schnell  und  eine  allmählich  verlaufende  Veränderung 
ist;  dies  sprechen  die  in  den  Figuren  3  und  4  gezeichneten 
Curven  für  J  bei  9)  =  70^  aus*),  sie  sind  fast  geknickt  und 
deuten  an,  dass  die  schnelle  Veränderung  innerhalb  zwei 
Stunden  nach  der  Spaltung  geschehen  ist.  Ob  nun  noch 
eine  schneller  verlaufende  Aenderung  stattfindet,  vielleicht 
im  Laufe  weniger  Secunden,  darüber  geben  die  Beobachtungen 
nichts,  im  günstigsten  Falle  habe  ich  zwei  Minuten  nach  der 
Spaltung  beobachten  können,  da  die  Fläche  immer  erst  auf 


1)  Alles  gilt  zunächst  nur  für  Natriumlicht. 

2)  Die  Zeit  ist  Abscißse,  Einheit  =  0,05  Tag.  Der  End werth  ist 
durch  horizontale  Linien  markirt.  Ordinat«n  .sind  die  Differenzen  gegen 
den  Anfangswerth. 


Lichtreflexion  um  Antimonglunz,  507 

dem  Totalreflectometer  festgekittet,  justirt  und  orientirt  wer- 
den mnss.  Genaueres  Hesse  sich  wohl  hier  erst  sagen,  wenn 
das  Antimonglanzstück  in  einer  luftdicht  schliessenden  Kam- 
mer eingeschlossen  wäre,  und  in  ihr  die  Spaltung  vorgenom- 
men würde.  Man  kann  dann  im  Vacuum  und  in  verschie- 
denen Gasen  beobachten.  Da  dies  aber  eine  complicirte 
Vorrichtung  erfordert,  so  ist  dies  bis  jetzt  noch  unterblieben. 

Wurde  ein  Spaltungsstück  mit  frisch  ausgeglühtem  Koh- 
lenpulver bestreut  und  dann  letzteres  nach  einiger  Zeit  mit 
einem  Pinsel  entfernt,  so  zeigte  sich  keine  Aenderung  im 
optischen  Verhalten,  sodass  sich  hieraus  kein  Schluss  über 
eventuelle  üondensation  von  Gasen  ergab. 

Eine  mit  der  Luft  längere  Zeit  in  Berührung  gewesene 
Fläche  ergab  bei  Reflexion  in  ausgekochtem,  destillirtem 
Wasser  andere  Resultate  als  eine  Fläche,  die  im  Wasser 
selbst  durch  Spaltung  hergestellt  wurde.  Für  letztere  ergab 
sich  in  der  ersten  Hauptlage  bei  y  =  70^  :  Ji  =  39^  10', 
i^j  ==900'.  Diese  Werthe  schienen  sich  wenig  mit  der  Zeit 
zu  ändern,  die  eben  erwähnte  schnelle  Aenderung  fand  in 
Wasser  nicht  statt,  über  die  langsame  sind  noch  keine-  siche- 
ren Resultate  gewonnen. 

Wie  ein  Vergleich  der  Tabellen  V — VIII  mit  den  frühe- 
ren I — IV  zeigt,  so  stimmen  die  zu  denselben  Zeiten  nach 
der  Spaltung  beobachteten  Werthe  im  allgemeinen  bei  1/;  gut 
überein,  doch  zeigen  die  Werthe  für  J,  dass  sich  die  neue 
Spaltfläche  etwas  schneller  geändert  hat,  als  die  frühere,  was 
ja  auch  wohl  durch  andere  äussere  Umstände,  z.  6.  Feuchtig- 
keit und  Luftdruck,  zu  erklären  ist.  Aus  diesem  Grunde 
sind  die  weiter  unten  angeführten  Anfangswerthe  nicht  aus 
den  Tabellen  I — IV  gewonnen,  indem  von  denWerthen  der- 
selben die  aus  den  Tabellen  V — VIII  zu  entnehmenden  Ver- 
änderungen mit  der  Zeit  subtrahirt  sind,  sondern  sie  sind 
aus  den  letzteren  allein  entnommen. 

Weil  die  Veränderung  von  A  zuerst  sehr  schnell  vor 
sich  geht,  so  kann  man  aus  den  Beobachtungen,  welche  nach 
mehr  als  vielleicht  15  Minuten  nach  der  Spaltung  angestellt 
sind,  keinen  sicheren  Schluss  auf  den  Anfangswerth  machen. 
Daher  ist  dies  bis  jetzt  nur  bei  (p  sas  70^  möglich.    Um  auch 
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für  andere  Einfallswinkel  Über  die  Anfangswerthe  mögliche 
tiewisBheit  zu  erhalten,  wurden  wieder  fBr  jeden  Einfalls- 
winkel besondere  Spaltflächen  hergestellt  and  möglichst  schnell 
□ach  der  Spaltung  beobachtet.  Es  gelang  nicht,  aas  den 
Resten  des  Krystalls  noch  solch  gute  SpaltstUcke  zu  erhal- 
ten, als  die,  mit  denen  bis  dahin  beobachtet  war,  die  br&nch- 
baren  Flächen  waren  meist  viel  kleiner.  Deshalb  und  auch 
wegen  der  Ceberhastung  der  Beobachtungen  (zum  Theil 
wurde  nur  eine  Einstellung  gemacht)  sind  dieselben  nicht  eo 
sicher,  als  die  bisher  mitgetheilten.  —  Die  folgenden  Ta- 
bellen geben  die  Resultate.  Die  in  Klammern  beigesetzten 
Resultate  bezeichnen  die  Zeit  der  Beobachtung  nach  der 
Spaltung  in  Minuten.  Die  beiden  für  y<  =  78*  erhaltenen 
Reihen  beziehen  sich  auf  zwei  verschiedene  SpaltstOcke. 


Tabelle  IX.    Compensator. 
1.  Hauptlage. 


9)=<2&l     bi    1    65 

72     1     74 

,^ 

78           !     80 

65 

36,26  1  36,-.2  1  36,7.1 

S7,24  1  ai^sa 

38,.^4 

40T7I  "  "  fsiu 

35,-57 

(fi)     '     (4)     !     (5) 

(6)     '     (7) 

(7) 

(7)                      (8) 

(5) 

.36.2ft  1              1  36,76 

37,18 

37,77 

88,60 

40,80               i 

35,67 

(10)    ,              1     (9) 

OD 

(12) 

(11) 

(H)  1 

(10) 

,  36,H0 

87,21 

37,70 

38,53 

40,86     <2^' 

35,(13 

(27) 

116) 

(18) 

(17) 

(17) 

1 

37,25 

37,71 

36,59 

35,65 

(22) 

(26) 

(24) 

'3'8*  (*">  ; 

(27) 

38,66 

35,G3 

1         i 

(30) 

(67) 

2.  Haiiptlago. 

36,0M 

36,29 

38.3J 

36,58  1  36,59 

37,15 

37,86    37,65      32,95 

35,79 

(2) 

|3) 

(4) 

(5)          (6) 

(4) 

(5)        (6)          (6) 

(7) 

36.11 

39,36 

36,55      36,72 

.37,03 

3Ö,0fl  3ä,04  , 

85,74 

)H) 

(7) 

(8)        (10) 

(») 

<11)      (8)    1 

(13) 

36,« 

38,60      38,72 

37,01 

98,05   «,90 

35,68 

'    (27) 

(IS)    1    (16) 

(U) 

(m    (9)  ■ 

(21) 

88,64  !  36,76 

37,02 

37  95   38,02  ; 

35,68 

(20)    j    (22) 

(20) 

(21)     (in  ' 

(89) 

!  36,79 

37,18 

87,63   38,02 

35,72 

1    (88) 

(30) 

(34)      (IWI 
38,01    38.19  1 

iS^ 

(44)      (411)    1 

(71) 

TAchtreflexion  am  Antimonglanz, 
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Tabelle  X.    Analysator. 
1.  Ilauptlagc. 


9)  =  55 

65 
69^8' 

72 

74 

76 

78 

80 

85 

78<>  8' 

60«  12' 

57034' 

54*26 

52*42' 

39*49' 

24*17' 

(4) 

(5) 
69  22 

(6) 
60  27 

(7) 
57  5 

(T) 
54  16 

(7)   ! 

52  22 

(3) 
39  43 

(5) 
24  10 

(9) 
69  28 

(27) 

(11) 
60  31 

(16) 

60  22 

(12) 
57  12 

(18) 
57  24 

Ol) 

54  12 

(17) 

54  24 

(14) 
52  56 

(20) 
52  56 

58*12' 

(26) 

(9) 
39  21 

(21) 

39  27 

(10) 
24  40 

(17) 
24  43 

(22) 

(26) 

(24) 

54  12 

(30) 

(24) 

53  37 

(88) 

53  5 
(40) 

(42) 

(H) 
24  4 

(67) 

2.  Uauptlage. 


81*32' 

(3) 


73*  2'     64*14  !  60*16' 


(4) 
73  28 

(7) 

73  14 

(27) 


(5) 
64  20 

(8) 
64  29 

(13) 
64  15 

(20) 


(6) 

60  4 

(10) 

61  11 
(15) 

60  40 
(22) 

60  39 
(28) 


55*48' 

52*55' 

(4) 
56  21 

(5) 
52  16 

(8) 
56  45 

(11) 
52  31 

(H) 
57  2 

(17) 
52  37 

(20) 
57  11 

(21) 
52  84 

(30) 

(34) 

52*30' 

(6) 
52  24 

(8) 
52  28 

(9) 
52  29 

(11) 
52  21 

(19) 

52  43 

(40) 


43*57' 

(6) 
44  11 

(11) 
43  29 

(25) 

43  46 

(46) 


26*56' 

(7) 
27  19 

(13) 
27  34 

(21) 
27  51 

(29) 
27  22 

(34) 


Die  letzten  Tabellen  zeigen,  dass  in  der  That  die  zuerst 
erhaltenen  Werthe  namentlich  für  A  nicht  ganz  mit  den  in 
den  Tabellen  V — VIII  angegebenen  coincidiren.  Sie  zeigen 
oft  einen  unregelmässigen  Gang,  was  durch  Beobachtungs- 
fehler aus  den  oben  angeführten  Gründen  verursacht  wird. 
Im  allgemeinen  schlicssen  sich  die  Werthe  der  Tabellen  X 
und  IX  gut  an  die  der  früheren  an. 

Wenn  so  eine  Ungewissheit  über  die  eigentlichen  Werthe 
von  A^  und  A^  innerhalb  kleiner  Grenzen  besteht,  so  ist  dies 
weniger  der  Fall  für  die  Differenz  Jj— Jg.  Dies  ist  gerade 
hier  von  grosser  Wichtigkeit,  weil  der  Gang  der  Differenzen 
zwischen  den  Hauptlagen  ein  gutes  Mittel  bietet,  Formeln, 
die  für  krystallinische  Mittel  aufgestellt  sind,  zu  prüfen.  Die 
folgenden  Tabellen  enthalten  die  Differenzen  entsprechender 
Werthe  der  Tabellen  V  und  VI,  resp.  VII  und  VIII.  Aus 
ihnen  ergiebt  sich,  dass  dieselben  sich  mit  der  Zeit  gar  nicht 
oder  wenig  ändern,   eine  continuirliche  Abnahme  ist  haupt- 
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sächlich  nur  für  A^  —  A^  bei  (^=78®  zu  constatiren.  Das 
hat  seinen  Grund  darin,  dass  in  diesem  Falle  für  A^  der 
Haupteinfallswinkel  schon  überschritten,  für  A^  noch  nicht 
erreicht  ist.  Ein  Blick  auf  die  Fig.  1  und  2  lässt  diesen 
Grund  übersehen. 

Tabelle  XL    t//a"~^i* 


V 

;  0 

t 

1 

2 

4 

7 

10 

13 

1 

14 

1 

18 

25 

30  2' 

8n7' 

snr 

3021' 

3*15' 

4014' 

8«44' 

__  ■ 

3026' 

SO 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

1 

3  13 

35 

— 

2  48 

3  32 

8  83 

2  85 

8  19 

8  86 

— 

3  28 

40  ;  2  48 

— > 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

3  24 

45    2  48 

8  19 

3  4 

8  8 

8  20 

8  88 

2  52 

^ 

8  18 

50    2  82 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

8  26 

55    3  44 

3  30 

3  28 

8  17 

8  21  1 

8  46 

2  58 

*""" 

8  24 

60    3  86 

— 

— 

— 

1 

— 

.^_ 

8  28 

65 

8  89 

3  37 

3  15 

8  20 

8  29 

8  11 

3  27 

— 

3  25 

70  P  8  42 

3  32 

3  35 

8  41 

8  89 

8  22 

8  21 

— 

4  3 

72 

3  56 

3  8 

3  41 

3  39 

3  20 

8  40 

8  24 

— 

3  2 

74 

8  41 

2  59 

2  47 

2  57 

8  5 

2  48 

2  47 

— 

2  43 

76 

77 

78 
1 

2  0 

1  57 

1  55 

1  46 

1  53 

1  48 

1  41 

1^35 
34 

—  46 

1  38 

-58' 
-20' 

-51' 

-37' 

-81' 

-48' 

-61' 

-17' 

-72' 

79 

80* 

^ 

— 

— 

— 

— 

— . 

— 

-2  19 

— 

-3  55 

-4  26 

-4  82 

-4  16 

—3  47 

-3  46 

-3  28 

-8  42 

-8  48 

85  1-3  28 

-8  48 

-3  15 

-8  28 

-8  16 

-8  10 

-8  8 

— 

-3  31 

87  !-2  32 

1 

-2  11 

-1  54 

-2  16 

-2  22 

-2  24 

— 

-1  43 

Tabe 

lle  X 

:ii.   Z 

^-^1 

• 

25    0,19 

;  0,19 

0,21 

0,20 

0,21 

0,17 

0,17 

— 

:  0,18 

30  i  — 

1   «-^ 

— 

-— 

— 

— 

— 

— 

0,19 

85    - 

0,17 

0,24 

0,20 

0.21 

0,21 

0,19 

— 

1  o,:o 

40  '  0,21 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

0,20 

45    0,20 

0,19 

0,23 

0,21 

0,19 

0,17 

0,15 

— 

0,22 

50    0,23 

i  — 

[  — 

— 

— 



1 

— 

0,23 

55    0,24 

0,22 

•  0,21 

0,23 

0,21 

0,26 

0,18 

0,26 

60    0,27 

— 

— 

1  — 

1  — 

1 

— 

0,26 

65    0,34 

0,36 

0,34 

0,33 

0,39 

0,38 

0,37 

1  — 

0,86 

' 

0,48 

1 

1 

— 

70 

0,52 

0,54 

0,52 

0,53 

0,56 

0,54 

'  0,52 

— 

1  0,52 

0,55 

1 

— 

72  ;  0,66 

0,70 

0,72 

0,65 

0,64 

,  0,67 

1  0,71 

1 

0,76 

74  !  0,90 

■  0,91 

0,95 

0,97 

0,95 

'  0,97 

0,89 

— 

0,89 

76  ,1  1,51 

77 

1,56 

;  1,59 

1,48 

.1,49 

1,49 

1 

1,61 

1,52 

1,43 

78'   2,73 
'«1,  2,69 

2,46 

2,43 

2,15 

2,01 

I  2,16 

1,09 

1  lj95 

1,87 

79 
80 

0,92 

0,99 

1,05 

1,04 

0,91 

0,98 

1,10 

1,02 

i  1,07 

85  -0,06 

-0,06 

-0,04 

1-0,03 

-0,06 

-0,02 

-0,03 

1 

|-0,03 

S7 

-0,01 

1 

-0,11 

1-0,05 

-0,08 

-0,06 

-0,01 

1 

,  -  0,04 
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A^  — A^  ist  in  Umdrehungen  der  Compensatorschranbe 
angegeben,  von  denen  8,91,  resp.  8,95  einer  Verzögerung  n 
entsprechen.  —  Diese  Differenzen  stimmen  auch  gut  mit  den 
bei  der  ersten  Spaltfläche  erhaltenen,  deren  Werthe  aus  den 
Tabellen  I — IV  zu  entnehmen  sind. 

Die  Anfangswerthe  von  A  und  \p  sind  nun  auf  folgen- 
dem Wege  gebildet:  Es  wurde  zunächst  nach  den  Tabellen 
V — X  die  wahrscheinlichen  Werthe  gebildet  durch  graphische 
Extrapolation. 

Diese  Werthe  wurden  dann  so  corrigirt,  dass  ihre  Diffe- 
renzen die  aus  den  Tabellen  XI  und  XII  zu  entnehmenden 
Werthe  erhielten.  Dabei  wurde  in  den  Tabellen  XII  A^  —  A^ 
als  constant  angenommen,  abgesehen  f&r  97  =  78 ^  Dort 
wurde  sie  graphisch  aus  den  beobachteten  Werthen  construirt, 
für  die  übrigen  Einfallswinkel  wurde  das  Mittel  der  beob- 
achteten Werthe  genommen.  Wi^V^i  wurde  als  constant 
angenommen,  abgesehen  von  9?  =  76®  und  tp  =3  78®.  Dort  wurde 
extrapolirt,  sonst  aus  Tabelle  XI  die  Mittel  genommen.  — 
Zu  diesen  so  erhaltenen  wahrscheinlichen  Werthen  wurde 
noch  die  Correction  wegen  des  Orientirungsfehlers  des  Com- 
pensators  hinzugefügt,  wie  sie  in  den  Tabellen  I — IV  in  der 
letzten  Reihe  angegeben  ist.  Streng  genommen  muss  sich 
diese  Correction  etwas  mit  der  Zeit  ändern,  doch  ist  dies  zu 
unbeträchtlich,  um  es  zu  berücksichtigen. 

Ausser  bei  den  bis  jetzt  angeführten  Einfallswinkeln  sind  . 
auch  noch  einige  Beobachtungen  bei  (jp  =  89®  und  97  =  0  ge- 
macht. Erstere  sind  deshalb  recht  unsicher,  weil  ausser  dem 
reflectirten  Oeffnungsbilde  auch  noch  das  directe  im  Gesichts- 
feld erschien,  was  durch  seine  Helligkeit  störte.  Es  ist  aber 
gezeigt,  dass  bei  cp  =  89®  A  gegen  0  und  g  gegen  1  conver- 
girt.  Bei  senkrechter  Incidenz  wurde  beobachtet,  indem  das 
Oeffnungsbild  durch  eine  schrägt)  gestellte  durchsichtige  Glas- 
platte auf  die  senkrecht  zum  Femrohr  gerichtete  Spaltfläche 
geworfen  wurde.  Dadurch  wird  das  Azimuth  des  einfallen- 
den polarisirten  Lichtes  geändert,  es  ist  deshalb  \p  nicht  be- 
obachtet, wohl  aber  das  vom  Azimuth  des  einfallenden  Lichtes 

1)  Der  Einfallswinkel  auf  der  Glasplatte  war  so  gross,  dass  durch 
Beflexion  von  ihr  keine  merkliche  Verzögerung  J  entstand. 
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unabhängige  -^1.  ^s  hat  die  üeobaclitung  bei  senkrechter 
Incidenz  deshalb  Interesee,  weil  sich  dort  die  grösste  nega- 
tive Verzögerung  findet 

In  der  folgenden  Tabelle  stehen  in  der  zweiten  Golomne 
die  wahrscheinlichen  Anfangewerthe  des  Oompensators ,  in 
der  folgenden  die  wegen  der  Orientirungsfehler  des  Compen- 
sators  corrigirten,  in  der  vierten  A  in  Wiakelmaass.  Die 
drei  folgenden  Columnen  beziehen  sich  analog  auf  den  Analy- 
sator und  1/1,  resp.  q.  Für  tp  =  77'  und  ip  =  79"  sind  keine 
Anfangs  beobachten  gen  gemacht.  Die  Keduction  auf  deo 
Anfangswerth  ist  hier  aus  der  der  Nachbarnerthe  iuterpolirt. 

Tabelle  XIII.    Anfangs werthe.     1.  Hauptlage. 


JL 

Compena, 

Oorrig. 

■Ji 

Analys. 

Corrig, 

., 

?.=»«v. 

0 

:ie.:;ii 

.),.  .^„ 

7.-  ma' 

_ 

_ 

25 

:ifi,:;7 

7.  -    2  37 

89»  <2' 

89"  22' 

41»  1' 

0,870 

30 

BiV'it 

n-    3     2 

88  12 

88  30 

40     9 

0,844 

35 

36,32 

3fi,32 

n  -    3  38 

86  47 

87     3 

38  42 

0,801 

40 

36,35 

S6,3& 

71  -     4  14 

85     4 

85  27 

37     6 

0,756 

ib 

36,38 

36,38 

71-    4  BO 

83  19 

83  49 

35  28 

0,712 

50 

36,43 

36,43 

u-    6     4 

S1     6 

81  37 

33  16 

0,656 

bb 

36.i9 

36,49 

71-    T  17 

77  58 

78  22 

so    1 

0,578 

60 

36,5G 

3»,5G 

rt-    8  42 

74  36 

74  59 

26  38 

0,501 

»5 

36,73 

36,74 

7,    -12  30 

69  47 

70    0 

21  39 

0,S96 

70 

37,01 

S7,03 

„  -  la  13 

fl3  37 

63  49 

15  28 

0,a77 

72 

37,24 

31,3i 

7.  -  24  30 

60  38 

60  49 

12  28 

0,221 

74 

37,62 

37,76 

71-33     6 

57  28 

57  48 

9  27 

0,166 

38,56 

36,13 

TT  -  52  3B 

54  13 

54  35 

6  14 

0,100 

77 

39.64 

39,88 

7t  -  75  54 

53  11 

53  35 

5  14 

0,092 

40.88 

41,49 

72  48 

52  47 

53   19 

4  5S 

0,087 

70 

41,80 

42,13 

58  42 

53  27 

54  19 

5  5H 

ü,106 

8(1 

33,eu 

34,07 

41    18 

39  50 

3'j  :i4 

S  47 

0,154 

»5 

35,65 

35,63 

a  30 

24  13 

24  11 

24  10 

0,449 

Hl 

35,89 

35,89 

4  30 

15  49 

15  49 

32  Si 

0,638 

m 

36,0'.i 

36,09 

36 

7  13 

7  49 

40  T> 

0,855 

Tabelle  XIV.    Anfangewerthe.    2,  Hauptlage. 


•p 

Compens 

'■  Corrifi. 

J 

Analys 

Corrig. 

V= 

!^i 

0 

38,05 

36,05 

n  + 

•48' 

_ 

_ 

_ 

„ 

25 

36,08 

36,08 

7f  + 

13 

92"31- 

92"44' 

44"23' 

0.979 

HO 

36,10 

36,10 

JT  + 

49 

91  42 

43  21 

0,944 

II  + 

K4 

90    2 

90  24 

42     3 

0,902 

40 

36,15 

■    38,15 

12 

88  23 

88  34 

40  13 

0,846 

45 

■    36,18 

49 

86  26 

38  23 

0,792 

50 

36,20 

1    36,20 

n- 

2i) 

84     5 

84  23 

38     2 

0,727 

Lirhlreflexion  am  Antimonghmz. 
iForteetzuug  der  Tabelle  XIV.) 


d 

CompeDB-j  Gorrig. 

ä. 

Analya. 
81 ''23' 

Corrig. 

81  "38- 

ss'ir 

Vi 

&s 

36,26 

yfi,25 

n-    8°24' 

0,656 

m 

36,29 

36,29 

n-    3  12 

78     3 

76  30 

30    9 

0,580 

65 

38,87 

36.SH 

n-    5  12 

73  12 

73  SO 

26     9 

0,469 

10 

»6,49 

38,50 

n-    7  42 

67  15 

67  37 

19  16 

0,350 

12 

'Mfi'j 

36,S7       n  -    9    6 

64     5 

«4  18 

15  57 

0,236 

1* 

36,tia 

36,73    ,  n-U    6 

60  26 

60  82 

12  11 

0,216 

Tfl 

31,fl5 

37,10    1  n  -  19  48 

56     7 

56  26 

8     6 

0,142 

77 

37,38 

37,64    1  «  -  28  42 

54     6 

54  19 

5  58 

0,105 

78 

38,0B 

38,23    1  n  -  42  36 

5a  24 

52  38 

4   17 

0,075 

79 

311,67 

40,08    '  n  -  79  54 

51  24  ■ 

51  45 

3  24 

0,059 

80 

32,98 

33,06               61  42 

43  47 

43  22 

4  59 

0,087 

85 

35,6» 

35,70    1             8  3(1 

27  35 

27  34 

80  47 

0,380 

87 

35,96 

35,96    1             3  12 

18    0 

18    0 

30  21 

0,585 

89 

36,10 

38,10 

24 

8  53 

8  53 

39  28 

0,823 

Die  Sicherheit  der  hier  augegehenen  Zahlen  ist  eine  ver- 
Bchiedene.  Der  Compensator  lässt  sich  für  kleine  Einfalls- 
Tjnkel  gut  eiastellen,  dort  ist  der  wahrscheinliche  Fehler  ein 
oder  zwei  Einheiten  der  letzten  Decimale,  es  macht  sich  hier 
aber  die  Unsicherheit  in  der  Lage  des  Mullpunktes  flir  die 
Beetimmung  von  A  geltend.  In  der  Nähe  des  Haupteinfalls- 
winkeis  wird  der  wahrscheinliche  Fehler  des  Oompensators 
grösser,  wohl  bis  zur  Einheit  der  ersten  Decimale,  da,  wie 
man  ans  dem  geringen  Betrage  vom  Hauptazimuth  g  sieht, 
die  reflectirte  Intensität  sehr  gering  ist,  wenn  der  Analysator 
auf  grösate  Dunkelheit  eingestellt  ist,  der  Compensator  aber 
noch  nicht  ganz  auf  grösster  Dunkelheit  steht  —  Für  noch 
grössere  Einfallswinkel  wird  der  Compensator  zunächst  ge- 
nauer und  dann,  z.  B.  bei  8?  und  89"  wieder  ungenauer, 
weil  wegen  der  stark  schrägen  Incidenz  nur  wenig  Licht- 
strahlen von  dem  kleinen  Spiegel  zur  SeSezion  gelangen. 
Auf  die  Beobachtungen  bei  0  und  89"  ist  daher  wenig  (Ge- 
wicht zu  legen. 

Für  sehr  grosse  Einfallswinkel  kann  auch  noch  dadurch 
ein  Fehler  entstehen,  dass  nur  eine  Hälfte  der  Linsen  des 
Femrohrs  und  Oollimator»  benutzt  werde.  Dies  gibt  schon 
fUr  sich  eine  relative  Verzögerung.  Der  Binfluss  der  Ab< 
blenduDg  der  einen  Hälfte  der  Linsen  war  in  der  That  sehr 
gut  merkbar,  wenn  auf  das  Oeffnungsbild  direct  eingestellt 
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wurde.  Der  hieraus  entstehende  Fehler  kann  durch  Drehen 
des  Compensators  um  90^  eliminirt  werden.  Es  ist  hier  nicht 
geschehen,  weil  es  nur  bei  sehr  grossen  Einfallswinkeln  merk- 
1)ar  sein  kann  und  unverhältnissmässig  viel  Messungen  mehr 
erfordert 

1/^  mag  im  Durchschnitt  bis  auf  einen  Fehler  von  ±  10' 
bestimmt  sein.  Da  tf)  mit  der  Zeit  sich  wenig  ändert  abge- 
sehen für  Einfallswinkel  in  der  Nähe  des  Haupteinfallswinkels, 
so  müssen  die  hier  angegebenen  Werthe  von  %p  mit  den  in 
den  Tabellen  I  und  II  angegebenen  abgesehen  für  (p  =  78^ 
und  Umgebung,  übereinstimmen.  Dies  trifft  nun  in  der  That 
auch  zu,  besonders  in  der  zweiten  Hauptlage,  nur  in  der 
ersten  finden  sich  folgende  Abweichungen :  Nach  Tabelle  XIII 
ist  i/'i  für 

ff.  =  450,  500,  550^        60^ 

t/Zj  =  W  28',    330  1 6',    30«  r,    260  38' 

nach  Tabelle  I: 

i/^i  =  340  58',    320  35'^    290  37',    26«  6', 

also  durchschnittlich  ^2^  kleiner.  Wenn  überhaupt  eine  Ab- 
weichung bestände,  so  müsste  sie  in  umgekehrtem  Sinne  statt- 
finden, da  Tabelle  I  ältere  Beobachtungen  enthält.  Auch 
die  Curven  \f}^  —  1//,  weist  für  diese  Winkel  auf  einen  Fehler 
hin,  und  es  sind  die  Werthe  nach  Tabelle  1  wahrscheinlich 
die  richtigeren.  Trotzdem  sind  die  ursprünglichen  Werthe 
beibehalten,  da  die  Abweichung  nicht  sehr  erheblich  ist.^ 

Die  mitgetheilten  Beobachtungen  zeigen  aufs  deutlichste 
den  Unterschied  gegen  ein  unkrystallinisches  Medium  nicht 
nur  dadurch,  dass  sich  für  die  beiden  Hauptlagen  verschie- 
dene Werthe  ergeben,  sondern  es  zeigen  die  für  jede  Haupt- 
lage allein  erhaltenen  Werthe  ein  wesentliches  Abweichen 
von  dem  Gange  derselben  bei  isotropen  Medien.  Es  conver- 
giren  nämlich  q  und  /i  mit  abnehmendem  Einfallswinkel 
nicht  nach  der  Grenze  1,  resp.  ;r,  sondern  in  der  ersten  Haupt- 
lage nach  kleineren,  in  der  zweiten  nach  grösseren  Werthen. 
Rechnet  man  die  Verzögerung  nur  mod.  ^,  wie  es  meist  ge- 
schieht, so  tritt  in  der  zweiten  Hauptlnge  für  steile  Incidenzen 
negative   relative  Verzögerung   ein,   d.  h.   es  ist  das  in  der 
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Einfallsebene  polarisirte  Licht  gegen  das  senkrecht  zu  ihr 
polarisirte  verzögert,  und  die  Amplitude  des  letzteren  ist 
durch  die  Reflexion  grösser  geworden  als  die  des  ersteren. 
Um  diese  Verhältnisse  sicher  tiberblicken  zu  können,  sind  so 
viel  Beobachtungen  bei  kleinen  Einfallswinkeln  gemacht,  die 
sonst  wenig  Interesse  bieten.  Fig.  4  und  6  illustrirt  das 
Gesagte,  über  ihre  Construction  siehe  weiter  unten. 

Die  DiflFerenzen  A^  —  A-^  und  g^  —  Qi  zeigen  sich  von  er- 
heblicher Grösse,  letztere  wird  mit  abnehmendem  Einfalls- 
winkel immer  grösser.  Daher  eignet  sich  der  Antimonglanz 
sehr  gut  dazu,  um  Formeln,  die  für  Krystalle  Gültigkeit  be- 
sitzen sollen,  zu  prüfen.     Wir  wollen  uns  dazu  wenden. 

Formeln  zur  Berechnung  der  Beobachtungen. 

In  einer  früheren  Arbeit^)  habe  ich  die  Formeln  für  die 
Befiexion  an  absorbirenden  Krystallen  auf  Grund  derVoigt'- 
schen  Lichttheorie  entwickelt.  Es  sind  dort*)  für  rhombische 
£j7Stalle  die  Formeln  in  dem  Falle  aufgestellt,  dass  sowohl 
Einfalls-,  als  Grenzebene  eine  Symmetrieebene  des  Krystalles 
ist.     Die  Formeln  sind  hier  also  direct  anwendbar. 

Das  aus  den  Beobachtungen  sich  ergebende  Verhalten 
für  senkrechte  Incidenz  wurde  schon  dort  (p.  624)  theoretisch 
geschlossen. 

Es  werden  die  drei  Symmetrieaxen  des  Krystalles  s^^  s^,  s^ 
genannt.  Es  möge  s^  mit  der  Verticalaxe,  s^  mit  der  Brachy-, 
und  *3  mit  der  Makroaxe  coincidiren.     Dann  ist: 


(1) 


__         ij  _  -^  ^  cosgnr- Vp^  Vi --J  sin *(/.■  ^  ]/«  C03(f  +  ]  1  - a  8in '<p 
■'^p    co8(p-f  Vi*^  Vi— y  8in*q?    ya  cos (p  — yl  —  n  sin* (p 

r    ^n  f'iJ*—  t^.  eo8y-|/^f  Vi- f  BJn^  /[/ß  cosqp-^-Vl—ß  Bm*(p 

^p  co8r^-|-V«  Vi— ysin^v  Vß  ^oaq)^yi—ß  »in*g> 
Hier  haben  g,  A,  (p  die  im  Vorigen  schon  angewandten 
Bedeutungen,  a,  ß,  y  sind  drei  dem  Krystall  individuelle 
Constanten,  deren  reelle  Theile  vorwiegend  den  Brechungs- 
exponenten, deren  imaginäre  Theile  wesentlich  die  Absorption 
bestimmen. 


1)  P.  Drude,  Wied.  Ann.  32.  p.  584.  1887. 

2)  F.  Drude,  1.  c.  p.  623. 
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E,l  Ep  hängt  von  der  Natur  des  einfallenden  Lichtes  ab. 
Ist  dasselbe  geradlinig  unter  dem  Azimuth  45^  gegen  die 
Einfallsebene  polarisirt^  so  ist: 

Dieses  ist  hier  der  Fall.  Man  sieht,  dass  r^  aus  r^  durch 
Vertauschung  von  a  und  ß  miteinander  hergeleitet  wird,  es 
sollen  daher  die  Entwickelungen  nur  an  r^  anknüpfen.  Nach 
(1)  folgt: 

*        1—^1        cos<)p  J^«|? yi— i'sin'qr.  —  Vi  — rt  sin'go 

Ich  hatte  früher,  um  die  Formeln  zu  vereinfachen,  Ent- 
wickelungen nach  {a'-ß)la  etc.  gemacht  und  mich  nur  auf 
die  erste  Potenz  beschränkt.  Solange  keine  Beobachtungen 
vorlagen,  war  dies  das  natürlichste,  da  für  nicht  absorbirende 
Krystalle  analoge  Entwickelungen  völlig  unbedenklich  sind. 
Es  hat  sich  nun  herausgessellt,  dass  dies  hier  nicht  zulässig 
ist,  die  Grössen,  nach  deren  Potenzen  entwickelt  wird,  errei- 
chen den  Werth  Ya  ^^^  i^ocb  grössere.  Es  ist  aber  beim 
Antimonglanz  gestattet,  die  Quadrate  von  Uj  /?,  y  gegen  1 
zu  vernachlässigen,  dies  soll  hier  angewandt  werden.  Die 
folgenden  Formeln  gelten  also  nur  für  Krystalle 
mit  kleinen  Constanten  a^  ß,  /,  d.  h.  mit  sehr  grossen 
Brechungsexponenten  und  massiger  Absorption. 

Aus  (2)  folgt  in  obiger  Vernachlässigung: 


(3) 


^1  =  cosV.  {(-  ^"  *=«''*'^  +  ^/^)  ('  +  ^«'^ 


Durch  Vertauschung  von  a  und  ß  folgt: 


(4) 


^^ = J<p  {(-  ^^  <=««''j^  +  ^«)  (1 + y^^^ 


Durch  Addition  und  Subtraction  von  (3)  und  (4)  folgt: 
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R,-  R,=  {V'fl  -  ^/«)  J^  [(1  +  Vaß  --\r){\  +  cos^,.)      • 

+  i  co^^(f  {2y  +  {a  +  ß  +  y^)  8in»y)]. 

Die  letzten  beiden  Formeln  lassen  bequem  die  Constan- 
ten aus  den  Beobachtungen  und  umgekehrt  berechnen.  Zu 
ersterem  Zwecke  berechne  man  zunächst  cc  und  ß  nach  den 
Näherungsformeln : 

(7)  B,  +  R,=  (yä+Vßy'^;^-, 

(8)  Ä,-Ä,=  (V/9  +  V«)-J^-. 

Die  so  erhaltenen  Näherungswerthe  werden  in  die  rechts 
stehenden  Klammerausdrilcke  der  Formeln  (5)  und  (6)  ein- 
gesetzty  dann  findet  man  a  und  ß  in  zweiter,  y  in  erster 
Näherung,  indem  man  die  Beobachtungen  in  zwei  Theile 
theilt,  die  einen  für  kleine  Einfallswinkel  angestellt,  die  an- 
deren für  grosse.  Die  Mittelwerthe  für  (Ä^  +  A3)  cosy/sin'qp 
und  (Äj  —  Ä2)  cos  <p  müssen  dann  in  den  beiden  Theilen  ver- 
schieden ausfallen,  aus  ihren  Unterschieden  lässt  sich  y  in 
doppelter  Weise  berechnen.  —  Es  ist  bemerkenswerth,  dass 
sich  y  nur  in  erster  Näherung  berechnen  lässt.  —  Die  Ab- 
hängigkeit  des  R  von   den   direct   beobachteten  Grössen  xp 

und  J  ist: 

rn\  r>  cos  2w  ,    -      sin  2 »/  sin  ii 

^  '  1  —  sm  2  ^  cos  J  1  —  sin  2  v>  cos  J 

Bei  der  Berechnung  der  Beobachtungen  yj  oder  q  und 
J  aus  den  Constanten,  d.  h.  aus  R  kommen  die  Formeln  zur 
Anwendung:    Für: 

R^tgnse^^,  ist 


(10) 


o       ^  _o   .        l  —  sin  2  V'"  cos  0 


sin  2  J  = 


sin  2  V'  cos  <2> 
sin  4  V8in0 


(1  —  sin  2  »Fcos  0)  (1  +  sin  2  ^cob  0) 

Die  Formeln  sind  so  einfach,  dass  ihre  Anwendung  kaum 
grössere  Rechnungen  erfordern  als  die  entsprechenden  bei 
isotropen  Medien,  nur  dass  natürlich  alles  verdoppelt,  resp. 
verdreifacht  wird,  wenn  man  zwei  oder  alle  drei  Constanten 
a,  ßy  y  berechnen  will.  —  Analog  einfache  Formeln  müssen 
sich  aufstellen  lassen,  wenn  l  —  u  etc.  so  klein  ist,  dass  sein 
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Quadrat  gegen  1  vernachlässigt  werden  kann,  d.  h.  bei  ge- 
ringer Absorption  und  sehr  kleinen  Brechungsexponenten. 
Es  ist  ein  glücklicher  Zufall,  dass  die  Formeln  gerade  in  den 
beiden  Fällen  möglichst  einfach  werden,  in  welchen  man  eine 
Prüfung  der  Theorie  am  besten  veranstalten  kann.  Ich  habe 
früher^)  daraufhingewiesen,  dass  gerade  in  den  Fällen,  wo 
bei  kleiner^)  Absorption  der  Brechungsexponent  entweder 
sehr  gross  oder  sehr  klein  ist,  die  Differenzen  der  Werthe 
in  den  Hauptlagen  gross  werden. 
Setzt  man: 

yä  +  y^  =  ^  +  Bi,  V'ß-^Va=^C+  Di, 

so  ergeben  die  Näherungsformeln  (7)  und  (8)  folgende  Werthe 
für  die  A,  B,  C,  D  aus  den  Beobachtungen: 


Tabelle  XV. 

1 

fp 

Ä 

B 

C 
0,0293 

1         •  -   • 

1 

25 

0,493 

0,038 

0,0154 

30 

0,395 

0,068 

0,0279 

0,0163 

35 

■     0,40« 

0,068 

0,0294 

0,0169 

40 

0,413 

0,071 

0,0266 

0,0172 

45 

0,404 

0,067 

0,0250 

0,0160 

50 

0,401 

0,069 

0,0227 

0,0178 

55 

0,406 

0,068 

0,0263 

0,0169 

60 

0,400 

0,063 

0,0276 

i      0,0167 

65 

0,410 

0,0()6 

0,0266 

0,0178 

70 

0,410 

0,062 

0,(i284 

0,0171 

72       , 

0,416 

0,062 

0,0279 

0,0202 

74       1 

1      0,417 

0,060 

0,0246 

,      0,0197 

76 

0,417 

0,058 

0,0245 

0,0180 

77 

0,421             I 

0,060 

0,0240 

1      0,0182 

78 

0,419 

0,057 

0,0288 

i      0,0165 

79       , 

0,110 

0,062 

0,01:29 

0,0155 

80       ' 

0,414 

0.076 

0,0271 

1      0,0156 

85 

0,411 

0,066 

0,0299 

0,0157 

Hl 

0,426 
0,4121  ±14 

0,054 
0,0629  ±  12  1 

0,0381 
0,0272  ±5 

0,0197 

Mittel 

0,0172  ±2 

Hieraus  berechnet  sich  in  erster  Annäherung: 
C4  =  0,0364  +  1-0,0088 ,  ft  =  0,0469  +  /.  0,0176 . 


1)  P.  Drude,  1.  c.  p.  621. 

2)  Die  hier  erforderliche  kleine  Absorption  kann  immerhin,  absolut 
betrachtet,  noch  sehr  gross  sein,  wie  sich  daraus  ergibt,  dass  der  metal- 
lisch glänzende  Antimonglanz  in  diesem  Sinne  zu  den  wenig  absorbiren- 
don  Medien  gerechnet  ist 


Lichtreflexion  am  Antimonglmtz,  519 

Der  oben  angegebene  Weg  zur  Ermittelung  von  /,  näm- 
lich die  Beobachtungen  in  zwei  Theile  zu  spalten,  versagt 
hier,  es  sind  die  Constanten  so  klein,  dass  sich  die  auf  dem 
angegebenen  Wege  zu  erhaltenden  Differenzen  in  den  Be- 
obachtungsfehlern verstecken. 

Es  würde  nach  dieser  Methode  c  negativ  werden,  was 
nicht  eintreten  kann,  y  ist  also  nicht  zu  berechnen;  es  ist 
dies  f&r  die  Prüfung  der  Formeln  nicht  ungünstig,  da  die- 
selbe um  so  schärfer  ist,  je  weniger  Constanten  aus  den  Be- 
obachtungen selbst  zu  berechnen  sind  —  Da  man  y  nicht 
kennt  in  erster  Annäherung,  &o  kann  a  und  ß  auch  nicht 
in  zweiter  Annäherung  berechnet  werden.  Trotzdem  ist,  um 
eine  Vorstellung  von  den  zu  den  Formeln  (7)  und  (8)  hinzu- 
zufügenden Correctionen  zu  gewinnen,  für  die  Berechnung 
der  Beobachtungen  aus  den  Constanten  eine  zweite  Annähe- 
rung versucht.  Dazu  ist  angenommen,  dass  y  das  arithme- 
tische Mittel  zwischen  a  und  ß  sei;  dies  in  gewisser  Weise 
ein  willkürliches  Verfahren,  es  ist  aber  sehr  plausibel,  ja 
nach  den  Beobachtungen  fast  gewiss,  dass  y  von  derselben 
Grössenordnung  wie  a  und  ß  sei,  denn  sonst  würde  die  Ta- 
belle XV  nicht  solch  constante  Werthe  für  A,  5,  C,  D  zei- 
gen.   Es  ist  also  angenommen: 

y  =  0,0416 +  1.0,0132. 

In  den  Formeln  (5)  und  (6)  sind  nun  in  den  Gliedern 
der  Ordnung  ^  a^  die  bis  jetzt  erhaltenen  Näherungs werthe 
eingesetzt,  die  Glieder  der  Ordnung  ^a  sind  so  bestimmt, 
dass  man  als  Mittelwerthe  für  qp  =  25 ,  30 ,  • .  -  85  wirklich  die 
beobachteten  Mittelwerthe  Aj  B,  C,  D  erhält.  Man  gewinnt 
so  die  Formeln: 

R,+R,^  (0,4141  +  1. 0,0689)  "JjVj 
-  (0,0074  +  i .  0,0038)  sin^  y)  cos  y , 

(11){  R,  -  R,  =  (0,0274  +  1.0,0174)  ^^^ 

+  (0,0018  +  2.0,0015)  sin«y  cosy) 

-  (0,0004  +  1.0,0005)"''*^  • 

Da  sin-qpcosy  im  Maximum  den  Werth  0,18  erreicht, 
so  sind  die  zu  den  ersten  Gliedern  hinzuzufügenden  Correc- 
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tiooen  sehr  klein.  In  den  folgenden  Tabellen  Bind  die  nach 
(11)  berechneten  Werthe  mit  den  Beobachtungen  zuBammen- 
gOBtellt  Um  beBBer  die  für  die  Verzögerung  erhaltenen  Re- 
sultate vergleichen  zu  können,  ist  dieselbe  auch  direct  in 
Umdrehungen  der  Compensatorschraube  angegeben. 

Tabelle  XVI.     1.  Hauptlage. 


i  beobaeht.   |    berechj. 


3  38 

4  14 
4  GO 


-h2  S6 

-75  54 

72  48 

Cie  42 


I  Compensator 

I I  b  aobacbtl  bercchn. 

36,27 
3«,» 
36,81 


38,80 
39,84 
4L,14 
42,24 
34,21 
3ä,a5 
35,87 
36,04 
36,12 


i«5e' 

86,20  1 

2  40 

36,27 

36,29 

3  29 

86,32 

4  46 

36,38 

5  44 

36,43  ; 

e  52 

36,49 

8  39 

36,56  1 

36,74  1 

18  35 

37,03 

23  53 

37,34 

83  20 

37,76  ' 

54  15 

38,73  , 

75  10 

39,88  ' 

78  40') 

41,43  1 

56  20 

42,13  ; 

38  S8 

34,07  1 

9  28 

35,85  1 

5  6 

35,89  ; 

1  36 

36,09 

0  0 

beobaeht 

berechn. 

43"26' 

41»  r 

41  15 

40  9 

40  3 

38  42 

38  42 

37  6 

37  6 

35  28 

35  9 

33  IS 

32  45 

80  1 

23  47 

26  38 

28  8 

21  39 

21  SU 

15  28 

15  24 

12  28 

12  15 

9  27 

9  24 

5  14 

4  SB 

5  58 
8  47 

24  10 
32  32 
40  32 


5  27 

5  20 

6  2:^ 


Tabelle  XVII.     2.  Hauptlage. 


i Compcneator ip, 

beotwcbt:  berechn.    beobacbt.  bercuhn. 


40  13 
3H  23 
36     2 


1''56' 

36,05 

36,08 

1  0 

36,10 

38 

36,12 

9 

36,15 

24 

36,18 

1  5 

36,20  ! 

2  3 

36,25 

3  12    •  n- 


3  10   ii 


6,29 


30 


29  39 


l)  Die  borechaetCQ  Zublen  Bind  in  der  Nähe  des  Hnupleinfiillawinkcla 
hier,  und  noch  mehr  in  der  zweitpii  Hauptinge  cveiitiiell  bis  zu  ±  '1"  ua- 
eicher   da   die   Oonstunten   ii    und    ß    nur    auf   vier   Dcciinalen    berecb- 
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(Fortsetzung  der  Tabelle  XVII.) 


/VI 

A. 

Compensator 

!           v'i 

«r 

1   beobacht.        berechn. 

i  beobacht  1  berechn. 

beobacht 
25«  9' 

berechn. 

65 

"  71  -    5^12' 

71-    4«57' 

36,37 

36,37 

25°  5' 

70   ;  71  -    7  42 

71-    8  18 

36,49 

86,53 

19  16 

19  14 

72 

TT-     9      6 

71  -  10  23 

36,55 

36,63 

15  57 

16    2 

74 

71-12     6    ,71-14     4 

36,68 

36,82     1 

12  11 

12  37 

76    '  TT  -  19  48 

7f  -  21  27 

87,05     I     37,19     1 

8     5 

8  45 

77    1  71  -  28  42 

71  —  29  13 

87,38 

37,57 

5  58 

6  42 

78    '  TT  -  42  36 

71  -  42  30 

38,02 

38,22 

4  17 

4  44 

79    ji  71  -  79  54 

71-79  14 

39,67 

40,04 

3  24 

3  26 

80              61  42 

63    0   i 

32,98         33,00     ' 

4  59 

4     0 

85                8  30                7  45 

35,69         35,74 

1    20  47 

20  57 

87                3  12 

3  30 

35,96 

35,96     1 

-    80  21 

30    3 

89    I                 24 

1  14   i 

>     36,10 

36,06 

39  28 

39  55 

90  i         —     1        0  0  ; 

—        1     36,12 

— 

45    0 

Tabelle  XVIII. 

0 
25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 
60 
65 
70 
72 
74 
76 

mm 
i   ( 

78 
79 
80 
85 
87 
89 
90 


^1 


^^_- 

beobacht  [berechn.    i  beobacht.  |   berechn. 


ya-yi 


3«  0' 
3  50 
51 
2 
2 
1 
39 
53 
30 
18 


3 
4 

4 
4 

4 

4 

5 

7 

10  36 
15  24 
21  0 
32  48 
47  12 
64  36 
41  24 
20  24 
-1  0 
-1  18 
-12' 


52' 

2 

2 

7 

12 

22 

39 

49 

29 

7 


3 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

5 

7 

10  17 
13  30 
19  16 
32  38 
45  57 
58  50 
44  26 
24  27 
-1  43 
-1  36 
-22' 

00 


3«22' 
8  12 
3  21 
7 
55 
46 
16 
31 
30 
48 
29 


3 
2 
2 
3 
3 
3 
3 
3 


2  44 

1  51 
44 

-41 

2  34 

3  48 
3  23 
2  11 
1  4 


3<>  8' 

3  10 

10 

11 

12 

15 

18 

23 

81 

35 

50 

47 

3  13 

2  20 

1  15 

-86 

-2  57 

-4  24 

-3  7 

-2  1 

— 0  42 

00 


3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 


Die  UebereiDstimmung  zwischen  Theorie  und  Beobach- 
tung ist  so  gut,  wie  man  es  nur  irgend  erwarten  kann  bei 
der  Schwierigkeit  der  Beobachtungen.  Trotzdem  dass  die 
Spaltbarkeit  vom  Antimonglanz  sehr  gut  ist,  so  sind  die  von 
einer  Spaltfläche  reflectirten  Bilder  doch  nicht  so  tadellos, 
wie  von  einem  polirten  Spiegel,  daher  allein  schon,  abgesehen 
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von  den  oben  angeführten  anderen  Gründen  cf.  p.  513  sind 
an  die  Beobachtungen  nicht  ganz  die  gleichen  Anforderungen 
zu  stellen,  als  z.  B.  an  die  des  Hrn.  Hennig.  Als  besonders 
wichtig  muss  es  erscheinen,  dass  für  die  in  der  letzten  Tabelle 
angegebenen  Differenzen  die  Rechnung  mit  der  Beobachtung 
so  gut  übereinstimmt.  Die  einzig  grössere  Abweichung  ist 
für  2^3  —  Ji  bei  (p  =  78^  und  gerade  in  diesem  Falle  herrschte 
über  den  Werth  dieser  Differenz  eine  Ungewissheit,  da  er 
mit  der  Zeit  abnahm.  Da  yp  nicht  so  mit  der  Zeit  sich 
ändert,  als  Aj  so  ist  für  ersteres  auch  die  Uebereinstimmung 
grösser.  In  der  Tabelle  XVI  findet  sich  für  y  =  45  -  60® 
%p  etwas  zu  gross,  dies  sind  gerade  die  Werthe,  welche  p,  514 
als  unwahrscheinlich  bezeichnet  sind.  Die  dort  angegebenen 
beobachteten  und  wahrscheinlichen  Werthe  stimmen  in  der 
That  vöUig  mit  den  berechneten.  Dies  verschuldet  auch  die 
kleine  Abweichung  in  Tabelle  XVIII  in  der  Differenz  t/^g  —  V^ 
bei  obigen  Einfallswinkeln. 

Die  Resultate  sind  graphisch  dargestellt  in  den  Fig.  5 
und  6.  Die  Curven  sind  nach  den  berechneten  Werthen 
gezeichnet,  die  Kreuzchen  und  Kreise  bezeichnen  die  Beob- 
achteten. In  Fig.  5  beziehen  sich  erstere  auf  z/,  letztere 
auf  Q.  In  Fig.  6  ist  der  Maassstab  für  1/^2  ~"  V'i  stark  ver- 
grössert,  die  Einheit  ist  =  6'.  Die  Kreuze  gelten  für  xp^  —  i//^ 
und  J^  —  Jy  Die  Kreise  bezeichnen  die  p.  514  als  wahr- 
scheinlich bezeichneten  Werthe.  Die  gestrichelte  Curve  gilt 
für  03  — (>i,  sie  ist  gezeichnet,  um  das  von  vornherein  uner- 
wartete Resultat  zu  demonstriren,  dass  q^  —  g^  für  «jp  =  0^  am 
grössten  ist. 

Die  beobachteten  Werthe  schliessen  sich  überraschend  gut 
an  die  Curven  in  allen  Einzelheiten  an,  besonders  ist  der  Ver- 
lauf von  2^2—^1  für  grosse  Einfallswinkel  sehr  charakteristisch. 

Aus  der  Fig.  5  finden  sich  die  Haupteinfallswinkel  xft 
und  Hauptazimuthe  g  zu: 

xf^  =  IV  m,        v^2  =  78<>20',        (>i  =  0,090,        ^2  =  0»058, 
Aus  den  Constanten  a  und  ß  berechnen  ^)  sich  die  Brefchungs- 
exponenten  n^)  und  Absorptionscoefficienten  x  zu: 

1)  y."Dr«de,  Wied.  Ann.  32.  p.  616.  1887. 

2)  W.  Voigt,  Wied.  Ann.  23.  p.  111.  Ibö4. 
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riy  =  5,17,  1*2  —  ^^^^} 

x^  =  0,143,  Xa  =-  0,177, 

n^Xj  =  0,740,        «jXa  =  0,795. 

Es  hat  also  der  Antimonglanz  sehr  hohe  Brechungs- 
exponenten,  wie  sie  wohl  noch  bei  keiner  anderen  Substanz 
beobachtet  sind,  nx  ist  ein  Maass  für  die  Absorption.  Die- 
selbe ist  etwa  viermal  kleiner  als  beim  Silber.  Für  eine 
Platte,  deren  Normale  die  Yerticalaxe  ist,  ist  sie  kleiner  als 
für  eine  Platte  normal  zur  Brachyaxe.  Die  angegebenen 
Zahlen  gelten  nur  in  erster  Näherung. 

Es  gelang  nicht,  eine  so  dünne  Platte  herzustellen,  dass 
die  Absorption  direct  gemessen  werden  konnte.  Spaltstücke 
und  ein  Dünnschliff  derselben  Orientirung  von  etwa  Yioo^^ 
Dicke  zeigten  sich  bei  intensiver  Beleuchtung  in  schöner 
rother  Farbe  durchscheinend,  das  Roth  war  ganz  homogen 
und  von  weit  grösserer  Wellenlänge,  als  Lithiondampf. 

Wird  anstatt  in  Luft  in  einer  Flüssigkeit  vom  Brechungs- 
exponenten n^  beobachtet,  so  sind^)  anstatt  der  bisher  be- 
nutzten Constanten  a^  ß^y^  an^^,  ßn^*,  yn^?  einzuführen.  Es 
berechnet  sich  so  für  Wasser  bei  <p  =  70*^,  /i^  =  37®  18', 
V>,  =  8«  44'.    Beobachtet  war  (cf.  p.  507)  J^  =  39<>  10',  xpj^  =  9^0'. 

IL  Theil. 

Abhängigkeit  der  relativen  Verzögerung  J 
und  des  Amplitudenverhältnisses  q  von  dem  Azimuth 

der  Einfallsebene. 

Beobachtaugen. 

Es  ist  an  mehreren  SpaltBächen  beobachtet,  und  zwar 
meist  unter  dem  Einfallswinkel  70^  Es  geschah  dies  deshalb, 
weil,  wie  die  Fig.  5  zeigt,  i/'2~'^i  ^^^^  ^™  grössten  ist.  Aus 
der  Verzögerung  lässt  sich  oft  nichts  'schliessen,  weil  diese 
nur  bei  fast  gleichzeitigen  Beobachtungen  vergleichbare  Re- 
sultate liefert. 

Das  Azimuth  der  Einfallsebene  wurde  von  10  zu  10® 
geändert^  indem  der  Kreis  T  des  Totalreflectometers  gedreht 
wurde,  und  zwar  ganz  herum,  sodass  bei  einem  Einfallswinkel 
in  36  Azimuthen  beobachtet  ist. 

1)  P.  Drude,  Wied.  Ann.  32.  p.  607.  1887. 
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Die  ersten  Beobachtungen  beziehen  sich  auf  die  Spalt- 
fläche, die  auch  für  die  Tabellen  I — IV  benutzt  ist.  Sie  war 
in  der  Nähe  des  Knicks  des  Erystalles  (cf.  p.  496)  abgesägt, 
doch  zeigten  einzelne  der  Vertical-  und  Brachyaxe  parallel 
verlaufende  Streifungen,  dass  ihre  krystallograpische  Orienti- 
rung  vollkommen  die  von  ihren  Begrenzungsflächen  (Frismen- 
flächen  angezeigte  war.  Da  die  Beobachtungen  sich  über  die 
Dauer  von  den  ersten  vier  Tagen  nach  der  Spaltung  erstreckten, 
so  änderte  sich  die  Verzögerung  A  stark.  Ich  gebe  daher 
hier  nur  die  für  t//  gewonnenen  Zahlen.  Dieselben  sind  die 
Mittel  aus  je  fünf  Beobachtungen;  sie  sind  im  Folgenden  so 
angeordnet,  dass  oben  und  unten  die  beiden  Hauptlagen 
stehen,  in  der  Aten  Reihe  stehen  die  Azimuthe  von  der  ersten 
Hauptlage  an  gerechnet: 
(Ä-l).10<>,   180«-(Ä-1).10^   1800+(Ä- 1)100,  360-(Ä-l)10^ 

Tabelle  XIX. 


y  =  70^     Analysator. 


63*»  42' 

63  47 

64  14 

64  36 

65  5 


63° 

12' 

68 

9 

63 

19 

64 

0 

64 

20 

63«  21' 
64  17 

64  54 

65  38 


63«  28' 
63  35 
63  31 

63  51 

64  28 


66«  14'  ■  65«  19'  65«  59' 

66  56   65  44  66  47 

67  6  66  39  I  67  16 
67  25  66  52  ,  67  21 
67  16     —  67  24 


65«  10' 

65  54 

66  28 
66  47 


Es  müssen  die  Zahlen  derselben  Reihe  übereinstimmen. 
Dies  ist  nun  in  der  Tabelle  nicht  der  Fall,  die  erste  und 
dritte,  sowie  zweite  und  vierte  stimmen  wohl  für  sich,  aber 
nicht  mit  einander,  die  Differenzen  erreichen  1®,  liegen  also 
weit  ausserhalb  der  Beobachtungsfehler.  Dies  deutet  darauf 
hin,  dass  die  beiden  Hauptlagen  nicht  optische  Symmetrie- 
richtungen sind.  Es  sollen  die  Lagen  derselben  ermittelt 
werden. 

Es  möge  die  vom  Analysator  angegebene  Zahl,  wenn 
das  Azimuth  der  Einfallsebene  einen  Winkel  a  mit  einer 
wirklichen  optischen  Symmetrierichtung  S  bildet,  allgemein 
f{a)  sein,  so  muss  sein: 

Nennt  man  den  Winkel  der  krystallographischen  Vertical- 
axe  mit  S  x,  und  die  in  der  Tabelle  XIX  angegebenen  Zah- 
len Ah,  A  =  0,1...37,  so  ist: 
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Da  nun:  /(a)  =  f{n  +  a), 


df 

Ida] 


a  =Ä  .  1(V» 


SO  ist  auch: 


l=B-L/<^-'>-^*=^'«-^^- 


Dies  erfüllt  in  der  That  die  Tabelle  XIX.    Es  ist  ferner: 


lOaja  -   \8-h. 


10" 


Nun  ist  aber: 

Ah-\-\—  Ah 


VA 


10 


folglich:        X  =  10 


[Kl 

LC«Ja^.  18— Ä-  la» 


^/i  —  -4l8  —  h 


-4l8  —  Ä  +  1  —  -4l8  —  h 


10 


-<4a  11  —  Ah  —  AiH  —  A  4- 1  +  ^18  -  h 


Setzt  man: 
Ah  —  Ais-.h  =  Dh,  Ah+i  —  Ah  —  /ihj  ^h  —  //i8-h  *=  D'h  f 

80  wird: 


Dh 


Im  Folgenden  sind  ^ä  und  Ais  +  ä  zu  Mittelwerthen  ver- 
einigt.    Es  ergibt  sich  dann  folgende  Rechnung: 

Tabelle  XX.  q)  =  70«. 


1)\ 


D, 


63«  27' 
r>3  34 
64  15 

64  45 

65  21 

66  6 

66  51 

67  11 
67  23 
67  20 
66  50 
66  33 
65  49 
65  15 
64  *J4 
63  55 
63  25 
63  22 
63  27 


r 

4t 
30 
36 
45 
45 
20 
12 

-  8 
-30 
-17 
-44 
-34 
-51 
-29 
-30 

—  3 
4-  5 


86' 

12' 

33 

50 

66 

50 

74 

57 

96 

51 

54 

62 

56 

88 

14 

,   33 

— 

,  , 

3,30 

15,1 
7,6 
7,7 
5,3 

11,5 
6,8 

23,5 
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Wird  aus  den  Werthen  x  das  Mittel  genommen,  nur 
der  letzte,  offenbar  falsche  Wertb  ausgeschlossen,  so  folgt: 

Der  Compensator  würde  eine  Abweichung  der  optischen 
von  den  krystallographischen  Symmetrieaxen  in  demselben 
Sinne  und  ungefähr  derselben  Grösse  geben. 

Um  ganz  sicher  zu  sein,  habe  ich  für  ^  =  85^  an  dem- 
selben Spaltstück  analoge  Beobachtungen  gemacht.  Da  der 
Compensator  in  beiden  Hauptlagen  fast  identische  Resultate 
ergibt,  so  brauchte  nur  der  Analysator  eingestellt  zu  werden. 

Es  ergab  sich: 

ar  =  4,5**;  11,4;  — ;  1,6;  7,1;  6,0;  10,8;  — ;  Mittel  6,9«. 

Die  Beobachtungen  sind  hier,  weil  der  Einfallswinkel 
sehr  gross,  und  daher  die  reflectirte  Intensität  klein  ist^  mit 
grösseren  Fehlern  behaftet,  als  bei  9  =  70^.  Indess  auch 
hier  zeigt  sich  die  genannte  Abweichung  in  demselben  Sinne 
und  fast  derselben  Grösse. 

Es  liegt  nahe,  anzunehmen,  dass  die  Nähe  des  Knicks 
dieselbe  verursachte;  als  Mittel  aus  Tabelle  XX  und  XXI 
erhält  man  für  x  7,5*^,  und  dies  ist  genau  der  Winkel,  den 
die  Verticalaxe  des  Knickes  mit  der  eigentlichen  des  Kry- 
stalls  bildete.  Die  Streifungen  der  Spaltfläche  liessen  aller- 
dings, wie  schon  oben  gesagt  ist,  nicht  auf  eine  falsche  Orien- 
tirung  schliessen. 

Um  diesen  eventuellen  Einfluss  constatiren  zu  können, 
wurden  die  Beobachtungen  für  y;  =  70®  an  einem  Stück 
wiederholt,  welches  möglichst  weit  vom  Knick  entfernt  lag. 
Auch  hier  gab  der  Compensator  keine  sicheren  Resultate; 
es  zeigten  sich  nämlich  bei  Drehung  von  T  um  180®  ver- 
schiedene relative  Verzögerungen.  Der  Grund  war  der,  dass 
das  Spaltstück  mit  Watte  lose  einmal  abgewischt  war;  da- 
durch waren  optisch  verschiedene  Partien  entstanden,  und 
je  nach  Drehung  von  T  wurde  bald  von  einem,  bald  von  an- 
deren Theilen  reflectirt,  da  das  einfallende  Lichtbündel  nicht 
genau  die  Mitte  des  Spaltstückes  traf.  Dass  dies  wirklich  die 
Ursache  war,  wurde  dadurch  constatirt,  dass  es  durch  geeig- 
nete Parallelverschiebung  des  Stückes,  was  bei  der  Construc- 
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tion  des  Liebisch'schen  Totalreflectometers  ermöglicht  ist, 
erreicht  werden  konnte,  dass  bei  Drehung  von  T  um  180® 
die  vom  Compensator  angegebenen  Zahlen  gleich  wurden 
uud  bei  noch  weiterer  Verschiebung  des  Schlittens  in  einem 
dem  früheren  entgegengesetzten  Sinne  voneinander  abwichen.^) 

Aus  den  Beobachtungen  flir  i/»  folgte  so  bei  qp  =  70®: 

X  =  2,4^  —  1,0;  5,5;  4,5;  2,6;  3,1;  1,3;  19,0*);  Mittel  x  =  2fi\ 

Es  ergibt  sich  hier  in  der  That  ein  kleinerer  Werth 
für  x^  der  aber  noch  trotzdem  von  0  wesentlich  abweicht. 

Um  auch  den  Compensator  bei  Auffindung  der  Sym- 
metrierichtungen einmal  benutzen  zu  können,  wurde  noch 
eine  Messung  für  qp=  70®  vorgenommen  drei  Tage  nach  der 
Spaltung  im  Laufe  einer  Stunde  an  einem  Stück,  welches 
zwischen  den  beiden  vorigen  lag.  Es  wurde  nur  immer  eine 
Beobachtung  gemacht,  die  Zahlen  sind  daher  relativ  unsicher. 

Aus  den  Angaben  des  Analysators  folgte: 

X  =  13,6«;  16,2;  11,9;  8,9;  7,8;  8,4;  3,9;  3,7;  Mittel  x  =  9,3^ 

Nach  dem  Compensator  folgte: 

X  =  7,8<>;  18,0;  15,7;  17,9;  15,0;  22,0;  17,1;  10,0;  Mittel  x  =  15,4« 

Ich  möchte  den  Werth  ir  =  9,3®  für  wahrscheinlicher 
halten,  als  den  letzten.  Wenn  man  auch  den  einzelnen  Be- 
stimmungen keine  grosse  Genauigkeit  beilegt,  so  geht  doch 
mit  Evidenz  hervor,  dass  die  optischen  Symmetrierich- 
tungen einen  gewissen  Winkel  mit  den  krystallographischen 
machen,  der  Schwankungen  in  den  verschiedenen  Stellen  des 
Krystalls  unterworfen  ist.  Die  Abweichung  der  Symmetrie- 
axen  von  der  krystallographischen  sogenannten  Verticalaxe 
in  dem  Sinne  der  Abweichung  der  Verticalaxe  des  Knickes 
ist  absolut  sicher,  da  nur  in  einem  einzigen  Falle  x  negativ 
gefunden  ist  (cf.  7  Zeile).  Optisch  würde  hiernach  der  Anti- 
monglanz eine   niedere  Symmetrie    besitzen ,   mindestens  die 

1)  Die  geringste  Politur  zeigte  sich  von  merkbarem  Einfluss.  Für 
diese  Fläche  zeigte  der  Compensator  ursprünglich  bei  <p  —  70"  :  37,76, 
re.sp.  37,07  in  den  beiden  Hauptlagen,  nachdem  die  Fläche  fünf  Minuten 
lose  mit  einem  Lederlappen,  auf  welchem  sieh  l^ariser  Roth  befand,  ge- 
rieben war,  zeigte  der  Compensator  37,56,  resp.  37,02. 

2)  Dieser  Werth  ist  beim  Mittel  ausgeschlossen. 
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des  monoklinen  Systems.  In  diesem  Falle  könnte  schon  A 
andere  Symmetrierichtungen  zeigen  als  i//,  wie  es  zuletzt  be- 
obachtet ist.  Wie  diese  optische  Anomalie  zu  erklären  ist, 
hat  mehr  krystallographisches  Interesse. 

Es  will  auf  den  ersten  Blick  scheinen  ^  als  ob  nun  alle 
vorigen  Bestimmungen  in  den  beiden  Hauptlagen  keinen 
Werth  hätten,  da  nicht  in  den  wirklichen  Hauptlagen  beob- 
achtet ist;  da  aber  in  ihnen  Maxima,  resp.  Minima  statt- 
finden,  so  ändern  sich  \f)  und  A  in  ihrer  Umgebung  so  wenig, 
dass  es  yöllig  unbedenklich  ist,  die  angeführten  Werthe  als 
den  eigentlichen  Hauptlagen  entsprechend  anzunehmen.  Es 
sind  wiederholt  \p  und  A  in  den  berechneten  Hauptlagen 
bestimmt,  und  nie  hat  sich  eine  ausserhalb  der  Grenzen  der 
Beobachtungsfehler  fallende  Abweichung  von  den  in  den 
krystallographischen  Hauptlagen  beobachteten  ergeben. 

Formeln  zur  Berechnung  der  Beobacbtungeu. 

Von  der  letzthin  constatirten  Abweichung  der  optischen 
Symmetrieaxe  geben  natürlich  die  Formeln  der  rhombischen 
Krystalle  keine  Rechenschaft.  Ich  will  nun  aber  nicht  hier 
die  für  monokline  gültigen  anwenden,  sondern  wie  bisher  die 
für  rhombische  Krystalle,  nur  unter  der  Voraussetzung,  dass 
die  Axen  s^j  s^  mit  den  zuletzt  bestimmten  Symmetrierich- 
tungen coincidiren. 

In  der  Bezeichnung  weise  ich  auf  eine  frühere  Arbeit 
zurück.^)  Es  handelt  sich  hauptsächlich  um  die  Bestimmung 
von  i?"  und  Xf  welche  dort  im  Formelsystem  (41)  auftreten  2). 
Schliesst  die  Einfallsebene  mit  s^  einen  Winkel  ^  ein,  so  wird'^): 
«11  =  a  cos*  C  +  ß  sin^  f,  a^z  =  cc  sin'  ^  +  ß  cos^  ^,  ^^33  =  ;•, 
«23  =  0,      «81  —  0,      «12  =  («  —  /?)  sin  C  cos  ^. 

Aus  den  dortigen^)  Formeln  37  und  38  bestimmt  sich 
dann,  wenn  man  «'  gegen  1  vernachlässigt: 

ig^/o  .=  of  sin*  qp  [1  +  sin*  <p  («  sin*  l,  +  y  cos^  c)] ''), 
tg*/e  =  /9sin*qp[l  +.8in*qp(/sin*^+/9cos*C)], 

1)  P.  Drude,  Wied.  Ann.  32.  p.  584.  1887. 

2)  l.  c.  p.  308. 
8)  1.  c.  p.  586. 

4)  1.  c.  p.  605. 

5)  Ueber  die  I^zeiclinung  /^,  /^,  ^o»  ^«  ^^-  *•  ^*  P-  ^^^' 
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tg  &o  =  cotg  ^\\  +  a  sin«  qp  ^^j , 

tg.^.=  ~tgf(l-/9sin»9)^). 

Im  Folgenden  sollen  auch  Glieder  der  Ordnung  a 
gegen  1  vernachlässigt  werden,  d.  h.  es  soll  dieselbe  Nähe- 
rung gemacht  werden,  mit  deren  Hülfe  aus  den  Formeln  (7) 
und  (8)  a  und  ß  berechnet  sind,  und  die  sich  schon  sehr 
genau  den  wirklichen  Verhältnissen  anschloss.   Es  wird  dann  ^) 


(11) 


COS  9  ^  "  C08qp 

^2**  +  -^4«  =  cos  f ,  ^*  +  ^4*  =  -  sin  & 

^,^  + J3<>  =  yäsinf,  ^1«  +  4,^  =  1/^  cos  C, 

co8^,  ..       A  t^       1/^  sin; 


^      ^  *  cos  9  2  4  ;  »^  CO89 

Man  kann  nun  r  =  RtjRp  bilden«)  und  findet  so: 


icW^-y~^ "^  -^l^  «^' '  (c^-^^«*»«  '')+2  (V«  -V^  8in;co8C 


—  1  +  COS* 

l+co8«c(^-V?co8  <p  j+  sin«  ^  f  ^-/a  cos  <pj— 2  (l/iT-V^sin^cosC 

und  daraus: 

cos«  :  ( -!^"     -  V(fcos 9) )  +  sin«  t  ( — ^  -  ViTcos tp\ 
jf  _   1  +r   __  -  ycosy  ^        V \COSy  ^ J  ^ 

""  1-^  ~  l-2(VÖ-V^)sin^cos: 

Wird    auch    noch    (Va— V/9)  sin  2  f    gegen   1   vernach- 
lässigt,  was   im  Maximum  einen  Fehler  von  2  Proc.  macht 
und  die  Formel  sehr  vereinfacht,  so  wird: 
(12)  R=  cos2  f .  Äi  +  sin2  f .  Ä^, 

wo  Äj  und  A3  die  Werthe  sind,  die  R  in  den  beiden  Haupt- 
lagen für  ^  =  0  und  f  =  nß  besitzt. 

Nach  der  Formel  (12)  sind  die  letzthin  (p.  527)  er- 
wähnten Beobachtungen  bei  ^  =s  70^  berechnet  Es  ist  am 
bequemsten,  x  =  10^  zu  nehmen.  Es  ist  demgemäss  mit  A^^ 
statt  mit  Aq  begonnen;  im  Folgenden  ist  die  Anordnung  ge- 
troffen, dass  auf  gleichen  Reihen  Werthe  mit  supplementären 
Azimuthen  stehen,  die  also  gleich  sein  müssen. 

1)  1.  c.  p.  608. 

2)  1.  c.  p.  609. 

Ann.  d.  Phys.  a.  Chem.   N.  F.    XXXIV.  34 


m 

* 

F.  Drude. 

T 

abelle 
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Mittel 

V 

Compensator 
-36,00 

Mittel 

J 

63<> 

32' 

— 

63<>  82' 

Ib^  29* 

125 

125 

22<>  48' 

68 

82 

680  89' 

63    35 

15    32 

128 

122 

128 

22    26 

64 

6 

68    55 

64     0 

15    57 

117 

119 

118 

21    25 

64 

81 

64    32 

64    82 

16    29 

104 

110 

107 

19    10 

64 

56 

65     6 

65      1 

16    58 

97 

100 

98 

17    23 

65 

81 

65   46 

65   89 

17   86 

86 

92 

89 

15    81 

66 

0 

66   29 

66    14 

18    11 

76 

81 

79 

18    81 

66 

35 

66   59 

66    47 

18    44 

70 

71 

71 

11    54 

66 

88 

67    17 

67      5 

19      2 

68 

69 

68 

11    16 

67 

12 

- — 

67    12 

19      9 

65 

— 

65 

10   42 

In  der  That  stimmen  die  Zahlen  derselben  Reihe  so  gut 
ttberein,  dass  es  unbedenklich  erscheint,  x  =  10^  zu  wählen. 

Nach  den  hier  angegebenen  i//  und  J  sind  die  R  nach 
Formel  (9)  berechnet,  andererseits  nach  (12).  Die  Resultate 
sind  in  Tabelle  XXII  zusammengestellt.  Es  ist  dabei  ge- 
setzt: R  =  M+Ni, 

wo  M  und  N  reell  sein  sollen. 

Tabelle  XXIL 


• 

M 

'                    ^ 

r'. 

beobachtet    berechnet  1 

beobachtet    berechnet 

0° 

0,5816 

0,5816 

0,1352 

0,1352 

10      1 

0,5800 

0,5788 

1     0,1333 

0,1334 

20    . 

0,5691            0,5707 

0,1294 

0,1278 

30 

0,5543           0,5581 

0,1180 

0,1193 

40 

0,5414 

0,5430 

0,1088 

0,1090 

50 

0,5255      1      0,5266 

0,0992 

0,0979 

60 

0,5108      1      0,5112 

0,0879 

0,0874 

70 

0,4975 

0,4988 

0,0786 

0,0790 

80 

0,4906 

0,4907      i 

0,0753 

0,0735 

90 

0,4877 

0,4877      ! 

0,0715 

0,0715 

Die.  Uebereinstimmung  ist  völlig  befriedigend.  Die  Re- 
sultate sind  graphisch  dargestellt  auf  Tafel  VII,  in  einem 
Quadranten  sind  die  Ereuzchen,  welche  die  beobachteten 
Werthe  darstellen,  nur  da  gezeichnet,  wo  überhaupt  bei  dem 
dort  angewandten  Maassstabe  eine  Differenz  zwischen  Rech- 
nung und  Beobachtung  sichtbar  war.  N  stellt  wesentlich 
den  Gang  der  Verzögerung,  M  den  von  cos  2  i//  dar.  Die 
Curve  für  die  Verzögerung  würde  dieselbe  Gestalt  besitzen, 
als  die  für  N. 
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Resultate. 

1.  Die  auf  Grund  der  Voigt' sehen  Lichttheorie  für 
Krystalle  entwickelten  Formeln  stehen  völlig  in  Einklang 
mit  Beobachtungen  am  Antimonglanz. 

2.  Der  Antimonglanz  besitzt  in  Richtung  der  Vertical-, 
resp.  Brachyaxe  für  Natriumlicht  die  Brechüngsexponenten 
5,17,  resp.  4,49  und  die  Absorptionscoefficienten  0,740,  resp. 
0,795. 

3.  Das  Mineral  bedeckt  sich  mit  dar  Zeit  an  der  Luft 
auf  seinen  Spaltungsflächen  mit  einer  Oberflächenschicht, 
welche  die  Undurchsichtigkeit  erhöht,  aber  den  Br^chungs- 
index  nicht  wesentlich  ändert. 

4.  Die  optischen  Symmetrieaxen  der  Spaltungsfläche  des 
Antimonglanzes  bilden  gewisse  Winkel  mit  seinen  krystallo- 
graphischen  Symmetrieaxen. 

Phys.  Inst,  zu  Göttingen,  Wintersemester  1887/88. 


VI.     Veber  die  CompresaibiUtät  des  Sylvias, 
des  Steinsalzes  wnd  der  tvässerigen  ChlarkaHuni" 
lösungen;  von  W.  C.  Röntgen  und  J.  Schneider. 


Wir  gestatten  uns,  im  Folgenden  die  Fortsetzung  unserer 
Untersuchung  über  die  Compressibilität  mitzutheilen.  Da  die 

m 

Versuchsmethode  in  unseren  früheren  Abhandlungen^)  be- 
schrieben wurde,  so  können  wir  uns  auf  eine  Mittheilung  der 
neuen  Resultate  beschränken. 

Früher  bestimmte,  in  der  folgenden  Arbeit 

benutzte  Werthe. 

Inhalt  des  Pi^•zometo^s  II  bei  \l,^b^  bis  zum  Theil- 
Btricb  4,0  der  8cala 62,758  ccm 

Normalquerschnitt  der  Capülare  des  Piäzometers  II      0,003  604  qcm 

Calibercorrection  der  beiden  Capillaren,  vgl.  Wied. 
Ann.  29.  p.  174.  18S6. 

Vcrhältniss  der  durch  gl(uchen  Druck  in  den  mit 
Wasser  gefüllten  Piözomctem  I  und  II  erzeugten, 
auf  Normalcalibermaass  reducirten  Depressionen      1,0418 

.    1)  Röntgen   u.  Schneider,    Wied.  Ann.    29.    p.  165.    1886;    81* 
p.  1000.  1887;  ;J3.  p.  644.  1888. 

34* 
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Correction  der  in  Pi^zometer  II  beobachteten  De- 
pressionen, durch  das  Steigen. des  Wassers  in 
der  Gabel  veranlasst .  +0,0099  cm 

N.6.  Die  übrigen  Correctionen  kommen  bei  den 
folgenden  Versuchen  nicht  in  Betracht. 

Scheinbare  Compressibilität  des  Wassers  bei  17,95^ 
im  Plözometer  II 0,000  044  13  Atm.-i 

Mittlere  Dichte  der  Luft  bei  den  Wfigungen     .    .      0,001  2  g  cm—  s 

Die  Dichte  des  Wassers  bei  verschiedenen  Tempe- 
raturen wurde  der  Tab.  4  in  K oh Ir au sch's  Leit- 
faden, 6.  Aufl.,  entnommen. 

Versuche  über  die  Compressibilität  des  Steinsalzes, 

A.    Hülfsbeobachtungen. 

1)  Dichte  der  concentrirten  NaCl-Lösung,  welche 
das  Steinsalz  im  Piezometer  II  umgab.  Die  Wägungen  des 
SprengePschen  Pyknometers  ergaben  vor  der  Reduction  auf 
den  luftleeren  Raum: 

Pyknometer  leer      ....    * .  18,0649  g 

„  mit  Wasser  von  17,1° 29,1564  g 

1,  »»    Lösung     V     18,0® 31,4765  g 

Daraus  ergibt  sich  die  gesuchte  Dichte  der  Lösung  bei 

18,0*  zu 1,2075  gern— 3, 

Dieser  hohe  Werth  (im  Vergleich  zu  dem  Werthe  der 
Dichte  einer  concentrirten  Lösung  von  reinem  NaCl=:  1,2011) 
ist  durch  die  Entstehungsweise  der  betreffenden  Lösung  zu 
erklären.  Dieselbe  wurde  durch  sehr  lange  fortgesetztes  Ein- 
kochen einer  Lösung  von  käuflichem  NaCl  erhalten^)  und 
enthielt  infolge  •  dessen  nachweislich  nicht  unbeträchtliche 
Mengen  von  anderen  Salzen;  übersättigt  war  die  Lösung 
keineswegs.  Es  ist  nicht  überflüssig,  zu  bemerken,  dass 
diese  Beimengung  fremder  Salze  auf  die  Versuche  über  die 
Compressibilität  des  Steinsalzes  keinen  schädlichen  Einfluss 
ausüben.  In  der  That  lieferten  diese  Versuche  fast  genau 
denselben  Werth  für  die  Compressibilität  des  Steinsalzes, 
wie  die  früheren,  bei  Welcher  eine  reine  concentrirte  Lösung 
verwendet  wurde. 

2)  Relative  scheinbare  Compressibilität  der  con- 
centrirten NaCl-Lösung.  Die  Beobachtung  beider  Piözo- 
meter  führte  zu  folgenden  Resultaten. 

1)  Vgl.  unten  p.  537  die  Versuche  mit  NaCl-Pulver. 


CompressibiUtäL 


538 


Keihenfolge  I     Stand  im 
der  Ables.    Pi^zometer  I 


Stand  im 
Pi^zometerll 


Bcobacht 
Zeit 


Bemerkungen 


1 
2 

S 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 


I 


19,880  cm 

26,160  » 

19,865  „ 

19,885  n 

27,225  ,y 

19,820  » 

19,780  V 

19,565  n 

25,170  „ 

19,560  M 
19,540 
26,270 
19,530 
19,515 
26,765 

19,510  n 

19,485  » 


6,320  cm 

9,870  „ 

6,850  ?i 

6,150  M 

10,360  n 

6,210  M. 

6,005  II 

1,120  j, 

4,365  n 

1,165  » 

1,015  » 

4,930  » 

1,070  V 

0,920  „ 

5,155  V 

1,035  » 

0,865  » 


11 


10»»  80» 
45 
46,5 

0 
15 
17 
30 
54 

9 
11 
26 
89 
41 
54 

9 

10 
24 


4 
5 


Temp. 

=  17,870 


Neue  Fülluncr 
des  Piäzom.  II 


.    Temp. 
^  =  17,95» 


6 


Aus  diesen  Beobachtungen  leiten  wir  folgende  Tabelle  ab:  . 


Aus  den 
Ablesungen 


Auf  Normalcalibermaass  reduc. 
Niveausenkungen  in 

Piäzometer  I      Pi^zometer  II 


1,     2  u. 

4 

6,300  cm 

3,648  cm 

4,     5  u. 

7 

7,421    ,, 

4,298    M 

8,     9  u. 

11 

5,614    V 

3,251    V 

11,  12  u. 

14 

6,739    » 

3,912    V 

14,  15  u. 

17 

7,265    » 

4,206    ,1 

19,315  cm 


Summe:       33,339  cm 

Multiplicirt  man  33,339  mit  1,0418,  so  erhält  man  die 
Summe  der  Senkungen,  welche  man  im  Pi^zometer  II  beob- 
achtet haben  würde,  wenn  dasselbe  mit  Wasser  gefüllt  ge- 
wesen wäre;  addirt  man  zu  diesem  Producte,  sowie  zu  19,315 
den  fünffachen  Betrag  der  Correction  für  das  Steigen  des 
Wassers  in  der  Gabel  (0,0099  cm)  und  dividirt  schliesslich 
die  erste  so  erhaltene  Summe  in  die  zweite,  so  erscheint  der 
Werth  0,5567  der  relativen  scheinbaren  Compressibilität  der 
Lösung.^)  Dass  dieser  Werth  beträchtlich  kleiner  ist,  als 
der  früher  für  eine  reine  Lösung  gefundene  (0,5663)  wird 
nach  dem  unter  1)  Gesagten  nicht  auffällig  sein. 

3)  Dichte  des  Steinsalzes.  Dieselbe  wurde,  abge- 
sehen von  einer  ersten  in  Wied.  Ann.  31.  p.  1005.  1887  mit- 

1)  £s  wird  genügen,   wenn  wir  dieses  einfache  Kechnungsverfahren 
nur  einmal  ausführlich  angeben. 
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• 
getheilten,  infolge  der  geringen  Menge  Steinsalz,  welches  das 

kleine  Pyknometer  aufnehmen  konnte,   nicht  sehr  genauen 

Bestimmung,  zweimal  bestimmt;  zwischen  beiden  Versuchen 

lag  ein   Zeitraum   von   ungef&hr   6   Monaten.     Das   früher 

benutzte  Pyknometer  wurde  durch  das  PiSzometer  II  ersetzt 

und  zur  Dichtebestimmung  alle  Steinsahstücke  verwendet^ 

welche  zu  den  Compressionsversuchen  dienten. 

Die    ersten    Wägungen    ergaben    folgende    scheinbare 

Massen: 

Piezometer  II  leer 63,765  g 

))         jy  mit  SteiiiBalzstüeken 133,970  g 

?7         yy     >}  )}  und  Lösung  bei  18,4°  bis 

zum  Theilstrich    0,8 170,537  g. 

Daraus  berechnet  man  mit  Hülfe  der  Dichte  der  Losung 
(1,2078  bei  18,4<0  und  des  Inhaltes  des  Piezometers  (62,764 
bis  zum  Theilstrich  0,8)  das  Volumen  des  Steinsalzes =82,439  com 
und  die  Dichte  desselben  bei  18,4^  =  2,1644  g cm-*. 

Die  zweite  Bestimmung,  bei  welcher  eine  andere  Lösung, 
aber  dasselbe  Steinsalz  verwendet  wurde,  lieferte  Folgendes: 

Pi^zorneter  II  leer 66,2085  g  *) 

«?  }»  mit  Steinsalzstücken 132,2452  g 

}}         n     n  )}  und  Lösung   bei  18,35° 

bis  zum  Theilstrich  6,4 171,0250  g. 

Die  Dichte  der  neu  bereiteten  NaCl-Lösung  wurde  bei 
18,4®  =  1,2048  gcm-*  gefunden;  mit  diesem  Werthe  und  den» 
Inhalte  des  Piezometers  II  (62,744  bis  zum  Theilstrich  6,4) 
erhält  man  für  das  Volumen  des  Steinsalzes  80,529  ccm  und 
fllr  die  Dichte  desselben  bei  18,35^:2,1640  gcm-^. 

Das  arithmetische  Mittel  aus  den  beiden  für  die  Dichte 
gefundenen  Werthe:  2,1642  wird  als  richtig  angenommen. 
Die  ungefähr  0,5  cm  dicken  Stäbchen  verschiedener  Länge 
waren  von  einem  grossen,  klaren  Krystall  abgespalten;  von 
jedem  wurde  mit  Hülfe  der  Lupe  festgestellt,  dass  es  keine 
Sprünge  oder  Hohlräume  enthielt,  und  wir  überzeugten  uns 

1 )  Die  Verschiedenheit  der  zu  verschiedenen  Zeiten  gefundenen  Massen 
des  Piezometers  II  rührt  daher,  dass  das  eine  mal  die  Scala  und  ihre 
Befestigung  mitgewogen  wurde,  das  andere  mal  nicht.  Achnlich  verhält 
es  sich  bei  den  Wägungen  des  Pyknometers;  die  dort  auftretenden  Unter- 
schiede erklären  sich  durch  die  Verschiedenheit  des  Platinhäkchcns,  an 
welchem  das  Pyknometer  aufgehängt  wurde. 
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jedesmal  auf  das  Sorgfältigste,  dass  in  dem  mit  Steinsalz  und 
Lösung  gefüllten  Pi^zometer  keine  Luftbläschen  vorhanden 
waren. 

B.    Compressibilitfttsbestimmungen. 

1)  Compressibilität  der  Steinsalzstäbchen.  Das 
PiSzometer  11  war  mit  Steinsalzstäbchen  und  der  unter  A.  1) 
beschriebenen  Lösung  gefELlli  Die  Beobachtung  der  beiden 
PiSzometer  lieferte  folgende  Ergebnisse. 


Reihenfolge;    Stand  im         Stand  im       Beobacht 
der  Ables.  ,  PiSzomoter  I  Pi^ometerll!       Zeit 


Bemerkungen 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 


18,470  cm 

25,220  M 

18,540  j, 

18,560  T7 

25,245  „ 

18,620  M 

18,635  1, 

25,300  j» 

18,670  ,» 

18,690  ,1 

25,065  » 

18,735  „ 

20,145  ,, 

18,750  „ 

19,990  V 

18,765  y, 


6,300  cm 
8,890  » 
6,440  „ 
6,410  >y 
8,465  y, 
6,540  ,y 
6,500  V 
8,560  » 
6,630  „ 
6,580  19 
8,585  n 
6,645  n 
7,065  " 
6,660  M 
7,040  „ 
6,670   „ 


5h 
6 


8 


45» 

0 

1 
15 
30 
32 
45 

0 

1,5 
15 
80 
45 
55 

5 

15 
25 


Die  mittlere 
Temperatur 
betrug  18,4<> 


Aus  diesen  Beobachtungen  erhalten  wir  folgende  Tabelle. 


Aus  den 
Ablesungen 


Auf  Nohnalcalibermaass  reduc 
Niveausenkungen  in 

Pi^zomcter  I  I  Piözometer  II 


1,     2  u.     4   ■         6,697  cm 
4,     5  u.     7    !         6,639    » 
7,     8  u.  10   I         6,629    „ 
10,  11  u.  12  6,344    „ 

Summe:  26,309  cm 


2,040  cm 
2,017   » 
2,027    ,, 
1,929    » 


8,013  cm 

Rechnet  man  in  der  auf  p.  533  angegebenen  Weise,  so 
erhält  man  für  die  relative,  scheinbare  Compressibilität  der 
Mischung  den  Werth  0,2935. 

Die  Versuche  mit  geringerem  Druck  ergeben  fast  das- 
iselbe,  folglich  enthielt  das  Piezometer  II  keine  Luftbläschen. 

Um  nun  die  gesuchte  relative,  scheinbare  Compressibilität 
des  Steinsalzes  zu  berechnen,  müssen  die  Volumina  der  Stäb- 
chen und  der  Lösung,   welche  das  Piezometer  enthielt,  be- 
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kannt  sein.    Um  diese  zu  erhalten,  wurden  folgende  Wägun- 
gen ausgeführt: 

Piözometer  II  leer 63,765  g 

Piäzometer  II  mit  Steinsalzstücken    .    .    138,970  ,, 

Aus  diesen  scheinbaren  Massen  und  der  Dichte  des  Stein- 
salzes ergibt  sich  das  Volumen  der  Stäbchen  zu  32^53  ccm; 
da  der  Inhalt  des  Pi^zometers  62,764  ccm  betrug,  so  füllte 
die  Lösung  einen  Raum  von  30,311  com  aus.  Mit  Hülfe 
dieser  Werthe  und  der  unter  A  2)  gefundenen  Compressibili- 
tät  der  Lösung  findet  man  die  relative,  scheinbare  Compres- 
sibilität  des  Steinsalzes  bei  18,4<>  =  0,0477. 

Eine  erste  Bestimmung  dieser  Constante  haben  wir  be- 
reits Tor  einem  Jahre  veröffentlicht.  ^)  Es  ergab  sich  damals 
der  Werth  0,049.  Da  seitdem  der  Inhalt  des  PiSzometers  II 
und  die  Dichte  des  Steinsalzes  genauer  ermittelt  wurden, 
so  wird  es  nöthig  sein,  die  Berechnung  mit  diesen  besseren 
Werthen  nochmals  auszuführen.  Legen  wir  also  die  auf 
p.  1004  der  citirten  Arbeit  mitgetheilten  Compressions ver- 
suche zu  Grunde  und  verfahren  in  der  oben  angegebenen 
Weise,  so  erhalten  wir  aus  jenen  früheren  Versuchen  für  die 
relative,  scheinbare  Compressibilität  des  Steinsalzes  bei  17,9^ 
den  Werth  0,0475. 

Bemerkenswerth  ist  die  sehr  gute  Debereinstimmung  der 
beiden,  aus  zwei  verschiedenen  Versuchsreihen  erhaltenen 
Werthe  untereinander;  wenn  man  bedenkt,  dass  Dichte  und 
Compressibilität  der  Lösungen,  welche  das  Salz  umgaben, 
in  beiden  Fällen  verschieden  waren,  und  dass  kleine  Fehler 
in  der  Bestimmung  der  Grössen,  aus  welchen  das  Resultat 
berechnet  wurde,  dieses  Resultat  mitunter  sehr  stark  beein- 
flussen können,  so  wird  man  angesichts  dieser  Uebereinstim- 
mung  der  Versuchsmethode  Zuverlässigkeit  nicht  absprechen 
können. 

Das  arithmetische  Mittel  0,0476  halten  wir  für  den  rich- 
tigen Werth  der  relativen,  scheinbaren  Compressibilität  des 
Steinsalzes  bei  18^.  Multiplicirt  man  denselben  mit  der 
von  uns  bei  17,95^  gefundenen  scheinbaren  Compressibilität 
des  Wassers:    0,00004413  Atm.~^,   so  erhält   man  für    die 

1)  Röntgen  u.  Schneider,  Wied.  Ann.  31.  p.  1003.  188T. 
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scheinbare  Compressibilität  des  Steinsalzes  bei  18^ 
0,000  00310  Atm.-i 

Durch  Addition  der  Deformationsconstante  des  Fiezo- 
meters  II  zu  dem  soeben  angegebenen  Werthe  würde  man 
die  wirkliche  Compressibilität  des  Steinsalzes  erhalten.  Nun 
haben  wir  aber,  wie  schon  mehrfach  mitgetheilt  wurde,  diese 
Constante  nicht  direct  bestimmen  können ;  dagegen  sind 
wir  in  unserer  früheren  Arbeit^)  auf  zwei  verschiedenen, 
indirecten  Wegen  zu  einem  Werthe  für  jene  Constante  ge- 
kommen; erstens,  indem  wir  die  Voigt 'sehen  Beobachtungen 
über  die  Elasticität  des  Steinsalzes  zu  Grunde  legten,  und 
zweitens,  indem  wir  von  der  Grass i'schen  Bestimmung  der 
Compressibilität  des  Wassers  bei  18^  ausgingen.  Da  beide  Wege 
zu  fast  genau  demselben  Besultat  führten  (0,000002  10  Atm.-^), 
so  dürfte  dasselbe  nicht  viel  von  dem  wahren  Werth  ab- 
weichen, und  haben  wir  es  als  das  augenblicklich  zuverläs- 
sigste bezeichnet  und  adoptirt.  Nach  wie  vor  besteht  aber 
noch  immer  das  Bedürfniss  nach  neuen,  zuverlässigen  Be- 
stimmungen der  wirklichen  Compressibilität  des  Wassers; 
dasselbe   dürfte   sogar  jetzt  noch  dringender  geworden  sein. 

2)  Compressibilität  von  NaCl-Pulver.  Dasselbe 
wurde  durch  Einkochen  einer  Lösung  von  käuflichem  Koch- 
salz erhalten;  nach  dem  Erkalten  wurde  das  Salz  mit  der 
Mutterlauge  in  das  Piezometer  II  gebracht.  Die  Compres- 
sionsversuche  ergaben: 


Reihenfolge 

Stand  im 

Stand  1 

im 

Beobacht. 

Bemerkungen 

der  Ablas. 

Piözometer  I 

PiÖzometerll 

1 

Zeit 

1 

18,070  cm 

8,010 

cm 

8»» 

20™ 

Mittlere  Temp. 

2 

24,635    » 

5,225 

35 

=  18,4^ 

S 

18,090   ,, 

3,100 

86 

4 

18,080    » 

3,040 

50 

5 

24,720    „ 

5,260 

9 

5 

6 

18,100    M 

3,120 

7 

7 

18,100   „ 

3,070 

20 

8 

19,170    „ 

3,430 

30 

9 

18,100    » 

3,080 

80,5 

10 

18,100    » 

3,080 

40 

1 

11 

24,900    » 

5,350 

jj 

55 

t 

12 

18,130   V 

8,160 

56,5 

1)  Böntgcn  u.  Schneider,  Wied.  Ann.  81.  p.  660.  1887. 
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Reihenfolge 

Stand  im 

Stand  im 

Beobacht 

Bemerkungen 

der  Ables. 

Piäzometer  I 

Pi^zometerll 

Zeit 

13 

18,180  cm 

3,120  cm 

10"  10» 

Mittlere  Temp. 

.    14 

25,14&   » 

5,455   .7 

25 

=  18,40. 

15 

18,160   n 

3,200    :, 

27 

16 

18,140   )i 

3,135    ,, 

40 

17 

19,165    „ 

8,465    n 

50 

18 

18,140   ), 

3,140     1 

51 

19 

18,iS5    » 

3,130    » 

11       0 

20 

24,925    y, 

5,390   » 

15 

21 

18,160    ,y 

3,210   » 

16 

22 

18,155    yy 

3,160    »} 

30 

Wir  leiten  daraus  folgende  Tabelle  ab: 


Aus  den 
Ablesungen 

auf  Normalcalibermaass  reduc. 

Niveausenkungen  in 

Piäzometer  I 

L  Pi^aometer  II 

1,    2  u.    4 

6,548  cm 

2,181  cm 

4,    5  u.    7 

6,619    M 

2,186      ,y 

10,  11   XL  13 

6,775    » 

2,230    i> 

13,  14  u.  16 

7,000    11 

2,806    » 

19,  20  u.  22 

6,770    „ 

2,225     n 

Summe:      33,712  cm     ]       11,128  cm 

In  der  auf  p.  533  angegebenen  Weise  erhält  man  aus 
diesen  Werthen  die  relative,  scheinbare  Compressibilität  der 
Mischung  =0,3178. 

Die  Wägungen  des  Piezometers  II  ergaben  folgende 
scheinbare  Massen: 

Pifeometer  II  leer 63,765  g 

Piözometer  II  mit  Salz  und  Lösung  bei  18,4* 
bis  .zum  Theilstrich  3,1 168,505  „ 

Die  Dichte  des  Salzes  wurde  gleich  der  Dichte  des  Stein- 
salzes angenommen  =  2,1642  gcm~^;  die  Dichte  der  Lösung 
bei  18,4  0=  1,2073  gcm-3  gesetzt  (vgl.  p.  532).  Der  Inhalt 
des  Pigzometers  bis  zum  Theilstrich  3,1  beträgt  62,753  ccm. 
Mit  Hülfe  dieser  Werthe  finden  wir  das  Volumen  des  NaCl- 
Pulvers  zu  30,449  ccm  und  das   der  Lösung  zu  32,304  ccm. 

Die  relative,  scheinbare  Compressibilität  der  Lösung  fan- 
den wir  (p.  533)  gleich  0,5567;  setzt  man  diesen  Werth  in 
die  Rechnung  ein,  so  ergibt  sich  0,0643  für  die  relative 
scheinbare  und  0,000002  84  Atm.-^  für  die  scheinbare  Com- 
pressibilität des  durch  starkes  Einkochen  der  Lösung  erhal- 
tenen NaCl-Pulvers. 
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Auffällig  ist,  dass  dieser  Werth  nicht  unbeträchtlich 
grösser  ist  als  der,  den  wir  oben  für  die  Compressibilität  von 
Steinsalzstäbchen  fanden;  die  wirkliche  Compressibilität  des 
Polyers  würde  nach  unseren  Versuchen  um  ungefähr  16  Proc* 
grösser  sein  als  die  der  Steinsalzstäbchen,  lieber  die  Ur- 
sache dieser  Ergebnisse  wird  man  aber  nicht  lange  im  Un- 
klaren sein  können.  Durch  Vermehrung  des  Druckes  nimmt 
die  bei  'Atmosphärendruck  gesättigte  Lösung  noch  Salz  auf 
(Möller,  Sorby,  Braun)  und  dabei  findet  eine  Contraction 
statt  (Eremers,  Gerlach).  Diese  Contraction  fügt  sich 
zu  der  durch  den  Druck  direct  erzeugten  Volamenvermin- 
derung  und  hat  daher  zur  Folge,  dass  die  Compressibilität 
zu  gross  gefunden  wird.  Dass  nun  die  Lösung,  welche  die 
Steinsalzstäbchen  umgibt,  nicht  stets  die  dem  Druck  ent- 
sprechende Concentration  besitzt,  ist  unzweifelhaft  sicher; 
denn  sonst  müssten,  wie  die  Rechnung  ergibt,  die  beob^Lch- 
teten  Senkungen  im  Piezometer  II  um  ca.  0,8  cm  zu  gross 
sein,  was  nach  den  mitgetheilten  und  den  von  uns  noch  be- 
sonders angestellten  Versuchen  nicht  der  Fall  ist.  Auch 
wird  man  schon  von  vornherein  zugeben ,  dass  ein  derartiges 
Verhalten  der  Lösung  wenig  wahrscheinlich  ist.  Ersetzt 
man  folglich  die  Stäbchen  durch  Pulver  und  vergrössert  so 
die  Berührungsfläche  zwischen  Salz  und  Lösung,  so  wird 
das  eintreten  müssen,  was  thatsächlich  beobachtet  wurde, 
d.  h.  es  muss  die  Compressibilität  des  Pulvers  scheinbar 
grösser  sein  als  die  der  Stäbchen. 

Das  gefundene  Resultat  verleiht  den  Versuchen  mit 
KaCl-Pulver  eine  besondere  Bedeutung:  sie  beweisen  näm- 
lich, dass  die  mit  Steinsalzstäbchen  erhaltenen  Werthe  der 
Compressibilität  nicht  merklich  durch  die  besprochene  Feh- 
lerquelle gefälscht  sind.  Berechnet  man  aus  der  beobachte- 
ten Verschiedenheit  der  Compressibilitäten  des  Pulvers  und 
der  Stäbchen  die  Menge  Salz,  welche  die  Lösung  bei  der 
Druckerhöhung  von  dem  Pulver  mehr  aufnimmt,  als  von  den 
Stäbchen,  so  findet  man,  dass  dieselbe  ungefähr  den  achten 
Theil  beträgt  derjenigen,  welche  die  Lösung  bis  zur  völligen 
Sättigung  aufnehmen  könnte.  Da  nun  die  Oberfläche  des 
Pulvers  mehr  als  hundertmal  grösser  ist  als  die  der  Stab- 
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eben  und  die  Lösung,  welche  die  Stäbchen  umgibt,  bei  wei- 
tem nicht  immer  gesättigt  ist,  so  kann  dieselbe  bei  Druck- 
zunahme überhaupt  nur  sehr  wenig  Salz  aufgenommen  haben. 
Es  schien  uns  mit  Rücksicht  auf  das  Obenstehende  wün- 
schenswerth,  einige  Compressions versuche  mit  pulverisirtem 
Steinsalz  anzustellen.  Von  demselben  Krystall,  aus  welchem 
die  Stäbchen  geschnitten  waren,  wurde  ein  Stück  im  Mörser 
zerstossen  und  zusammen  mit  der  bei  den  obigen  Versuchen 
benutzten  Lösung  zerrieben.  Diese  Mischung  wurde  dann 
auf  ihre  Compressibilität  untersucht. 


3.  Compressibilität  von  Steinsalzpulver. 


Reihenfolge 
der  Ables. 

Stand  im 
Piäzometer  I 

Stand  im 
PiÖ2ometer  II 

Beobacht. 
Zeit 

Bemerkungen 

• 

l 

18,705  cm 

8,260  cm 

6» 

17"» 

Mittlere  Temp. 

2 

25,545 

V 

10,235 

11 

32      1 

=  18,8«. 

3 

18,720 

" 

8,320 

11 

33      ' 

4 

18,690 

V 

8,250 

}i 

47 

5 

20,235 

>J 

8,680 

11 

55 

6 

18,690 

») 

8,255 

11 

55,5 

7 

18,680 

V 

8,235 

V 

7 

3 

1 

8 

18,780 

ii 

8,320 

11 

8 

42      i 

Am   folgenden 

9 

25,095 

*i 

10,160 

JJ 

57 

Tage. 

10 

1«,740 

» 

8,390 

1' 

58 

11 

18,785 

»> 

8,330 

11 

9 

12 

12 

25,300 

11 

10,215 

*1 

27 

13 

18,740 

M 

8,380 

V 

28      > 

14 

18,720 

V 

8.310 

J« 

42 

15 

25,725 

V 

10,320 

11 

57 

16 

18,730 

V 

8,360 

11 

1 
i 

58,5 

17 

18,705 

V 

8,290 

?' 

1     10 

12 

18 

20,025 

V 

8,655 

11 

22 

19 

18,690 

11 

8,280 

11 

22,5 

20 

18,680 

V 

8,260 

11 

32 

21 

18,575 

11 

3,545 

y1 

'     11 

45 

Nachdem  in  der 

22 

25,570 

V 

5,565 

»' 

1     12 

0 

C^apiUare  II 

23 

18,570 

>» 

1       3,580 

•  « 

1 

1 

etwas  Lösung 

24 

18,540 

11 

3,470 

** 

1 

15 

durch  Wasser 

25 

24,465 

11 

;       5,510 

11 

30 

ersetzt  war. 

26 

18,540 

•  ; 

;       3,550 

J' 

31 

27 

lb,530 

V 

3,460 

11 

45 

28 

18,490 

4* 

3,420 

•  » 

1 

36 

29 

25,655 

•  « 

5,515 

»» 

51 

30 

18,510 

11 

3,500 

JJ 

52 

81 

18,480 

11 

'       3,400 

11 

2 

6 

Aus  diesen  Beobachtungen  ergibt  sich  folgende  Tabelle: 
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Aus  den 
Ablesungen 


Auf  Normalcalibermaass  reduc. 
Niveausenkungen  in 

Piözometer  I      Pi^Szometer  II 


1,  2  u.  4 

6,888  cm 

1,991 

cm 

8,  9  u.  U 

6,854  M 

1,846 

» 

11,  12  u.  14 

6,564  M 

1,906 

?» 

14,  15  u.  17 

7,003   n 

2,032 

»? 

21,  22  u.  24 

7,003  o 

2,041 

>» 

24,  25  u.  27 

6,911  M 

2,029 

1» 

28,  29  u.  31 

7,161  ,, 

2,087 

»> 

Summe:      47,884  cm  13,982  cm 

Aus  diesen  Zahlen  findet  man  in  der  oben  angegebenen 
Weise  die  relative  scheinbare  Compressibilität  der  Mischung 
==  0.2806. 

Die  W&gungen  des  Piözometers  II  ergaben: 

Piezometer  II  leer 63,765  g 

I)  it  mit  Salz  und  Lösung  bei  18,20  bis  zumTheilstrich  1,2  172,700  g 

Der  Inhalt  des  Pigzometers  bis  zum  Theilstrich  1,2  be- 
trägt: 62,762  ccm;  mit  Hilfe  der  oben  gefundenen  Dichten 
des  Steinsalzes  und  der  Lösung  erhält  man  f&r  das  Volumen 
des  Steinsalzpulvers  34,717  ccm,  für  dasjenige  der  Lösung 
28,045  ccm.  Schliesslich  führen  die  beobachteten  Compressi- 
bilitätscoefficienten  zu  dem  Werth  0,0576  für  die  relative 
scheinbare  Compressibilität  des  Steinsalzpulvers.  Dieser 
Werth,  sowie  denn  auch  selbstverständlich  die  scheinbare 
Compressibilität  0,000  002  54  Atm."^  ist  wiederum  etwas 
grösser  als  der,  welcher  aus  den  Beobachtungen  mit  Stein- 
salzstücken erhalten  wurde. 

Versuche  über  die  Compressibilität  des  Sylvins. 

A.  Hülfsbeobachtungen. 

1)  Dichte  der  concentrirten  ECl-L5sungen. 

Es  wurden  zwei  verschiedene  Lösungen  I  und  II  benutzt, 
beide  waren  durch  Auflösen  von  KCl,  welches  von  E.  Merck 
in  Darmstadt  als  chemisch  rein  bezogen  war,  hergestellt. 

Die  Dichte  der  Lösung  I  ergibt  sich  aus  folgenden 
Wägungen  (scheinbare  Masse). 


Pyknometer  leer 

^1  mit  Wasser  von  17,1**.    .    . 

7?  V  der  Lösung  I  von  17,1® 


18,0652  g 
29,1570  g 
81,1174  g. 
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Man  findet  daraus  die  Dichte  der  Lösung  I  bei  17,P 
=  1,1751  gern-»;  bei  18,0^  hfitte  man  1,1747 gern-»  gefunden. 

Für  die  Dichte  der  nicht  yollständig  gesättigten  Lösung  II 
erhielten  wir  den  Werth  1,1731  gcm-^  bei  18,05^  aus  den 
folgenden  Wägungen. 

PykDometer  leer 18,0682  g 

»  mit  Wasser  von  18,05<>    .    .    .    29,1528  g 

»  »,    der  Lösung  II  von  ISjOS** .    81,0920  g. 

2)  Relative  scheinbare  Oompressibilität  der  KCl- 
Lösung  L  • 

Folgende  Ablesungen  wurden  zum  Zweck  dieser  Bestim- 
ijiung  an  den  Pi@zometern  gemacht: 


Beihenfolge 

Stand  im 

Stand  im 

Beobacht 

Bemerkungen 

der  Ablas. 

Pißzometer  I 

Piezometer  II 

Zeit 

1 

19,145  cm 

8,860  cm 

9»»  22 

Mittlere  Temp. 

2 

25,540      yy 

8,820    „ 

37 

=  18,8«. 

8 

19,160    » 

8,980    M 

38 

4 

19,155    » 

3,900      ,y 

52 

5 

25,820    „ 

8,515     „ 

10      7 

6 

19,150      yy 

3,b65     „ 

22 

7 

26,170     ., 

.       8,735     ,, 

37 

8 

19,135     „ 

3,840     „ 

52 

9 

21,000    ,1 

5,110     » 

11       2 

10 

19,095     ?, 

3,770     jj 

12 

• 

11 

21,055     » 

5,100    » 

22 

t2 

19,070    r 

3,700     » 

32 

13 

20,135     » 

9,110     1, 

8     15 

Eine  Woche 

14 

26  580     „ 

13,545    M 

30    . 

später  mit 

15 

20,140     „ 

9,200      , 

31 

neuer  Füllung 
des  Pißzom.  Il 

16 

20,100    „ 

9,050    11 

45 

17 

26,430     ,, 

13.360    iy 

4       0 

Mittlere  Temp. 

18 

20,080    » 

9,065     » 

1 

=  18,00. 

19 

20,035     » 

8,905     „ 

15 

20 

26,445     „ 

18,265     M 

30 

21 

20,010     t, 

8,930     » 

31,5 

• 

22 

19,970     ., 

8,765     » 

45 

23 

26,230    » 

13,010    » 

5      0 

■ 

24 

19,970     1, 

8,700     V 

0,5 

25 

19,900    „ 

8,600    » 

15 

26 

21,960    » 

9,965     M 

26 

27 

19,860     ,. 

8,480     » 

87 

Wir  erhalten  daraus  die  nachstehende  Tabelle: 


CompressibiUtät 

Aus  den  - 
Ablesungen 

\  Auf  Nonnalcalibennaass  reduc 
NiveauBenkungen  in 

Piözomcter  I      Pi^zometer  II 

1,    2   u.    4 
4,    5   u.     6 
6,     7   u.     8 
13,  14   u.  16 
16,  17   u.  19 
19,  20  u.  22 
22,  28   u.  25 

6,388  cm 
6,660   ?, 
7,021    ., 
6,464   V 
6,862    ^, 
6,442    „ 
6,293    » 

4,428  cm 
4,622   M 
4,873   „ 
4,488   7T 
4,406   )) 
4,458   » 
4,850   >) 

548 


Summe:      45,625  cm 


81,620  cm 


Aus  dieser  Tabelle  berechnen  wir  die  relative  scheinbare 
Compressibilität  der  concentrirten  KCl-Lösung  I  bei  18,2® 
zu  0,6657. 

3)  Dichte  des  Sylvins.  Um  zu  den  Compressions- 
Tersuchen  passende  Sylvinstäbchen  zu  erhalten,  opferten  wir 
einen  grösseren,  durchaus  reinen  Krystall  und  verfuhren  mit 
derselben  Sorgfalt  wie  beim  Steinsalz.  Die  Dichte  dieser 
St&bchen  wurde  zweimal  bestimmt,  das  erste  mal  mit  einem 
grteseren  Pyknometer,  das  zweite  mal  mit  demPi^zometer  selbst. 

Bei  der  ersten  Bestimmung  fanden  wir  folgende  schein- 
bare Massen: 

Pyknometer  leer 11,4608  g 

mit  Wasser  von  18,6*> 88,7251  g 

»    Sylvin. 81,8246  g 

V  V      und  Lösung  I  von  18,1**  45,9758  g. 

Aus  diesen  Werthen  ergibt  sich  die  Dichte  des  Sylvins 
bei  18,P=  1,9851  gcm-8. 

Die  zweite  Bestimmung  lieferte  folgendes: 

PiSzometer  II  leer .  66,290  g 

j»   mit  Sylvin 123,806  g 

}?  M     )}         ))    und  Lösung  II  bei   18,85'^   bis  zum 

Theilstrich  0,4 163,195  g 

und  daraus  die  Dichte  des  Sylvins  bei  18,35^  =  1,9854 gcm-^ 
Beide  zu  sehr  verschiedenen  Zeiten  und  mit  verschiedenen 
Lösungen  erhaltenen  Werthe  stimmen  sehr  gut  miteinander 
überein,  und  wir  nehmen  deshalb  den  Mittelwerth  1,9858  g  cm^^ 
als  richtig  an. 

B.    Compressibilitätsbestimmungen. 

1)  Compressibilität  der  Sylvinstäbchen.  Das 
Piezometer  II  war  mit  Sylvinstäbchen  und  der  Lösung  I 
gefüllt.    Die  Beobachtung  lieferte  folgende  Werthe: 
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Reihenfolge 

Stand  im 

Stand  im 

Beobacht. 

T> 1 

der  Ables. 

Piäzometer  I 

Piäsometerll 

^•x        1  oemtsrKuugen 

1 

19,800  cm 

3,520  cm 

9»»  10«»  1  Mittlere  Temp. 

2 

22,100   V 

4,450   „ 

20         =  18,1«. 

3 

19,825   M 

3,565    «* 

21 

4 

19,825    >i 

3,550   » 

30     ; 

5 

22,225    ,1 

4,510    „ 

40 

6 

19,835    ,y 

3,565    )7 

50     ' 

7 

26,650   n 

6,300   „ 

10      5 

8 

19,845    ,y 

3,700   „ 

6 

9 

19,835  -n 

3,600   ,» 

20    \ 

10 

26,690   », 

6,320   ,1 

35 

11 

19,840   .7 

8,720   „ 

86 

12 

19,815    n 

3,600   )» 

50 

13 

26,890   >i 

6,400    n 

11       5 

14 

19,830   ,, 

3,710   77 

6 

15 

19,800  .„ 

8,600   „ 

20 

16 

26,730   »  . 

6,330   „ 

35 

17 

19,765   » 

3,565   7) 

50 

18 

22,315   » 

4,560   77 

12      0 

19 

19,760   » 

3,580   77 

1 

20 

19,755   » 

8,540   „ 

10 

21 

19,765   » 

7,360   77 

4    80 

Am   folgenden 

22 

26,280   »/ 

9,890   77 

45 

Tag,  nadidem 

23 

19,775   ,, 

7,440   77 

46 

die  CapUl.  U 
,    neu  aufgesetzt 

24 

19,760   „ 

7,385    77 

5      0 

25 

26,285   n 

9,850    77 

15 

war. 

26 

19,760   >, 

7,430    ,7 

16 

27 

19,740    » 

7,305    77 

30 

28 

26,835    n 

9,870    ,7 

45 

29 

19,740    ., 

7,410   ,7      ' 

46 

30 

19,720  .  „ 

7,280   ,7 

6       0 

31 

21,880   n 

8,090   77 

10 

32 

19,710   » 

7,300    77 

11 

33 

19,700   » 

7,250   ,7 

20 

Aus  diei 

sen  Beobachtungen  leite 

n  wir  folgende  Tabelle  a 

Aus  den 
Ablesungen 

Auf  Normalcal 
Niveauser 

ibennaass  reduc. 
ikungen  in 

^       '    PiÖÄometerl 

,  Piözometer  II 

6,    7   u.     9 

6,816  cm 

2,mS  cm 

9,  10  IL  12 

6,866    '? 

2,701    ,7 

1 

2,  13  u.  15 

7,084    „ 

2,781    „ 

1, 

5,  16   u.  17 

6,948    n 

2,728    - 

2 

1,  22   u.  24 

6,516    » 

2,556    ., 

2 

4,  25  u.  27 

6,482    „ 

2,544    V 

2 

7,  28   u.  30 

6,603    71 

2,591 

J7 

cm 

Summe: 

47,315  cm 

18,599 

Diese  Werthe  liefern  für  die  relative  scheinbare  Com- 
pressibilit&t  bei  18,P  den  Werth:  0,3782. 
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Die  Wägung  des  PiSzoineters  ergab: 

Piezometer  11  leer 63,765  g 

»         )}  mit  Sylvin  und  der  Lösung  II  bei  18,0^  bis  zmn 
Theilstrich  5,6 163,090  g. 

Daraus  berechnen  wir  das  Volumen  des  Sylyins  zu 
31,675  ccm,  dasjenige  der  Lösung  zu  31,072  com,  und  mit 
Hülfe  der  relativen  scheinbaren  Compressibilität  der  Lö- 
sung II  die  relative  scheinbare  Oompressibilit&t  des  Sylvins  zu 
0,0960.  Nach  Multiplication  dieser  Zahl  mit  0,000044 13  Atm -^ 
erhalten  wir  die  scheinbare  Gompressibilität  des  Syl- 
vins bei  18«  =  0,000  004  24  Atm.-i. 

Aus  den  für  die  scheinbare  Gompressibilität  des  Stein- 
salzes und  des  Sylvins  gefundenen  Werthen  können  wir  einen 
Schluss  ziehen  auf  die  Grösde  der  wirklichen  Gompressibilität 
dieser  Krystalle.^)  Die  Differenz  der  wirklichen  Gom- 
pressibilität des  Sylvins  und  derjenigen  des  Steinsal- 
zes, beide  bei  18^  gemessen,  beträgt  0,00000214  Atm.~^ 

Bereits  in  unserer  früheren  Mittheilung')  haben  wir  darauf 
hingewiesen,  dass  es  von  Interesse  ist,  die  nach  der  Pi&zometer- 
methode  erhaltenen  Werthe  der  Gompressibilität  zu  ver- 
gleichen mit  denen,  welche  die  mit  Stäbchen  angestellten 
Biegungs-  und  Drillungsversuche  ergaben.  Jene  werden 
nämlich  direct  ohne  Anwendung  der  Elasticitätstheorie  er- 
halten', diese  aber  können  nur  mit  Hülfe  der  Theorie  bestimmt 
werden;  folglich  dürften  die  Versuche  mit  dem  Piezometer 
ein  willkommenes  Mittel  bieten,  um  zu  prüfen,  ob  die  beim 
Aufbau  der  Theorie  zu  Grunde  gelegten  Voraussetzungen  in 
hinreichender  Weise  den  in  Wirklichkeit  vorhandenen  Ver- 
hältnissen entsprechen. 

Die  mehrmals  von  uns  erwähnten  Voigt'schen  Versuche 
über  die  Elasticität  des  Steinsalzes  führen  zu  dem  Werthe 
0,000  004  20  Atm.-^  der  Gompressibilität  dieses  Körpers. 
Hr.  Koch  hat  die  Elasticitätsconstanten  des  Sylvins  senk- 
recht zur  Würfelfläche  jE"»  =  4010  kgmm-*,  diejenige  senk- 
recht zur  Dodekaederfläche  £'d  =  2088  kg  mm-'  gefunden'); 

1)  Vgl.  Röntgen  u.  Schneider,  Wied.  Ann.  33.  p.  659  u.  660.  1888. 

2)  Röntgen  u.  Schneider,  1.  c.  p.  659. 

3)  K.  R.  Koch,  Wied.  Ann.  18.  p.  345.  1883. 

Ann,  d.  Phy«.  u.  Chem.   N.  F.  XXXIV.  35 
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da  derselbe  aber  keine  Drillungs versuche  angestellt  hat,   so 
kann   man   aus   seinen  Versuchen   die   Compressibilität   des 
Sylvins  nicht  mit  Sicherheit  berechnen.    Es  ist  nämlich^): 
1  A+B  1  A  ,1 


E^        (A"B)iA  +  2B)'         JEg        2(A'-' B)(A  +  2B)  ^  40 

und  die  Compressibilität  =8/(^  +  2^).^ 

Es  fehlt  somit  zur  Berechnung  Yon  A  und  B  die  Kennt- 
niss  der  aus  Drillungsbeobachtungen  abzuleitenden  Constante  S, 
Nun  hat  aber  Hr.  Voigt  gefunden,  dass  wenigstens  für  Stein- 
salz und  wahrscheinlich  auch  für  Kupfer^)  die  Poisson'sche 
Beziehung  ^  =s  J3  gilt^);  nehmen  wir  deshalb  versuchsweise 
an,  dieselbe  gelte  auch  für  Sylvin,  so  lässt  sich  die  Rechnung 
durchfahren.     Wir  ünden  unter  dieser  Voraussetzung: 

A  »  406  100  Atm.,  *J3  »  65100  Atm., 
und  daraus  die  Compressibilität  des  Sylvins  =0,000005  59  Atm.— ^ 
Folglich  wäre  die  Differenz  der  Compressibilität  des  Sylvins 
und  desSteinsalzes  nach  diesen  Versuchen  =^0,000001 39Atm.-~^ 
Aus  unseren  Versuchen  ergab  sich  eine  viel  grössere  Differenz; 
wir  schliessen  daraus,  dass  entweder  die  gemachte  Voraus- 
setzung der  Qültigkeit  der  Poisson'schen  Beziehung  nicht 
richtig  ist,  oder  die  der  Berechnung  zu  Grunde  gelegten 
Werthe  der  Elasticitätsconstanten  fehlerhaft  sind.^) 

2)  Compressibilität  von  ausgefälltemKCl  Pulver. 
Von  demselben  Salz,  aus  welchem  die  Lösung  I  bereitet  wurde, 
stellten  wir  eine  bei  100^  gesättigte  Lösung  dar;  nach  länge- 
rem Stehen  bei  18,0^  hatte  sich  eine  genügende  Menge  festes 
Salz  in  Pulverform  abgeschieden.  Die  Mischung  ^on  Salz 
und  concentrirter  Lösung  wurde  in  das  Piözometer  II  ge- 
bracht und  in  bekannter  Weise  auf  ihre  Compressibilität 
untersucht.     Diese  Versuche  ergaben: 


1)  Neumann*8  Vorlesungen  üb.  d.  Theorie  d.  Elasticität,  herausgeg. 
von  0.  E.  Meyer,  p.  187. 

2)  1.  c.   p.  180. 

3)  Voigt,  Berl.  Ber.  1883.  p.  971. 

4)  Freilich  soll  nach  demselben  Beobachter  jene  Beziehung  für  Fluss- 
spath  nicht  gelten.    BerL  Ber.  1884.  p.  1003. 

5)  Vgl.  auch  die  Voigt 'sehe  ELritik  der  Roch^schen  Versuche.  Gott. 
Nachr.  1887.  p.  627. 
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Reihenfolge 
der  Ables. 

Stand  im 
Pigzometer  1 

Stand  im 
Pi^zometer  II 

Beobacht. 

Zeit 

Bemerkungen 

1 

22,120  cm 

3,770  cm 

7*»  18" 

Mittlere  Temp. 

2 

27,700    „ 

6,400   11 

28 

=  18,1« 

3 

22,100    ,, 

3,880   11 

29 

4 

22,055    n 

3,720   „ 

48 

5 

23,260    V 

4,260   V 

53 

6 

21,955    » 

8,600   » 

8      8 

7 

27,895    „ 

6,375   1} 

18 

8 

21,745    » 

8,400   11 

83 

Pause 

9 

20,100   V 

1,865   ,, 

9    20 

10 

21,480   y, 

2,580   )) 

80 

11 

20,060    » 

1,860   » 

81 

12 

20,060    11 

1,845    11 

40 

18 

26,640   11 

4,980    >7 

55 

14 

20,055    11 

1,860   n 

10     10 

15 

26,750    11 

5,080    11 

25 

16 

20,070   11 

1,940   )) 

26,5 

17 

20,065    „ 

1,865    11 

40 

18 

21,590   11 

2,580   n 

50 

19 

20,060   11 

1,880    )) 

51 

20 

20,055    11 

1,860    11 

11       0 

21 

21,490    M 

2,535    „ 

10 

22 

20,050   11 

1,855    11 

20 

23 

26,800   „ 

5,050   >7 

35 

24 

20,045   „ 

1,855    „ 

50 

25 

26,970   „ 

5,120    „ 

12      5 

26 

20,030   11 

1,835    „ 

20 

• 

27 

27,030   „ 

5,155    „ 

35 

28 

20,005    11 

1,815    11 

50 

Aus  diesen  Beobachtungen  stellen  wir  folgende  Tabelle 
zusammen. 


Aus  den 
Ablesungen 

Auf  Normalcalibermaass  reduc. 
Niveausenkungen  in 

PiCzometer  I 

Pi^zometer  II 

1,     2  u.    4 

5,625  cm 

2,638  cm 

6,     7  u.     8 

6,059   11 

2,855   11 

12,  13  u.  14 

6,584    11 

8,082   11 

14,  15  u.  17 

6,693    )i 

8,129   11 

22,  23  u.  24 

6,755    11 

3,156   11 

24,  25  u.  26 

6,936    11 

3,285   11 

26,  27  u.  28 

7.016    11 

8,290   11 

Summe:      45,668  cm 


21,385  cm 


Aus  diesen  Zahlen  leiten  wir  für  die  relative  scheinbare 
Compressibilität  der  Mischung  den  Werth  0,4503  ab.  Das- 
selbe ergeben  die  Versuche  mit  geringerem  Druck,  sowie 
eine  zweite,  nicht  mitgetheilte  Versuchsreihe, 
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Für  die  scheinbaren  Massen  des  PiSzometers  fanden  wir: 

Piözometer  n  leer 63,765  g 

>9         ii  mit  Salz  und  Lösung  bei  18,1^  bis  zum  Theil- 
strich  1,9 157,370  g. 

Da  die  benutzte  Lösung  aus  demselben  Salz  und  in  der- 
selben Weise  dargestellt  war,  wie  die  oben  erwähnte  Lösung  11, 
so  setzen  wir  ohne  neue  Bestimmung  für  die  Dichte  und  die 
relative  scheinbare  Compressibilität  die  bei  der  Lösung  II 
gefundenen  Werthe  ein  und  finden  die  relative  scheinbare 
Compressibilität  des  ausgefällten ECl-PuIvers  =0,1133;  folglich 
die  scheinbare  Compressibilität  bei  18,P  =  0,00000500  Atm.~i, 
Auch  hier  begegnen  wir  also  wieder  der  Thatsache,  dass  die 
Compressibilität  grösser  gefunden  wird,  wenn  man  fein  ver- 
theiltes  Pulver  anstatt  grössere  Stäbchen  untersucht  und  wir 
dürfen  aus  diesen  Versuchen  denselben  Schluss  ziehen,  wie 
beim  Steinsalz. 


Die  Untersuchungen  über  die  Compressibilität  der  Lö- 
sungen dürften  unserer  Ansicht  nach  geeignet  sein,  unsere 
Kenntniss  von  der  Natur  der  Lösungen  nicht  unwesentlich 
zu  fördern;  dies  kann  aber  erst  dann  geschehen,  wenn  ein 
umfangreiches  Material  von  zuverlässigen  Beobachtungen 
vorliegt.  Das  augenblicklich  vorhandene  genügt  noch  nicht; 
wir  wollen  daher  zunächst  noch  Beobachtungen  sammeln  und 
die  Verwerthung  derselben  auf  spätere  Zeiten  verschieben. 

Einen  kleinen  weiteren  Beitrag  liefern  unsere  Compres- 
sionsversuche  mit  KCl-Lösungen  verschiedener  Concentration, 
über  welche  wir  noch  kurz  berichten  möchten.  Von  der  auf 
p.  541  mit  I  bezeichneten  concentrirten  Lösung  wurde  auf 
analytischem  Wege  der  Salzgehalt  genau  bestimmt  und  gleich 
25,52  Proc.  gefunden;  durch  Hinzufügen  von  destillirtem 
Wasser  in  bekanntem  Verhältniss  stellten  wir  dann  aus  jener 
Lösung  noch  sieben  andere  dar  und  bestimmten  sowohl  die 
Dichte  als  auch  die  relative  scheinbare  Compressibilität 
sämmtlicher  Lösungen.  Die  Resultate  dieser  Versuche  sind 
in  der  folgenden  Tabelle  angegeben. 


ComprettibUitaL 


Relative  seheiobare 

Mulecül- 

bei 
18,0» 

Compresaibilitat 

bare  Com- 

DiffereM 

gehtdt 

gehalt 

brobachtet 

bei  der 
Temp. 

preesibil. 

0,00 

0 

0.9887 

1,0000 

18,0« 

1,0050 

0,0000 

0,871 

118 

1,0018 

0,9866 

18.0 

0,9858 

+  0,0010 

2,48 

342 

1,0146 

0,9603 

n,e 

0,9595 

+  0,0008 

4;88 

690 

1,0300 

0,9212 

18,1 

0,0223 

-0,0011 

7,51 

1091 

1,0481 

0,8831 

18,0 

0,8837 

-0.0008 

9,82 

1462 

1,0631 

0,8515 

16,2 

0,9515 

fi.OCHK) 

15,03 

2378 

1,0983 

0,7840 

18,0 

0,7887 

+  0,0003 

19,94 

3948 

1,1334 

0,72S3 

18,1 

0,7257 

+0,0006 

25,52 

4608 

1,1747 

0,6657 

18,a 

0,6857 

0,0000 

In  der  vorletzten  Golumne  sind  die  Werthe  angegeben, 
welche  erlialten  werden,  wenn  man  die  Beobachtungen  durch 
eine  Gleichung  von  folgender  Form  darzustellen  versucht: 

a  und  b  sind  Constante,  mit  y  ist  die  relative  echeinbaxe 
Compressibilität,  mit  n  die  MotecQlzahl  bezeichnet.  Zur  Be- 
rechnung  von  a  und  b  wurden  die  Versuche  mit  der  8,82 
und  der  25,52procentigen  Lösung  zu  Gtninde  gelegt  and 
a  =  6408,  b  =  0,2006  gefunden.  Die  Zahlen  in  der  letzten  Co- 
lumne  zeigen,  dass  die  Beobachtungen  durch  diese  Gleichung 
sehr  gut  dargestellt  werden;  indessen  ist  zu  bemerken,  dasB 
die  bei  den  verdllnnteren  Lösungen  vorkommenden  Abwei- 
chungen wohl  nicht  von  zufälligen  Fehlem  in  der  Beobach- 
tung herrühren  dürften.  Wir  finden  somit  bei  den  KOl- 
LQsungen  die  von  uns  bei  NaCl-Lösungen  gefundene  Kegel 
bestätigt,  dass  die  von  einem  gewissen  constanten  Werth  an 
gerechnete  Compressibilität  sehr  nahezu  umgekehrt  propor- 
tional ist  der  um  einen  constanten  Werth  vermehrten  An- 
zahl der  in  1  g  Wasser  gelösten  Molecttle. 

Auch  die  relative  molecolare  Compresaibilit&t  der  Lo- 
sungen hängt  wieder  in  ähnlicher  Weise  von  der  Concentra- 
tion  ab;  wir  erhalten  nämlich: 


1)  Röntgen  u.  Schneider,  Wied.  Ann.  29.  p 
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Molecülzabl 

0 

118           342 

690 

1091 

relat.,  molccul.  Compress.  beob.  j 
„            «,               „          D6r. 

1,0000! 
1,0000' 

0,98821'  0,9652 
0,9872      0,9643 

0,9311 
0,9319 

0,8977 
0,8986 

Differenz  ' 

0,0000i +0,0010  +0,0010 

-0,0008 

!- 0,0009 

Molecfilzahl 

> 

1462 

2378    ,    3348 

4606 

relat  molecul.  Compress.  beob. 
,,          ,,              „          Der.     ; 

0,8712 
0,8712 

0,81471  0,7670 
0,8142,     0,7664 

0,7179 
0,7179 

Differenz  ||o,0000!  + 0,0005' +  0,0006!  0,0000 

wenn  in  obenstehender  Gleichung  a  s  5709  und  b  =s  0,3682 
gesetzt  wird. 

Die  früheren  Yersuche  über  die  Compressibilität  der 
NaCl- Lösungen  und  die  des  Steinsalzes  lieferten  das  weitere 
bemerkenswerthe  Resultat,  dass  man  die  obige  Interpolations- 
gleichung über  das  Gebiet  der  Beobachtungen  hinaus  aus- 
dehnen darf,  ohne  Gefahr  zu  laufen,  sich  zu  weit  Ton  der 
Wirklichkeit  zu  entfernen.  Es  ergab  sich  namentlich,  dass 
die  Gleichung  sogar  noch  anwendbar  ist,  wenn  man  in  ihr 
n  BS  00  ersetzt;  man  erhält  dann  für  die  relative  scheinbare 
Compressibilität  des  festen  NaCl- Salzes  einen  Werth  (y»&)y 
der  nicht  allzusehr  verschieden  ist  von  dem  auf  directem 
Wege  gefundenen. 

Bevor  wir  die  Frage  beantworten,  ob  auch  die  Versuche 
mit  KGl*Lösungen  zu  einem  ähnlichen  Resultat  führen,  ge- 
statten wir  uns,  die  Resultate  der  Beobachtungen  mit  NaCl- 
Lösungen  hier  zusammenzustellen,  nachdem  dieselben  mit 
Hülfe  der  inzwischen  genauer  bestimmten  Constanten  unseres 
Piezometers  nochmals  berechnet  wurden. 


Molecülzabl 


0  724        1544       2805       4300       6145 


relative  scheinb.  Compress.     1,000    0,9130  I  0,8326   0,7361  .  0,6477   0,5663 
„       molecul.  „  1,000    0,9167    0,8408    0,7516 '  0,6697    0,5962 

Wir  bestimmen  nun  aus  den  1544-  und  6145mole- 
cüligen  Lösungen  die  Constante  b  und  berechnen  daraus 
zur  besseren  Vergleichung  mit  Zugrundelegung  des  Werthes 
0,000  00210  Atm.~^  flir   die  Deformationsconstante   unseres 
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PiSzometers  die  wirkliche  Compressibilität  des  festen  Salzes. 
Wir  finden  die 

Compressibilität  des  festen  NaCl  berechnet  a.  d. 

relat  scheinb.  Compress.  der  L^toungen  •    .  »  0,000  005  19  Atm.—i. 
Compressibilität  des  festen  NaCl  berecmiet  a.  d. 

relat.  molecul.  Compress.  der  Lösungen  .    .  =  0,000  005  17      „ 

Beide  Werthe  stimmen  gut  miteinander  überein ,  sind 
aber  grösser  als  die  aus  den  Beobachtungen  mit  Stäbchen 
direct  gewonnene  Compressibilität  des  Steinsalzes.  Immerhin 
ist  aber  dieser  Unterschied  nicht  sehr  gross  in  Anbetracht 
der  Art  und  Weise,  iwie  die  berechneten  Werthe  erhalten 
wurden. 

Die  Versuche  mit  KCl  ergeben  in  dieser  Beziehung 
grössere  Differenzen,  wie  aus  der  folgenden  Zusammenstellung 
hervorgeht: 

Compressibilität  des  festen  KCl  berechnet  a.  d. 

relat  scheinb.  Compress.  der  Lösungen  .    .  =  0,000  010  95  Atm.— i. 
Compressibilität  des  festen  KCl  berechnet  a.  d 

relat.  molecul.  Compress.  der  Lösungen  .    .  =  0,000  00817      „      , 

während  die  directen  Versuche  mit  Stäbchen  den  Werth 
0,000006  34  Atm.-^  lieferten.  Wir  theilen  diese  Resultate 
ohne  Commentar  mit  und  bemerken  nur  noch,  was  übrigens 
auch  leicht  aus  unseren  Abhandlungen  zu  ersehen  ist,  dass 
Beobachtungsfehler  nicht  die  Ursache  jener  Differenzen  sind. 

Phys.  Inst.  d.  Univ.  Giessen,  12.  März  1888. 


VII.    Veber  die  Ausbreitungsgeschurt/ndigkeit 
der  electrodynamischen  Wirkungen; 

van  JJ.  Hert». 

(Ans  den  Sitzungsber.  der  Berl.  Acad.  vom  2.  Febr.   1868,  mit  einigen 

Zusätzen.) 
(Hierin  Taf.  IV    PIf.  8.) 


Wirken  veränderliche  electrische  Kräfte  im  Innern  von 
Isolatoren,  deren  Dielectricitätsconstante  merklich  von  Eins 
verschieden  ist,  so  üben  die  jenen  Kräften  entsprechenden 
Polarisationen  electrodynamische  Wirkungen  aus.    Eine  an- 
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dere  Frage  aber  ist  es,  ob  auch  im  Luftraum  veränderliche 
electrische  Kräfte  mit  Polarisationen  von  electrodjnamischer 
Wirksamkeit  verknüpft  sind.  Man  hat  die  Folgerang  ziehen 
können,  dass,  wenn  diese  Frage  zu  bejahen  ist,  die  electro- 
dynamischen  Wirkungen  sich  mit  endlicher  Geschwindigkeit 
ausbreiten  müssen. 

Während  ich  mich  vergeblich  nach  Versuchen  umsah, 
welche  eine  unmittelbare  Beantwortung  der  angeregten  Frage 
hätten  ergeben  können,  kam  mir  der  Gedanke,  es  möchte 
möglich  sein,  jene  Folgerung  zu  prüfen,  und  zwar  selbst  dann, 
wenn  die  fragliche  Geschwindigkeit  die  des  Lichtes  nicht  un- 
beträchtlich überträfe.  Der  Plan,  welcher  für  die  Unter- 
suchung aufgestellt  wurde,  war  der  folgende:  Zuerst  sollten 
mit  Hülfe  der  schnellen  Schwingungen  eines  primären  Lei- 
ters entsprechende  regelmässige,  fortschreitende  Wellen  in 
einem  geradlinig  ausgespannten  Drahte  erzeugt  werden.  Zu* 
zweit  sollte  ein  secundärer  Leiter  gleichzeitig  der  Einwirkung 
der  durch  den  Draht  fortgepflanzten  Wellen  und  der  durch 
die  Luft  fortgepflanzten  directen  Wirkung  der  primären 
Schwingung  ausgesetzt  und  so  beide  Wirkungen  zur  Inter- 
ferenz gebracht  werden.  Endlich  sollten  solche  Interferenzen 
in  verschiedenen  Abständen  vom  primären  Kreise  hergestellt 
und  so  ermittelt  werden,  ob  die  Schwingungen  der  electri- 
schen  Kraft  in  grösseren  Entfernungen  eine  Phasen  Verzöge- 
rung gegen  die  Schwingungen  in  der  Nähe  aufwiesen  oder 
nicht.  Ein  vorhandener  Phasenunterschied  würde  eine  end- 
liche Ausbreitungsgeschwindigkeit  anzeigen.  Dieser  Plan  hat 
sich  in  allen  Theilen  als  durchführbar  erwiesen.  Die  nach 
ihm  angestellten  Versuche  haben  ergeben,  dass  sich  die  In- 
ductionswirkung  durch  den  Luftraum  allerdings  mit  endlicher 
Geschwindigkeit  ausbreitet.  Diese  Geschwindigkeit  ist  grösser 
als  die  Fortpflanzungsgeschwindigkeit  electrischer  Wellen  in 
Drähten.  Das  Verhältniss  beider  Geschwindigkeiten  ist  nach 
den  bisherigen  Versuchen  etwa  45:28,  danach  ergibt  sich 
die  absolute  Grösse  der  ersteren  als  von  der  Ordnung  der 
Lichtgeschwindigkeit.  Ueber  die  Ausbreitung  der  electro- 
statischen  Wirkungen  konnte  ein  Urtheil  noch  nicht  gewon- 
nen werden. 
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Der  primäre  und  der  secundäre  Leiter. 

Der  primäre  Leiter  AA'  (Fig.  8)  bestand  aus  zwei  qua- 
dratischen Messingplatten  von  40  cm  Seitenlänge,  welche  durch 
einen  60  cm  langen  Eupferdraht  verbunden  waren.  In  der 
Mitte  des  Drahtes  befand  sich  die  Funkenstrecke,  in  welcher 
durch  die  sehr  kräftigen  Entladungen  eines  Inductoriums  J 
die  Schwingungen  eingeleitet  wurden.  Der  Leiter  wurde 
1,6  m  über  dem  Fussboden  so  aufgestellt,  dass  der  Draht 
horizontal  lag,  die  Ebene  der  Platten  vertical  stand.  Eine 
Oerade  rs,  welche  wir  durch  die  Funkenstrecke  horizontal 
und  senkrecht  zur  Richtung  der  primären  Schwingung  legen, 
wollen  wir  als  die  Grundlinie  unserer  Versuche  bezeichnen. 
In  der  Grundlinie  bezeichnen  wir  einen  Punkt,  welcher  45  cm 
von  der  Funkenstrecke  entfernt  ist,  als  den  Nullpunkt.  Die 
Versuche  wurden  in  einem  grossen  Hörsaal  angestellt,  in 
welchem  sich  auf  eine  Entfernung  von  12  m  hin  keine  festen 
Gegenstände  in  der  Nachbarschaft  der  Grundlinie  befanden. 
Während  der  Versuche  wurde  dieser  Raum  verdunkelt 

Als  secundäre  Strombahn  diente  theils  ein  Draht  C, 
welcher  die  Gestalt  eines  Kreises  von  35  cm  Radius  hatte, 
theils  ein  Draht  B,  welcher  in  die  Gestalt  eines  Quadrats 
von  60  cm  Seitenlänge  gebogen  war.  Die  Funkenstrecke 
beider  Leiter  war  durch  eine  Mikrometerschraube  einstell- 
bar, die  des  letztgenannten  war  mit  einer  Lupe  ausgestattet. 
Beide  Leiter  waren  in  Resonanz  mit  dem  primären  Leiter. 
Die  (halbe)  Schwingungsdauer  aller  drei  betrug,  aus  Capacität 
und  Selbstpotential  des  primären  Leiters  berechnet,  1,4  hun- 
dertmilliontel  Secunde.  ^)  Es  ist  freilich  unsicher,  ob  die  ge- 
wöhnliche Theorie  electrischer  Schwingungen  hier  noch  ge- 
naue Resultate  gibt.  Dass  dieselbe  für  die  Entladungen 
Leydener  Flaschen  noch  richtige  Zahlenwerthe  ergeben  hat, 
lässt  uns  vertrauen,  dass  auch  hier  ihre  Resultate  wenigstens 
der  Ordnung  nach  mit  der  Wirklichkeit  übereinstimmen. 

Betrachten  wir  nun  die  Einwirkung  der  primären  Schwin- 
gung auf  die  secundäre  Strombahn  in  einigen  für  unseren 
Zweck  wichtigen  Lagen.     Wir  bringen  zunächst  den  Mittel- 


1)  Vgl.  H.  Hertz,  Wied.  Ann.  81.  p.  444.  1887. 
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punkt  des.  secundären  Leiters  in  die  Grundlinie  und  lassen 
seine  Ebene  mit  der  durch  die  Grundlinie  gelegten  verti- 
calen  Ebene  zusammenfallen.  Wir  wollen  diese  Lage  als  die 
erste  flauptlage  bezeichnen.  In  derselben  nehmen  wir  keine 
Funken  im  secundären  Kreise  wahr.  Es  ist  dies  leicht  er- 
klärlich, die  electrische  Ejraft  steht  in  allen  Punkten  senk- 
recht auf  der  Richtung  des  secundären  Drahtes. 

Wir  belassen  nun  den  Mittelpunkt  des  secundären  Lei- 
ters in  der  Grundlinie,  bringen  aber  seine  Ebene  in  die  zur 
Grundlinie  senkrechte  Lage,  die  zweite  Hauptlage.  Es  finden 
sich  jetzt  Funken  im  secundären  Kreise,  sobald  die  Funken- 
strecke oberhalb  oder  unterhalb  der  durch  die  Grundlinie 
gelegten  Horizontalebene  liegt,  keine  Funken  jedoch,  wenn 
die  Funkenstrecke  in  jene  Ebene  fällt.  Mit  der  Entfernung 
von  der  primären  Schwingung  nimmt  die  Länge  der  Funken 
anfangs  scl^ell,  dann  aber  sehr  langsam  ab;  ich  konnte  die 
Funken  auf  der  ganzen,  mir  zu  Gebote  stehenden  Entfernung 
von  12  m  beobachten  und  zweifle  nicht,  dass  in  grösseren 
Räumen  diese  Entfernung  sich  wird  erweitern  lassen.  Die 
Funken  in  dieser  Lage  verdanken  ihr  Dasein  im  wesent- 
lichen der  electrischen  Kraft,  welche  jedesmal  in  dem  der 
Funkenstrecke  gegenüberliegenden  Theil  des  secundären 
Ejreises  wirkt.  Die  Gesammtkraft  lässt  sich  in  den  electro- 
statischen  und  den  electrodynamischen  Theil  zerlegen;  es 
unterliegt  keinem  Zweifel,  dass  in  der  Nähe  der  erstere,  in 
der  Feme  der  letztere  Theil  überwiegt  und  die  Richtung 
der  Gesammtkraft  angibt 

Wir  bringen  endlich  die  Ebene  des  secundären  Leiters 
in  die  horizontale  Lage,  während  wir  seinen  Mittelpunkt  in 
der  Grundlinie  belassen.  Wir  wollen  sagen,  der  Leiter  be- 
finde sich  jetzt  in  der  dritten  Hauptlage.  Benutzen  wir  den 
kreisförmigen  Leiter,  bringen  seinen  Mittelpunkt  in  den  Null- 
punkt der  Grundlinie  und  führen  seine  Funkenstrecke  lang- 
sam in  ihm  herum,  so  beobachten  wir  das  Folgende:  Ueberall 
findet  sehr  lebhafte  Funkenbildung  statt.  Die  Funken  sind 
am  kräftigsten  und  etwa  6  mm  lang,  wenn  die  Funkenstrecke 
dem  primären  Leiter  zugekehrt  ist,  sie  nehmen  gleichmässig 
ab,  wenn  sich  die  Funkenstrecke  von  dort  entfernt,  und  er- 
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reichen  einen  Minimalwerth  von  etwa  3  mm  auf  der  dem  pri- 
mären Leiter  abgekehrten  Seite.  Wäre  der  Leiter  nur  der 
electrostatischen  Kraft  ausgesetzt,  so  würden  wir  Funken- 
bildung zu  erwarten  haben,  wenn  die  Funkenstrecke  auf  der 
einen  oder  anderen  Seite  in  die  Nachbarschaft  der  Grund- 
linie fällt,  Auslöschung  der  Funken  in  den  beiden  mittleren 
Lagen,  und  zwar  wäre  die  Richtung  der  Schwingung  be- 
dingt durch  die  Richtung  der  Kraft  in  dem  der  Funken- 
strecke gegenüberliegenden  Theile  des  secundären  Lei- 
ters. Ueber  diese  von  der  electrostatischen  Kraft  erregte 
Schwingung  legt  sich  aber  die  von  der  Inductionskraft  erregte 
Schwingung,  Tyelche  deshalb  sehr  kräftig  ist,  weil  die  Induc- 
tionskraft hier,  um  den  geschlossen  gedachten  secundären 
Kreis  herum  integrirt,  einen  endlichen  Integralwerth  ergibt. 
Diese  Integralkraft  der  Induction  hat  eine  von  der  Lage  der 
Funkenstrecke  unabhängige  Richtung,  sie  wirkt  entgegen  der 
electrostatischen  Kraft  in  dem  AA'  zugekehrten,  zusammen 
mit  der  electrostatischen  Kraft  in  dem  von  AA'  abgekehr- 
ten Theil  des  secundären  Leiters.  Electrostatische  und  elec- 
trodynamische  Kraft  wirken  daher  zusammen,  wenn  die  Fun- 
kenstrecke dem  primären  Leiter  zugewandt  liegt,  sie  wirken 
gegeneinander,  wenn  die  Funkenstrecke  vom  primären  Leiter 
abliegt.  Dass  es  in  letzterer  Lage  die  Inductionskraft  ist, 
welche  überwiegt  und  die  Richtung  der  Schwingung  bedingt, 
erkennt  man  daran,  dass  der  Uebergang  aus  dem  einen  in 
den  anderen  Zustand  ohne  Erlöschen  der  Funken  in  irgend 
einer  Lage  erfolgt.  Für  unseren  Zweck  kommt  es  auf  die 
folgende  Bemerkung  an:  Liegt  die  Funkenstrecke  um  90^ 
nach  rechts  oder  links  aus  der  Grundlinie  herausgedreht,  so 
liegt  sie  in  einem  Knotenpunkte  in  Hinsicht  der  electrosta- 
tischen Kraft,  und  die  in  ihr  auftretenden  Funken  verdanken 
ihr  Dasein  lediglich  der  Inductionskraft;  insbesondere  noch 
dem  Umstände,  dass  die  letztere,  um  den  geschlossenen  Kreis 
genommen,  von  Null  verschieden  ist.  In  dieser  besonderen 
Lage  können  wir  also  auch  in  der  Nähe  des  primären  Lei- 
ters die  Inductionswirkung  unabhängig  von  der  electrostati- 
schen Wirkung  untersuchen. 

Die   vollständigen  Belege   für   die  hier  gegebenen  Deu- 
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tungen  sind  in  einer  früher  mitgetheilten  Arbeit^)  enthalten; 
auf  einige  Bestätigungen,  welche  diese  Deutungen  und  damit  die 
Ergebnisse  jener  Arbeit  im  Folgenden  finden,  weise  ich  hin. 

Die  Wellen  im  geradlinigen  Drahte. 

Um  mit  Hülfe  unserer  primären  Schwingungen  fortschrei- 
tende Wellen  in  einem  Drahte  zu  erzeugen,  welche  unserem 
Zweck  entsprechen,  verfahren  wir  in  folgender  Weise.  Hin- 
ter die  Platte  A  setzen  wir  eine  gleich  grosse  Platte  P.  Von 
der  letzteren  führen  wir  einen  1  mm  starken  Kupferdraht  bis 
zum  Punkte  m  der  Grundlinie,  von  da  in  einem  Bogen  von 
1  m  Länge  bis  zum  Punkte  n,  welcher  etwa  30  cm  über  der 
Funkenstrecke  liegt,  und  nun  geradlinig  parallel  der  Grund- 
linie fort  bis  auf  solche  Entfernung,  dass  eine  Störung  durch 
reflectirte  Wellen  nicht  zu  befürchten  ist.  In  meinen  Ver- 
suchen durchsetzte  der  Draht  das  Fenster,  ging  dann  etwa 
60  m  frei  durch  die  Luft  und  endete  in  einer  Erdleitung. 
Besondere  Versuche  zeigten,  dass  jene  Entfernung  hinrei- 
chend sei.  Nähern  wir  nun  diesem  Draht  einen  fast  zum 
Kreise  geschlossenen  metallischen  Leiter,  so  begleitet  ein 
feines  Funkenspiel  in  dem  letzteren  die  Entladungen  des  In- 
ductoriums.  Die  Intensität  der  Funken  können  wir  verän- 
dern, indem  wir  den  Abstand  der  Platten  P  und  A  variiren. 
Dass  die  Wellen  im  Drahte  von  gleicher  Schwingungsdauer 
mit  den  primären  Schwingungen  sind,  zeigt  sich,  wenn  wir 
einen  unserer  abgestimmten  secundären  Leiter  dem  Drahte 
nähern.  In  diesen  nämlich  fallen  die  Funken  kräftiger  aus, 
als  in  irgend  welchen  anderen,  grösseren  oder  kleineren 
Metallkreisen.  Dass  die  Wellen  wie  in  Hinsicht  der  Zeit, 
so  auch  in  Hinsicht  des  Raumes  regelmässig  sind,  kann  er- 
wiesen werden  durch  die  Bildung  stehender  Wellen.  Zu 
dem  Ende  lassen  wir  den  Draht  in  einiger  Entfernung  vom 
Ursprung  frei  enden  und  nähern  ihm  unseren  secundären 
Leiter  in  solcher  Lage,  dass  die  Ebene  des  letzteren  den 
Draht  aufnimmt,  und  dass  die  Funkenstrecke  dem  Draht  zu- 
gekehrt ist.    Wir  beobachten  das  Folgende:  Am  freien  Ende 


1)  H.  Hertz,  Wied.  Ann.  34.  p.  155.  1888. 
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des  Drahtes  sind  die  Funken  im  secundären  Leiter  sehr 
klein,  sie  nehmen  an  Länge  zu,  wenn  wir  uns  dem  Ursprünge 
des  Drahtes  nähern,  in  einiger  Entfernung  aber  nehmen  sie 
wieder  ab  und  sinken  fas  auf  Null,  um  dann  wieder  zuzu- 
nehmen. Wir  haben  einen  Knotenpunkt  gefunden.  Messen 
wir  nun  die  so  gefundene  Wellenlänge,  machen  die  ganze 
Länge  des  Drahtes,  vom  Punkte  n  an  gerechnet,  gleich  einem 
ganzzahligen  Vielfachen  dieser  Länge  und  wiederholen  den 
Versuch,  so  finden  wir,  dass  jetzt  die  ganze  Länge  sich  durch 
Knotenpunkte  in  einzelne  Wellen  getheilt  hat.  Bestimmen 
wir  jeden  Knotenpunkt  für  sich  mit  möglichster  Sorgfalt  und 
bezeichnen  ihn  durch  einen  aufgesetzten  Papierreiter,  so  kön-. 
nen  wir  uns  überzeugen,  dass  die  Abstände  der  letzteren 
ziemlich  gleich  werden,  und  dass  die  Versuche  einige  Ge- 
nauigkeit gestatten. 

Noch  auf  andere  Weisen  lassen  sich  übrigens  die  Knoten 
von  den  Bäuchen  unterscheiden.  Nähern  wir  den  secundären 
Leiter  dem  Drahte  so,  dass  die  Ebene  des  ersteren  senk- 
recht steht  auf  dem  letzteren,  dass  aber  die  Funkenstrecke 
weder  dem  Drahte  yöllig  zu-,  noch  völlig  abgewandt  ist,  son- 
dern sich  in  einer  mittleren  Lage  befindet,  so  ist  der  secun- 
däre  Kreis  geeignet,  Kräfte  anzugeben,  welche  auf  der  Rich- 
tung des  Drahtes  senkrecht  stehen.  Bei  solcher  Lage  des 
Kreises  sehen  wir  nun  Funken  auftreten  in  den  Knoten- 
punkten, verlöschen  in  den  Bäuchen.  Zieht  man  mittelst 
eines  isolirten  Leiters  Funken  aus  dem  Drahte,  so  fallen 
diese  etwas  stärker  aus  an  den  Knotenpunkten  als  an  den 
Bäuchen,  doch  ist  der  Unterschied  klein  und  kann  meist  nur 
wahrgenommen  werden,  wenn  man  schon  weiss,  wo  die  Kno- 
ten, und  wo  die  Bäuche  liegen.  Dass  die  letztgenannte  Me- 
thode und  andere  verwandte  Methoden  kein  deutliches  Re- 
sultat geben,  liegt  daran,  dass  sich  den  von  uns  betrachteten 
Wellen  andere  unregelmässige  Bewegungen  überlagern;  mit 
Hülfe  unserer  abgestimmten  Kreise  aber  finden  wir  die  uns 
interessirenden  Bewegungen  heraus,  wie  man  mit  Hülfe  von 
Resonatoren  aus  Geräuschen  bestimmte  Töne  herauszuhören 
vermag. 

Schneiden  wir  den  Draht  in  einem  Knotenpunkte  durch, 
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80  bleiben  die  ErscheinuDgen  in  dem  dem  Ursprünge  zuge- 
wandten Theile  ungestört,  aber  auch  in  den  losgetrennten 
Theil,  wenn  wir  denselben  an  seinem  Orte  belassen,  pflanzen 
sich  die  Wellen,  wenn  auch  mit  verminderter  Stärke,  fort. 

Die  Messbarkeit  der  Wellenlängen  lässt  mannigfache  An- 
wendungen zu.  Ersetzen  wir  den  bisherigen  Kupferdraht 
durch  einen  dickeren  oder  dünneren  Kupferdraht  oder  durch 
einen  Draht  aus  anderem  Metall,  so  behalten  die  Knoten- 
punkte ihre  Lage  bei.  Die  Fortpflanzungsgeschwindigkeit 
in  allen  solchen  Drähten  ist  daher  gleich,  und  wir  sind  be- 
rechtigt, von  derselben  als  einer  bestimmten  Geschwindigkeit 
zu  reden.  Auch  Eisendrähte  machen  keine  Ausnahme  von 
der  allgemeinen  Regel,  die  Magnetisirbarkeit  des  Eisens 
kommt  also  bei  so  schnellen  Bewegungen  nicht  in  Betracht. 
Es  wird  interessant  sein,  das  Verhalten  von  Electrolyten  zu 
prüfen.  Der  Umstand,  dass  in  diesen  die  electrische  Bewe- 
gung mit  der  Bewegung  träger  Masse  verbunden  ist,  lässt 
eine  geringere  Fortpflanzungsgeschwindigkeit  vermuthen. 
Durch  einen  Schlauch  von  10  mm  Durchmesser,  welcher  mit 
Kupfervitriollösung  gefüllt  war,  pflanzten  sich  die  Wellen 
überhaupt  nicht  fort,  doch  mag  der  zu  grosse  Widerstand 
die  Ursache  gewesen  sein.  Durch  Messung  der  Wellenlängen 
können  auch  die  relativen  Schwingungsdauern  verschiedener 
primärer  Leiter  bestimmt  werden;  es  dürfte  möglich  sein, 
auf  diesem  Wege  die  Schwingungsdauern  von  Platten,  Ku- 
geln, EUipsoiden  etc.  zu  vergleichen. 

In  unserem  besonderen  Falle  zeigte  sich,  dass  Knoten- 
punkte sehr  deutlich  hervortraten,  wenn  der  Draht  in  8  m, 
oder  wenn  er  in  5,5  m  Entfernung  vom  Nullpunkt  der  Grund- 
linie abgeschnitten  wurde.  Im  ersteren  Falle  fanden  sich 
die  Papierreiter,  welche  zur  Bestimmung  der  Knotenpunkte 
benutzt  waren,  bei  —  0,2  m,  2,3  m,  5,1  m,  8  m,  in  letzterem  bei 
'—  0,1  m,  2,8  m,  5,5  m  Entfernung  vom  Nullpunkt.  Es  erhellt, 
dass  sich  die  (halbe)  Wellenlänge  im  freien  Draht  wenig  von 
2,8  m  •  unterscheiden  kann.  Dass  die  erste  Wellenlänge,  von 
P  ab  gerechnet,  kleiner  erscheint,  kann  wegen  der  Anwesen- 
heit der  Platte  und  der  Krümmung  des  Drahtes  nicht  Wun- 
der nehmen.    Aus  einer  Schwingungsdauer  von  1,4  hundert- 
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milliontel  Secunde  und  einer  Weilenlänge  von  2,8  m  ergibt 
sich  die  Fortpflanzungsgeschwindigkeit  der  electrischen  Wellen 
in  Drähten  zu  200000km/8ec.  Nach  einer  sehr  guten  Me- 
thode haben  Fizeau  und  Gounelle^)  im  Jahre  1850  für 
diese  Geschwindigkeit  in  Eisendrähten  lOOOOOkm/sec,  in 
Kupferdrähten  1 80  000  km  /  sec  gefunden.  W.Siemens*)  hat 
im  Jahre  1875  mit  Hülfe  von  Flaschenentladungen  Geschwin- 
digkeiten von  200000->260000km/sec  in  Eisendrähten  ge- 
funden. Andere  Messungen  können  kaum  in  Betracht  kom- 
men. Jene  experimentell  gefundenen  Werthe  nehmen  den 
unserigen  gut  in  ihre  Mitte.  Da  unser  Werth  mit  Hülfe  einer 
zweifelhaften  Theorie  gefunden  ist,  dürfen  wir  ihn  nicht  für 
eine  neue  Messung  der  gleichen  Grösse  ausgeben;  wir  dürfen 
aber  umgekehrt  aus  der  Uebereinstimmung  mit  den  Yersuchs- 
resultaten  abnehmen,  dass  unsere  berechnete  Schwingungs- 
dauer der  Ordnung  nach  richtig  ist. 

Interferenz  der  directen  mit  der  durch  den  Draht  fortgelei- 
teten Wirkung. 

Wir  stellen  die  quadratische  Strombahn  B  im  Nullpunkt 
in  der  zweiten  Hauptlage  so  auf,  dass  sich  die  Funkenstrecke 
im  höchsten  Punkte  befindet  Die  Wellen  im  Drahte  üben 
jetzt  keinen  Einfluss  aus,  die  directe  Wirkung  verursacht 
Funken  von  2  mm  Länge.  Bringen  wir  nun  B  durch  Drehung 
um  eine  verticale  Axe  in  die  erste  Hauptlage,  so  findet  um- 
gekehrt eine  directe  Einwirkung  der  primären  Schwingung 
nicht  statt,  aber  die  Wellen  im  Drahte  erzeugen  jetzt  Fun- 
ken, welche  wir  durch  Annäherung  von  P  s,n  A  ebenfalls 
fast  auf  2  mm  Länge  bringen  können.  In  mittleren  Lagen 
werden  beide  Ursachen  zu  Funken  Anlass  geben,  und  es  ist 
denselben  also  die  Möglichkeit  geboten,  nach  Maassgabe  ihrer 
Phasendifferenz  sich  gegenseitig  zu  verstärken  oder  zu  schwä- 
chen. In  der  That  beobachten  wir  eine  derartige  Erschei- 
nung. Stellen  wir  nämlich  die  Ebene  von  B  so  ein,  dass 
ihre  nach  AA'  hin  gerichtete  Normale  von  derjenigen  Seite 
des  primären  Leiters,  auf  welcher  sich  die  Platte  P  befindet. 


1)  Fizeau  u.  Gounelle,  Pogg.  Ann.  80.  p.  158.  1850« 

2)  W.  Siemens,  Pogg.  Ann.  157.  p.  809.  1876. 
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wegweist,  so  fallen  die  Funken  kräftiger  ans,  als  selbst  in 
den  Hauptlagen;  stellen  wir  aber  jene  Ebene  so,  dass  ihre 
Normale  auf  P  zuweist,  so  erlöschen  die  Funken  und  treten 
erst  bei  wesentlicher  Verkleinerung  der  Funkenstrecke  wie- 
der auf.  Bringen  wir  unter  übrigens  gleichen  Umständen 
die  Funkenstrecke  im  tiefsten  Punkte  von  £  an,  so  tritt 
Auslöschung  dann  ein,  wenn  die  Normale  von  P  abweist. 
Weitere  Variationen  des  Versuches,  in  welchen  z.  B.  der 
Draht  unterhalb  des  secundären  Leiters  vorbeigeleitet  wurde, 
verliefen  so,  wie  es  nach  dem  Mitgetheilten  zu  erwarten  war. 
Die  Erscheinung  selbst  hatten  wir  erwartet;  suchen  wir  uns 
klar  zu  machen,  dass  auch  der  Sinn  der  Einwirkung  unserer 
Deutung  entspricht.  Um  die  Vorstellung  zu  fixiren,  sei  die 
Funkenstrecke  im  höchsten  Punkte  gelegen,  die  Normale  ge- 
gen P  gekehrt  (wie  in  der  Figur).  Fassen  wir  einen  Zeit- 
punkt ins  Auge,  in  welchem  sich  die  Platte  A  im  Zustand 
grösster  positiver  Ladung  befindet.  Die  electrostatische  und 
damit  die  Gesammtkraft  ist  dabei  von  A  gegen  A'  gerichtet. 
Die  durch  dieselbe  in  B  erzeugte  Schwingung  ist  bestimmt 
durch  die  Richtung  der  Kraft  im  unteren  Theile  von  B. 
Es  wird  also  die  positive  Electricität  gegen  ^'  hin  im  un- 
teren, von  A'  fort  im  oberen  Theile  getrieben.  Achten  wir 
nun  auf  die  Wirkung  der  Wellen.  Solange  A  positiv  ge- 
laden ist,  fliesst  die  positive  Electricität  aus  der  Platte  P 
heraus.  Diese  Strömung  ist  in  dem  von  uns  betrachteten 
Augenblick  in  der  Mitte  der  ersten  halben  Wellenlänge  des 
Drahtes  im  Maximum  ihrer  Entwickelung.  Eine  Viertelwellen- 
länge  weiter  vom  Ursprung  entfernt,  nämlich  in  der  Nähe 
unseres  Nullpunktes,  ist  sie  erst  im  BegrifiF,  diese  vom  Null- 
punkt abgewandte  Richtung  anzunehmen.  Es  drängt  daher 
hier  die  Inductionskraft  die  benachbarte  positive  Electricität 
gegen  den  Ursprung  hin.  Insbesondere  in  unserem  Leiter  B 
wird  die  positive  Electricität  in  solche  Kreisbewegung  ge- 
setzt, dass  sie  im  oberen  Theile  gegen  A'  hin,  im  unteren 
von  A'  abzuüiessen  strebt.  Sonach  wirken  in  der  That  elec- 
trostatische und  electrodynamische  Kraft  mit  nahezu  gleicher 
Phase  gegen  einander  und  müssen  sich  mehr  oder  weniger 
vernichten.     Drehen  wir  den  secundären  Kreis  um  90°  durch 
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die  erste  Hauptlage  hindurch,  so  wechselt  wohl  die  directe 
Wirkung  ihr  Zeichen,  nicht  aber  die  Wirkung  der  Wellen, 
und  die  beiden  Ursachen  verstärken  einander.  Das  gleiche 
gilt,  wenn  wir  den  Leiter  B  in  seiner  Ebene  so  drehen,  dass 
die  Funkenstrecke  in  den  tiefsten  Punkt  gelangt. 

Wir  schalten  jetzt  statt  des  Drahtstückes  mn  grössere 
Drahtlängen  ein.  Wir  bemerken,  dass  dabei  die  Interferenz 
immer  undeutlicher  wird;  haben  wir  ein  Drahtstück  von 
250  cm  Länge  eingeschaltet,  so  ist  sie  gänzlich  verschwun- 
den, die  Funken  sind  gleich  lang^  ob  nun  die  Normale  von 
P  ab-  oder  auf  P  zuweist.  Verlängern  wir  den  Draht 
weiter,  so  tritt  wieder  ein  unterschied  der  verschiedenen 
Quadranten  auf,  und  die  Auslöschung  der  Funken  in  dem 
einen  wird  ziemlich  scharf,  wenn  400  cm  Draht  eingeschaltet 
sind.  Aber  nun  tritt  im  Gegensatz  zu  früher  Auslöschung 
dann  ein,  wenn  bei  oben  liegender  Funkenstrecke  die  Nor- 
male von  P  abweist.  Bei  weiterer  Verlängerung  verschwin- 
det die  Literferenz  von  neuem,  um  dann  bei  Einschaltung 
von  etwa  6  m  Draht  wieder  in  dem  ursprünglichen  Sinne 
aufzutreten.  Die  Erklärung  dieser  Erscheinungen  durch  die 
Verzögerung  der  Draht  wellen  leuchtet  ein,  dieselben  geben 
uns  die  Sicherheit,  dass  auch  in  den  fortschreitenden  Wellen 
nach  je  etwa  2^  ni  die  Zustände  ihr  Vorzeichen  umgekehrt 
haben. 

Wollen  wir  Interferenzen  herstellen,  während  sich  der 
secundäre  Kreis  C  in  der  dritten  Hauptlage  befindet,  so 
müssen  wir  den  geradlinigen  Draht  aus  seiner  bisherigen  Lage 
entfernen  und  ihn  in  der  Horizontalebene  an  C  entweder  auf 
der  Seite  der  Platte  A  oder  der  Platte  A  vorbeiführen. 
Praktisch  genügt  es,  wenn  wir  den  Draht  locker  spannen, 
ihn  mit  einer  isolirenden  Zange  fassen  und  ihn  abwechselnd 
der  einen  oder  der  anderen  Seite  von  C  nähern.  Wir  beob- 
achten das  Folgende:  Leiten  wir  die  Wellen  an  derjenigen 
Seite  vorbei,  an  welcher  sich  die  Platte  P  befindet,  so  heben 
die  Wellen  die  vorherbestandenen  Funken  auf.  Führen  wir 
die  Wellen  an  der  entgegengesetzten  Seite  vorbei,  so  ver- 
stärken sie  die  schon  vorhandenen  Funken,  und  zwar  beides 
stets,   welches  auch  die  Lage  der  Funkenstrecke  im  Kreise 
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ist.  Wir  sahen,  dass  in  dem  Augenblicke,  iu  welchem  die 
Platte  A  im  Zustand  stärkster  positiver  Ladung  ist,  und  in 
welchem  also  die  primäre  Strömung  von  A  wegzufliessen  be- 
ginnt, die  Strömung  im  ersten  Knotenpunkt  des  geradlinigen 
Drahtes  anfängt,  vom  Ursprung  desselben  abzufliessen.  Beide 
Strömungen  umkreisen  also  C  in  gleichem  Sinne,  wenn  der 
geradlinige  Draht  auf  der  von  A  abgewendeten  Seite  von 
C  liegt,  im  entgegengesetzten  Falle  umkreisen  sie  C  in  ver- 
schiedenem Sinne ,  und  ihre  Wirkungen  zerstören  einander. 
Dass  die  Lage  der  Funkenstrecke  gleichgültig  ist,  beweist 
unsere  Annahme,  dass  die  Eichtung  der  Schwingung  hier  durch 
die  electrodynamische  Kraft  bestimmt  ist.  Auch  die  letzt- 
beschriebenen Interferenzen  kehren  ihren  Sinn  um,  wenn  zwi- 
schen den  Punkten  m  und  n  anstatt  100  cm  Draht  400  cm 
Draht  eingeschaltet  werden. 

Auch  in  solchen  Lagen,  in  welchen  der  Mittelpunkt  des 
secundären  Kreises  ausserhalb  der  G-rundlinie  sich  befindet, 
habe  ich  Interferenzen  hergestellt,  doch  sind  dieselben  für 
unseren  gegenwärtigen  Zweck  nur  insofern  von  Bedeutung, 
als  sie  durchaus  Bestätigung  der  zu  Grunde  liegenden  An- 
schauungen ergaben. 

Interferenzen  in  verschiedenen  Entfernungen. 

In  gleicher  Weise,  wie  im  Nullpunkt,  können  wir  auch 
in  grösseren  Entfernungen  Interferenzen  hervorrufen.  Da- 
mit dieselben  deutlich  seien,  haben  wir  dafür  zu  sorgen,  dass 
die  Wirkung  der  Drahtwellen  jeweils  von  ähnlicher  Grösse 
sei,  wie  die  directe  Wirkung,  was  wir  durch  Vergrösserung 
des  Abstandes  zwischen  P  und  A  bewirken  können.  Die 
Richtigkeit  der  folgenden  Betrachtung  liegt  nun  auf  der 
Hand:  Pflanzt  sich  die  Wirkung  durch  den  Luftraum  mit 
unendlicher  Geschwindigkeit  fort,  so  muss  sie  mit  den  Draht- 
wellen nach  je  einer  halben  Wellenlänge  der  letzteren,  also 
nach  je  2,8  m  in  entgegengesetztem  Sinne  interferiren.  Pflanzt 
sich  die  Wirkung  durch  die  Luft  mit  gleicher  Geschwindig- 
keit wie  die  Drahtwellen  fort,  so  wird  sie  mit  jenen  in  allen 
Entfernungen  in  gleicher  Weise  interferiren.  Pflanzt  sich 
die  Wirkung  durch  die  Luft  mit  endlicher,  aber  anderer  Ge- 
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schwindigkeit  als  die  Drahtwellen  fort,  so  wird  die  Interferenz 
ihren  Sinn  ändern,  aber  in  Zwischenräumen,  welche  grösser 
als  2,8  m  sind. 

Um  zu  ermitteln,  was  tbata&chlich  stattfände,  bediente 
ich  mich  zunächst  der  Art  von  Interferenzen,  welche  beim 
Uebergang  aus  der  ersten  in  die  zweite  Hauptlage  beobachtet 
werden.  Die  Funkenstrecke  befand  sich  oben.  Ich  beschränkte 
mich  zunächst  auf  Entfernungen  bis  zu  8  m  vom  Nullpunkt 
an.  Am  Ende  jedes  halben  Meters  dieser  Strecke  wurde  der 
secnndäre  Leiter  aufgestellt  und  untersucht,  ob  ein  Unter- 
schied in  der  Funkenstrecke  zu  constatiren  sei,  je  nachdem 
die  Normale  gegen  P  hin-  oder  von  P  fortwies.  War  ein 
solcher  Unterschied  nicht  vorhanden,  so  wurde  das  Resultat 
des  Versuchs  durch  das  Zeichen  O  aufgezeichnet.  Waren 
die  Funken  kleiner,  während  die  Normale  auf  P  hinwies,  eo 
wnrde  eine  Interferenz  constatirt,  welche  durch  das  Zeichen 
-f-  dargestellt  wurde.  Das  Zeichen  —  wurde  benutzt,  um 
eine  Interferenz  bei  entgegengesetzter  Richtung  der  Normale 
zu  bezeichnen.  Um  die  Versuche  zu  TervieUältigeD^  wieder- 
holte ich  sie  häufig,  indem  ich  jedesmal  den  Draht  mn  durch 
einen  50  cm  längeren  Draht  ersetzte  und  ihn  so  allmählich 
von  100  cm  auf  600  cm  anwachsen  Hess.  Die  folgende,  leicht 
verständliche  Uebersicht  enthält  die  Resultate  meiner  Ver- 
suche. 
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Hiernach  möchte  es  fast  scheinen,  als  ob  die  Interferen- 
zen nach  je  einer  halben  WetlenUüige  der  Drahtwellen  ihr 
Zeichen  änderten.    Allein  wir  bemerken  erstens,  dasa  dies 
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doch  nicht  genau  zutrifft.  So  mtlsste  sich  in  der  ersten  Zeile 
das  Zeichen  Q  wiederholen  in  den  Entfernnngen  1  m,  3,8  m, 
6,6  m ,  während  es  sich  offenbaT  seltener  wiederholt.  Zwei- 
tens bemerken  wir,  dass  die  Yerecbiebung  der  Phase  schnelleT 
erfolgt  in  der  Nähe  des  Ursprungs,  als  in  der  Entfernung 
von  demselben.  Alle  Zeilen  zeigen  dies  abereinstimmend. 
Eine  Yeränderlichkeit  der  Fortpflanzungsgeschwindigkeit  ist 
nicht  wahrscheinlich.  Wir  schieben  vielmehr  mit  gutem 
Ömnde  diese  Erscheinung  auf  den  Umstand,  dass  wir  die 
(j-esammtkraft  benutzen,  welche  sich  in  electrostatische  und 
electrodynam lache  Kraft  trennen  lässt.  Schon  die  Theorie 
hat  wahrscheinlich  gemacht,  dass  erstere,  welche  in  der  Nähe 
der  primären  Schwingung  überwiegt,  sich  schneller  ausbreitet 
als  letztere,  welche  in  der  Entfernung  fast  allein  zur  G-eltung 
kommt.  Um  zunächst  das  Thatsächliche  der  Erscheinungen 
in  grSsserer  Entfernung  festzustellen,  habe  ich  wenigstens  ftlr 
drei  Wertbe  der  Länge  mn  die  Versuche  bis  auf  12  m  Ent- 
fernung ausgedehnt,  was  freilich  nicht  ohne  einige  Anstren- 
gung möglich  war.    Hier  sind  die  Resultate. 
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Dürfen  wir  annehmen,  dass  in  den  grösseren  Entfer- 
nungen nur  die  Inductionswirkung  thätig  ist,  so  werden  wir 
aus  diesen  Beobachtungen  schliessen,  dass  die  Interferenz 
dieser  m)t  den  Brahtwellen  nur  nach  je  7  m  etwa  ihr  Zei- 
chen wechselt. 

Um  nun  aber  die  Inductionskraft  auch  in  der  Xähe  der 
primären  Schwingung,  wo  die  Erscheinungen  deutlicher  sind, 
zu  untersuchen,  benutzte  ich  die  Interferenzen,  welche  in  der 
dritten  Hauptlage  auftreten,  während  die  Fuokenstrecke  um 
90"  aus  der  Grundlinie  herausgedreht  ist.  Der  Sinn  der 
Interferenz  im  Nullpunkt  ist  bereits  oben  erwähnt,  dieser 
Sinn  soll  durch  das  Zeichen  —  angezeigt  werden,  während 
das  Zeichen  -|-  eine  Interferenz  bei  Vorbeileitung  der  Wellen 
auf   der   von    P  abgekehrten   Seite    von    C  bezeichnen   soll. 
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Durch  diese  Wahl  der  Vorzeichen  setzen  wir  uns  in  Ueber- 
einstimmung  mit  der  bisherigen  Zeichengebung.  Denn  da 
die  Inductionskraft  der  Gesammtkraft  im  Nullpunkt  ent- 
gegengesetzt ist,  würde  auch  unsere  erste  Tabelle  mit  dem 
Zeichen  —  beginnen,  falls  der  Einfluss  der  electrostatischen 
Kraft  beseitigt  werden  könnte.  Der  Versuch  zeigt  nun  zu- 
nächst, dass  in  einer  Entfernung  von  3  m  noch  immer  Inter- 
ferenz stattfindet,  und  zwar  von  gleichem  Vorzeichen  wie  *  im 
Nullpunkt.  Dieser  Versuch,  oft  mit  niemals  zweideutigem 
Erfolge  wiederholt,  genügt,  die  endliche  A^usbreitungsgeschwin- 
digkeit  der  Inductionswirkung  zu  erweisen.  Leider  liessen 
sich  die  Versuche  wegen  der  Schwäche  dieser  Art  der  Fun- 
ken nicht  auf  eine  grössere  Entfernung  als  4  m  ausdehnen. 
Um  auch  innerhalb  dieser  Strecke  eine  Verschiebung  der 
Phase  constatiren  zu  können,  wiederholte  ich  die  Versuche 
mit  Variation  der  Drahtlänge  mn  und  gebe  die  Besulte  in 
folgender  Uebersicht: 
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Eine  Discussion  dieser  Resultate  zeigt,  dass  auch  hier 
mit  wachsender  Entfernung  die  Phase  der  Interferenz  sich 
ändert,  und  zwar  so,  dass  in  einer  Entfernung  von  7 — 8  m 
eine  Umkehr  des  Vorzeichens  zu  gewärtigen  ist. 

Allein  viel  deutlicher  tritt  dieses  Resultat  hervor,  wenn 
wir  nunmehr  die  Beobachtungen  der  zweiten  und  der  dritten 
Uebersicht  combiniren,  indem  wir  bis  zu  einer  Entfernung 
von  4  m  die  Ergebnisse  der  letzteren,  darüber  hinaus  die 
der  ersteren  benutzen.  In  dem  erstgenannten  Intervall  haben 
wir  alsdann  den  Einfiuss  der  electrostatischen  Kraft  durch 
die  besondere  Lage  unseres  secundären  Leiters  vermieden, 
in  dem  letztgenannten  fällt  dieser  Einfluss  durch  die  schnelle 
Abnahme  jener  Kraft  heraus.  Wir  dürfen  erwarten,  dass 
die  Beobachtungen    beider   Intervalle    sich    einander    ohne 
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Sprung  anschliessen  werden,  and  wir  finden  unsere  Erwar- 
tung bestätigt.  So  erhalten  wir  nunmehr  durch  Nebenein- 
anderstellung der  Zeichen  die  folgende  Tafel  für  die  Inter- 
ferenz der  electrodynamischen  Kraft  mit  der  Wirkung  der 
Drahtwellen : 
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Auf  diese  Tafel  gründe  ich  die  folgenden  Schlüsse: 

1.  Die  Interferenz  wechselt  nicht  nach  je  2,8  m  ihr  Vor- 
zeichen. Also  breiten  sich  die  electrodynamischen  Wirkungen 
nicht  mit  unendlicher  Geschwindigkeit  aus. 

2.  Die  Interferenz  aber  ist  auch  nicht  in  allen  Punkten 
in  gleicher  Phase.  Also  breiten  sich  die  electrodynamischen 
Wirkungen  durch  den  Luftraum  auch  nicht  mit  derselben 
Geschwindigkeit  aus,  wie  die  electrischen  Wellen  in  Dr&hten» 

3.  Eine  allmähliche  Verzögerung  der  Wellen  im  Draht 
bewirkt,  dass  eine  bestimmte  Phase  der  Interferenz  gegen 
den  Ursprung  der  Wellen  hin  wandert.  Aus  dieser  Richtung 
der  Wanderung  folgt,  dass  von  den  beiden  verschieden  schnel- 
len Ausbreitungen  die  Ausbreitung  durch  den  Luftraum  die 
schnellere  ist.  Denn  wenn  wir  durch  Verzögerung  einer  der 
beiden  Wirkungen  das  Zusammentreffen  beider  früher  her- 
beiführen, so  haben  wir  die  langsamere  verzögert. 

4.  In  Abständen  von  je  etwa  7,5  m  geht  das  Vorzeichen 
der  Interferenz  in  das  entgegengesetzte  über.  Nach  Durch- 
laufnng  von  je  7,5  m  überholt  daher  die  electrodynamische 
Wirkung  je  eine  Welle  im  Drahte.  Während  erstere  die 
7,5  m  zurücklegte,  hat  letztere  7,5  —  2,8  =  4,7  m  zurückgelegt. 
Das  Verhältniss  beider  Geschwindigkeiten  ist  daher  75:47, 
und  die  halbe  Wellenlänge  der  electrodynamischen  Wirkung 
im  Luftraum  2,8  X  75/47  =  4,5  m.  Da  diese  Strecke  in  1,4 
hundertmilliontel  Secunden  zurückgelegt  wird,  so  ergibt  sich 
die  absolute  Geschwindigkeit  der  Ausbreitung  durch  die  Luft 
zu  320000  km  in  der  Secunde.  Diese  Angabe  gilt  nur  der 
Ordnung  nach,  doch  kann  der  wahre  Werth  schwerlich  mehr 
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als  das  Anderthalbfache  und  schwerlich  weniger  als  zwei 
Dritttheile  des  angegebenen  Werthes  betragen.  Der  wahre 
Werth  kann  lediglich  durch  Versuche  ermittelt  werden,  so- 
bald es  gelingt,  die  Geschwindigkeit  der  Electricität  in  Dräh- 
ten genauer,  als  es  bisher  geschehen,  zu  bestimmen. 

Da  in  der  Nähe  der  primären  Schwingung  die  Inter- 
ferenzen allerdings  nach  je  2,8  m  ihr  Zeichen  wechseln,  so 
möchte  man  schliessen,  dass  sich  die  hier  vorzugsweise  wir- 
kende electrostatische  Kraft  mit  unendlicher  Geschwindigkeit 
ausbreitet.  Allein  im  wesentlichen  würde  dieser  Schluss  auf 
einem  einzigen  Zeichen  Wechsel  beruhen,  und  dieser  eine 
Wechsel  wird,  abgesehen  von  jeder  Phasenverschiebung,  da- 
durch erklärt,  dass  die  Gesammtkraft  in  einiger  Entfernung 
von  der  primären  Schwingung  das  Vorzeichen  ihrer  Ampli- 
tude wechselt.  Bleibt  sonach  die  absolute  Geschwindigkeit 
der  electrostatischen  Kraft  einstweilen  unbekannt,  so  lassen 
sich  doch  bestimmte  Gründe  dafür  anführen,  dass  electro- 
statische und  electrodynamische  Kraft  eine  verschiedene  Ge- 
schwindigkeit besitzen.  Der  erste  Grund  ist  dieser,  dass  die 
Gesammtkraft  in  keinem  Punkte  der  Grundlinie  verschwin- 
det. Da  in  der  Nähe  die  electrostatische,  in  der  Feme  die 
electrodynamische  Kraft  überwiegt,  so  müssen  in  einer  mitt- 
leren Lage  beide  entgegengesetzt  gleich  werden,  und  da  sie 
sich  nicht  vernichten,  so  müssen  sie  zu  verschiedenen  Zeiten 
in  dieser  Lage  eintrefiPen. 

Der  zweite  Grund  ist  hergenommen  aus  der  Verbrei- 
tung der  Kraft  durch  den  ganzen  Raum.  In  welcher  Weise 
die  Richtung  der  Kraft  in  einem  beliebigen  Funkte  er- 
mittelt werden  kann,  ist  in  einer  voraufgesandten  Arbeit 
angegeben  worden.  *)  Es  ist  dort  auch  bereits  die  Ver- 
theilung  der  Kraft  besprochen  und  bemerkt  worden,  dass 
es  vier  eigenthümliche  Funkte  in  der  Horizontalebene  gibt, 
etwa  1,2  m  vor  und  hinter  dem  äusseren  Rande  unserer  Plat- 
ten A  und  A\  in  welcher  eine  bestimmte  Richtung  der  Kraft 
sich  nicht  angeben  lässt,  sondern  in  allen  Richtungen  die  Kraft 
mit  angenähert  gleicher  Stärke  wirksam  ist. 

Es  scheint  dies  nur  in  der  Weise  zu  deuten  zu  sein,  dass 

1)  H.  Hertz,  Wied.  Ann.  84«  p.  1Ö5.  1888. 
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hier  die  electrostatische  und  die  electrodynamische  Compo- 
nente,  senkrecht  aufeinander  und  nahezu  gleich,  mit  merklicher 
Fhasendifferenz  eintreffen,  sodass  sie  sich  nicht  zu  einer  ge* 
radlinig  schwingenden  Resultanten  zusammensetzen,  sondern 
zu  einer  Resultanten,  welche  während  jeder  Schwingung  die 
Sichtungen  der  Windrose  durchläuft. 

Der  Umstand,  dass  verschiedene  Theile  der  Gesammt- 
kraft  eine  verschiedene  Geschwindigkeit  besitzen,  ist  auch 
insofern  von  Wichtigkeit,  als  er  einen  von  dem  bisherigen 
unabhängigen  Beweis  dafür  bildet,  dass  mindestens  einer 
dieser  Theile  sich  mit  endlicher  Geschwindigkeit  ausbreiten 
müsse. 

Folgerungen. 

An  den  quantitativen  Ergebnissen  dieser  ersten  Ver- 
suche mögen  weitergehende  Versuche  mehr  oder  weniger 
bedeutende  Verbesserungen  anzubringen  finden;  der  Weg 
aber,  auf  welchem  solche  Versuche  vorzugehen  haben,  darf 
schon  jetzt  als  geebnet  bezeichnet  werden,  und  die  That- 
Sache,  dass  sich  die  Wirkung  der  Induction  mit  endlicher 
Geschwindigkeit  ausbreitet,  darf  schon  jetzt  als  erwiesen  gel- 
ten. .  Diese  Errungenschaften  aber  führen  mannigfaltige  Fol- 
gen mit  sich,  von  welchen  es  mir  gestattet  sein  möge,  einige 
hervorzuheben. 

1.  Die  unmittelbarste  Folgerung  ist  die  Bestätigung  der 
Faraday'schen  Anschauung,  nach  welcher  die  electrischen 
Kräfte  selbständig  im  Raum  bestehende  Polarisationen  sind. 
Denn  in  den  von  uns  untersuchten  Erscheinungen  sind  solche 
Kräfte  noch  im  Raum  vorhanden,  nachdem  die  Ursachen, 
welche  sie  erzeugt  haben,  wieder  verschwunden  sind.  Diese 
Kräfte  sind  also  nicht  lediglich  Theile  oder  Attribute  ihrer 
Ursachen,  sondern  sie  entsprechen  veränderten  Zuständen 
des  Raumes.  Die  mathematischen  Bestimmungsstücke  dieser 
Zustände  rechtfertigen  es  dann,  dass  man  sie  als  Polarisationen 
bezeichne,  welches  auch  immer  die  Natur  dieser  Polarisationen 
sein  mag. 

2.  Es  ist  gewiss  bemerkenswerth,  dass  der  Nachweis 
einer  endlichen  Ausbreitungsgeschwindigkeit  zunächst  für 
eine  Kraft  erbracht  werden  konnte,    welche  umgekehrt  pro- 
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portional  der  Entfernung,  nicht  dem  Quadrate  derselben,  ab- 
nimmt. Allein  es  verdient  auch  hervorgehoben  zu  werden, 
dass  dieser  Nachweis  nicht  ohne  Rückwirkung  bleiben  kann 
auf  solche  Kräfte,  welche  dem  Quadrat  der  Entfernung  um- 
gekehrt proportional  sind.  Denn  wir  wissen,  dass  die  pondero- 
motorische  Anziehung  zwischen  Strömen,  und  die  magnetischen 
Wirkungen  derselben  mit  den  Inductionswirkungen  durch 
das  Princip  von  der  Erhaltung  der  Kraft  auf  das  engste  ver- 
knüpft sind,  wie  es  scheint,  im  Verhältniss  von  Wirkung  und 
Gegenwirkung.  Ist  dies  Verhältniss  nicht  lediglich  ein  täu- 
schender Schein,  so  ist  es  nicht  wohl  verständlich,  wie  sich 
die  eine  Wirkung  sollte  mit  endlicher,  die  andere  mit  unend- 
licher Geschwindigkeit  ausbreiten. 

3.  Die  schon  durch  viele  Wahrscheinlichkeitsgründe  ge- 
stützte Hypothese,  dass  die  Transversalwellen  des  Lichtes 
electrodynamische  Wellen  seien,  gewinnt  feste  Grundlage 
durch  den  Nachweis,  dass  es  wirklich  electrodynamische 
Transversalwellen  im  Lufträume  gibt,  und  dass  diese  sich 
mit  einer  der  Geschwindigkeit  des  Lichtes  verwandten  Ge- 
schwindigkeit ausbreiten.  Auch  öffnet  sich  ein  Weg,  jene 
wichtige  Anschauung  endgültig  zu  bestätigen  oder  zu  wider- 
legen. Denn  es  scheint  die  Möglichkeit  gegeben,  die  Eigen- 
schaften electrodynamischer  Transversalwellen  auf  dem  Wege 
des  Versuchs  zu  studiren  und  dieselben  mit  den  Eigenschaften 
der  Lichtwellen  zu  vergleichen. 

4.  Die  noch  offenen  Fragen  der  Electrodynamik,  welche 
die  ungeschlossenen  Ströme  betreffen,  dürften  der  Lösung 
zugänglicher  sein  als  bisher.  Einige  solcher  Fragen  erledigen 
sich  wohl  unmittelbar  aus  den  bereits  gewonnenen  Resul- 
taten. Insofern  es  der  Electrodynamik  nur  an  der  Kenntniss 
gewisser  Constanten  fehlt,  möchten  sogar  die  erhaltenen 
Resultate  vielleicht  hinreichen  zur  Entscheidung  zwischen 
den  streitenden  Theorien,  vorausgesetzt,  dass  wenigstens  eine 
derselben  die  richtige  wäre. 

Gegenwärtig  gehe  ich  indessen  auf  derartige  Anwen- 
dungen nicht  ein,  da  ich  erst  die  Ergebnisse  weiterer  Ver- 
suche, deren  die  Methode  offenbar  noch  viele  an  die  Hand 
gibt,  abzuwarten  wünsche. 
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VIII.  lieber  Interferenz  oscUlatarischer  electrischer 
Entladungen;   van  Dr.  A.  J.  von  Oettingen. 

(Hiersa  Taf.  T   Flg.  1-9.) 


Schon  seit  27  Jahren  kennt  man  den  oscillatorischen 
Charakter  der  Batterieentladung,  und  niemand  zweifelt  daran, 
dass  auch  zwei  solcher  oscillatorischer  Entladungen  in  ein 
und  demselben  Drahte  sich  superponiren  müssten.  Ich  glanbe 
aber  nicht,  dass  bisher  solche  Interferenzerscheinung  experi- 
mentell dargestellt  wäre.  Versucht  man  nämlich  nach  dem 
Schema  der  Fig.  1  zwei  Batterieen  A  und  B  auf  gleich  hohes 
Potential  zu  laden,  damit  sie  gleichzeitig  durch  I  und  II  sich 
entlüden  und  im  vereinten  Bogen  in  III  miteinander  inter- 
ferirten,  so  liegen  zwei  Schwierigkeiten  yor,  nämlich  1.  dafQr 
zu  sorgen,  dass  A  und  B  stets  gleich  hohe  Potentiale  haben, 
ohne  miteinander  leitend  verbunden  zu  sein,  und  2.,  zu  er- 
wirken, dass  gleichzeitig  die  Entladungen  in  I  und  II  beginnen. 
Erstere  Bedingung  wäre  leicht  zu  realisiren,  indem  man  A 
und  £,  wie  die  Figur  zeigt,  durch  einen  langen  schlechten 
Leiter  verbindet,  aus  dessen  Mitte  in  C  die  Electricität  zu- 
strömt.^) Aber  vergeblich  wird  man  alsdann  das  gleich- 
zeitige Eintreten  von  Entladungen  in  I  und  II  erwarten. 
Es  kommt  stets  eine,  etwa  in  I,  zuerst  zu  Stande,  und  wenn 
auch  in  II  ein  Funke  auftritt,  so  ist  derselbe  gegen  I  ganz 
gewiss  verspätet,  um  einen  Bruch theil  der  halben  Oscilla- 
tionsdauer  von  A^  worüber  ich  später  berichten  werde. 

Man  erreicht  auf  einmal  beide  obenerwähnte  Bedingungen 
mittels  einer  Schliessung,  wie  sie  bereits  von  Werner  Sie- 
mens^) zu  ganz  anderem  Zwecke  verwerthet  wurde,  da  er 
die  Verspätung  des  Funkens  11  gegen  I  zu  messen  wünschte, 
wenn  durch  Einschaltung  eines  Telegraphendrahtes  der  Be- 
ginn von  II  verzögert  wurde.  Die  Funken  I  und  II  traten 
bei  Siemens  auf  einer  Walze  auf,  die  in  Rotation  versetzt 
werden  konnte  (s.  Fig.  2).  Die  Batterieen  wurden  von  C  aus 
geladen,  während  die  Innenbelegungen  abgeleitet  waren.   Kurz 

1)  Aehnlich  wie  ich  solches  früher  verwerthet  habe  in  dem  sogenannten 
Brückenfunkenexperimente  (Pogg.  Ann.  Jubelbd.  p.  269.)  1874. 

2)  W.  Siemens,  Pogg.  Ann.  157.  p  309.  1876. 
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Tor  dem  Versuche  wurde  die  Erdverbindung  getrennt  und 
die  Verbindung  wie  in  Fig.  2  hergestellt.  „Dann'',  heisst  es 
wörtlich,  „wurde  die  Entladung  dadurch  bewirkt,  dass  ein 
mit  der  Erde  leitend  verbundenes  Messer  D  mittels  eines 
kr&ftigen  Hammerschlages  durch  den  isolirenden  Draht  d  ge- 
trieben und  dadurch  eine  kurze,  aber  möglichst  widerstands- 
lose Ableitung  der  verbundenen  Belegungen  zur  Erde  herbei- 
geführt wurde".  ^) 

Gerade  der  in  CD  auftretende  Funke  bietet  aber  grosses 
Interesse  dar.  Während  Siemens  seine  ganze  Aufmerksam- 
keit ausschliesslich  dem  zeitlichen  Unterschiede  von  I  und  II 
zuwandte,  habe  ich  im  Nachstehenden  im  Funken  CD  schöne 
Interferenzerscheinungen  beobachtet,  auch  ist  es  mir  gelungen, 
dieselben  photographisch  abzubilden. 

Das  Princip  meiner  Versuche  erkennt  man  aus  der 
schejnatischen  Figur  3.  Die  Flaschen  oder  Batterieen  A  und 
B  werden  von  C  aus  durch  den  metallischen  Arm  F  eines 
V.  Liphart' sehen  Ausladers  gleichzeitig  geladen,  haben 
daher  stets  gleiches  Potential.  Während  des  Ladens  sind 
die  äusseren  Belegungen  durch  einen  Doppelfallarm  bei  s 
und  8^  mit  der  Erde  verbunden.  Nun  werden  A  und  B 
gleichzeitig  entladen,  indem  man  ^ gegen  iST sinken  lässt, 
wodurch  zugleich  1)  der  Conductor  der  Electrisirmaschine 
abgehoben  ist  und  2)  s  und  «^  von  der  Erde  abgetrennt  worden 
sind.  (Die  mechanische  Einrichtung  für  letzteres  ist  in  der 
Figur  fortgelassen.)  Die  Electricitäten  auf  den  äusseren 
Belegungen  können  nur  durch  die  beliebig  zu  verändernden 
Widerstände  Ä«  und  Äe»  und  durch  die  Funken  I  und  II  zur 
Erde  abiliessen.  Selbstverständlich  müssen  A  und  B  gut 
isolirt  aufgestellt  sein.  In  III  tritt  nun  der  Interferenzfunke 
auf.  Hier  wird  die  Electricität  der  Innenbelegung  ohne 
Widerstand  (ausser  den  Funken  IV  und  III)  zur  Erde  ab- 
geführt. Man  wird  die  Siemens'sche  Vorrichtung  wieder- 
erkennen, wenn  man  sich  III  und  IV  metallisch  geschlossen 
denkt.  —  III  und  IV  haben  ganz  gleichen  oscillatorischen 
oder  richtiger  Interferenzcharakter.  In  V  tritt  im  allgemeinen 
kein  Funke  auf,  weil  der  Spiegelzeiger  irgendwo  sich  befindet^ 

1)  W.  Siemens,  1.  c.  p.  813. 
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wenn  der  Fallarm  die  Strecke  V  metallisch  schliesst  Ein 
rasches  Schliessen  der  ganzen  Verbindung  mit  der  Erde 
ändert  nicht  wesentlich  die  Entladung,  denn  das  Abströmen 
in  der  beliebig  kurzen  Leitung  von  A  und  B  über  IV  und  III 
geschieht  doch  nur  in  demselben  Rhythmus,  wie  ein 
solcher  in  den  von  Ra  und  Ri  bedingten  Oscillationen  der 
anderen  Belegungen  gegeben  ist,  denn  äussere  und  innere 
Belegung  haben  stets  denselben  Rhythmus. 

Die  beiden  Oscillationsdauem  sind  bedingt  eine  jede 
durch  die  Capacität  jeder  Batterie  und  durch  das  Selbst- 
potential beider  Oesammtleitungen  vom  äusseren  Beleg  über 
die  Erde  bis  zum  inneren  Beleg.  Da  Ra  und  Ri  spiralförmig 
gewickelte  Drähte  von  mindestens  100  Metern  Länge  waren, 
so  kann  man  diese  als  allein  massgebend  betrachten.  Jede 
auf  der  äusseren  Belegung  statthabende  Potentialänderung 
erzeugt  eine  entsprechende  auf  der  inneren  Belegung.  —  Die 
Versuche  gelingen  übrigens  auch  dann,  wenn  man,  in  der  Art 
wie  Figur  4,  den  Funken  III  auf  I  und  II  folgen  lässt. 
A  entladet  sich  durch  I  und  III,  B  durch  II  und  III.  In  m 
tritt  eine  völlig  reine  Interferenz  auf,  nur  muss  wieder 
ähnlich  wie  früher,  durch  Senken  des  Fallarmes  F  die  Ent- 
ladung herbeigeführt  werden.  Um  die  Interferenzfunken 
richtig  zu  verstehen,  überlege  man,  dass  die  in  I  und  II  ge- 
trennt vorhandenen  Ströme  in  III  bald  gleichgerichtet  sind 
und  sich  verstärken,  bald  entgegengerichtet  und  sich  schwächen 
oder  vernichten  entsprechend  der  folgenden  Formel  für  die 
Summe  der  beiden  Stromstärken: 

e  =  a . e-^^  sin 2;r V  a, e~^'' sin 2 i/r  —  > 


wo:  T  =  —^ und     t  =  ■■— > 

c  c 

und  C,  C  die  beiden  Capacitäten,  W  und  W  die  Selbst- 
potentiale von  Ra  und  Rh  bedeuten.^)  Die  Grösse  e-^^  und 
e-'^»'  war  sehr  nahe  gleich  Eins,  —  Ra  und  Ri,  waren  Kupfer- 
drahtspiralen von  1,75  mm  Dicke,  auf  Holz  unifilar  gewickelt 
in  einer  einzigen  Schicht.  —  Sehr  nahe  durfte  W  proportional 

1)  Vorstehende  Gleichungen  sind  dem  Interferenzschema  der  Figuren 
ungepasst.    Allgemeiner  wären  die  Amplituden  verschieden  anzusetzen. 
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den  Widerständen  w  angenommen  werden,  da  keine  absoluten 
Messungen  bezweckt  wurden.  In  Uebereinstimmung  mit  der 
wurden  die  Oscillationsdauern  bei  gleichem  C  proportional 
Theorie  '^W  gefunden,  wie  Kirchhoff 's  Berechnung  der 
Feddersen'schen  Versuche  schon  bewiesen  hatte. ^)  Aus 
den  zahlreich  gefertigten  Photographien  sollen  hier  nur  vier 
typische  Fälle  mitgetheilt  werden. 


Capacitäten 
von 


^^5«  «r^^*^"  i  OsciUationsdauer !  VerhÄltnias 
länge  von     'Milüontelsecnnde'    derOscü- 
-^       -^       I         ,        ,'        I  lationsdauer 

In  Metern  ^  ^ 


Fig. 


37,1 
18,5 


37,0 
19,7 


?> 


»» 
?» 


426 
226 
226 
123 


416 
464 
344 
344 


39,0 
21,1 
19,2 
14,0 


39,0 
31,5 
24,0 
24,5 


1 
2 
4 
4 


1 
3 
5 

7 


6 

7 
8 
9 


Die  zur  Interferenz  gebrachten  Verhältnisse  der  Oscil- 
lationsdauern in  ganzen  Zahlen  wurden  erhalten  durch  Wider- 
stände, die  nahe  proportional  den  Quadraten  der  gewünschten 
Oscillationsdauern  waren.  Ferner  sei  noch  erwähnt,  dass 
ebenso  gelungene  Versuche  mit  den  Verhältnissen  5:7,  5:8, 
9:16  und  anderen  angestellt  waren,  die  wir  zurückhalten 
können,  weil  sie  ebendasselbe  lehren,  wie  die  hier  mitgetheil- 
ten  Abbildungen,^ 

Auf  Fig.  5  findet  man  die  drei  Funkenstrecken  abgebildet. 
Die  Electroden  sind  Stäbe  aus  Zinn.  Feddersen  fand 
schon,  dass  dieses  Metall  am  präcisesten  erglühe  und  wieder 
verlösche.  Mit  keinem  anderen  Metalle  kann  man  so  reine 
Bilder  erhalten. 

Fig.  6—9  bringt  die  Entladungsfunken.  Zu  jedem  Ver- 
suche gehören  je  drei  Entladungsbilder,  entsprechend  den 
beiden  einfachen  Entladungen  in  I  und  II  und  dem  Inter- 
ferenzfunken in  III,  welch  letzterer  aus  den  variablen  Strom- 
stärken I  und  II  erschlossen  werden  kann.') 

1)  Pogg.  Ann.  121.  p.  551.  1864. 

2)  Die  Originalplatten  wurden  sämmtlich  in  der  physikaliBchen  G^ 
Seilschaft  zu  Berlin  am  20.  Jan.  1888  vorgezeigt 

3)  Es  wurde  der  rotirendc  Planspiegel  mit  der  photographischen  Ca- 
mera combinirt,  wie  solches  ich  in  einer  anderen  Arbeit  beschrieben  habe 
(.Wied.  Ann.  3:3.  p.  586.  1888),  und  zwar  Nr.  6,  8  und  9  mit  Steinheil- 
aplanat  Nr.  4,  und  Fig.  7  mit  Dallmeyer  B,l. 
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In  jeder  der  vier  Figuren  wurde  ein  Wellenschema  ent- 
worfen, Fig.  6a  —  9a.  Streng  genommen,  m&ssten  im  Schema 
die  Decremente  der  Amplituden  e-*»  und  tf~**'  Berücksich- 
tigung finden.  Indess  gehörte  dazu  eine  genaue  Kenntniss 
dieser  Factoren.  Hierauf  durfte  verzichtet  werden,  wenn  es 
nur  galt,  den  Typus  der  Erscheinung  zu  kennzeichnen. 

Dem  Wellenberge  im  Schema  entspricht  eine  positive 
Bewegung  von  0  anhebend,  ein  Maximum  erreichend  und  bis 
0  abnehmend.  Analog  entspricht  dem  schematischen  Wellen- 
thal eine  negative  Strömung.  Im  Momente,  wo  der  Wellen- 
berg zu  £nde,  und  i  =  0  geworden,  hat  die  Batterie  ein 
negatives  Potentialmazimum,  am  Ende  des  Weilenthaies  ist 
das  Batteriepotential  wieder  positiv.  Man  beachte  noch, 
dass  schwache  Ströme  nur  am  positiven  Fol  deutlich  auf- 
treten, und  bei  stärkeren  Strömen  ist  zwar  das  Leuchten  am 
negativen  Pole  merklich,  aber  weit  schwächer  als  am  posi- 
tiven, sodass  das  Altemiren  der  Stromrichtung  deutlich  her- 
vortritt. 

In  Fig.  6  schwingt  die  Electricität  unisono,  daher  der 
Interferenzfunke  UI  das  Bild  der  Theilfunken  nur  verstärkt 
wiedergibt. 

In  Fig.  7  ist  das  Verhältniss  t  :  r'  =  2 : 3  gegeben.  Das 
Schema  lehrt,  dass  der  Interferenzfunke  eine  starke  positive 
OsciUation,  dann  eine  starke  negative,  dann  eine  schwache 
positive,  dann  eine  schwache  negative.  Dann  folgen  stets 
vier  starke,  dann  zwei  schwache  Halboscillationen.  Unter 
den  vier  starken  sind  die  beiden  mittleren  viel  kräftiger 
(s.  Schema  7 «).  Diese  Variationen  lassen  sich  bis  zum  sechs- 
ten Interferenzmazimum  verfolgen,  entsprechend  zwölf  ganzen 
Oscillationen  in  I  und  18  in  II.  Diese  sechs  Maxima  sind 
analog  dem  Combinationsdifferenztone  bei  Schallwellen. 

In  Fig.  8  ist  t  :  t'  =  4 : 5.  Auf  acht  Halboscillationen 
in  I  kommen  zehn  in  IL  Das  Schema  8«  gibt  folgenden 
Charakter  des  Interferenzstromes: 

2  starke    Halboscillationen  4  starke    Halboscillationen 

2  massige          }»         )>  ;          2  massige          )?         ?) 

2  schwache       »>         j?  2  schwache       »         ?? 

(kaum  sichtbar)  l          2  massige          v         v 

2  m&isige  Halboscillationen  j          4  starke            >)         )}      u.  s.  f. 
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Stets  beginnt  III  mit  einem  Maximum,  weil  beide  Ent- 
ladungen zugleich  beginnen.  An  das  vollendete  Schema  reiht 
sich  dasselbe  von  vorn  wieder  an,  daher  im  Interferenzbilde 
stets  am  Anfange  nur  ein  halbes  Maximumphänomen  auf- 
tritt Die  Photographie  8  III  ist  ein  getreues  Abbild  des 
Schemas  8^. 

Fig.  9  bringt  r :  t'  =  4  : 7 ,  also  acht  Halboscillationen 
auf  14.  Das  Schema  9^  ist  interessant,  sofern  dem  positiven 
Strome  zwei  negative  nacheinander  folgen.  Das  zwischen  b 
und  c  liegende  relative  Maximum  entspricht  nicht  einer  posi- 
tiven Strömung,  sondern  einem  Herabsinken  der  negativen 
auf  0.    Wir  haben  folgende  Uebersicht: 


1  starke   positive    Halboscill. 
1  starke  negative        )»      «* 
,1  massige  positive       »»      j? 
1  starke'  positive  i^      i<         noch  1  massige  positive        t>      v 

1  starke  negative         ?)      7?  1  starke  negative        ?•      »^ 

2  fast  gäiizl.  fehlende    »      »»  u.  s.  f.  wieder  von  vorne. 


1  starke    positive    Halboscill. 
1  massige  negative      7)      it 
Boch  1  massige  negative      vi 


also  wechseln  zehn  Halboscillationen  mit  zwei  fast  gänzlich 
vernichteten.  Ich  versuche,  zum  besseren  Verständniss  noch 
das  Schema  9  b  hinzuzufügen.  Eine  Periode  reicht  von  a 
bis  m,  und  von  n  weiter,  —  oder  von  g  bis  s.  Von  einer 
bestimmten  Combinationswelle  kann  insofern  nicht  geredet 
werden,  als  die  Interferenzmaxima  gar  nicht  äquidistant  sind 

(8.    Fig.    9a). 

Interessant  wäre  es,  eine  Interferenz  mit  Phasendifferenz 
am  Anfange  darzustellen.  Solches  lässt  sich  experimentell 
erzwingen  und  mit  dem  rotirenden  Spiegel  controliren.  Für 
gewisse  feine  chronoskopische  Messungen,  für  Schlieren- 
apparatversuche  u.  a.  dürften  solche  Versuche  von  Werth 
sein.    Ich  hoffe,  darauf  zurückzukommen. 

Dorpat,  März  1888. 
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IX.    TJeber  die  Widerstandsänderungen, 
welche  Metalllegirungen  bei/m  Schmelzen  zeigen; 

van  C.  L.  Weber. 

(Hfersn  Xltf.  Vf   Flg.  9—10.) 


Es  ist  bekannt,  dass  die  Metalle  beim  Schmelzen  eine 
erhebliche  Veränderung  ihres  Leitungs Vermögens  erfahren^ 
für  die  meisten  Metalle  erhöht  sich  der  Widerstand,  wenn 
sie  schmelzen;  bei  einzelnen  findet  eine  Verminderung  statt, 
üeber  das  Verhalten  der  Legirungen  ist  sehr  wenig  bekannt. 
Nachdem  ich  vor  einiger  Zeit  diese  Verhältnisse  am  Rose'- 
schen,  Lipowitz'schen  und  Wood'schen  Metall  untersucht 
habe^),  hielt  ich  es  für  interessant,  derartige  Beobachtungen 
an  einigen  Legirungen  anzustellen,  die  blos  aus  zwei  Metal- 
len bestehen,  deren  Mengen verhältniss  man  beliebig  ändern 
kann. 

Im  Folgenden  gebe  ich  die  Resultate  dieser  Versuche  für 
Legirungen  von  Zinn  mit  Blei  und  von  Zinn  mit  Wismuth»^ 
Der  Verlauf  des  Schmelzprocesses  bei  derartigen  Legirungen 
ist  durch  die  Untersuchungen  von  Rudberg,  E.  Wiede* 
mann  etc.  in  allgemeinen  Umrissen  festgestellt;  systematische 
Beobachtungen  an  ganzen  Reihen  derselben  enthalten  die 
neueren  Arbeiten  von  Springt)  und  Mazzotto.^)  Wie  sich 
zeigen  wird,  bestehen  zwischen  dem  Gang  der  Wärmetönun- 
gen, welchen  diese  Forscher  untersucht  haben,  und  dem  Ver- 
lauf des  electrischen  Widerstandes  weitgehende  Analogien. 

Die  Versuchsanordnung  war  dieselbe,  wie  ich  sie  früher 
beschrieben  habe;  zur  Erwärmung  diente  ein  Faraffinbad,. 
das  durch  einen  Wassermotor  beständig  umgerührt  wurde. 
Die  Temperaturen  sind  mit  einem  Quecksilberthermometer 
bestimmt,  welches  zu  verschiedenen  Zeiten  mit  dem  Luft- 
thermometer verglichen  wurde.  Die  angegebenen  Tempera-- 
turen  beziehen  sich  auf  das  Luftthermometer. 


1)  C.  L.  Weber,  Wied.  Ann.  27.  p.  145.  1886. 

2)  W.  Spring.  Bull.  Brux.  (3)  11.  p.  355.    1886. 

3)  Mazzotto,  Mem.  del.  R.  Ist.  Lomb.  16.  p.  1.  1886. 
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Tabelle  I.    Zinn-Blei-Legirangea 
Geholt  an  Blei  in  Gewichtsprocenten. 


W,08 

Froc. 

WiSerat, 

o,uri 

1  Teinp. 

14,7 

WiS^t. 

JM1_ 

Proc 

40,27  Proc. 

Temp. 

Temp. 

8pec, 
Widerst. 

Temp. 

Wisent. 

15^ 

o,i5a 

13,7 

0,183 

14,4 

0,162 

24,7 

11,152 

37,0 

0,167 

29,3 

0,178 

66,2 

0.194 

41,3 

0,1GI 

52,3 

0,177 

82.0 

0,206 

85,S 

0,207 

54,1 

0,1  GÜ 

103,3 

0,207 

90,3 

0,212 

99,8 

0,210 

75,2 

0,1(11 

128,7 

0,221 

103,0 

0,218 

118,4 

0,22» 

91,5 

0,184 

154,5 

0.239 

127,3 

0,236 

137,6 

0,244 

118,2 

0,204 

164,8 

i.,247 

154,5 

0.256 

148,0 

0,252 

162,0 

0,233 

I87,C 

0,251 

169,3 

0,270 

157,7 

0,2G1 

171,3 

0,242 

173,2 

0,266 

175;3 

0,277 

162,0 

0,265 

177,0 

0,245 

176,3 

0,291 

179,7 

0,285 

167,3 

0,271 

179,2 

0.252 

178,(1 

0,336 

180,0 

0.290 

177,6 

0,-J82 

181,7 

0,300 

181.7 

0,377 

182,0 

0.377 

180,4 

0,286 

184,0 

o,ao9 

186,2 

0.412 

182,4 

0,448 

181,6 

0,304 

iye,2 

0,3  IB 

189,5 

0,448 

184,7 

0,561 

183,0 

0,562 

192,7 

0,343 

11)1,4 

0,474 

186,0 

0,678 

185,3 

0,587 

200,4 

0,410 

193,4 

0,508 

189,2 

0,591 

185,6 

0,596 

20H,8 

0,544 

H)r.,2 

0,538 

104,7 

Ü,5B4 

187,1 

0,«US 

211,7 

0,617 

197.3 

0,553 

208,0 

0,598 

18S,6 

0,609 

220,2 

0.&47 

200,1 

0,563 

215,7 

0,601 

1»2,Ö 

0,620 

233,4 

ü,r.5i 

204,1 

0,5G5 

236,4 

0,608 

199,1 

0,628 

243,8 

ü,55;i 

220,5 

0,567 

248,8 

0,611 

227,7 

0,633 

252,B 

0,557 

24i),3 

0,574 

253,2 

0,612 

245,6 

0,841 

247,8 

0,577 

264,0 

0,646 

Zino-Blei-LegiriiDgeD. 
Gehalt  &a  Blei  in  Oewichtsproconteii. 


50,14 

Proc. 

Kp<-c. 
Widcr«t. 

flO.O! 
Ternp. 

Proc. 

50,14 

Proir. 
Spet. 

WidoreL 

60.01 
Temp. 

Prot. 

Tenip. 

S|>ec. 

Widerst. 

Tfuip. 

Spec. 
Wideret. 

1.1  Jl 

0,174 

14.9 

0,190 

204,9 

0,619 

187,8 

0,512 

6.'>.4 

0,205 

99,6 

213.4 

0,657 

192,8 

0,232 

I3K,6 

0,279 

226,7 

0,655 

205,5 

0,560 

140,4 

0,260 

0,304 

243,0 

0,658 

217,2 

0,595 

149,4 

0,267 

169,3 

0,315 

261,0 

0,665 

226,3 

0,655 

16S,0 

0,286 

177,2 

0,324 

283,7 

0,699 

178.8 

0,300 

179,4 

236,5 

0,701 

182,0 

0,304 

IH0,7 

0,344 

242,« 

0,711 

184,0 

0,5:16 

181,5 

0,426 

251,3 

0,713 

185,2 

0..->42 

183.0 

0,494 

0,718 

195,5 

Ü,.W4 

185,7 

0,507 

273,5 

0,722 

Tabelle  IL    Zinn-Wismuth-Legirongen. 
Gebalt  an  Wiamuth  in  Gcwichtaproceoten. 


!1,47 

Proe. 

12,54  Proc 

24,70 

Proc. 

3S,91  Proc. 

Tt^mp. 

WiSerat. 

T«np. 

WiSIrtt. 
0,198 

Temp. 
15,3 

Spec. 
WiderEL 

Tomp. 

Wi& 

12.1 

0,172 

15,3 

0,274 

13,7 

0,325 

a5,7 

0,1  H4 

54J) 

0,223 

35,0 

0,289 

35,9 

0.346 

45,0 

0.190 

74,5 

0,234 

59,5 

0,307 

50,2 

0.360 

(i7,4 

0,202 

93,7 

0,246 

7.5,1 

0,319 

59,4 

0,370 

00,0 

0,215 

100,4 

0,252 

99,7 

0,343 

74,4 

0.391 

10^.0 

0,224 

108,0 

0,256 

i2i;4 

0,362 

91,0 

0,422 

120.T 

0,236 

116,7 

0.262 

133,6 

0,372 

93,0 

0,434 

135,G 

0,245 

128,5 

0.269 

135,4 

0,372 

95,5 

0,438 

Ui  fi 

0,250 

143,8 

0,279 

137,9 

0,365 

1     99,a 

0,444 

Iftfl.T 

0,257 

151,9 

0,205 

141,8 

0,370 

'     107.1 

0,457 

lf.7,Ü 

0,256 

160,5 

0,893 

144,6 

0,874 

,     117,2 

0,471 

18e,2 

0,284 

ne.7 

0,310 

151.2 

0,384 

:     134,0 

0,496 

Iii8,a 

0.810 

184,7 

0,326 

157,7 

0,396 

137.7 

0,497 

2)1,5 

0,400 

199,0 

0,Sf3 

179,2 

0,469 

141,6 

0,509 

217,4 

0,520 

206.9 

0,47i* 

194,2 

0,604 

U7,l 

0,580 

224,7 

0,553 

210,0 

0,546 

194,7 

0,628 

156,2 

0,571 

2311,3 

0,554 

212,1 

0.572 

200,3 

0.638 

164,3 

0.632 

251,4 

0,560 

217,7 

0,572 

2ll5,4 

0,640 

172,4 

0,705 

230.7 

0Ji74 

212,4 

0,636 

178,2 

0.71  S 

243,8 

0,581 

219,7 

0,638 

197,9 

0,7» 

253,0 

0,686 

234,0 

0.646 

214.2 

ojse 

■ 

242,8 

0,848 

235.2 

0,734 

254.8 

0,6&2 

a42,a 
253.3 

0,788 
0,789 

48,H5 

Proc. 

54,5 

IW. 

60,35 

Proc. 

68,92 

Proo. 

23,5 

0.518 

1.5,7 

0,572 

13,5 

0,711 

10,4 

0,877 

»4,1 

0,53« 

3.1,0 

0,596 

25.1 

0,733 

ao,fi 

0,920 

44,11 

0,54« 

45,6 

0,613 

45,3 

0,787 

65.9 

0,996 

r.s,7 

o,5(i:i 

73,9 

0,654 

5.5,5 

0,786 

97,8 

1,105 

N1,H 

0,59:i 

PI,6 

0,669 

69,1 

0,810 

108,8 

1.137 

SIT.» 

0,640 

93.7 

0,690 

97,0 

0,880 

132,1 

1,195 

II1.U 

0.G65 

100.9 

0,708 

107.5 

0,91)6 

139,9 

1,20» 

laM 

0,6'14 

113,7 

0,738 

120,5 

0,927 

U3,l 

1,194 

1251,5 

0,681 

126,3 

0,761 

128,1 

0,936 

149,4 

1,152 

lMr..e 

0.7(IM 

12H,5 

o,:cfi 

136,2 

0.943 

156,2 

1.097 

Ul.fi 

0,744 

137,9 

0.774 

133,6 

0,9 1:> 

161.4 

1,021 

14S.6 

139.» 

0,779 

142,1 

0.931 

16.5,3 

0.9R5 

153.2 

0.79S 

i*!>.H 

0,820 

143,6 

0,916 

165,2 

0,98» 

171!.  2 

0,mM 

149,4 

0,824 

147,9 

0,908 

204,4 

0,992 

200,7 

0,K13 

170,6 

0.883 

155,5 

0.883 

213,0 

0,996 

21H,2 

0.821 

isr.,!i 

Ü.f»40 

166.3 

0,890 

230,0 

1,002 

äsi.» 

0,N28 

205,r, 

I1.H49 

189,9 

0.,-ilt!l 

245.0 

1,010 

244.r. 

0,H.'l4 

220.9 

(1.8.^3 

207.9 

0,907 

253,9 

1.011 

2.14,4 

222.2 

0.913 

243.3 

".>*67 

231,7 

0,917 

2.M.8 

0.870 

LM1.6 

252,8 

0.922 
0,925 
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Zinn-Wismuth-Legirungen. 

Gehalt  an  Wismuth  in  Gewichtsprocenten. 


80,33 

Proc. 

Spcc. 
Widerst. 

1,373 

80,33  Proc. 

Temp. 

Temp. 

Spec. 
'  Widerst. 

12,7 

146,3 

1,775 

34,6 

1,443 

156,0 

1,709 

♦50,0 

1,519 

166,3 

1,598 

90,4 

1,646 

173,2 

1,499 

94,8 

1,668 

187,4 

1,360 

108,0 

1,718 

196,4 

1,231 

127,0 

1,786 

202,1 

;       1,0«5 

131,5 

1,800 

214,7 

1      1,111 

133,0 

1,810 

223,2 

,     i,n4 

137,3 

1,842 

243,6 

'      1,120 

141,6 

1,809 

260,0 

1      1,126 

Auf  Grund  der  mitgetheilten  Tabellen  sind  die  üurven 
in  Fig.  9  und  10  gezeichnet,  welche  den  Verlauf  der  Erschei- 
nungen in  übersichtlicher  Weise  erkennen  lassen.  Es  sei 
bemerkt,  dass  die  mitgetheilten  Zahlen  sich  auf  Beob- 
achtungen während  des  Erwärmens  beziehen;  beim  Abküh- 
len treten  gewisse  Abweichungen  auf;  so  erhält  man  z.  B. 
die  charakteristischen  Punkte  stets  bei  etwas  tieferer  Tem- 
peratur infolge  von  Ueberschmelzungsvorgängen;  auf  diese 
weiter  einzugehen,  halte  ich  für  wenig  lohnend. 

Zinn-Blei' Lcgirungen. 

Unter  diesen  existirt  bekanntlich  eine  von  besonders 
einfachem  Verhalten;  man  nimmt  meistens  an,  es  sei  dies 
diejenige,  welche  der  chemischen  Verbindung  PbSug  ent- 
spricht; nach  meinen  Versuchen  scheint  mir  eher  der  Legi- 
rung  von  33  Proc.  Bleigehalt  diese  Rolle  zuzutheilen  zu  sein; 
diese  entspricht  der  Formel  PbjSn^.  8ie  zeigt  beim  Schmelz- 
punkt eine  einmalige  plötzliche  Vergrösserung  des  Wider- 
standes, verhält  sich  also  ganz  so,  wie  ein  einfaches  Metall, 
z.  B.  das  reine  Zinn.  Wie  bei  allen  anderen  Legirungen 
der  Schmelzprocess  in  zwei  Vorgänge  zerfällt,  deren  erster 
stets  bei  derselben  Temperatur  eintritt  und  sprungweise  ver- 
läuft, während  der  zweite  sich  durch  ein  grösseres  Tempera- 
turintervall hinzieht,  welches  sich  verschieden  weit  erstreckt, 
je  nach  der  Zusammensetzung  der  Legirung;  so  zeigt  sich 
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auch  die  ganze  Widerstandsändening,  welche  durch  das 
Schmelzen  entsteht,  in  zwei  Theile  getheilt.  Zuerst  tritt  bei 
dem  allen  Legirungen  gemeinsamen  sogenannten  ,,ersten 
Schmelzpunkt''  eine  sprungförmige  Erhöhung  des  Wider- 
standes auf;  daran  schliesst  sich  dann  der  zweite  Theil  an 
in  Form  einer  mit  der  Temperatur  rasch  steigenden  Zu- 
nahme, die  bis  zur  vollendeten  Schmelzung  andauert.  Die 
erste  sprungförmige  Vergrösserung  macht  einen  um  so  grosse* 
ren  Theil  der  gesammten  Widerstandsänderung  aus,  je  mehr 
sich  die  Legirung  in  ihrer  Zusammensetzung  derjenigen  vom 
einfachsten  Verhalten  nähert.  Die  gesammte  Widerstands- 
änderung beträgt  bei  Zinn  50  Proc.  des  Widerstandes  der 
geschmolzenen  Legirung;  bei  Blei  nach  de  la  Rive  eben- 
soviel; für  die  untersuchten  sechs  Legirungen  ergibt  sich 
der  gleiche  Betrag  für  die  beiden  von  38,5  Proc.  Pb  und 
von  40,3  Proc.  Pb;  die  anderen,  nämlich  die  mit  10,  21,  60 
und  60  Proc.  Pb  ergeben  etwas  mehr,  nämlich  55  Proc. 
Nach  Mazzotto  macht  sich  für  die  Blei-Zinn- Legirungen 
noch  ein  Punkt  molecularer  Umlagerung  bemerkbar,  den  er 
auf  150^  fixirt  Durch  die  Widerstandsmessungen  konnte 
eine  derartige  Erscheinung  in  der  That  auch  unzweideutig 
nachgewiesen  werden,  doch  zeigte  sie  sich  nicht  an  eine  be- 
stimmte Temperatur  gebunden,  auch  ist  der  Betrag  der  hier- 
von herrührenden  Widerstandsänderung  zu  klein,  um  in  den 
Curven  deutlich  zum  Ausdruck  zu  kommen. 

Zinn-Wismuth-Legirungen. 

Hier  liegen  die  Verhältnisse  nicht  ganz  so  einfach,  wie 
bei  der  vorhergehenden  Reihe.  Es  ist  bekannt,  dass  Wis- 
muth  seinen  Widerstand  beim  Schmelzen  vermindert,  wie 
es  auch  sein  Volumen  verkleinert.  De  la  Rive  fand  für 
den  specifischen  Widerstand  des  festen  und  flüssigen  Wis- 
muths  in  der  Nähe  des  Schmelzpunktes  die  rcsp.  Zahlen  2,9 
und  1,9;  sodass  die  Aenderung  nahe  50  Proc.  vom  Wider- 
stand des  geschmolzenen  Metalls  beträgt. 

Aus  meinen  Beobachtungen  ergab  sich  für  festes  Wismuth 
beim  Schmelzpunkt  ebenfalls  2,9,  für  das  flüssige  aber  blos 
1,35,  sodass  der  Sprung  bedeutend  grösser  erscheint.    Da  das 
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reine  Zinn  seinen  Widerstand  beim  Schmelzen  erhöht,  so 
lässt  sich  über  das  Verhalten  der  Legirungen  von  vornher- 
ein nichts  aussagen.*^ 

Ein  Blick  auf  die  Curven  der  Figur  10  lehrt  zunächst, 
dass  auch  hier  ein  constanter  Schmelzpunkt  existirt,  der  fast 
allen  Legirungen  gleichmässig  zukommt;  er  liegt  ungefähr 
bei  140^.  Bei  den  zwei  Präparaten  von  geringem  Wismuth- 
gehalt  (9,5  und  12,5  Proc.  Bi)  ist  derselbe  jedoch  noch  nicht 
scharf  erkennbar.  Hier  sieht  man  blos,  dass  der  Schmelz- 
punkt von  dem  des  reinen  Zinns  herabgedrilckt  ist  auf  220, 
resp.  210^;  der  Beginn  des  Schmelzens  ist  nur  undeutlich  zu 
erkennen.  Die  Widerstandsänderung  beträgt  ungefähr  eben- 
soviel wie  für  das  reine  Zinn. 

Die  Legirungen  von  25  bis  50  Proc.  Wismuthgehalt 
zeigen  übereinstimmend  bei  ca.  140^  eine  plötzliche  sprung- 
weise Verminderung  des  Widerstandes,  die  aber  einen  geringen 
Betrag  erreicht;  worauf  dann,  dem  weiteren  Verlauf  der 
Schmelzung  entsprechend,  eine  Vermehrung  eintritt,  bis  der 
Schmelzprocess  beendet  ist. 

Die  an  Wismuth  reicheren  Legirungen  von  60  bis  90 
Proc.  weisen  eine  bei  140^  beginnende,  bis  zur  vollendeten 
Schmelzung  andauernde  Verringerung  ihres  Widerstandes  auf. 
Von  den  untersuchten  Legirungen  erleidet  die  von  54,5  Proc, 
Bi  die  geringste  Veränderung  beim  Schmelzen.  Es  ist  wahr- 
scheinlich, dass  sich  diese  Aenderung  noch  mehr  vermindert 
für  eine  Legirung,  die  zwischen  der  54procentigen  und  der 
60procentigen  liegt.  Dies  würde  übereinstimmen  mit  den 
Beobachtungen  von  Mazzotto,  der  die  Bildung  einer  Ver- 
bindung von  der  Formel  Bi3Sn^  annimmt ,  entsprechend 
einem  Gehalt  von  57  Proc.  Wismuth.  Dass  jedoch  eine  so 
weit  gehende  Vereinfachung  des  Verlaufes,  wie  wir  sie  bei 
der  Pb-Sn-Legirung  kennen  gelernt  haben,  hier  nicht  zu 
erwarten  ist,  geht  aus  den  Beobachtungen  beim  Abkühlen 
hervor.  Diese  sind  in  Fig.  10  für  die  Legirung  54,5  Proc. 
Bi  durch  die  punktirte  Curve  dargestellt  und  lassen  erken- 
nen, dass  die  Gesammtänderung  im  Widerstand  auch  hier 
noch  durch  zwei  getrennte  Vorgänge  hervorgerufen  wird, 
welche   sich   im  Effect  theilweise    compensiren;    es    erfolgt 
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beim  Erkalten  des  flüssigen  Gemisches  zuerst  eine  starke 
Abnahme^  dann  eine  plötzliche,  ungefähr  halb  so  grosse  Zu- 
nahme des  Widerstandes;  eine  Erscheinung,  die  sich  beim 
umgekehrten  Grang  der  Temperatur  allerdings  stark  ver- 
wischt 

Auch  für  die  Wismuthlegirungen  lässt  sich  die  Existenz 
eines  Punktes  molecularer  Umlagerung  unterhalb  des  Schmelz- 
punktes constatiren,  es  tritt  jedoch  diese  Umlagerung  in  der 
Regel  nicht  plötzlich  ein,  sondern  verläuft  allmählich;  es 
ist  das  Eintreten  einer  scharf  charakterisirten  Wider- 
standsänderung, welche  diesen  Vorgang  begleitet,  und  wie 
sie  z.  B.  in  der  Fig.  10  an  der  Ourve  der  Legirung  von 
38,9  Proc.  Bi  bei  93^  auftritt,  ganz  davon  abhängig,  wie  man 
den  Gang  der  Erwärmung  oder  Abkühlung  leitet. 

Diese  molecularen  ümlagerungen,  welche  den  regel- 
mässigen Verlauf  des  Widerstandes  unterhalb  des  Schmelz- 
punktes stören,  beeinträchtigen  namentlich  eine  genaue  Be- 
stimmung der  Temperaturcoefficienten  der  festen  Legirungen. 
Im  grossen  und  ganzen  sind  jedoch  diese  Temperaturcoeffi- 
cienten nicht  sehr  verschieden,  sie  bewegen  sich  zwischen  den 
Werthen  0,002  und  0,004.  Die  flüssigen  Legirungen  haben 
Temperaturcoefficienten  von  0,0005  bis  0,0008. 

Für  reines  Wismuth  in  festem  Zustande  werden  häufig 
negative  Temperaturcoefficienten  beobachtet,  so  fanden  neuer- 
dings wieder  A,  v.  Ettingshausen  und  W.N ernst  zwischen 
0  und  30®  den  Werth:  —0,0012;  ich  fand  bei  dem  von  mir 
untersuchten  Metall,  dass  der  Widerstand  anfangs  fiel  bis  zu 
100®  ungefähr  mit  einem  Temperaturcoefficienten  von  —0,0006; 
darauf  stieg  der  Widerstand  bis  zum  Schmelzpunkt.  Die 
Lage  des  Minimums  verschob  sich  jedoch  bei  wiederholter 
Erwärmung  und  Abkühlung  zwischen  80  und  120®. 

Diese  Erscheinung  bestätigt  ofl'enbar  die  schon  von 
Matthiessen  hervorgehobene  Thatsache,  dass  bei  reinem 
Wismuth  die  Ursachen,  welche  das  electrischo  Leitvermögen 
bedingen,  in  hohem  Grade  von  seiner  krystallinischen  Struc- 
tur  abhängig  sind.  Man  konnte  versucht  sein,  anzunehmen, 
dass  auch  die  starke  Abnahme  im  Widerstand,  die  das 
Wismuth  beim  U ebergang  vom  festen  zum  flüssigen  Zustand 
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erleidet,  nur  eine  Folge  der  bei  diesem  Metall  so  hervor- 
ragend ausgeprägten  krystallinischen  Structor  sei.  Dies 
aber  würde,  wie  mir  scheint,  mit  den  mitgetheilten  Beobach- 
tungen nicht  zu  vereinbaren  sein;  da  ja  diese  Abnahme  im 
Widerstand  auch  bei  den  Legirungen  des  Wismuths  sich 
findet;  denn  wir  können  nicht  wohl  annehmen,  dass  die  ein- 
zelnen Wismuththeilchen,  welche  in  dem  übrigen  Theil  der 
Legirung  aufgelöst  sind,  im  Stande  seien,  ähnlich  grosse 
Krystalle  zu  bilden,  wie  das  reine  Metall. 

Dies  scheint  mir  das  hauptsächlichste  Resultat  der  be- 
sprochenen Versuche  zu  sein,  dass  wir  die  Eigenthümlichkeit 
des  Wismuths,  seinen  Widerstand  beim  Schmelzen  zu  ver- 
mindern, als  eine  specifische  Eigenschaft  dieses  Mctalles  be- 
trachten müssen,  nicht  als  eine  zufällige,  die  blos  durch  die 
besondere  Structur  bedingt  wäre. 

München,  März  1888. 


X.    Die  Accuiuulatoreu  mit  Rücksicht  auf  ilive 
Verwendung  als  Gebrauchsele^nente   im  Labora- 
torium;   von   JfV.  Kohlrausch. 

(ilierzii  Tftf.  IV    lig.  11-12.) 


1.  Die  technische  Ausbildung  der  Accumulatoren  ist  zur 
Zeit  so  weit  gediehen,  dass  nmn  deren  Anschaffung  für  den 
Gebrauch  in  den  chemlscheu  und  besonders  in  den  physikali- 
schen Laboratorien  wohl  empfehlen  kann.  Dass  ein  Bedürf- 
niss  im  Laboratoiium  nach  einem  Element  vorliegt,  welches 
bei  nahe  constanter  electromotorischer  £j:aft  starke  Ströme 
längere  Zeit  hindurch  zuverlässig  liefert,  und  dass  auch  die 
brauchbarsten  der  Priniärelemente  diesem  Bedürfniss  iiur  man- 
gelhaft entsprechen,  unterUegt  wohl  keinem  Zweifel.  Ich  habe 
nun  seit  mehreren  Jahren  mit  Accumulatoren  verschiedener 
Systeme  gearbeitet,  einige  Sorten  genau  untersucht,  auch  Bat- 
terien selbst  gebaut  und  will  hier  kurz  die  Erfahrungen,  die 
ich  gemacht  habe,  zusammensclireiben.    Etwas  wesentlich  Neues 
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entlialten  die  nachfolgenden  Zeilen  kaum,  dagegen  eine  Anzahl 
brauchbarer  praktischer  Winke.  Die  Mittheilung  der  guten 
Elriahrungen  ist  vielleicht  manchen  der  Herren  üollegcn  will- 
kommen, und  vor  schlechten  Erfahrungen  kann  ich  vielleicht 
hier  und  da  schützen. 

Die  wesentlichsten  Vortheile  der  Accumulatoren  liegen 
neben  der  steten  Bereitschaft  der  Elemente  darin,  dass  man 
genau  weiss,  was  man  von  dem  geladenen  Element  zu  erwar- 
ten hat^  dass  die  Leistungen  der  Accumulatoren  im  Vergleich 
mit  anderen,  den  gleichen  Baum  beanspruchenden  Elementen 
sehr  hoch  und  äusserst  zuverlässig  sind,  dass  der  innere  Wider- 
stand sehr  klein  ist,  und  dass  endlich  fast  alle  Belästigungen 
fortfallen,  die  das  Zusammensetzen  der  Primärelemeute  und 
die  Verwendung  der  starken  Säuren  mit  sich  bringt 

Von  Nachtheilen  sind  auch  die  Accumulatoren  nicht  frei. 
Vor  allen  Dingen  erfordern  sie  Ladung,  um  gebrauchsfähig  zu 
sein.  Die  Elemente  sind  ferner  im  allgemeinen  zu  schwer,  um 
bequem  transportabel  zu  sein.  Sollen  Gruppen  von  Accumula- 
toren an  beliebigen  Plätzen  im  Laboratorium  aufgestellt  wer- 
den können,  so  kann  man  sie  übrigens  dadurch  transportabel 
machen,  dass  man  sie  auf  einem  starken  Brett  mit  Bandleisten 
ein  fiir  allemal  aufstellt  und  au  den  Enden  des  Brettes  starke 
Handgriffe  anbringt  Nur  thut  man  gut,  die  Handgriffe  so 
nach  oben  zu  biegen,  dass  beim  Tragen  der  Schwerpunkt  er- 
heblich tiefer  als  die  tragenden  Hände  liegt. 

Es  müssen  ferner  die  Elemente,  wenn  sie  nicht  leiden 
sollen,  nach  dem  Entladen  möglichst  bald  wieder  geladen  wer- 
den, und  sollen  auch  mit  geringer  Ladung  nicht  lange  stehen. 

Die  während  der  letzten  Periode  des  Ladens  aufsteigenden 
Gasblasen  reissen  Schwefelsäure  mit  sich,  welche  in  der  Um- 
gebung der  Elemente  befindliche  Metalle  angreift  und  Husten- 
reiz erzeugt.  Nachtheile  älterer  Systeme,  z.  B.  das  Ausfallen 
der  Füllmasse  aus  den  Bleiplatten,  das  Werfen  der  positiven 
Platten  mit  inneren  Kurzschlüssen  im  Gefolge  hat  man  neuer- 
dings vermeiden  gelernt  Es  scheint  nach  den  neueren  Formen 
überhaupt,  als  ob  man  die  Lebensdauer  der  Accumulatoren 
mit  der  Zeit  auf  viele  Jahre  wird  verbürgen  können. 

Ich   beziehe   mich  im  Folgenden  nur  auf  Accumulatoren, 
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welche  auf  oder  in  den  Bleiplatten  eine  Füllmasse  enthalten, 
da  die  ursprüngliche  PI  an  t6' sehe  Form,  bei  welcher  die  elec- 
tromotorisch  wirksamen  Zersetzungsproducte  aus  den  filei- 
platten  selbst  ausschliesslich  gebildet  wurden,  kaum  noch  fabri- 
cirt  werden. 

2.  Verlauf  der  Erscheinungen  beim  Laden  und 
Entladen  mit  normaler  Stromstärke.  Wenn  man  die 
Stromstärke  durch  eingeschaltete  Widerstände  nahe  constant 
und  auf  dem  „normalen"  Werth  —  d.  h.  auf  dem  grössten 
Werth,  welcher  noch  gute  Nutzeffecte  liefert  —  erhält,  so  er- 
geben sich  etwa  die  Curven  Fig.  11  flir  den  Verlauf  der  Span- 
nung an  den  Klemmen  der  Elemente  mit  der  Zeit  Die  Elreuze 
bedeuten  Spannungen  der  stromlosen  Elemente,  die  ausgezoge- 
nen Curvenstrecken  den  Verlauf  der  Spannung  während  der 
Ladung  und  Entladung,  die  gestrichelten  Curventheilo  den 
ferneren  Verlauf,  falls  nicht  rechtzeitig  unterbrochen  wird,  die 
punkürten  Linien  den  ungefähren  Verlauf  der  Spannung  der 
geöffneten  Elemente.  Für  die  Zeit  als  Abscisse  ist  liier  ein 
bestimmtes  Beispiel  zu  Grunde  gelegt.  Die  Zeiten  für  Ladung 
und  Entladung  bei  voller  Stromstärke  schwanken  bei  verschie- 
denen Formen  der  Elemente  zwischen  vier  und  zehn  Stunden. 
Dagegen  ist  der  absolute  Werth  der  Spannungen  und  ihr  Ver- 
lauf nicht  wesentlich  von  der  Form  der  Accumulatoren  ab- 
liäugig.  Selbstvei*ständlich  aber  ist  die  Klemmenspannung  von 
der  Stromstärke  abhängig,  und  zwar  ist  sie  beim  Laden  um 
so  niedriger,  beim  Entladen  um  so  höher,  je  kleiner  die  ange- 
wendeten Stromstärken  sind.  Diese  Unterschiede  betragen 
jedoch  wegen  des  kleineu  inneren  Widerstandes  der  Elemente 
meist  nur  einige  hundertel,  höchstens  0,15  Volt,  solange  die 
normale  Stromstärke  nicht  überschritten  wird. 

Die  Erfahrung  ergibt  im  einzelnen  folgendes:  Die  Span- 
nung des  ungeladenen  offenen  Accumulators  von  1,9  bis  1,95 
Volt  steigt  kurz  nach  Beginn  der  Ladung  auf  etwa  2,1  Volt, 
wächst  zuerst  langsam,  später  rascher  auf  2,35  bis  2,45  Volt 
und  bleibt  daim  fei*nerhin  wesentlich  constant  Von  der  Zeit 
an,  wo  die  Spannung  bei  gleichbleibender  Stromstärke  nicht 
mehr  wächst,  geht  fast  alle  zugeführte  Electricität  in  Form 
von  Wasserstoff  und  Sauerstoff  verloren.    Man  vnrd  also  die 
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Ladung  vorher  bei  a  Fig.  11  abbrechen.  Leichte ,  später  zu- 
nehmende Ghtsbildung  pflegt  bei  2,2  bis  2,35  Volt  —  nicht 
immer  an  beiden  Electroden  gleichzeitig  —  zu  beginnen  und 
bis  zum  Ende  der  Ladung  sehr  lebhaft  zu  werden.  Sofort 
nach  dem  Unterbrechen  der  Ladung  sinkt  die  Spannung  um 
den  Werth  wij  wo  rr  den  inneren  Widerstand  des  Elementes  i 
die  Stromstärke  bedeutet  Hat  das  offene  Element  einige 
Stunden  geladen  gestanden,  so  beträgt  die  Spannung  2,0  bis 
2,05  Volt. 

Das  specifische  Gewicht  der  Säure,  welches  in  dem  unge- 
ladenen Element  1,11  bis  1,15  betragen  soll,  steigt  beim  Laden 
je  nach  der  Menge  der  Säure  im  Vergleich  mit  der  Fläche 
der  Electroden  auf  den  Werth  1,15  bis  1,2. 

Bei  der  Entladung  mit  normaler  Stromstärke  pUegt  die 
Spannung  mit  dem  Werth  1,92  bis  1,95  einzusetzen.  8ie  sinkt 
bei  fortgesetzter  Entladung  anfangs  laugsam,  später  rascher 
auf  etwa  1,8  bis  1,75  Volt,  wo  die  Entladung  zu  unterbrechen 
ist  —  bei  b  JPig.  11  — ,  da  von  nun  an  die  Spannung  in  wenigen 
Minuten  rapide  abzufallen  pflegt.  Nach  Beendigung  der  Ent- 
ladung erhebt  sich  der  Werth  der  Spannung  anfangs  sehr 
rasch,  später  allmählich  wieder  auf  den  Werth  1,9  bis  1,95  Volt^ 
würde  aber  bei  wiederholtem  Stromschluss  sofort  wieder  ab- 
fallen. Das  specifische  Gewicht  der  Säure  sinkt  während  der 
Entladung  wieder  auf  den  Anfangswerth  vor  der  Ladung. 

Im  allgemeinen  sind  folgende  Mittelwerthe  etwa  zutreffend. 
Die  mittlere  Spannung  beträgt  beim  Laden  2,15  bis  2,19  Volt, 
beim  Entladen  1,86  bis  1,9  Volt,  normale  Stromstärke  voraus- 
gesetzt. Das  Verhältniss  beider  Spannungen  ist  etwa  0,87. 
90  bis  93  Proc.  der  hineingeladenen  Stunden- Ampere  (Electrici- 
tätsmenge)  pflegen,  wenn  die  Zeit  zwischen  Ladung  und  Ent- 
ladung 1  bis  2  Tage  nicht  überschreitet,  beim  Entladen  wieder 
zu  erscheinen.  Daher  beträgt  der  Nutzeffect  eines  guten  Ac- 
cumulators  in  Stunden -Volt -Ampere  (electrische  Arbeit)  etwa 
0,87  X  91,5  =  80  Proc,  d.  h.  80  Proc.  der  Ladungsarbeit  sind 
bei  der  Entladung  wieder  verfügbar. 

Die  normale  Stromstärke  richtet  sich  wesentlich  nach  der 
Grösse  der  freien,  wirksamen  fläche  der  positiven  Electroden. 
Die  Stromdichte,  d.  h.  die  Stromstärke,  welche  auf  ein  Quad- 
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ratdecimeter  beiderseitiger  Fläche  der  positiven  Electrode  ent- 
fällt, schwankt  bei  verschiedenen  Formen  zwischen  0,5  und 
0,7  Ampere  /  qdm. 

3.  Die  Messung  des  inneren  Widerstandes  der  Ac- 
cumulatoren,  welche  wegen  seines  geringen  Betrages  und  der 
hohen  Spannung  bei  Anwendung  der  gebräuchlichen  Methoden 
Schwierigkeiten  bietet,  kann  leicht  bei  den  Ladungen  und  Ent- 
ladungen selbst  geschehen.  Ist  e  die  electromotorische  Kraft, 
k  die  Klemmenspannung,  i  die  Stromstärke,  xo  der  innere  Wider- 
stand, so  bestehen  folgende  Gleichungen: 

bei  der  Ladung        k^  e  +  iw, 
bei  der  Entladung    e  =  k  +  iw. 

Kurz  vor  der  Ladung,  beziehungsweise  vor  der  Entladung, 
wenn  die  Accumulatoren  einige  Stunden  geruht  haben,  beob- 
achte man  bei  offenem  Element  die  electromotorische  Kraft  e, 
(Siehe  unter  4.  Messapparate;  die  Einschaltung  des  Torsions- 
galvanometers  mit  dem  erforderUchen  Widerstände  macht  keinen 
nennenswerthen  fehler,  besonders  wenn  ein  solches  „für  schwache 
Ströme*'  verwendet  wird.)  Sofort  nach  dem  Schliessen  des  La- 
dungs-,  bezw.  Entladungsstromes  messe  man  die  Klemmenspan- 
nung A.  Die  zusammengehörigen  Werthe  von  ä,  e  und  t  geben 
den  zugehörigen  Weilh  von  w.  Auch  eine  Messung  am  Schluss 
der  Ladung  gibt  brauchbare  Werthe.  Der  Widerstand  des 
ungeladenen  Elementes  ist  wohl  wegen  des  gebildeten  Blei- 
sulfates und  des  geringeren  olectrischon  Leitungsvermögens  der 
Säure  (siehe  oben  Nr.  2)  etwas  grösser  als  der  des  geladenen 
Elementes. 

Ich  fiihrc  einige  Beispiele  an.  Bei  Accumulatoren  mit 
5  mm  Plattenabstand  mit  je  30  qdm  Electrodenfläche  und 
20  Ampere-Normalstrom  fand  ich  als  inneren  Widerstand  im 
geladenen  Zustande  0,0046,  im  ungeladenen  0,0067  Ohm.  Die 
Berechnung  des  Widerstandes  der  Bleigitter  und  der  Säure 
ergab  nur  0,0003  Ohm.  Bei  anderen  Accumulatoren  mit 
12  qdm  Electrodenfläche  und  6  Ampere- Normalstrom  bei  ca. 
1  cm  Plattenabstand  ergab  die  Messung  0,025,  bezw.  0,02  Ohm, 
die  Rechnung  aus  den  Bleiplatten  und  der  Säure  0,0015  Ohm. 
Der  weitaus  grösste  Theil  des  inneren  Widerstandes  steckt 


588  fV.  Kohlrauach. 

demnach   in   den   die  Oberfläche   der  Electroden  bedeckenden 
Bleiverbindungen. 

4.  Messapparate.  Zur  Messung  der  Spannungen  ver- 
wendet man  am  einfachsten  ein  Siemens'sches  Torsions- 
galvanometer  mit  vorgeschaltetem ,  passendem  Widerstände. 
Die  Messung  der  Stromstärke  geschieht  mit  einem  passenden 
Strommesser  —  Hartmann' sches  federgalvanometer  oder 
dergleichen  — .  Ein  Strommesser  soll  stets  in  die  Accumula- 
torenleitung  eingeschaltet  sein,  damit  die  Stromstärke  weder 
bei  der  Ladutig,  noch  bei  der  Entladung  wesentlich  über  den 
normalen  Werth  steigt.  Kurzschluss  der  Accumulatoren  ist 
möglichst  zu  vermeiden.  Zur  Bestimmung  des  specifischen 
Gewichtes  der  Säure  dienen  dünne  Aräometer  von  passender 
Empfindlichkeit.  Das  specifische  Gewicht  der  Säure  muss  von 
Zeit  zu  Zeit  controlirt  und  eventuell  wieder  berichtigt  werden. 

5.  Erscheinungen  bei  unregelmässiger  Ladung 
und  Entladung.  Mit  je  kleinerer  Stromstärke  man  Accu- 
mulatoren ladet  und  entladet,  um  so  mehr  Stunden-Ampöre 
nehmen  sie  auf,  beziehungsweise  geben  sie  auch  ab,  d.  h.  um 
so  grösser  wird  ihre  Capacität.  Um  so  günstiger  vdrd  auch 
der  gesammte  Wirkungsgrad,  da  mit  abnehmender  Stromstärke 
auch  die  Di£ferenz  der  mittleren  Ladungsspannuug  und  der 
mittleren  Entladungsspannuug  abnimmt.  Bei  unregelmässigem 
Betriebe,  wie  er  im  Laboratorium  sehr  häufig  sein  dürfte,  ist 
jedoch  der  Werth  jeder  Entladung  nicht  von  der  vorhergehen- 
den Ladung  allein,  sondern  auch  von  den  früheren  Ladungen 
und  Entladungen  abhängig.  Schiebt  man  z.  B.  im  normalen 
Betriebe  eine  sehr  lange  fortgesetzte  Ladung  mit  kleiner  Strom- 
stärke ein,  so  wird  nicht  nur  der  Werth  der  erstfolgenden, 
sondern  in  geringerem  Maasse  auch  der  der  zweiten  imd  eventuell 
der  dritten  normalen  Entladung  erhöht,  wenn  die  zwischenlie- 
genden Ladungswerthe  auf  der  normalen  Höhe  gehalten  werden. 

Umgekehrt  erniedrigt  eine  eingeschobene  vollständige  Ent- 
ladung mit  schwachem  Strom  die  nächstfolgenden  normalen 
Entladungswertlie,  oder  wenn  diese  Erniedrigung  verhindert 
werden  soll,  erfordert  sie  grössere  Ladungswerthe.  Offenbar 
handelt  es  sich  hier  um  eine  Bückstandsbildung  oder  !Nach- 
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Wirkung,  welche  jedoch  wenig  aufgeklärt  ist.  Die  Wirkungs- 
grade unmittelbar  aufeinander  folgender  Ladungen  und  Ent- 
ladungen können  durch  solche  Unregelmässigkeiten  auf  60  bis 
70  Proc.  herabgedrückt,  auch  scheinbar  auf  über  100  Proc. 
gesteigert  werden.  Eine  vollständige  Entladung  mit  schwachem 
Strom  soll  man  im  allgemeinen  vermeiden. 

Längere  Ruhe  der  entladenen  Accumulatoren  hat  starke 
Bleisulfatbildung  an  beiden  Electroden  zur  Folge,  welche  ge- 
legentlich den  Widerstand  der  Elemente  dermassen  erhöht, 
dass  nur  bei  zu  Anfang  sehr  erhöhter  Ladungsspannung  ein 
erheblicher  Ladungsstrom  zu  Stande  kommt  Man  setze  dann 
die  Ladung  länger  als  sonst  fort,  vermeide  es  aber  überhaupt 
möglichst,  Accumulatoren  ungeladen  Tage  lang  stehen  zu  las- 
sen, da  sie  überhaupt  darunter  leiden. 

Werden  Accumulatoren  längere  Zeit  nicht  benutzt,  so 
lade  man  sie  von  Zeit  zu  Zeit  wieder  bis  zur  Gasbildung  auf, 
da  die  Ladung  mit  der  Zeit  abnimmt.  Es  ist  den  Elementen 
nur  nützlich,  wenn  während  einer  längeren  Ruhezeit  gelegent- 
lich eine  normale  Entladung  und  sofort  nachher  eine  normale 
Ladung  vorgenommen  wird. 

Vermuthet  man,  dass  iigend  ein  Element  einer  Batterie 
nicht  gehörig  functionirt,  etwa  einen  nicht  erkennbaren  Kurz- 
schluss  hat  oder  dergleichen,  so  untersuche  man  die  Elemente 
erst  gruppenweise  und  in  der  fehlerhaften  Gruppe  einzeln  auf 
ihre  Spannung.  Eine  bequeme  Einzeluntcrsuchung  aller  Ele- 
mente kann  man  auch  so  vornehmen,  dass  man  an  die  Pole 
eines  kleinen  Glühlämpchens,  wie  solche  flir  Busennadeln  und 
dergleichen  fabricirt  werden.  Drahtschnüre  mit  harten  Spitzen 
an  den  freien  Enden  ansetzt  und  diese  in  die  Electroden  jedes 
Accumulators  euisticht.  Wählt  man  ein  Lämpchen,  welches 
bei  2  Volt  hellroth  glüht,  so  kann  man  Unterschiede  der  Span- 
nungen von  0,1  Volt  mit  einiger  Hebung  noch  erkennen. 

6.  Verfahren  bei  der  Aufstellung  neuer  Accumu- 
latoren und  beim  Nachfüllen  der  Säure.  Zur  Versen- 
dung gelangen  die  Accumulatoren  seitens  der  Fabriken  fast 
nie  in  betriobsfähigsm  Zustande,  sondern  meist  Platten  und 
Gläser  einzeln  verpackt.  Nach  dem  Empfang  sind  die  Platten 
trocken  mit  einem  weichen  Pinsel  zu  reinigen.     Sind  die  Plat- 
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ten  von  der  ZufUhrungsleiste  getrennt  zum  Versandt  gelangt, 
so  werden  sie  zunächst  mit  Blei  in  der  Grebläseflamme  wieder 
mit  derselben  verlöthet  und  die  Accumulatoren  in  den  6e- 
fässen^)  zur  Ladung  fertig  zusammengestellt.  Dann  wird  das 
kalte  Säuregemisch,  am  bebten  und  einfachsten  aus  käuflicher 
sogenannter  „reiner  Schwefelsäure'^  und  Regenwasser  darge- 
stellt, langsam  eingegossen,  möglichst  so,  dass  sie  die  Platten 
erst  beim  Ansteigen  im  Gefäss  bespült,  möglichst  bald  die 
Ladung  begonnen  und  ohne  Unterbrechung  mit  normaler  Strom- 
stärke zu  Ende  geführt  Erhält  man  bei  den  ersten  Ladungen 
und  Entladungen  nicht  die  zu  erwartende  Anzahl  Stunden 
Amp&re,  so  kann  man  versuchen,  die  Accumulatoren  stark  zu 
überladen,  um  die  vor  der  Versendung  der  Platten  vorhanden 
gewesene  Capacität  wieder  zu  erreichen.  Ich  habe  den  Fall 
gehabt,  dass  Accumulatoren^  für  welche  bei  5  bis  6  Ampöre 
Normalstrom  45  Ampere-Stunden  Entladung  zugesagt  waren, 
und  welche  anfangs  nur  etwa  30  Ampere-Stunden  gaben,  durch 
zwölfstündiges  Ueberladen  dauernd  auf  47  Ampere-Stunden 
Entladung  gebracht  wurden. 

Mit  der  Zeit  nimmt  die  Menge  der  Säui-e  in  den  Ele- 
menten durch  Verdampfen  und  Verspritzen  (es  ist  rathsam, 
die  Accumulatoren  mit  Glasplatten  zu  bedecken)  ab,  und  es 
ändert  sich  auch  de;r  Procentgehalt  häufig  etwas.  Einige  inal 
kann  man  Wasser  nachflillen,  da  es  nicht  auf  genaue  Jnne- 
haltung  des  Procentgehaltes  ankommt.  Von  Zeit  zu  Zeit 
jedoch  muss  der  Procentgehalt  der  Säure  berichtigt  worden, 
was  am  besten  folgendermassen  geschieht. 

Man  theilt  eine  grössere  Batterie  in  Gruppen  von  5  bis 
10  Elementen  ein,  bestimmt  mit  dem  Aräometer  das  mittlere 

1)  Die  Gefttse  sollen  aus  Glfts  oder  die  Accumulatoren  so  construirt 
sein,  dass  man  die  freiliegenden  Theile  aller  Electrodcn  leicht  übersehen 
kann.  IVennung  der  beiden  Electrodcn  durcli  stark  gespannte  Gummi- 
stränge ist  nicht  gut,  da  die  Stränge  mit  der  Zeit  reissen.  Die  ZufUh- 
rungsleiste soll  aus  Blei,  nicht  aus  Kupfer  sein,  da  letzteres  durch  die 
bei  der  Gasbildung  mitgerissene  Säure  stark  leidet.  Die  positiven  Platten 
sollen  stark  im  Blei  sein,  weil  sie  sich  sonst  leicht  im  Gebrauch  werfen 
und  Veranlassung  zu  Kurzschlüssen  geben  können.  Es  empfiehlt  sich 
sehr,  eine  Accumulatorenbatterie  so  aufzustellen,  dass  man  bequem  zwi- 
schen den  Platten  hindurch  sehen  kann. 
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specifische  Gewicht  der  Füllung  einer  Gruppe  in  den  Elemen- 
ten selbst  oder  an  entnommenen  Proben  und  ermittelt  ungefähr 
auch  das  fehlende  Quantum  Füllung.  Dieses  fehlende  Quantum 
Säure  setzt  man  zuvor  mit  solchem  Procentgehalt  an,  dass 
durch  Mischung  mit  der  noch  vorhandenen  Füllung  der  be- 
treffenden Accumulatorengruppe  der  gewünschte  Procentgehalt 
entsteht.  Dann  saugt  man  mit  dem  Giftheber  die  Füllung  in 
ein  grosses  Gefass  ab,  während  die  Accumulatoren  eben  ent- 
laden sind,  giesst  das  fehlende  Quantum  hinzu,  mischt,  füllt 
sofort  wieder  ein  und  beginnt  die  Ladung. 

Die  geladenen  Accumulatoren  zu  entleeren,  ist  nicht  rath- 
sam,  denn  die  negativen  Electroden  erhitzen  sich  in  diesem 
Zustande  an  der  Luft  bedeutend,  weil  das  fein  vortheilte  me- 
tallische Blei  an  deren  Oberfläche  durch  den  Sauerstoff  der 
Luft  sehr  energisch  oxydirt  wird.  Hebt  man  eine  negative 
Platte  aus  einem  geladenen  Accumulator  heraus  und  stellt  sie 
etwa  in  Leuchtgas,  so  fällt  diese  Erhitzung  fort. 

7.  Die  zum  Laden  am  besten  geeigneten  Dynamo- 
maschinen sind  die  Nebenschlussmaschinen*),  bei  welchen 
die  Bewickelung  der  Electromagnete  (von  grossem  Widerstand 
für  kleine  Stromstärke)  im  Nebenschluss  zu  dem  Anker  liegt 
Die  Nebenschhissmaschine  hat  bei  offenem  äusseren  Strom- 
kreise bekanntlich  die  höchste  Spannung.  Man  lässt  zum 
Zweck  der  Accumulatorenladung  die  Maschine  offen  anlaufen 
und  schaltet  sie,  eventuell  unter  Einfügung  eines  den  Ladungs- 
strom regulircnden  Rheostaten  für  starke  Ströme,  ohne  wei- 
teres auf  die  zu  ladende  Batterie.  •Schwankungen  in  der  Tou- 
reiizalil  der  Maschine,  welche  ihre  Spannung  etwa  unter  die 
der  zu  ladenden  Elemente  sinken  lassen  könnten,  führen  hier 
nicht  zur  Umkehr  des  Magnetismus  der  Maschine,  denn  die 
Accumulatoren  würden,  falls  ihre  Spannung  zeitweise  über- 
wiegen sollte,  die  Stromrichtung  in  der  Magnetbewickelung  der 
Maschine  nicht  umkehren.  Ein  solcher  Rückstrom  aus  den 
Accumulatoren  in  die  Maschine  ist  jedoch  thunlichst  zu  ver- 
meiden, da  er  dem  Anker  schaden  kann. 

1)  Magnotelectrisehc  Maschinen  sind  natürlich  zum  Laden  in  dersel- 
ben Weise  wie  galvanische  Elemente  verwendbar. 
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NebenschTussdynamomaschinen  stehen  nun  in  den  chemi- 
schen und  physikalischen  Laboratorien  selten  zur  Yerftigung. 
Es  sind  hier  meistens  Djmamomaschinen  mit  einfacher  directer 
Schaltung  der  Electromagnete,  oder  —  und  das  entspricht  den 
Laboratoriumszwecken  weit  besser  —  Maschinen  für  constante 
Klemmenspannung  —  Compoundmaschinen  oder  Gleichspan- 
nungsmaschinen —  in  Gebrauch.  Bei  der  ersteren  Maschine 
umfliesst  nur  der  Hauptstrom  die  Schenkel  der  Maschine,  bei 
der  letzteren  liegen  die  Schenkelwindungen  theilweise  im  Haupt- 
strom,  theilweise  im  Nebenschluss  zum  Anker.  Die  ersteren 
Maschinen  darf  man  nie  ohne  weiteres,  nachdem  sie  offen  an- 
gelaufen sind,  auf  die  zu  ladenden  Accumulatoren  schalten, 
denn  der  sofort  entstehende  Accumulatorenstrom  würde  die 
bisher  stromlosen  Schenkel  der  Maschine  ummagnetisiren,  Ma- 
schine und  Batterie  würden  hinteisinander  statt  gegeneinander 
geschaltet  sein,  und  in  den  meisten  Fällen  würde  infolge  der 
grossen  Stromstärke  die  Bewickelung  der  Maschine  leiden. 
Auch  bei  Gleichspannungsmaschinen  mit  wenig  Eisen  und  viel 
Schenkelwindungen  im  Hauptstrom  pflegt  eine  Umkehr  der 
Pole  im  gleichen  Falle  einzutreten,  während  Gleichspannungs- 
maschinen mit  viel  Eisen  und  wenig  Schenkelwindungen  im 
Hauptstrora  sich  flir  unseren  Fall  wesentlicli  wie  Nebenschluss- 
maschinen verhalten. 

Im  Laboratorium,  wo  es  sich  mehr  um  unregelmässigen 
Betrieb  und  daher  darum  handelt,  in  allen  Fällen  einfach^  be- 
quem und  ohne  viel  Wartung  des  Betriebes  zum  Ziel  zu  kom- 
men, wo  aber  die  Rücksicht  auf  äusserste  Spai'samkeit  in  der 
Ladungsarbeit  erst  die  zweite  Rolle  spielt,  wird  man  gut  thun, 
vor  dem  Laden  der  Accumulatoren  die  Dynamomaschine  erst 
auf  einen  Rheostat  anlaufen  zu  lassen  und  sie,  nachdem  die 
Stromrichtung  controlirt  ist,  auf  die  Batterie  umzulegen  (siehe 
auch  unter  8).  Auch  beim  Laden  selbst  wird  man  aus  folgen- 
dem Grunde  einen  Widerstand  zwischen  Maschine  und  Bat- 
terie einschalten. 

Wir  nehmen  an,  es  sollte  eine  Batterie  von  50  Accumu- 
latoren mit  je  0,005  Ohm  innerem  Widerstand  mit  20  Ampere 
geladen  werden.  Ist  kein  Widerstand  zwischen  Maschine  und 
Batterie   eingeschaltet,   so   muss,   damit   20  Ampere   in   dem 
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Widerstände  der  Batterie  von  0,25  Ohm  entstehen,  die  Span- 
nung der  Maschine  stets  um  5  Volt  die  der  Batterie  übertreffen. 
Da  nach  Nr.  2  die  Spannung  der  Batterie  während  der  Ladung 
aber  von  etwa  105  auf  115  Volt  allmählich  steigt,  so  muss  die 
Spannung  der  Maschine  ebenso  von  110  auf  120  Volt  wachsen 
und  das  lässt  sich  nur  durch  allmähliche  Aenderung  der  Tou- 
renzahl der  Maschine,  oder  bei  Maschinen  mit  Nebenschluss- 
magneten durch  Aenderung  des  Widerstandes  und  damit  der 
Stromstärke  im  Nebenschluss  erreichen. 

Würde  man  aber  einen  ßallastwiderstand  von  z.  B,  nur 
0,5  Ohm  in  die  Leitung  einschalten,  so  gingen  allerdings 
200  Volt  Ampere,  also  nahe  10  Proc.  der  Ladungsarbeit  nutz- 
los verloren;  aber  wenn  man  während  der  ganzen  Ladung 
die  Maschine  mit  z.  B.  125  Volt  Spannung  constant  arbeiten 
liesse,  so  hätte  man  zu  Anfang  der  Ladung  gegen  27  Ampäre, 
zum  Schluss  noch  etwa  13,5  Ampere  Ladungsstrom. 

Besser  aber  benutzt  man  nun  120  Volt  Maschinenspan- 
nung, beginnt  mit  0,5  Ohm  Ballastwiderstand  imd  geht  von 
0,1  zu  0,1  Ohm  allmählich  mit  dem  Widerstand  zurück,  den 
Ladungsstrom  stets  auf  nahe  20  Ampere  haltend,  bis  zum 
Schluss  der  Ladung  aller  Ballastwiderstand  ausgeschaltet  ist. 
Die  Einschaltung  von  Ballastwiderstand  hat  ausserdem,  wie 
leicht  zu  übersehen  ist,  den  Vortheil,  den  Einfluss  kleiner 
Schwankungen  in  der  Maschinenspannung  auf  die  Stärke  des 
Ladungsstromes  bedeutend  zu  vermindern,  1  Volt  Schwankung 
an  der  Maschine  würde  in  unserem  Falle  ohne  Ballastwider- 
stand den  Ladungsstrom  von  20  Ampäre  um  vier  Ampäre,  mit 
0,5  Ohm  Ballastwidei*stand  dagegen  nur  um  1,3  Ampöre  ändern. 

8.  Anordnung  von  Accumulatoren  für  den  beque- 
men Gebrauch  in  Laboratorien.  Ich  habe  seit  etwa 
2^1 2  Jahren  eine  Anordnung  einer  Accumulatorenbatterie  im 
Laboratorium  in  Gebrauch,  die  ich  ihrer  Bequemlichkeit  halber 
sehr  empfehlen  kann,  und  die  ich  daher  kurz  beschreiben  will. 
Die  Batterie,  welche  in  der  Institutswerkstätte  gebaut  wurde, 
besteht  aus  GO  Accumulatoren  mit  je  16  qdm  Oberfläche  jeder 
Electrode.  Die  positive  Electrode  wird  aus  vier,  die  negative 
aus  fünf  Platten  gebildet,  und  die  Platten  selbst  sind  starke  Blei- 
gitter, welche  sowohl  für  die  positive  als  für  die  negative  Blec- 
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trode  mit  einem  Brei  aus  Schwefelsäure  und  Bleiglätte  durch 
festes  Einstreichen  geflillt  wurden. 

Die  Batterie  ist,  eingetheilt  in  12  Gruppen  von  je  5  Elemen- 
ten, auf  einem  grossen  Regal  an  der  Wand  aufgestellt,  und  die 
2  Pole  jeder  Gruppe  sind  zu  Quecksilbernäpfen  geführt  Fig.  12 
zeigt  die  Schaltung  der  Batterie  auf  dem  Schaltbrett  IL  Die 
Kreise  sind  die  Quecksilbemäpfe,  und  die  beigesetzten  Zahlen 
die  Ordnungsnummem  der  Elemente,  deren  einer  Pol  mit  den 
betreffenden  Näpfen  verbunden  ist  Die  mit  durch  5  theil- 
baren  Zahlen  bezeichneten  Quecksilbernäpfe  sind  mit  den  nega- 
tiven Polen,  die  übrigen  mit  Zahlen  bezeichneten  Näpfe  mit 
den  positiven  Polen  der  Elementgruppen,  verbunden,  m^  n,  p^ 
q  sind  Hülfsnäpfe.  Die  benachbarten  Näpfe  können  durch 
eine  Anzahl  gleich  langer,  starker  Bügel  aus  Kupferdraht  ver- 
bunden werden.  Damit  nicht  durch  Verbindung  der  Näpfe 
1  mit  6,  '6  mit  10  u.  s.  w.  Kurzschlüsse  entstehen  können, 
sind  zwischen  diesen  Näpfen  Holzklötze  auf  dem  Schaltbrett 
befestigt 

um  alle  Gruppe  hintereinander,  also  die  Batterie  auf 
120  Volt  zu  schalten,  verbindet  man  5—0,  10—11,  16—16, 
20—21,  25-26;  femer  31—40,  36-45,  41—50,  46—55,  51 
— 60,  und  schliesslich  1 — 35.  Die  Näpfe  m  und  q  oder 
weiter  die  Klemmen  h  und  k  oder,  wenn  diese  paarweise  ge- 
schlossen werden,  die  Doppelklemmen  r  und  /  des  Schalt- 
brettes I  sind  dann  die  Pole  der  Batterie. 

Hebt  man  den  Bügel  1 — 35  aus  und  verbindet  statt  dessen 
m— 35  und  q — 1,  so  sind  die  beiden  Hälften  der  Batterie  pa- 
rallel auf  60  Volt  geschaltet,  m  und  q  bleiben  Pole  der 
Batterie. 

Ich  gebe  noch  einige  andere  Beispiele  von  Schaltungen: 

40  Volt,  Verbindungen:  1—6-11,  5—10—15,  15—16, 
16—21—26,  20-25—30,  m— 35,  35—40-45,  31—36-41, 
41-50,  50—55—60,  46-51-56.     Pole  sind  1  und  q. 

20  Volt,  Verbindungen:  1— 6— 11— 16— 21— 25-n,  m— 
5—10—15—20—25-30,  35-40—45—50-55-60—;?,  y— 31 
—36—41—46—51—56,  1—35.    Pole  sind  m  und  q, 

10  Volt,  1—35  unter  „20  Volt"  is  auszuheben  und  dafür 
m — 35,  1 — q  einzulegen.    Pole  bleiben  m  und  q. 
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100  Volt,  Verbindungen:  1—6,6—11,  15—16,  20—21, 
25—26,  m— 35,  31—40,  36—45,  41—50,  46—55,  51—60. 
Pole  sind  1  und  q. 

In  leicht  ersichtlicher  Weise  kann  man  auch  die  beiden 
Hälften  oder  auch  beliebige  Theile  der  Batterie  getrennt  be- 
nutzen. Die  Klemmenpaare  h  und  k  sollen  erforderlichenfialls 
Strommesser  aufnehmen.  Die  Doppelklemmen  B  CD  des  Schalt- 
brettes I  führen  zu  verschiedenen  starken  Verbrauchsleitungen 
und  können  mit  den  Doppelklemmen  rstu  durch  biegsame 
Kabel  verbunden  werden. 

Beim  Laden  der  Batterie,  welches  bei  Schaltung  der  Ele- 
mente auf  120,  60,  40,  30,  20  oder  10  Volt  geschehen  kann, 
tritt  das  Schaltbrett  III  in  Thätigkeit  O  ist  ein  gewöhn- 
licher viemäpfiger  Stromwender,  F  ein  Stronmiesöer,  Hein  Com- 
pas  zur  Erkennung  der  Stromrichtung.  Eine  Wippe  E  er- 
möglicht, entweder  die  zwei  Näpfe  Äj  oder  die  zwei  Näpfe  A^ 
miteinander  zu  verbinden,  und  zwar  so,  dass  beim  umschlagen 
der  Wippe  die  Verbindung  bei  A^  eintritt,  ehe  die  bei  R^  auf- 
gehoben wird,  und  umgekehrt.  Die  Kreuze  +  sind  Contact- 
knöpfe  zweier  Theile  eines  Rheostaten  aus  Nickelinband  ^),  auf 
welchen  die  Kurbeln  ab  cd,  durch  welche  der  Strom  zufliesst, 
nach  Bedarf  eingestellt  werden  können.  Die  linke  Hälfte  des 
Rheostaten  enthält  die  Widerstände  bis  5  Ohm,  theilbar  von 
Ohm  zu  Ohm,  die  rechte  Hälfte  1  Ohm,  theilbar  von  0,2  zu 
0,2  Ohm. 

Das  Verfahren  bei  Ingangsetzen  der  Ladung  ist  folgendes: 
Die  Wippe  E  liegt  auf  Äj,  die  Accumulatoren  sind  daher  aus- 
geschaltet. Der  Strom  von  der  ladenden  Dynamomaschine 
kommt  durch  die  Zuleitung  L  zum  Stromwender  O,  durch 
den  Strommesser  F,  durch  e  und  z.  B.  3  Ohm  nach  a  Ä,,  Äj, 
A3  durch  0,8  Ohm  nach  g  über  H  zum  Stromwender  O  und 
zur  Zuleitung  L  zurück. 

Stromrichtung  und  Stromstärke  sei  den  Anforderungen 
für  die  Ladung  entsprechend,  und  die  für  die  eigentliche  La- 
dung dienenden  Kurbeln  b  und  c  auf  einen  Widerstand  ge- 
stellt,  der   eine   gleiche  Stromstärke   auch  nach  Einschaltung 

1)  Nickelinband  von  0,1  mm  Dicke  hält  pro  Qaadratmillimeter  10  Am* 
p^re  aus,  ohne  Schaden  sii  leiden. 

88* 
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der  Elemente  erwarten  lässt.  Dann  wird  die  Wippe  E  auf  Ay^ 
umgeschlagen,  und  der  Ladungsstrom  fliesst  jetzt:  OFeb  Accu- 
mulatoren  A^cgHO.  Durch  diese  Anordnung  wird  zum  An- 
laufen der  Maschine  und  als  regulirbarer  Ballastwiderstand 
vor  den  Accumulatoren  während  der  Ladung  derselbe  Kheostat 
benutzt.  Man  kann  endlich  diesen  Bheostat  auch  beim  Ent- 
laden der  Momente  in  Gebrauch  nehmen.  Das  Schaltbrett  I 
liegt  oben  in  Kopfhöhe  vertical,  die  Schaltbretter  11  und  in 
darunter  horizontal  an  der  Wand,  und  unter  III  sind  gleich 
die  Nickelinbänder  des  Bheostaten  aufgespannt. 

Die  ganze  Vorrichtung  ist  sehr  bequem  und  nach  kurzem 
Gebrauch  übersichtlich  in  der  Handhabung.  Da  die  Accumu- 
latoren der  Batterie  bei  ca.  40  Ampere-Stunden,  d.  h.  4800 
Yolt-Ampöre-Stunden  Entladung  10  Ampere  normale  Strom- 
stärke haben,  so  kann  man  yon  der  Batterie  120  Yolt  und 
10  Ampere,  oder  z.  B,  60  Yolt  und  20  Ampöre  u.  s.  w.,  oder 
endlich  10  Yolt  und  120  Ampöre  je  yier  Stunden  lang  mit 
Hülfe  weniger  Handgri£fe  haben. 

Electrotechn.  Inst  der  königl.  techn.  Hochschule  zu  Han- 
nover, Februar  1888. 


XI.    Zur  Bestimfnunff  der  WärmeleUtingsfähigkeit 

schlecht  leitender  fester  Körper  nach   absolutem, 

calori/metrischem  Maasse;   von  Hugo  Meyer. 

(Aus  den  Göttiiiger  Nachr.  Nr.  3.  1888;    mitgetheilt  yom  Hm.  Verf.) 


Nach  der  Pourier'schen  Theorie  der  Wärmeleitung  hat 
die  Temperatur  v  eines  Körpers,  der,  ursprünglich  durch 
seine  ganze  Masse  auf  die  Temperatur  1  erwärmt,  in  einen 
Raum  von  der  constanten  Temperatur  0  gebracht  wird,  an 
der  Oberfläche  des  Körpers  der  Gleichung: 

zu  genügen,  wo  A  die  äussere,  k  die  innere  Wärmeleitungs- 
fähigkeit und  n  die  nach  aussen  gerichtete  Normale  der 
Begrenzungsfläche  bezeichnet.  —  In  dem  speciellen  Falle, 
dass  der  erwärmte  Körper  in  schmelzendes  Eis  gebracht  wird, 
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nimmt  Fourier  an,  dass  in  demselben  Momente  die  äusserste 
Schicht  des  Körpers  auf  die  Temperatur  Null  herabsinkt  und 
dann  diese  Temperatur  dauernd  beibehält ;  an  die  Stelle 
obiger  Gleichung  tritt  dann  die  Bedingung: 

von  /  =s ;  an  ist  an  der  Oberfläche  v  ss  0. 

Macht  man  für  den  Fall,  dass  der  Körper  zur  Zeit  t^t 
in  Wasser  gebracht  wird,  das  ihn  allerseits  frei  umspült,  die- 
selbe Hypothese,  dass  nämlich  die  äusserste  Schicht  des 
Körpers  stets  die  Temperatur  des  umgebenden  Wassers  hat, 
so  eröfinet  sich  ein  bequemer  Weg  zur  experimentellen  Be- 
stimmung der  inneren  Wärmeleitungsfähigkeit  k  des  Körpers 
nach  absolutem  Maasse,  falls  dieselbe  klein  ist,  und  der  Kör- 
per eine  geeignete  Form  hat.  Für  die  Zulässigkeit  dieser 
Hypothese  sprechen  einige  Versuche,  welche  mit  demselben 
Körper  (Glasprisma)  bei  verschiedener  OberflächenbeschaflFen- 
heit  ausgeführt  wurden.  Ob  die  Oberfläche  rauh,  polirt  oder 
berusst  war,  für  die  Wärmeleitungsfähigkeit  ergaben  sich 
Werthe,  welche  innerhalb  der  Beobachtungsfehler  einander 
gleich  waren. 

Diese  neue  Bestimmungsmethode  ergibt  sich  folgender- 
massen. 

Der  Körper  habe  die  Gestalt  eines  Würfels  von  der 
Seitenlänge  2a;  derselbe  sei  durch  seine  ganze  Masse  auf  die 
Temperatur  1  erwärmt  und  werde  zur  Zeit  ^  =  0  in  eine 
Wassermasse  eingehängt,  deren  Temperatur  0  ist;  wir  nehmen 
einstweilen  an,  dass  die  Temperatur  des  Wasserbades  wäh- 
rend des  ganzen  Versuches  constant  bleibe.  Dann  ist  die 
Temperatur  v  eines  beliebigen  Punktes  ;r,  y,  z  des  Körpers 
zu  einer  beliebigen  Zeit  t^t  eine  Function  der  Coordinaten 
des  Punktes  und  der  Zeit,  welche,  wenn  der  Coordinaten- 
anfang  im  Mittelpunkte  des  Würfels  liegt,  den  folgenden 
Bedingungen  zu  genügen  hat: 

^^  dt  ""  "cÖ\dx^'^  dy^"^  dz^]' 

(2)  v=  1,     für  ^  =  0; 

I     r  =  0,     für  X  =  ±  a,     y^y^         ^  =  *? 

(3)  I  3P^x,         y^±a,     z=z, 
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c  bezeichnet  die  specifische  Wärme  und  8  die  Dichtigkeit 
des  Körpers. 

Der  Gl.  (1)  wird  gentigt  durch: 

V  ■•  e""^*  coBax  co8/9y  cosyz, 

wenn:  '^  *■  ~ä  ^^'  +  Z'*  +  y')* 

Die  Bedingung  (3)  wird  erfüllt  durch: 

2«  +  1   « 

a         2 


Setzen  wir  daher:       m  =  4  (^"  V\''''^  ' 

*         coa* 

so  sind  (1)  und  (3)  erftillt  durch  jedes  v  von  der  Form: 

...         2n  +  ln  2»+ln  2n+ln 

V  sae-*"*  cos ^—  -5-X.C08 ^^--  -5  y  .  COS ^—  TT-^- 

a        2  a        2  ^  a        2 

Daher  die  allgemeine  Lösung  von  (1)  und  (3): 


V  s=  JSA 


2fi-f-l 


,         2n  +  1  fr 
*COS ^— -ö-^  X 

0  2s 


In-f-l 


COS 


2ii  +  l  w 


yy 


X-SCa«+ie-«'cos^^^-^z. 


a       2 

Die  Bedingung  (2)  liefert  ^2n+i  «52„+i  =  Cin+i, 

^  .  2«  +1  71  -  .  (—1)*    4 

-2^^2n  +  lCOS— ^    yar=s  1,      WOraUSI       ^2n  +  l  =  |^-:jf^  —• 

Die  durch  (1),   (2)  und  (8)  definirte  Function  t?  ist  also: 


(I) 


COS —  X 

a        2 


0 

CO 


9-y 


^2n  +  1  a        2 

0 

(2n  +  l)«««fc 

^2n  +  1  a        2 

ü 


Daraus    berechnet    sich    die    Mitteltemperatur  (v) 
Würfels  zur  Zeit  t^  t  aus: 


des 


(11) 


y(r)  = 


8  -y.        1 

^^(2n  +  l)' 

0 


e 


(2ii+J^i,«* 


3««»k 


=  lJ,    *-"••'+ -5- e    '*'""'+ 
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In  dieser  Reibe  wird  man  sich  nur  ausnahmsweise  auf 
das  erste  Glied  beschri^ken  können,  immer  aber  wird  es 
genügen y  die  beiden  ersten  Glieder  zu  benutzen,  dann  kann 
man  schreiben: 

(III)  ■^{p)^^{\+i)e    '''^\      wo:       6=»le     ^'^'. 

Die  Mitteltemperatur  (v)  des  Körpers  kann  f&r  passende 
Werthe  von  t  in  weiter  unten  anzugebender  Weise  experi- 
mentell bestimmt  werden.  Man  wird  also  aus  (III)  die  innere 
Wärmeleitungsfähigkeit  k  berechnen  können: 

(IV)  Ä=l'-^lognat«(i^. 

Die  Grösse  t  setzt  allerdings  die  Eenntniss  von  k 
bereits  voraus,  allein  sie  ist  nur  eine  kleine  Oorrections- 
grösse,  zu  deren  Berechnung  ein  angenäherter  Werth  von 
k  ausreichend  ist.  Diesen  angenäherten  Werth  erhält  man 
mit  ausreichender  Genauigkeit  aus  (IV),  wenn  man  darin 
€  =  0  setzt: 

(IV)  ^'  =  ^?^lognat      ^ 


Mit  Hülfe  dieses  K  berechnet  man  t  und  erhält  dann 
aus  (IV)  den  genauen  Werth  von  k. 

Ganz  in  derselben  Weise  ist  der  Fall  zu  behandeln,  dass 
der  Körper  die  Gestalt  einer  Kugel  besitzt,  man  erhält  dann: 

A  =  — j  -lognat — \.-.    S         €  =  -r^ 

Die  Bestimmung  der  Wärmeleitungsfähigkeit  erfordert 
hiernach  die  Messung  der  Mitteltemperatur  des  Würfels  oder 
der  Kugel  in  einem  gegebenen  Zeitmomente.  Diese  kann 
in  folgender  Weise  ausgeführt  werden.  Der  Körper  sei  auf 
eine  höhere  bekannte  Temperatur  erwärmt  und  werde  zur 
Zeit  /  =  0  in  ein  Calorimeter  gebracht;  aus  der  Temperatur- 
zunahme des  Calorimeters  während  der  Zeit  t^O  bis  ^  =  ^ 
kann  dann  berechnet  werden  die  Wärmemenge,  welche  der 
Körper  während  eben  dieser  Zeit  abgegeben  hat,  folglich  ist 
auch  diejenige  Wärmemenge  bekannt,  welche  er  im  Zeit- 
moment t  =  t  noch  enthält,  und  damit  ist  seine  Mitteltem- 
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peratur  in  diesem  Momente  gegeben.  Den  erforderlichen 
Werth  der  specifischen  Wärme  des  Körpers  liefert  derselbe 
Versuch,  wenn  man  ihn  bis  zu  den  letzten  Wärmeausglei- 
chungen fortsetzt. 

Der  Theorie  liegt  die  Annahme  zu  Grunde ,  dass  das 
Wasser,  in  welchem  die  Abkühlung  stattfindet,  während  des 
ganzen  Versuches  dieselbe  Temperatur  halte,  und  dass  die 
Differenz  der  Anfangstemperatur  des  erhitzten  Körpers  und 
des  Calorimeters  gleich  1  gesetzt  werde.  Beim  Versuche 
selbst  ändert  sich  aber  die  Temperatur  im  Calorimeter,  und 
eben  diese  Aenderung  ermöglicht  ja  allein  die  experimentelle 
Bestimmung  der  Mitteltemperatur  des  Körpers  zu  einer  ge- 
gebenen Zeit.  Man  kann  sie  daher  nicht  vermeiden,  wird 
sie  aber  bei  genügend  empfindlichen  Thermometern,  eventuell 
bei  Anwendung  von  Thermoelementen,  auf  eine  Grösse  herab- 
drücken können,  welche  doch  nur  klein  ist  im  Vergleiche  zur 
Temperatureinheit,  und  dann  wird  man  die  Theorie  auch 
noch  auf  diesen  Fall  anwenden  können.  Ist  v^  die  Anfangs- 
temperatur des  erwärmten  Körpers,  und  sind  u^  und  ?/|  die 
Temperaturen  des  Calorimeters  zu  den  Zeiten  ^  =  0  und  i^ti 
alle  in  Centigraden,  so  ist  die  theoretische  Temperatureinheit 
für  (v<)  gleich  t^o"~(^o+  "<)/2  zu  setzen.  Wenn  man  also,  was 
immer  zu  empfehlen,  bei  demselben  Versuche  verschiedene  ii«, 
etwa  von  10  zu  10  Secunden,  misst,  um  daraus  ebensoviele 
Werthe  von  k  zu  berechnen,  so  sind  den  einzelnen  Berech- 
nungen etwas  verschiedene  Temperatureinheiten  zu  Grunde 
zu  legen. 

Nach  dieser  Methode  habe  ich  die  Wärmeleitungsf&hig- 
keit  verschiedener  Glassorten  bestimmt.  Die  Körper  wurden 
in  einem  Luftbade,  dessen  Temperatur  mit  Hülfe  eines 
Reichert' sehen  Thermostaten  auf  beiläufig  50^  constant 
erhalten  wurde,  erwärmt  und  dann  in  ein  Calorimeter  ge- 
bracht, dessen  Temperaturänderungen  an  einem  in  0,P  ge- 
theilten  Geissler'schen  Thermometer  verfolgt  wurden.  Die 
Thermometerlesungen  wurden  mit  einem  Fernrohr  aus  grösse- 
rer Entfernung  bis  auf  0,01^  ausgeführt  Wesentliche  Bedingung 
für  das  Gelingen  des  Versuches  ist  ein  kräftiges  Rühren  des 
Wassers  im  Calorimeter,  damit  die  von  dem  Körper  abge- 
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gebene  Wärme  sich  rasch  durch  die  ganze  Masse  des  Wassers 
verbreitet,  sich  an  der  Oberfläche  des  Körpers  keine  wärmeren 
Wasserschichten  anlagern  können,  und  das  Thermometer  des 
Calorimeters  immer  die  Temperatur  der  Oberfläche  des  Ver- 
suchsobjectes  angibt.  Dieses  Rühren  wurde  in  befriedigender 
Weise  durch  eine  kleine,  mit  zwei^Schaufelsystemen  versehene, 
in  das  Calorimeter  eingesetzte  Turbine  besorgt,  welche  durch 
eine  durch  die  Wasserleitung  getriebene  grössere  Turbine 
mit  Hülfe  eines  Fadenlaufs  gedreht  wurde.  Dabei  wurde 
darauf  geachtet,  dass  die  Turbine  das  Wasser  im  Calorimeter 
von  unten  nach  oben  schöpfte,  weil  sich  im  entgegengesetzten 
Falle  an  der  unteren  Fläche  des  Körpers  eine  Menge  kleiner 
Luftblasen  ansetzte,  welche  leicht  stören  konnte.  Die  auto- 
matische Rührvorrichtung  hat  den  weiteren  Vortheil,  dass 
die  Nähe  des  Beobachters  beim  Calorimeter  vermieden  wer- 
den kann.  Nachdem  der  Körper  einige  Zeit,  in  der  Regel 
50  Secunden  bis  1  Minute,  im  Calorimeter  hing,  wurde  mit 
den  Thermometerablesungen  begonnen  und  die  Temperatur 
des  Calorimeters  nun  von  10  zu  10  Secunden  bestimmt.  Von 
diesen  Bestimmungen  wurden  für  die  Berechnung  von  k  nur 
diejenigen  aus  der  Periode  benutzt,  während  welcher  die 
Temperaturänderungen  des  Calorimeters  mit  dem  Thermo- 
meter scharf  verfolgt  werden  konnten ;  so  lieferte  jeder  Ver- 
such fünf  oder  sechs  einzelne  Werthe  von  A.  Ein  ausführliches 
BeobachtungsprotocoU  vom  15.  Januar  1888  möge  dies  erläutern. 

Würfel  aus  Spiegelglas  .    .     .     .     2a  =  2,252  cm,  ö  =  2,531. 

Anfangstemperatur  des  Würfels 52,60°. 

Wasserwerth  des  gefüllten CalorimetermitThermometer  91,88g. 

Temperatur  des  Calorimeters 

1™   0*  10,35°  blieb  constant 

Würfel  in  das  Calorimeter  gehängt 
40»  50« 

12,54        12,58° 

20«  30«  40«  50« 

12,63        12,64       12,64       12,65°. 
constant  während  der  folgenden  Zeit  12,65°. 

Daraus  ergibt  sich  zunächst    c  =  0,1825,    log  Mc  =  0,72614. 


2'»0'     10,35« 

2'»  15 

3'>'20« 

30« 

12,44 

12,50 

4"   0» 

10« 

12,61 

12,62 

602  H.  Meyer. 

Zur    Berechnung    des    angenäherten   Werthes  k'    dient 
danach  die  Formel: 

^, ^  iyiog9,78851  ^  j^g^^  ("T^  X  iV log 9,90879) . 

Mit  diesem  Werthe  von  k'  berechnet  man  €  nach: 
log6  =  c.rf.  {0,95424  +iV(l,16458  +  log*'0}i 
und  schliesslich  den  genauen  Werth  von  k\ 


^  ^  iyiog9,78851  ^  j^g f  1+i  X  iV log 9,90879 
t  VyW 


)• 


Die  theoretische  Einheit  der  Temperatur  ist  für  die  ein« 
zelnen  Zeitmomente:  nach  dem  Einhängen  des  Würfels  in 
das  Calorimeter: 

65«  75«  86«  95»  105« 

41,20»  41,17»        41,15»        41,18»         41,12». 

In  diesen  Einheiten  ausgedrückt,  beträgt  die  Mitteltem- 
peratur des  Würfels  in  den  betreffenden  Zeitmomenten: 

(v)       0,1244    0,0986    0,0818    0,0641    0,0518 

und  für  A',  €  und  k  ergeben  sich  folgende  zugehörige  Werthe: 

k'  0,1067  0,1070  0,1049  0,1068  0,1060 
6  0,0023  0,0012  0,0007  0,0004  0,0002 
k         0,1078    0,1071    0,1050    0,1064    0,1060 

Mittel  k  =  0,1064. 

Die  nachfolgende  Tabelle  enthält  die  für  drei  yerschie- 
dene  Glassorten  gefundenen  Resultate: 

2a  d  c  k 

Spiegelglas.  .  2,252  2,531  0,186  0,107 
Crownglas  .  .  2,324  2,550  0,161  0,098 
Flintglas      .    .    2,312        3,632        0,117        0,086. 

Die  Einheiten  sind  Centimeter,  Gramm,  Minute. 

Um  die  Zuverlässigkeit  der  besprochenen  Untersuchungs- 
methode zu  prüfen,  wurde  die  Bestimmung  der  Wärmelei- 
tungsfähigkeit des  Spiegelglases  noch  nach  einer  zweiten 
Methode  ausgeführt,  welche  im  Princip  mit  der  von  H.  We- 
ber^) zur  Messung  der  Wärmeleitungsfähigkeit  von  Flüssig- 
keiten angewandten  identisch  ist.  Aus  demselben  Glasklotze, 
aus  welchem  der  oben  erwähnte  Spiegelglaswürfel  herausge- 
schnitten war,  wurde  eine  Kreisplatte  {Ä=  1,120,  d==0,300cm) 

1)  H.  AVeber,  Wied.  Ann.  10.  p.  103.  1880. 
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geschli£fen.  Auf  die  £ndääche  derselben  wurden  zwei  Körn- 
chen Yon  Terschiedenem  Paraffin  (Schmelzpunkt  von  I  46,0® 
Yon  II  75)0^)  aufgedrückt  und  die  Zeitdi£ferenz  zwischen  dem 
Beginn  des  Schmelzens  jener  Körnchen  gemessen,  wenn  die 
Platte,  welche  zu  Anfang  durch  ihre  ganze  Masse  Zimmer- 
temperatur hatte,  mit  der  zweiten  Endfläche  auf  eine  Unter- 
lage von  der  Temperatur  des  siedenden  Wassers  gebracht  wurde. 
Für  die  Theorie  dieses  Versuches  ist  es  bequem,  die 
Temperaturscala  umzukehren  und  das  Problem  wie  folgt  zu 
formuliren: 

^^^  dt  "^  cö  \dx^  ^  ör«  ^  r  dr) 

(2)  füra:  =  c?muss      Ä|^-Ät?=xO, 

(3)  für  r^B  muss      a|^  -  Ar  =  0 , 

(4)  für  ^  =  0   muss   i;  =  —  1 ,       (5)   für  x  =  0   muss  v  =»  0, 

h  bezeichnet  die  äussere  Wärmeleitungsfähigkeit,  alle  anderen 
Grössen  haben  die  frühere  Bedeutung. 

Der  Gl.  (1)  und  der  Bedingung  (5)  genügt: 

V  =1  A  Bin axJ^{mr)e-^*,   wenn: 

(6)  a  =  A  („«  +  rn») 

und  J^{mr)  die  Bessel'sche  Function  erster  Ordnung  ist. 
—  Die  Gl,  (2)  bestimmt  a  als  Wurzel  der  transcendenten 
Gleichung: 

^  '  tgad         k 

Die  Bedingung  (3)  ist  erfüllt,  wenn  m  eine  Wurzel  ist 
der  Gleichung: 

(8)  mR^}p^^^^^R. 

^  '  J^{mr)  Je 

Wir  denken  uns  die  unendlich  vielen  Wurzeln  der  Glei- 
chungen (7)  und  (8)  der  Grösse  nach  geordnet  und  bezeichnen 
die  aufeinander  folgenden  durch  a^,  a^,  ...  resp.  m^,  m,  ..., 
dann  ist  die  allgemeine  Lösung  von  (1)  und  der  Bedingun- 
gen (2),  (3),  (5)  gegeben  durch: 

k  k 

(9)  v  =  ^AiSma,T.e~'*'*'x'SBjJO{mjr)e~'*'^\ 
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Die  Constantensysteme  A  und  B  sind  so  zu  bestimmen, 
dass  auch  (4)  erfüllt  ist,  das  ist  der  Fall,  wenn  gleichzeitig: 

2Ai  sin  UiX  «  —  1     und    2BjJ^(mjr)  «  1, 

4  8m«  — 

d.    h.  Ai^ 7—z: TT  • 

.         8m2a{a 
a.d\\ s— f 


1 


Es  wird  unten  gezeigt  werden,  dass  wir  uns  in  den 
Reihen  (9)  auf  das  erste  Glied  beschränken  dürfen.  Dann 
wird  die  Temperatur  in  einem  um  v  vom  Mittelpunkte  der 
Kreisplatte  abstehenden  Punkte  der  oberen  Endfläche  dar- 
gestellt  durch: 

(10)  r  =  ^j  J5j  sin  a^ xJ^ {ni^r)e    '^ 

Beobachten  wir  an  zwei  zum  Mittelpunkte  der  Platte 
gleich  gelegenen  Punkten  die  Temperaturen  v^  und  v^  zu 
den  Zeiten'  t^  und  t^ ,  und  bilden  wir  die  diesen  beiden 
Werthen  entsprechenden  Gleichungen  (10),  so  können  wir 
dieselben  combiniren  zu: 

(11)  -^  =  e  ,  woraus: 

(12)  k  =  ,— ,x-^  —^^  log  °at  (^)  • 

Die  Berechnung  der  Wurzeln  a  und  m  aus  (7)  setzt  die 
Kenntniss  der  angenäherten  Werthe  von  h  und  k  voraus. 
k  wurde  nach  der  im  ersten  Theile  dieses  Aufsatzes  be- 
sprochenen Methode  bestimmt  und  h  in  folgender  Weise 
gemessen.  Ein  aus  demselben  Glasklotze  wie  die  Kreisplatte 
herausgeschnittenes  Prisma  wurde,  nachdem  es  gleichmässig 
erwärmt  war,  zur  Zeit  ^  =  0  aus  dem  Ofen  genommen  und 
bis  zur  Zeit  ^  =  ^  in  Luft  von  der  Temperatur  Vq  der  Ab- 
kühlung tiberlassen,  es  besass  dann  die  Mitteltemperatur  (r). 
Bezeichnet  v^  die  Anfangstemperatur,   so  besteht,   wenn  die 
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äussere  Wärmeleitungsfähigkeit   klein   ist  im  Vergleich  mit 
der  inneren^  die  Gleichung: 

W  -  ^0  =  (^1 -- »'o)  ^  ''  ^  > 
wo  O  die  Oberfläche  und  V  das  Volumen  des  Körpers  be- 
zeichnet. —  Zur  Bestimmung  von  (v)  wurde  das  Prisma, 
nachdem  es  sich  von  / a 0  bis  t^t  in  Luft  abgekühlt  hatte, 
in  ein  Calorimeter  gebracht  und  in  diesem  die  Wärmemenge 
gemessen,  welche  der  Körper  zur  Zeit  t=  t  noch  enthielt, 
daraus  konnte  alsdann  die  Mitteltemperatur  (v)  in  leicht 
ersichtlicher  Weise  berechnet  werden.    Es  ergab  sich: 

h  =  0,024,  y  =  0,2299. 

Nachdem  dieser  Werth  gefunden  ist,  können  die  Wur- 
zeln der  Gleichungen  (7)  und  (8)  berechnet  werden.  Man  findet: 

a^d=^  1,5257  =  0,9713  y>  also  a^  =  5,086, 
«20?  =  4,6979  =»  0,9969  ^ »  „  «^  =  15,660, 
a^d  =  7,8452  =  0,9989  ^ »     »     «3  =  26,151  u.  s.  £, 

ad 

die  folgenden  Wurzeln  schliessen  sich  immer  enger  an  7^/2, 
971/2,. . .  an.   Für  die  Coefficienten  A  erhält  man  diese  Werthe: 

4  =  -  1,430,      ^2  =  -  0)432,      ^3  =  -  0,253  u.s.f., 
Die  Berechnung  der  m  aus  (8)  geschieht  mit  Hülfe  der 
Hansen'schen  Tafeln:^) 

mj  Ä  =  1,847,  also  m^  «  1,649 , 
m^  Ä  =  3,47 1 ,  jy  WI2  «  3,099 , 
m^R=^  5,061,       »       lüg  =  4,619  u.  s.  f., 

und  endlich  folgen  für  die  B  diese  Werthe: 

B^  =  0,3761,  ^2  =  -  0,1416,  ^3  ==  0,0816  u.s.f.. 
Bei  dem  raschen  Wachsen  der  cc  und  dem  ebenfalls 
ziemlich  raschen  Abnehmen  der  A  wird  man  sich  in  der 
ersten  Summe  von  (9)  unbedenklich  auf  das  erste  Glied 
beschränken  können.  In  der  zweiten,  auf  j  bezüglichen  Reihe 
könnte  dieses  misslicher  erscheinen;  denn  die  m  wachsen  nur 
langsam,  und  die  B  nehmen  auch  nur  langsam  ab.     Führt 

1)  Hansen,  Mitth.  der  Sternwarte  Seeberg.   I.  Theil.  Gotha  1848. 
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man  indessen  in  (9)  die  Berechnung  der  folgenden  Glieder 
durch,  so  findet  man,  dass  das  zweite  Glied  nur  noch  ein 
Tausendstel  des  ersten  ausmacht,  daher  erscheint  die  For- 
mel (10)  unbedenklich  anwendbar. 

Bei  der  Ausführung  der  Versuche  kommt  es  darauf  an, 
plötzlich  die  ganze  untere  Begrenzungsfläche  der  Platte  gleich- 
massig  zu  erwärmen.  Dieses  wurde  durch  einen  Apparat 
erreicht,  welcher  den  gebräuchlichen  Vorrichtungen  zur  Siede- 
punkts bestimmung  von  Thermo- 
metern nachgebildet  und  in  der 
beistehenden  Figur  in  etwa  ^Z, 
natürlicher  Grösse  im  Durchschnitt 
dargestellt  ist.  Er  unterscheidet 
sich  von  den  Siedepunktsapparaten 
nur  dadurch,  dass  er  oben  durch 
eine  dünne  Kupferplatte  ganz  ver- 
schlossen und  sonst  mit  Wolle 
umhüllt  ist.  Zur  Abhaltung  von 
Strömen  erwärmter  Luft  vom  Heiz- 
kolben und  von  der  Flamme  her 
wurde  oben  über  den  Apparat 
ein  grosser  Schirm  gestellt,  wel- 
cher nur  die  obere  Endfläche  hin- 
durchliess.  Anfangs  hatte  es  einige  Schwierigkeiten ,  die 
Glasplatte  in  hinreichend  sicheren  Contact  mit  der  polirten 
Kupferplatte  zu  bringen.  Dieselben  wurden  in  einfachster 
Weise  dadurch  beseitigt,  dass  um  das  obere  Ende  des  Er- 
wärmungsapparates ein  niedriger  Papierring  R  gelegt  und 
dann  auf  die  vorher  amalgamirte  Endfläche  etwas  Queck- 
silber aufgetragen  wurde.  Ist  die  Quecksilberfläche  blank 
und  die  Glasplatte  staubfrei,  so  ist  der  Contact  gut.  Man 
beobachtet  dann  die  Spiegelbilder  der  Parafflnpünktchen  in 
dem  Quecksilber  und  kann  so  den  Moment  des  eintretenden 
Schmelzens  schärfer  bestimmen,  als  wenn  man  die  Pünktchen 
von  oben  betrachtet.    Diese  Versuche  ergaben:. 

Ä  =  0,108. 
Bei  der  principiellen  Verschiedenheit  der  angewandten 
Methoden  wird  die  Uebereinstimmung  der  nach  beiden  ge- 


Kochf  lasche 
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fundenen  Werthe  von  k  gewiss  befriedigen.  Da  die  letztere 
Methode  jedenfalls  einwurfsfrei  ist,  so  ist  damit  die  Be- 
rechtigung der  ersteren,  calorimetrischen  Bestimmungsweise 
und  die  Zulässigkeit  der  ihr  zu  Grunde  liegenden  Annahme 
erwiesen. 


XII.    Zur  Zerstäubung  glühenden  Platins; 

von  H.  Kayser. 


Es  ist  in  letzter  Zeit  von  verschiedenen  Seiten  die  Auf- 
merksamkeit von  neuem  auf  die  Erscheinung  gelenkt  worden, 
dass  glühendes  Platin  kleinste  Theilchen  abschleudert  und 
80  Staub  entwickelt,  einerlei,  ob  das  Glühen  durch  den  elec- 
trischen  Strom  oder  durch  die  Flamme  erzeugt  wird.  Ich 
möchte  einen  Fall  dieser  Erscheinung  mittheilen,  der  für 
das  Luftthermometer  eine  wichtige  Bedingung  ergeben  hat 

Im  Jahre  1885  war  ich  damit  beschäftigt,  den  Span- 
nungsco&fficienten  der  Luft  mit  möglichster  Genauigkeit  zu 
bestimmen,  namentlich  als  Function  des  Druckes;  durch 
äussere  Umstände  bin  ich  bisher  noch  an  der  Vollendung 
dieser  Untersuchung  verhindert  worden.  Ganz  besondere 
Sorgfalt  wurde  dabei  auf  Trockenheit  der  Luft  verwandt 
Sie  trat  dazu  durch  Kalilauge  und  Schwefelsäure  in  einen 
grossen  Glasbehälter,  dessen  Boden  mit  Phosphorsäurean- 
hydrid bedeckt  war;  erst  nachdem  sie  hier  einen  oder  meh- 
rere Tage  verweilt,  wurde  aus  diesem  Vorrath  das  Luftther- 
mometer gefüllt.  Trotzdem  war  die  Uebereinstimmung  zwischen 
den  mit  verschiedenen  Füllungen  erhaltenen  GoSfäcienten  nicht 
genügend,  dieselben  schwankten  bei  etwa  Atmosphärendruck 
zwischen  3667  und  3676. 

Ich  vermuthete  nun,  dass  die  städtische  Luft  variable 
Mengen  von  Kohlenwasserstoffen  enthielte,  die  daran  schuld 
sein  könnten;  um  sie  zu  beseitigen,  Hess  ich  die  Luft  zuerst 
durch  eine  Röhre  aus  schwer  schmelzbarem  Glase  mit  Platin- 
drähten gehen,  welche  durch  eine  darunter  gesetzte  Flamme 
im  Glühen  erhalten  wurde.  Die  Luft  ging  dann  durch  Kali- 
lauge  und  Schwefelsäure  in  das  Reservoir.     Als  hier  nach 
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24  Stunden  Lnft  entnommen  wurde,  fand  sich  als  Spannangs- 
coSfficient:  3781;  aus  derselben  ReservoirfüUung  sechs  Tage 
später  entnommene  Luft  ergab:  8669.  Ich  habe  dann  mehrere 
solche  Beobachtungsreihen  gemacht,  von  denen  ich  noch  eine 
anführe:  das  Reservoir  wurde  unter  Benutzung  der  Platin- 
drähte gefüllt;  nach  zwölf  Stunden  entnommene  Luft  er- 
gab: 3747,  nach  drei  Tagen  entnommene:  8673,  nach  sechs 
Tagen:  3670. 

Es  zeigt  sich  also,  dass  über  glühendes  Platin  gegangene 
Luft  scheinbar  einen  sehr  grossen  Spannungscoefficienten  er- 
hält, durch  längeres  Stehen  diese  Eigenschaft  aber  wieder 
verliert.  Diese  Erscheinung  erklärt  sich  dadurch,  dass  von 
dem  Platin  Theilchen  abgeschleudert  werden,  die  so  klein 
sind,  dass  sie  sich  längere  Zeit  schwebend  erhalten.  Sie 
überziehen  sich  durch  Adsorption  mit  verdichteten  Qas- 
schichten,  welche  bei  der  Erhitzung  im  Luftthermometer  zum 
Theil  losgelassen  werden.  Dadurch  steigt  scheinbar  der  Werth 
des  Spannungscoefficienten  so  hoch.  Steht  das  Gas  aber 
längere  Zeit  ruhig,  so  setzen  sich  diese  Staubtheilchen  zu 
Boden,  die  Luft  wird  wieder  rein. 

Ist  diese  Erklärung  richtig,  so  müsste  es  möglich  sein, 
durch  Filtration  der  Luft  den  normalen  Spannungscoefficien- 
ten sofort  zu  erhalten.  Ich  liess  daher  das  Gas  nach  dem 
U  eberstreichen  über  Platin,  dem  Durchgehen  durch  Kalilauge 
und  Schwefelsäure  noch  einen  Pfropf  von  entfetteter  Wolle 
von  15  cm  Länge  passiren,  der  so  dicht  gepresst  war,  dass 
ein  Ueberdruck  von  20  cm  Hg  nöthig  war,  um  die  Luft 
durchzutreiben.  Es  fand  sich  jetzt  nach  zwölf  Stunden  der 
Werth:  3670,  wodurch  die  Erklärung  bestätigt  wurde. 

An  den  grossen  Differenzen  der  ersten  Vorsuche  waren 
also  nicht  Kohlenwasserstoffe,  sondern  verschiedener  Staub- 
gehalt  schuld,  und  es  ergibt  sich  somit  für  die  Benutzung 
der  Luftthermometer,  dass  das  Gas  von  Staub  zu  befreien, 
zu  ffltriren  ist.  Ich  bin  so  in  der  That  zu  viel  constanteren 
Werthen  des  Spannungscoefficienten  gelangt 

Hannover,  März  1888. 


Druck  Ton  Metzger  &  Wittig  in  Leipzig. 


1888.  ANNALEN  M  8^. 

DER  PHYSIK  UND  CHEMIE. 

NEUE  FOLGE.  BAND  XXXIV. 


I.    Ueber  electrodyrumiische  Wellen  im  l/uftrav/me 
und  deren  Reflexion;  von  H*  Hert». 


Vor  kurzem  habe  ich  yersucht,  durch  das  Experiment 
zu  beweisen  ^)y  dass  die  Inductionswirkung  sich  mit  endlicher 
Geschwindigkeit  durch  den  Luftraum  ausbreitet.  Die  Schltisse, 
auf  welche  jener  Beweis  gegründet  wurde,  scheinen  mir  nun 
auch  y ollkommen  bündig,  allein  dieselben  sind  in  verwickel- 
ter Weise  aus  verwickelten  Thatsachen  hergeleitet  und  sind 
daher  vielleicht  nicht  eben  einleuchtend  für  denjenigen,  wel- 
cher nicht  der  ganzen  Anschauungsweise  von  vornherein  ein 
günstiges  Yorurtheil  entgegenträgt.  In  dieser  Hinsicht  wird 
jener  Beweis  passend  ergänzt  durch  die  Betrachtung  der  in 
Folgendem  mitzutheilenden  Erscheinungen,  welche  die  wellen- 
förmige Ausbreitung  der  Induction  durch  den  Luftraum  fast 
greifbar  vor  die  Augen  führen.  Auch  gestatten  diese  neuen 
Erscheinungen  eine  unmittelbare  Messung  der  Wellenlänge 
in  der  Luft.  Dass  sich  für  denselben  Apparat  die  so  direct 
gemessene  Länge  von  der  früher  indirect  bestimmten  nur  wenig 
unterscheidet,  wird  als  Zeichen  dienen  können,  dass  auch 
schon  der  frühere  Beweis  im  wesentlichen  richtig  geführt  war. 

Vielfach  hatte  ich  in  den  Versuchen,  in  welchen  ich  die 
Wirkung  einer  geradlinigen  Schwingung  auf  einen  secun- 
dären  Leiter  prüfte,  Erscheinungen  beobachtet,  welche  eine 
Beflexion  der  Inductionswirkung  von  den  Wänden  des  Ge- 
bäudes anzudeuten  schienen.  So  traten  häufig  auch  in  sol- 
chen Lagen  des  secundären  Kreises  schwache  Funken  auf, 
in  welchen  dies  schon  aus  geometrischen  Gründen  der  Sym- 
metrie durch  eine  unmittelbare  Wirkung  durchaus  nicht  ge- 
schehen konnte,   und   zwar  vorzugsweise  in  der  Nähe  fester 

1)  H.  Hertz,  Sitzungsber.  d.  Berl.  Acad.,  9.  Febr.  1888,  auch  abge- 
druckt im  vorigen  Heft  dieser  Anualen. 
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Wände.  Besonders  aber  trat  mir  mit  Beständigkeit  folgende 
Erscheinung  entgegen:  Prüfte  ich  die  Funken  im  secundären 
Leiter  in  sehr  grossen  Entfernungen  vom  primären  Leiter, 
woselbst  die  Funken  schon  äusserst  schwach  waren,  so  be- 
merkte ich,  dass  in  den  meisten  Lagen  des  secundären  Kreises 
die  Funken  wieder  sehr  deutlich  zunahmen,  wenn  ich  mich 
einer  festen  Wand  näherte,  um  dann  in  unmittelbarer  Nähe 
derselben  fast  plötzlich  zu  verschwinden.  Die  einfachste  Er- 
klärung schien  mir  diese,  anzunehmen,  dass  die  sich  wellen- 
förmig ausbreitende  Inductionswirkung  von  den  Wänden  re- 
flectirt  würde,  und  dass  die  zurückgeworfenen  Wellen  die 
ankommenden  in  gewissen  Entfernungen  verstärkten,  in  an- 
deren schwächten,  indem  durch  die  Interferenz  beider  stehende 
Wellen  im  Luftraum  sich  ausbildeten.  Indem  ich  die  Be« 
dingungen  für  eine  Reflexion  mehr  und  mehr  günstig  ge- 
staltete, trat  die  Erscheinung  mehr  und  mehr  hervor,  und 
die  gegebene  Deutung  wurde  immer  wahrscheinlicher.  Ich 
halte  mich  indess  bei  den  unvollkommenen  Versuchen  nicht 
auf,  sondern  gehe  unmittelbar  zur  Beschreibung  der  Haupt- 
versuche über. 

Der  Hörsaal  der  Physik,  in  welchem  diese  Versuche  an- 
gestellt wurden,  ist  nahe  an  15  m  lang,  14  m  breit,  6  m  hoch. 
Parallel  mit  den  beiden  Längswänden  ziehen  sich  indessen 
zwei  Reihen  eiserner  Säulen  hin,  deren  öesammtheit  sich 
für  die  electrodynamische  Wirkung  wohl  schon  mehr  wie 
eine  feste  Wand  verhält,  sodass  die  ausserhalb  derselben 
gelegenen  Theile  des  Raumes  nicht  mitgerechnet  werden 
können.  Es  blieb  daher  für  die  Versuche  der  Mittelraum 
von  15  m  Länge,  8;5m  Breite,  6  m  Höhe.  Aus  diesem  Raum 
Hess  ich  die  hängenden  Theile  der  Gasleitungen  und  die  me- 
tallenen Kronleuchter  entfernen,  sodass  er  nichts  enthielt  als 
die  hölzernen  Tische  und  Bänke,  welche  nicht  wohl  entfernt 
werden  konnten,  von  denen  aber  eine  schädliche  Wirkung 
weder  zu  erwarten  war,  noch  sich  geltend  machte.  Die  eine 
der  Stirnwände  des  Raumes,  an  welcher  die  Reflexion  statt- 
finden sollte,  war  eine  von  zwei  Thüröffnungen  durchbrochene 
massive  Sandstein  wand;  zahlreiche  Gasleitungen  zogen  sich 
an  derselben  hin.     Um  der  Wand  noch  mehr  den  Charakter 
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einer  leitenden  Fläche  zu  ertheilen,  wurde  an  derselben  ein 
Zinkblech  von  4  m  Höhe  und  2  m  Breite  befestigt ;  dasselbe 
wurde  durch  Drähte  mit  den  Gasleitungen  und  einer  nahen 
Wasserleitung  in  Verbindung  gesetzt,  insbesondere  wurde 
Sorge  getragen,  dass  von  dem  oberen  und  unteren  Ende  des 
Blechs  die  sich  daselbst  etwa  ansammelnde  Electricit&t  mög- 
lichst frei  abfliessen  konnte. 

Gegenüber  der  Mitte  dieser  Wand  in  13  m  Abstand  von 
derselben,  also  in  2  m  Abstand  yon  der  Gegenwand  wurde 
der  primäre  Leiter  aufgestellt.  Es  war  derselbe  Leiter,  wel- 
cher bei  den  früheren  Versuchen  über  die  Ausbreitungsge- 
schwindigkeit gedient  hatte.  Die  Richtung  des  leitenden 
Drahtes  wurde  jetzt  vertical  gestellt,  es  schwanken  dann  auch 
die  in  Betracht  kommenden  Ejräfte  in  verticaler  Richtung 
auf  und  ab.  Der  Mittelpunkt  des  primären  Leiters  lag 
2,5  m  über  dem  ebenen  Fussboden;  in  gleicher  Entfernung 
über  demselben  wurden  auch  die  Beobachtungen  angestellt, 
indem  in  entsprechender  Höhe  aus  Tischen  und  Brettern  ein 
Gang  für  den  Beobachter  hergestellt  war.  Eine  von  dem 
Mittelpunkt  des  primären  Leiters  auf  die  spiegelnde  Fläche 
gefällte  Senkrechte  nennen  wir  das  Einfallsloth.  Unsere  Ver- 
suche beschränken  sich  auf  die  Nähe  desselben;  Versuche 
bei  einem  grösseren  Einfallswinkel  würden  sich  compliciren 
durch  die  Rücksicht,  welche  auf  die  verschiedene  Polarisa- 
tion der  Wellen  zu  nehmen  wäre.  Eine  Verticalebene,  welche 
dem  Einfallsloth  parallel  liegt,  ist  in  unseren  Versuchen  als 
eine  Schwingungsebene,  eine  zum  Einfallsloth  senkrechte 
Ebene  als  eine  Wellenebene  zu  bezeichnen. 

Der  secundäre  Leiter  war  der  ebenfalls  schon  früher  be- 
nutzte Kreis  von  35  cm  Radius.  Er  war  in  sich  selbst  dreh- 
bar auf  einer  Axe  befestigt,  welche  durch  seinen  Mittelpunkt 
ging  uud  senkrecht  auf  seiner  Ebene  stand.  Diese  Axe  lag 
in  den  Versuchen  horizontal;  sie  war  in  einem  Holzgestell 
so  befestigt,  dass  sie  mitsammt  dem  Kreise  um  eine  verticale 
Axe  gedreht  werden  konnte.  Es  genügt  freilich  für  die 
meisten  Versuche,  dass  der  Beobachter  den  in  seinem  iso- 
lirenden  Holzgestell  befestigten  Kreis  in  der  Hand  halte  und 
ihn  so  auf  das  bequemste  in  die  verschiedenen  Lagen  bringe. 

39* 
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Allein  da  der  Körper  des  Beobachters  immer  ein  wenig  Ein* 
fluss  hat,  müssen  die  so  erhaltenen  Beobachtungen  dnrch 
Beobachtangen  aus  grösserem  Abstand  controlirt  werden. 
Die  Funken  sind  auch  kräftig  genug,  um  im  Dunkeln  aus 
einer  Entfernung  von  mehreren  Metern  gesehen  zu  werden, 
im  hellen  Zimmer  ist  freilich  von  den  zu  beschreibenden  Er- 
scheinungen auch  aus  der  Nähe  so  gut  wie  nichts  wahrzu- 
nehmen. 

Die  Erscheinung,  welche  uns  nach  solchen  Zurftstungen 
am  auffälligsten  entgegentritt,  ist  die  folgende:  Wir  bringen 
den  Mittelpunkt  unseres  secundären  Kreises  in  das  Ein- 
fallsloth,  die  Ebene  desselben  in  die  Schwingungsebene  und 
kehren  nun  die  Funkenstrecke  einmal  der  reflectirenden 
Wand  zu,  das  andere  mal  von  derselben  ab.  Im  allgemeinen 
fallen  in  beiden  Lagen  die  Funken  sehr  verschieden  aus.  Stellen 
wir  den  Versuch  an  in  etwa  0,8  m  Entfernung  von  der  Wand, 
so  sind  die  Funken  weit  kräftiger,  wenn  die  Funkenstrecke 
der  Wand  zugekehrt  ist  Wir  können  die  Länge  der  Fun- 
ken so  reguliren,  dass  ein  beständiger  Funkenstrom  über- 
geht, wenn  die  Funkenstrecke  der  Wand  zugekehrt  ist,  und 
dass  durchaus  kein  Funke  übergeht  in  der  entgegengesetzten 
Lage.  Wiederholen  wir  den  Versuch  in  3  m  Entfernung 
von  der  Wand,  so  finden  wir  umgekehrt  einen  beständigen 
Funkenstrom  in  der  von  der  Wand  abgekehrten,  und  Funken- 
losigkeit  in  der  der  Wand  zugekehrten  Funkenstrecke.  Ent- 
fernen wir  uns  weiter  bis  auf  5,5  m,  so  hat  eine  neue  Um* 
kehr  stattgefunden,  der  Funken  auf  der  Seite  der  Wand  ist  im 
Vortheil  gegenüber  dem  Funken  auf  der  anderen  Seite.  End- 
lich in  8  m  Entfernung  von  der  Wand  finden  wir,  dass  sich 
ein  abermaliger  Wechsel  vollzogen  hat,  der  Funke  ist  stärker 
auf  der  von  der  Wand  abgekehrten  Seite,  doch  ist  der  Unter- 
schied nicht  mehr  so  bedeutend.  Auch  findet  eine  weitere 
Umkehr  nicht  statt,  die  überwiegende  Stärke  der  directen 
Wirkung  und  die  in  der  Nähe  der  primären  Schwingung 
stattfindenden  complicirten  Kräfte  verhindern  dies.  Unsere 
Figur,  in  welcher  der  Maassstab  die  Entfernungen  von  der 
Wand  angibt,  stellt  in  I,  II,  III,  IV  den  secundären  Kreis 
in  denjenigen  Lagen  dar,   in  welchen  die  Entwickelung  der 
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Funken  die  stärkere  war.  Der  altemirende  Charakter  der  Zu- 
stände des  Raumes  tritt  deutlich  herVor. 


In  den  Entfernungen,  welche  zwischen  den  erwähnten 
liegen,  werden  die  beiden  in  Betracht  kommenden  Funken 
gleich  gross,  und  auch  in  unmittelbarer  Nachbarschaft  der 
Wand  nimmt  der  Unterschied  der  Funken  wieder  ab.  Wir 
können  also  diese  Punkte,  nämlich  die  Punkte  A,  B,  C,  D  der 
Figur  in  gewissem  Sinne  als  Knotenpunkte  bezeichnen.  Doch 
dürfen  wir  nicht  etwa  die  Strecke  von  einem  dieser  Punkte 
zum  nächsten  für  die  halbe  Wellenlänge  halten.  Denn  wenn 
alle  electrischen  Bewegungen  ihre  Richtung  bei  Ueberschrei- 
tung  eines  jener  Punkte  umkehrten,  so  müssten  sich  die  Er- 
scheinungen im  secundären  Kreise  ohne  Umkehr  wiederholen, 
da  sich  die  Richtung  der  Schwingung  in  der  Funkenlänge 
nicht  ausspricht.  Vielmehr  ist  aus  diesen  Versuchen  zu 
schliessen,  dass  sich  bei  Ueberschreitung  eines  jeden  jener 
Punkte  ein  Theil  der  Wirkung  umkehre,  ein  anderer  Theil 
aber  nicht.  Zulässig  ist  dagegen  die  Annahme,  dass  die 
doppelte  Entfernung  jener  Punkte  der  halben  Wellenlänge 
entspreche,  sodass  diese  Punkte  das  Ende  je  einer  Viertel- 
wellenlänge bezeichnen.  In  der  That  kommen  wir  auf  Grund 
dieser  Annahme  und  der  schon  ausgesprochenen  Grundan- 
schauung zu  einer  vollständigen  Erklärung  des  Phänomens. 

Denken  wir  uns  nämlich,  eine  Welle  verticaler,  electri- 
scher  Kraft  laufe  gegen  die  Wand,  werde  mit  wenig  vermin- 
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derter  Intensität  reflectirt  und  gebe  so  Anlass  zu  stehenden 
Wellen.  Wäre  die  Wand  YoUkommen  leitend,  so  müsste 
sich  in  ihrer  Fläche  selber  ein  Knotenpunkt  ausbilden.  Denn 
im  Innern  und  an  der  Grenze  eines  yoUkommenen  Leiters 
kann  die  electrische  Kraft  stets  nur  verschwindend  klein 
sein.  Nun  kann  unsere  Wand  nicht  als  yoUkommen  leitend 
gelten.  Denn  zum  Theil  ist  sie  nicht  einmal  metallisch,  und 
soweit  sie  metallisch  ist,  ist  sie  nicht  sehr  ausgedehnt.  Es 
wird  daher  in  ihrer  Fläche  die  Kraft  noch  einen  gewissen 
Werth  haben,  und  zwar  im  Sinne  der  ankommenden  Welle. 
Der  Knotenpunkt,  welcher  sich  bei  Vorhandensein  yoUkom- 
mener  Leitung  in  der  Wand  selbst  ausbilden  würde,  muss 
demnach  in  Wirklichkeit  etwas  hinter  der  Grenze  der  Wand 
liegen,  etwa  im  Punkte  A  unserer  Zeichnung.  Soll  demnach 
die  doppelte  Entfernung  AB,  also  die  Entfernung  ACj  der 
halben  Wellenlänge  entsprechen,  so  sind  die  geometrischen 
Verhältnisse  der  stehenden  Welle  yon  der  Art,  wie  sie  in 
der  üblichen  Symbolik  durch  die  ausgezogene  Wellenlinie  der 
Figur  dargestellt  ist.  Die  Kräfte,  welche  auf  die  beiden 
Seiten  des  Elreises  in  den  Lagen  I,  U,  III,  IV  wirken,  sind 
dann  nach  Grösse  und  Richtung  für  einen  bestimmten  Augen- 
blick richtig  durch  die  beigesetzten  Pfeile  dargestellt.  Ist 
also  in  der  Nähe  eines  Knotenpunktes  die  Funkenstrecke 
dem  Knotenpunkte  zugekehrt,  so  wirkt  in  dem  Kreise  eine 
stärkere  Kraft  unter  günstigen  Verhältnissen  gegen  eine 
unter  ungünstigen  Verhältnissen  wirkende  schwächere  Kraft. 
Ist  aber  die  Funkenstrecke  vom  Knotenpunkt  abgewandt,  so 
wirkt  jetzt  die  stärkere  Kraft  unter  ungünstigen  Verhält- 
nissen gegen  die  nunmehr  unter  günstigen  Verhältnissen 
wirkende  schwächere  Kraft.  Welche  Kraft  auch  in  letzterem 
Falle  das  Uebergewicht  hat,  unter  allen  Umständen  müssen 
die  Funken  in  letzterem  Falle  schwächer  ausfallen,  als  in 
ersterem,  und  so  erklärt  sich  der  Wechsel  des  Vorzeichens 
unserer  Erscheinung  nach  jeder  Viertelwellenlänge. 

Unsere  Erklärung  gibt  selbst  die  Mittel  an  die  Hand, 
ihre  Richtigkeit  weiter  zu  prüfen.  Ist  sie  richtig,  so  muss 
der  Wechsel  des  Vorzeichens  im  Punkte  B  und  D  in  ganz 
anderer  Weise  erfolgen,  als  im  Punkte  C.     Die  Figur  stellt 
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in  V,  VI)  VII  den  Kreis  in  diesen  Lagen  mit  den  wirken- 
den Kräften  dar,  und  man  ersieht  leicht:  führen  wir  in  B 
oder  D  die  Funkenstrecke  durch  Drehung  des  Kreises  in 
sich  selbst  aus  der  einen  in  die  andere  Lage  über,  so  wech- 
selt die  Schwingung  ihre  Richtung  relativ  zu  einer  festen 
Bichtung  im  Kreise ,  die  Funken  müssen  daher  bei  dieser 
Drehung  einmal  oder  eine  ungerade  Zahl  von  malen  Null 
werden.  Hingegen  wechselt  bei  gleichem  Verfahren  in  C  die 
Schwingung  ihre  Richtung  nicht,  und  die  Funken  müssen 
also  keinmal  oder  eine  gerade  Anzahl  von  malen  verschwin- 
den. Wenn  wir  nun  den  Versuch  wirklich  ausführen,  so  be- 
merken wir  in  der  That:  In  B  nimmt  die  Intensität  der 
Funken  ab,  sobald  wir  die  Funkenstrecke  aus  a  entfernen, 
wird  Null  im  höchsten  Punkte  und  wächst  wieder  auf  ihren 
Anfangswerth,  wenn  wir  nach  ß  kommen.  Aehnlich  in  D. 
In  C  hingegen  bleiben  bei  der  Drehung  die  Funken  unver- 
ändert bestehen,  sie  sind  eher  etwas  stärker  im  höchsten  und 
im  tiefsten  Funkte,  als  in  den  bisher  von  uns  betrachteten. 
Uebrigens  fällt  dem  Beobachter  auch  der  Umstand  auf,  dass 
die  Umkehr  des  Vorzeichens  in  Cbei  einer  viel  kleineren  Ver- 
schiebung erfolgt,  als  in  B  und  Z>,  sodass  auch  in  dieser 
Hinsicht  ein  Gegensatz  der  Umkehr  in  C  und  derjenigen  in 
B  und  D  hervortritt. 

Noch  auf  eine  andere  sehr  directe  Weise  können  wir 
das  Bild,  welches  wir  von  der  electrischen  Welle  entworfen 
haben,  bestätigen.  Stellen  wir  nämlich  jetzt  die  Ebene  unseres 
Kreises  anstatt  in  die  Schwingungsebene  in  die  Wellenebene 
ein,  so  ist  die  electrische  Kraft  in  allen  Theilen  des  Kreises 
gleich  stark,  und  bei  gleicher  Lage  der  Funken  wird  die 
Intensität  derselben  einfach  dieser  electrischen  Kraft  propor- 
tional sein.  Die  Funken  sind  nun,  wie  zu  erwarten,  in  allen 
Entfernungen  Null  im  höchsten  und  im  tiefsten  Punkte  des 
Kreises,  im  Maximum  in  den  Punkten,  welche  in  einer  Ho- 
rizontalebene mit  dem  Einfallsloth  liegen.  In  eine  der  letz- 
teren Lagen  bringen  wir  also  die  Funkenstrecke  und  entfernen 
uns  langsam  von  der  Wand.  Wir  bemerken:  Unmittelbar 
an  der  leitenden  Metallääche  sind  keine  Funken  vorhanden, 
doch  treten  schon  in  sehr  kleinem  Abstand  solche  auf;  die- 
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gelben  wachsen  schnell  und  erreichen  in  B  relativ  betr&cht* 
liehe  Stärke,  um  dann  wieder  abzunehmen.  In  C  sind  sie 
wieder  äusserst  schwach,  wachsen  aber  wieder  bei  weiterem 
Vorschreiten.  Ein  nochmaliges  Abnehmen  findet  allerdings 
nidit  statt,  sondern  wegen  der  wachsenden  Annäherung  an 
die  primäre  Schwingung  wachsen  auch  die  Funken  dauernd 
weiter.  Würden  wir  in  dem  Intervall  AD  diis  Stärke  der 
Funken  durch  eine  Qurve  veranschaulichen,  die  wir  mit  posi- 
tivem und  negativem  Vorzeichen  auftrügen,  so  würden  wir 
angenähert  unmittelbar  die  gezeichnete  Curve  erhalten.  Viel- 
leicht wären  wir  daher  auch  besser  von  diesem  Versuch  aus- 
gegangen. Allein  in  Wirklichkeit  ist  er  nicht  so  auffallend, 
wie  der  erstbeschriebene,  und  ausserdem  erscheint  der  perio- 
dische Wechsel  eines  Vorzeichens  als  ein  deutlicherer  Beweis 
einer  Wellenbewegung  als  ein  periodisches  An-  und  Ab- 
schwellen. 

Wir  sind  nunmehr  ganz  sicher,  in  A  und  C  Knoten- 
punkte, in  B  und  D  aber  Bäuche  der  electrischen  Welle  er- 
kannt zu  haben.  Im  anderen  Sinne  dürfen  wir  indess  auch 
B  und  D  als  Knotenpunkte  bezeichnen.  Es  sind  nämlich 
diese  Punkte  die  Knoten  einer  stehenden  Welle  magnetischer 
Kraft,  welche  nach  der  Theorie  die  electrische  Welle  begleitet 
und  um  V4  Wellenlänge  gegen  dieselbe  verschoben  ist.  Durch 
den  Versuch  können  wir  diese  Aussage  in  folgender  Weise 
erläutern.  Wir  stellen  unseren  Kreis  wieder  in  die  Schwin- 
gungsebene ein,  bringen  aber  jetzt  die  Funkenstrecke  in  den 
höchsten  Punkt.  In  dieser  Lage  vermöchte  die  electrische 
Kraft,  wenn  sie  homogen  im  ganzen  Bereiche  des  secundären 
Kreises  wäre,  keine  Funken  hervorzurufen.  Sie  bringt  eine 
Wirkung  nur  dadurch  hervor,  dass  sie  verschieden  gross  in 
den  verschiedenen  Theilen  des  Kreises  ist,  und  dass  ihr  um 
den  Kreis  genommenes  Integral  nicht  verschwindet.  Dies 
Integral  ist  proportional  der  Zahl  der  magnetischen  Kraft- 
linien, welche  durch]  den  Kreis  hin  und  her  schwanken.  Inso- 
fern dürfen  wir  sagen,  dass  die  Funken  in  dieser  Lage  die 
magnetische  Kraft,  welche  senkrecht  auf  der  Ebene  des 
Kreises  steht,  messen.  Wir  finden  nun  aber  in  dieser  Lage 
in  der  Nähe  der  Wand  lebhafte  Funken,  welche  schnell  ab- 
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nehmeB^  in  B  verschwinden,  wieder  wachsen  »bis  C,  dann 
wieder  abnehmen  bis  zu  einem  deutlichen  Minimum  in  Dj 
um  bei  weiterer  Annäherung  an  die  prim&re  Schwingung 
dauernd  zu  wachsen.  Tragen  wir  die  Stärke  dieser  Funken 
als  Ordinalen  mit  positivem  und  negativem  Vorzeichen  auf, 
so  erhalten  wir  nahezu  die  punktirte  Linie  unserer  Figur, 
welche  uns  dann  richtig  die  magnetische  Welle  darstellt. 
Die  von  uns  zuerst  beschriebene  Erscheinung  können  wir 
auch  erklären  als  hervorgehend  aus  dem  Zusammenwirken 
der  electrischen  und  der  magnetischen  Kraft.  Erstere  kehrt 
ihr  Zeichen  um  in  den  Punkten  Ä  und  G,  letztere  in  den 
Punkten  B  und  D\  in  jedem  dieser  Punkte  kehrt  also  der 
eine  Theil  der  Wirkung  das  Zeichen  um,  während  der  andere 
das  Zeichen  bewahrt;  so  kehrt  demnach  die  resultirende 
Wirkung  (wie  das  Product)  ihr  Zeichen  nach  jedem  jener 
Punkte  um.  Selbstredend  unterscheidet  sich  diese  Erklärung 
nicht  dem  Sinne,  sondern  nur  der  Ausdrucksweise  nach  von 
der  zuerst  gegebenen. 

Bisher  haben  wir  nur  die  flrscheinungen  in  einigen  her- 
vorragenden Lagen  des  Kreises  und  der  Funkenstrecke  be- 
trachtet. Die  Zahl  der  Uebergänge  zwischen  denselben  ist 
in  dreifachem  Sinne  unendlich.  Begnügen  wir  uns  deshalb, 
die  Uebergänge  zu  beschreiben  für  den  Fall,  dass  die  Sbene 
des  Kreises  in  der  Schwingungsebene  liegt.  Li  der  Nähe 
der  Wand  ist  der  Funke  im  Maximum  auf  der  Seite  der 
Wand,  im  Minimum  auf  der  abgekehrten  Seite,  und  bei 
Drehung  des  Kreises  in  sich  geht  der  Funke  von  dem  einen 
Werth  in  den  anderen  über,  ohne  andere  als  mittlere  Werthe 
anzunehmen;  Nullpunkte  finden  sich  nicht  im  Kreise.  Ent- 
fernen wir  uns  von  der  Wand,  so  wird  der  Funke  auf  der 
abgewandten  Seite  immer  schwächer  und  wird  Null  in  einer 
Entfernung)  welche  sich  bis  auf  einige  Centimeter  ermitteln 
lässt,  nämlich  dann,  wenn  der  Mittelpunkt  des  Kreises  1,08  m 
von  der  Wand  absteht.  Schreiten  wir  weiter,  so  treten  wieder 
Funken  in  der  von  der  Wand  abgekehrten  Funkenstrecke 
auf,  dieselben  sind  zunächst  immer  noch  schwächer,  als  die- 
jenigen auf  der  Seite  der  Wand,  aber  die  Stärke  der  Funken 
geht  nicht  einfach  durch  mittlere  Werthe  von  dem  einen  auf 
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den  anderen. Werth  über,  sondern  bei  Drehung  des  Kreises 
in  sich  wird  der  Funke  Null  einmal  in  der  oberen  und  ein- 
mal in  der  unteren  H&Ifte  des  Kreises.  Die  beiden  Null- 
punkte entwickeln  sich  aus  dem  einen,  welcher  sich  zuerst 
gebildet  hatte,  und  entfernen  sich  immer  mehr  voneinander, 
bis  sie  im  Punkte  B  in  den  höchsten  und  den  tiefsten  Punkt 
des  Kreises  fallen.  Durch  dieses  Zeichen  kann  der  Punkt 
B  ziemlich  genau  bestimmt  werden,  genauer  jedoch  durch 
die  weitere  Beobachtung  der  Nullpunkte«  Bei  weiterem  Vor- 
gehen gleiten  dieselben  jetzt  an  der  der  Wand  zugekehrten 
Seite  des  Kreises  hinunter,  n&hern  sich  einander  und  £allen 
wieder  in  einer  scharf  bestimmbaren  Entfernung  von  der 
Wand  in  einen  Nullpunkt  zusammen.  Die  Entfernung  des 
Mittelpunktes  von  der  Wand  beträgt  dabei  2,35  m.  Genau 
zwischen  diesem  und  dem  erstbeobachteten  analogen  Punkte, 
also  in  1,72  m  Abstand  von  der  Wand  muss  der  Punkt  B 
liegen,  was  mit  der  directen  Beobachtung  bis  auf  wenige 
Centimeter  stimmt.  Schreiten  wir  weiter  gegen  C  vor,  so 
nähern  sich  die  Funken  in  allen  Punkten  des  Kreises  der 
Gleichheit,  um  in  C  dieselbe  zu  erreichen.  Hinter  C  beginnt 
dann  das  beschriebene  Spiel  von  neuem.  In  diesem  Bereiche 
finden  sich  keine  Nullpunkte  im  Ejreise.  Trotzdem  kann  die 
Lage  des  Punktes  C  ziemlich  genau  bestimmt  werden,  da  sich 
die  erstbeschriebenen  Erscheinungen  in  seiner  Nähe  sehr 
schnell  ändern.  In  meinen  Versuchen  lag  C  4,10  bis  4,15  m, 
sagen  wir  4,12  m  von  der  Wand  ab.  Der  Punkt  D  war 
nicht  mehr  genau  bestimmbar,  da  hier  die  Erscheinungen 
schon  ziemlich  verwaschen  waren,  nur  soviel  konnte  gesagt 
werden,  dass  derselbe  zwischen  6  und  7,5  m  Abstand  Ton  der 
Wand  hatte.  Wegen  der  Erklärung  der  beschriebenen  Einzel- 
heiten darf  ich  wohl  auf  eine  vorausgegangene  Arbeit^)  ver- 
weisen. Die  dort  angedeuteten  mathematischen  Entwickelungen 
Hessen  sich  hier  sogar  beträchtlich  weiter  führen.  Doch  er- 
scheinen die  Versuche  auch  ohne  Rechnung  verständlich  genug« 
Die  Entfernung  zwischen  B  und  C  beträgt  nach  unserer 
Messung  2,4  m.    Nehmen  wir  diesen  Werth  als  genau  an,  so 
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liegt  der  Knotenpunkt  A  0,68  m  hinter  der  Wand,  der  Punkt 
D  6,52  m  vor  derselben,  was  hinlänglich  mit  der  Erfahrung 
stimmt.  Die  halbe  Wellenlänge  beträgt  hiernach  4,8  m.  Für 
den  gleichen  Apparat  hatte  ich  durch  eine  indirecte  Methode 
die  halbe  Wellenlänge  4,5  m  erhalten.  Der  Unterschied  ist 
nicht  so  gross,  dass  wir  nicht  in  der  neuen  Messung  eine 
Bestätigung  der  alten  sehen  dürften.  Setzen  wir  in  unsere 
früheren  Messungen  2,9  statt  2,8  m  für  die  Wellenlänge  im 
Draht;  7,1  statt  7,5  m  für  die  Länge  der  Coincidenz,  welches 
man  mit  den  Beobachtungen  noch  Terträglich  finden  wird,  so 
erhalten  wir  aus  den  alten  Beobachtungen-  den  neuen  Werth. 
Uebrigens  dürfte  vielleicht  ein  mittlerer  Werth  der  Wahrheit 
am  nächsten  kommen,  es  erscheint  mir  nicht  sehr  wahrschein- 
lich, dass  der  Knotenpunkt  A  fast  0,7  m  hinter  der  metalli- 
schen Wand  liegen  sollte.  Die  Schwingungsdauer  unseres 
Apparates  beträgt  bei  Annahme  einer  mittleren  Wellenlänge 
und  der  Lichtgeschwindigkeit  für  die  Geschwindigkeit  der 
Ausbreitung  etwa  1,55  Hundertmilliontel  Secunde,  statt  der 
berechneten  1,4  Hundertmillionteln. 

Die  Versuche  habe  ich  noch  mit  einigen  Abänderungen 
ausgeführt.  Wenig  Neues  bot  die  Abänderung  der  Entfer- 
nung der  primären  Schwingung  von  der  reflectirenden  Wand. 
Hätte  sich  diese  Entfernung  beträchtlich  vergrössern  lassen, 
so  wäre  allerdings  die  deutliche  Entwickelung  einer  zweiten 
und  dritten  Wellenlänge  zu  erwarten  gewesen,  allein  eine 
solche  Vergrösserung  liess  der  Baum  nicht  zu.  Bei  Ver- 
kleinerung der  Entfernung  aber  verloren  die  Erscheinungen 
nur  an  Literesse,  indem  von  der  Seite  der  primären  Schwingung 
her  die  Deutlichkeit  immer  mehr  verloren  ging,  und  eine 
Umkehr  des  Zeichens  nach  der  anderen  verschwand.  Wich- 
tiger ist  es,  die  Versuche  mit  einer  Schwingung  von  anderer 
Periode  zu  beschreiben,  um  zu  zeigen,  dass  die  auffallenden 
Punkte  nicht  durch  die  Gestalt  der  Wand  oder  des  Saales, 
sondern  nur  durch  die  Dimensionen  der  primären  und  der 
secundären  Schwingung  bestimmt  sind.  Ich  benutzte  deshalb 
zu  einigen  Versuchen  einen  secundären  Kreis  von  17,5  cm 
Badius  und  eine  primäre  Schwingung  von  gleicher  Schwin- 
gungsdauer mit  diesem  Kreis.    Die  letztere  wurde  in  8 — 9  m 
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Abstand  yon  der  Wand  aufgestellt  Mit  so  kleinen  Apparaten 
ist  indessen  schwer  arbeiten.  Nicht  allein  sind  die  Funken 
ganz  ausserordentlich  klein,  sondern  die  Erscheinungen  der 
Resonanz  etc.  sind  sehr  schwach  entwickelt  Ich  Termuthe, 
dass  so  schnelle  Schwingungen  schon  sehr  stark  ged&mpft 
sind.  Daher  waren  auch  nicht  mehr  so  viel  Einzelheiten  zu 
erkennen  y  wie  mit  dem  grossen  £[reise,  allein  die  Haupt- 
erscheinung, mit  deren  Beschreibung  wir  den  Anfang  gemacht 
haben,  war  auch  hier  deutlich  zu  bemerken.  In  der  N&he 
der  Wand,  in  2,5  und  in  4,5  m  Abstand  yon  derselben  lag 
der  stärkere  Funken  auf  der  Seite  der  Wand,  in  den  mittleren 
Entfernungen  von  2,5  und  8,5  m  lag  der  stärkere  Funke  auf 
der  Seite  der  prim&ren  Schwingung.  Ein  Wechsel  des  Vor- 
zeichens fand  also  nach  etwa  je  1  m  statt,  die  halbe  Wellen- 
länge betrüge  danach  hier  nur  2  m,  und  die  Schwingung  wäre 
mehr  als  doppelt  so  schnell  als  die  erstbenutzte. 

Zu  den  bisherigen  Versuchen  bemerke  ich  schliessend, 
dass  es  grosser  Zurüstungeh  nicht  bedarf,  wenn  man  sich 
mit  mehr  oder  weniger  vollkommenen  Andeutungen  der  Er- 
scheinungen begnügen  will  Bei  einiger  Uebung  findet  man 
an.  jeder  Wand  Andeutungen  von  Reflexen.  Auch  an  jeder 
der  oben  erwähnten  eisernen  Säulen  kann  man  auf  der  Seite 
der  primären  Schwingung  ganz  wohl  die  Wirkung  der  reflec- 
tirten  Welle  noch  erkennen,  wie  man  auf  der  entgegengesetzten 
Seite  den  electrodynamischen  Schatten  wahrnimmt 

Wir  wollen  nun  unsere  Versuche  nach  einer  neuen  Seite 
hin  entwickeln.  Bisher  fand  sich  der  secundäre  Leiter  zwi- 
schen der  reflectirenden  Wand  und  der  primären  Schwingung, 
also  in  einem  Räume,  in  welchem  die  directe  und  die  reflec- 
tirte  Welle  in  entgegengesetztem  Sinne  forteilen  und  durch 
Interferenz  stehende  Wellen  bilden.  Stellen  wir  umgekehrt 
die  primäre  Schwingung  zwischen  die  Wand  und  den  secun- 
dären  Leiter,  so  befindet  sich  der  letztere  in  einem  Räume, 
in  welchem  directe  und  reflectirte  Welle  in  gleicher  Richtung 
forteilen.  Dieselben  müssen  sich  daselbst  zu  einer  fortschrei- 
tenden Welle  zusammensetzen,  deren  Intensität  jedoch  von 
der  Phasendifferenz  der  beiden  interferirenden  Wellen  ab- 
hängt.   Sollen  die  Erscheinungen  auffallend  sein,  so  müssen 
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die  beiden  Wellen  yon  ähnlicher  Intensität  sein,  es  darf  des- 
halb die  Entfernung  der  primären  Schwingung  von  der  Wand 
nicht  gross  gegen  die  Dimensionen  der  Wand,  und  muss 
klein  gegen  den  Abstand  von  der  secundftren  Schwingung 
sein.  Um  zu  prüfen,,  ob  die  entsprechenden  Erscheinungen 
in  den  wirklich  darstellbaren  Verhältnissen  zu  beobachten 
wären,  stellte  ich  die  folgenden  Versuche  an.  Der  secundäre 
Kreis  wurde  jetzt  in  14  m  Entfernung  yon  der  reflectirenden 
Wand,  also  in  etwa  1  m  Entfernung  yon  der  Gegenwand 
aufgestellt  Seine  Ebene  war  parallel  der  bisherigen  Schwin- 
gungsebene, seine  Funkenstrecke  wurde  der  nahen  Wand 
zugekehrt^  sodass  die  Bedingungen  für  das  Auftreten  der 
Funken  in  ihm  besonders  günstig  waren.  Der  primäre  Leiter 
wurde  parallel  seiner  früheren  Lage  yon  der  Mitte  der  lei- 
tenden Wand  aufgestellt,  und  zwar  zunächst  in  sehr  kleinem 
Abstände  —  etwa  30  cm  —  yor  derselben.  Die  Funken  im 
secundären  Kreise  waren  äusserst  schwach,  die  Funkenstrecke 
wurde  so  eingestellt,  dass  durchaus  kein  Funken  mehr  über- 
ging. Nun  wurde  der  primäre  Leiter  schrittweise  yon  der 
Wand  entfernt.  Bald  zeigten  sich  einzelne  Funken  im  secun- 
dären Leiter,  welche  in  einen  ununterbrochenen  Funkenstrom 
übergingen,  als  der  primäre  Leiter  in  1,5 — 2  m  Abstand  yon 
der  Wand,  also  in  den  Punkt  B  gelangte.  Man  möchte  dies 
auf  die  Abnahme  der  Entfernung  zwischen  beiden  Leitern 
schieben.  Allein  als  ich  den  primären  Leiter  nun  weiter  yon 
der  Wand  entfernte  und  dadurch  dem  secundären  Leiter 
weiter  näherte,  nahmen  die  Funken  dennoch  wieder  ab,  und 
der  Funkenstrom  erlosch,  als  der  primäre  Leiter  nach  C 
gelangte,  um  erst  bei  weiterer  Annäherung  und  nunmehr 
dauernd  zuzunehmen.  Eine  genaue  Messung  der  Wellenlänge 
aus  diesen  Versuchen  ist  nicht  möglich,  doch  geht  schon  aus 
dem  Gesagten  heryor,  dass  die  bereits  erhaltene  Wellenlänge 
den  Erscheinungen  genügt.  Diese  Versuche  liessen  sich  auch 
sehr  gut  mit  den  kleineren  Apparaten  ausführen.  Der  ent- 
sprechende primäre  Leiter  wurde  in  1  m,  der  secundäre  Kreis 
in  9  m  Abstand  yon  der  Wand  aufgestellt.  Die  Funken  in 
letzterem  waren  dann  allerdings  klein,  aber  doch  gut  beob- 
achtbar.   Sie  erloschen  jedoch,  wenn  der  primäre  Leiter  aus 
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seiner  Lage  bewegt  wurde,  sowohl  wenn  er  der  Wand,  als 
wenn  er  dem  secundären  Leiter  genähert  wurde.  Erst  wenn 
der  Abstand  von  der  Wand  bis  auf  3  m  gebracht  wurde, 
traten  die  Funken  wieder  auf,  um  yon  da  ab  bei  weiterer 
Annäherung  an  den  secundären  Leiter  nicht  wieder  zu  Ter- 
schwinden.  Bemerkenswerth  ist,  dass  in  demselben  Abstände 
Yon  2  m  sich  das  Vorhandensein  der  Wand  bei  der  lang^ 
sameren  Schwingung  als  vortheilhaft,  bei  der  schnelleren  als 
schädigend  für  die  Ausbreitung  der  Induction  erweist.  Es 
zeigt  dies  deutlich,  dass  die  Lage  der  merkwürdigen  Punkte 
durch  die  Dimensionen  der  schwingenden  Kreise,  nicht  durch 
diejenigen  der  Wand  oder  des  Saales  bedingt  ist. 

Unseren  letztbeschriebenen  Versuchen  entspricht  in  der 
Akustik  der  Versuch,  in  welchem  man  zeigt,  dass  die  An- 
näherung einer  Stimmgabel  an  eine  feste  Wand  den  Ton 
derselben  in  gewissen  Abständen  verstärkt,  in  anderen  schwächt 
In  der  Optik  finden  unsere  Versuche  ihr  Analogen  in  der 
Lloyd'schen  Form  des  Fresnel'schen  Spiegelversuches.  In 
Optik  und  Akustik  gelten  jene  Versuche  als  Argumente  für 
die  Wellennatur  des  Lichtes  und  des  Schalles,  so  werden 
wir  auch  die  hier  beschriebenen  Erscheinungen  als  Argumente 
für  die  wellenartige  Ausbreitung  der  Inductionswirkung  einer 
electrischen  Schwingung  ansehen  dürfen. 

Ich  habe  die  Versuche  dieses  Aufsatzes,  wie  die  ersten 
Versuche  über  die  Ausbreitung  der  Induction  beschrieben 
ohne  in  wesentlichen  Punkten  Rücksicht  zu  nehmen  auf  eine 
besondere  Theorie,  wie  denn  in  der  That  die  Beweis- 
kraft der  Versuche  unabhängig  ist  von  jeder  besonderen 
Theorie.  Indessen  ist  es  klar,  dass  die  Versuche  ebenso- 
viele  Gründe  für  diejenige  Theorie  der  electrodynamischen 
Erscheinungen  sind,  welche  zuerst  von  Maxwell  auf  die 
Faraday'schen  Anschauungen  aufgebaut  wurde.  Es  scheint 
mir,  dass  auch  die  an  jene  Theorie  geknüpfte  Hypothese 
über  das  Wesen  des  Lichtes  sich  gegenwärtig  dem  Geiste 
mit  noch  stärkeren  Gründen  aufdrängt,  als  dies  schon  bisher 
der  Fall  war.  Es  ist  gewiss  ein  interessanter  Gedanke,  dass 
die  Vorgänge  im  Lufträume,  welche  wir  untersuchten,  uns 
in   millionenfacher  Vergrösserung   dieselben   Vorgänge   dar- 
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stellen,  welche  zwischen  den  Platten  eines  Newton 'sehen 
Farbenglases  oder  in  der  Mähe  eines  Fr esnerschen  Spiegels 
sich  abspielen. 

Dass  die  MaxwelTsche  Theorie ,  trotz  aller  inneren 
Wahrscheinlichkeit,  der  bisherigen  Bestätigung  und  weiterer 
Bestätigung  nicht  entbehren  kann,  wird' bewiesen  —  wenn  es 
anders  eines  Beweises  bedarf  —  durch  die  Thatsache,  dass 
die  Ausbreitung  der  electrischen  Wirkung  durch  gut  leitende 
Drähte  nicht  mit  angenähert  gleicher  Geschwindigkeit,  wie 
die  Ausbreitung  durch  den  Luftraum  erfolgt.  Bisher  ist  aus 
allen  Theorien,  auch  aus  der  Maxwell'schen,  geschlossen 
worden,  dass  sich  die  Electricität  durch  Drähte  mit  Licht- 
geschwindigkeit ausbreite.  lieber  Versuche,  die  Ursachen 
dieses  Gegensatzes  zwischen  Theorie  und  Erfahrung  zu  er- 
mitteln, hoffe  ich  mit  der  Zeit  berichten  zu  können. 

Karlsruhe,  im  April  1888. 


II.    Veber  die  Wärmeleitung  der  Gase; 
von  A.  Schleier macher. 


Zwischen  den  von  verschiedenen  Beobachtern  gefundenen 
Werthen  der  Wärmeleitungsfähigkeiten  der  Gase  bestehen 
Unterschiede,  die  zwar  in  Betracht  der  Schwierigkeit  der- 
artiger Messungen  nicht  sehr  erheblich  erscheinen,  indessen 
doch  so  gross  sind,  dass  sie  sich  kaum  in  ihrem  ganzen 
Betrage '  aus  den  zufälligen  Fehlern  der  Beobachtung  erklären 
lassen.  Es  ist  weit  wahrscheinlicher,  dass  die  Ursache  dieser 
Abweichungen  in  den  bisher  benutzten  Methoden  begründet 
ist.  Noch  grössere  Differenzen,  als  die  beobachteten  Zahlen 
unter  sich  zeigen,  bestehen  zwischen  den  beobachteten  und 
den  aus  der  Theorie  hergeleiteten  Werthen.  Von  den  Yor- 
liegenden  Theorien  kommt  die  Clausius'sche  nach  der  Be- 
rechnung des  Hrn.  0.  E.  Meyer  der  Beobachtung  am  näch- 
sten. Aber  gerade  dasjenige  Gas,  bei  welchem  die  zur 
Vergleichung  von  Theorie  und  Beobachtung  erforderlichen 


624  A»  SchUiermacher. 

Daten  am  genauesten  bekannt  sind,  die  Luft,  zeigt  auch  nach 
dieser  Theorie  eine  grössere  Abweichung.  Um  f&r  die  Gase, 
welche  mehr  als  zwei  Atome  im  Molecül  besitzen,  einige 
(Jebereinstimmung  zwischen  Theorie  und  Beobachtung  her- 
zustellen, bedarf  es  einer  besonderen  Hypothese  über  die 
Betheiligung  der  intramolecularen  Energie  an  dem  Vorgang 
der  Wärmeleitung,  wie  sie  zuerst  Hr.  Boltzmann  in  die 
Maxwell'sche  Theorie  eingefügt  hat.  Femer  bestehen  über 
die  Abhängigkeit  der  Wärmeleitung  Ton  der  Temperatur  noch 
Zweifel.  Nach  früheren  Messungen  des  Hm.  Winkelmann, 
der  sich  am  eingehendsten  mit  dieser  Frage  beschäftigt  hat^ 
schien  bei  Gasen,  welche  eine  von  der  Temperatur  unab- 
hängige specifische  Wärme  bei  constantem  Volumen  besitzen, 
die  Wärmeleitung  im  selben  Maasse  wie  die  Reibung  mit 
der  Temperatur  zu  wachsen,  was  die  Theorie  erwarten  läset. 
Eine  spätere  und  die  zuletzt  darüber  veröffentlichte  Unter- 
suchung^) ergaben  ihm  Werthe  der  Temperaturcoefficienten 
der  Wärmeleitung,  welche  beträchtlich  kleiner  sind,  als  die 
entsprechenden  Coefficienten  der  Reibung. 

Es  haben  somit  die  bisherigen  Untersuchungen  über  die 
Wärmeleitung  der  Gase  zu  einem  yöllig  befriedigenden  und 
abschliessenden  Ergebniss  noch  nicht  geführt/  und  es  schien 
mir  darum  von  Interesse,  die  Bestimmung  der  Wärmeleitungs- 
fähigkeit für  einige  Gase  und  deren  Aenderung  mit  der 
Temperatur  auf  einem  bisher  nicht  benutzten  Wege  zu  ver- 
suchen. Dies  gestattete  die  bereits  früher  zur  Ermittelung 
der  Wärmestrahlung  verwendete  Methode  2),  die  flir  den  vor- 
liegenden Zweck  nur  in  wenigen  Punkten  abzuändern  war. 
Danach  wird  ein  in  der  Axe  eines  Glasrohres,   welches  das 

1)  A.  Winkelmann,  Wied.  Ann.  19.  p.  649.  1883;  29.  p.  68.  1886. 

2)  A.  Schleiermacher,  Wied.  Ann.  26.  p.  287.  1885.  —  Hr.  Bot- 
tom ley  hatt«  die  Freundlichkeit,  mich  darauf  aufinerkBam  zu  machen, 
dasa  er  bereits  im  Jahre  1884  (Proc.  Roy.  Soc.  87.  p.  177.  1884)  Versuche 
nach  einer  ähnlichen  Methode  angestellt  hat.  Ich  bedaure,  dass  mir  diese 
Arbeit  bei  meiner  Publication  entgangen  war.  Indessen  bezweckten  seine 
damaligen  Versuche  nicht  die  Bentimmung  der  Wärmestrahlung,  sondern 
der  äusseren  Leitungsfähigkeit  in  Luft  von  verschiedenem  Druck.  Bei 
neueren  Versuchen  über  die  Strahlung  (Phil.  Trans.  Roy.  Soc.  Lond.  17 8« 
p.  429.  1887)  hat  Hr.  Bottomley,  ebenso  wie  ich,   die  Temperaturbe- 
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Gas  enthält,  ausgespannter  Draht  durch  den  galvanischen 
Strom  erwärmt.  Wenn  die  Glaswand  auf  constanter  Tem- 
peratur erhalten  bleibt,  wird  nach  kurzer  Zeit  auch  die 
Temperatur  des  Drahtes  stationär.  Man  misst  Stromstärke 
und  Widerstand  des  Drahtes  und  erhält  daraus  die  durch 
Leitung  und  Strahlung  dem  Draht  entzogene  Wärme.  Ist 
ferner  die  Aenderung  des  Widerstandes  mit  der  Temperatur 
bekannt,  so  ist  durch  den  Widerstand  auch  die  Temperatur 
des  Drahtes  bestimmt.  Zusammen  mit  den  Dimensionen  des 
Apparates  besitzt  man  alsdann  alle  Daten  zur  Berechnung 
der  Leitungsfähigkeit  des  Gases,  wenn  die  durch  Strahlung 
übergeführte  Wärme  für  sich  durch  besondere  Versuche  er- 
mittelt worden  ist. 

Vor  den  bisher  benutzten  Methoden  hat  die  eben  geschil- 
derte den  Vorzug,  dass  die  Messung  der  Wärmeleitungsföhig- 
keit  im  stationären  Zustande  geschieht.  Das  Resultat  ist 
deshalb  unabhängig  von  der  specifischen  Wärme  des  wärme- 
abgebenden Körpers  und  ihrer  etwaigen  Aenderung  mit  der 
Temperatur. 

Zu  den  Messungen  dienten  zwei  Apparate,  I  und  II, 
von  gleicher  Construction,  wie  die  bei  den  früheren  Strah- 
lungsversuchen benutzten  und  1.  c.  Taf.  III.  Fig.  17  abgebil- 
deten.   Die  Maasse  derselben  sind: 

App.  I  App.  IT 

850   mm 


Länge  des  Platindrahtes 820   mm 

zwischen  den  Electroden     ....  I     246,2  ?} 

Durchiness(ir  des  Drahtes l     0,405  » 

Widerstand  w,  bei  0» 0,8430  S.-E. 

Lichter  Durchmesser  des  Glasrohres  .  ,     24,2  mm 

Dicke  der  Glaswand 0,81     » 


278,4  ,, 
0,405   M 
0,3782  S.-E. 
15,6  mm 
0,78     „ 


Ueber  die  Versuchsanordnung  ist  folgendes  zu  bemerken. 

Stimmung  auf  das  Luftthermometer  zurückgeführt  und  Resultate  gefunden, 
die  mit  den  meiuigen  in  Wünschenswerther  Uebereinstimmung  sind. 

Was  die  Bestimmung  der  Wärmeleitungsfähigkeit  betrifft,  so  könnten 
hier  auch  die  älteren  Versuche  von  Grove,  die  von  Hm.  Clausius 
erklärt  worden  sind  (Pogg.  Ann.  87.  p.  501.  1852),  angeführt  werden,  da 
sie  mit  den  vorliegenden  in  einiger  Beziehung  stehen.  Die  von  Hm. 
W.  Kohlrauflch  angegebene  Methode  (Wied.  Ann.  H3.  p.  50.  Anm.  1888) 
stimmt  mit  der  üben^n,  welche  in  meinen  damals  bereits  abgeschlossenen 
Versuchen  befolgt  ist. 

Ann.  d.  Phy».  a.  Chem.  N.  P.  XXXIV.  40 
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Der  Apparat  war  horizontal  in  einem  Kasten  aus  Eisenblech 
von  ca.  5  1  Inhalt  befestigt,  welcher  das  Bad  Ton  constanter 
Temperatur  —  Eiswasser  oder  siedendes  Wasser  —  aufnahm. 

Die  von  dem  Draht  abgegebenen  Wärmemengen  dürfen 
nicht  sehr  beträchtlich  sein,  da  sich  sonst  wegen  der  geringen 
Wärmeleitungsfähigkeit  des  Glases  die  Temperatur  der  Innen- 
fläche des  Glasrohres  merklich  yon  der  der  Aussenfläche 
unterscheidet,  und  dieser  Umstand  eine  gewisse  Unsicherheit 
in  die  Berechnung  der  Versuche  bringen  würde.  Aus  diesem 
Grunde  ist  es  zweckmässig,  den  Draht  nur  wenige  Grade 
über  die  Temperatur  seiner  Umhüllung  zu  erwärmen.  Frei- 
lich ist  es  dann  schwieriger,  den  Temperaturüberschuss  des 
Drahtes,  procentisch  genommen,  so  genau  zu  bestimmen,  als 
dies  bei  grösseren  Differenzen  leicht  möglich  ist.  Die  fol- 
gende Anordnung  gestattete,  die  Temperatur  des  Drahtes 
bis  auf  0,02^,  höchstens  1  Proc.  der  benutzten  Temperatur- 
differenzen, zu  messen. 

In  den  Stromkreis  yon  ein  bis  zwei  Bunsen' sehen  Ele- 
menten ist  ausser  dem  Platindraht  des  Apparates  noch  ein 
Widerstand  aus  Neusilber  (2,3  S.-E.)  aufgenommen.  An 
diesen  „Hauptstromkreis''  sind  zwei  Abzweigungen  I  und  II 
angelegt.  I  führt  yon  den  Electroden  des  Platindrahtes  durch 
einen  Rheostaten  R^  zu  der  Rolle  eines  empfindlichen  Gal- 
yanometers,  ebenso  II  yon  den  Enden  des  Neusilberdrahtes 
durch  einen  zweiten  Rheostaten  R^  zu  einer  zweiten  Rolle 
desselben  Galyanometers  so,  dass  die  beiden  Zweigströme 
entgegengesetzt  auf  die  Nadel  wirken.  Bei  möglichst  schwa- 
chem Hauptstrome,  also  Temperaturüberschuss  Null  des 
Drahtes,  wird  in  R,  so  viel  AViderstand  eingeschaltet,  dass 
der  Galvanometerspiegel  in  der  Ruhelage  bleibt.  Bei  starkem 
Hauptstrom,  welcher  den  Draht  auf  die  gewünschte  Tempe- 
ratur erwärmt,  muss  in  den  Zweig  I  Widerstand  aufgenommen 
werden,  damit  sich  die  Zweigströme  compensiren.  Bezeichnet 
r  den  in  I  hinzugenommenen  Widerstand,  R^  den  Widerstand 
dieses  Kreises  zuvor,  a  den  Coefficienten  der  Aenderung  des 
Widerstandes  mit  der  Temperatur  für  den  Platindraht,  t  die 
Temperatur  des  erwärmten  Drahtes  und  t'  die  des  Bades,  so 
ist  t  —  t' =  {1  +  at')r I aR^,     Es    ist    dabei    vorausgesetzt. 
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dass  in  den  beiden  Stromkreisen  sonst  keine  Widerstands- 
änderungen während  dieser  beiden  Beobachtungen  stattfinden. 
Zur  Controle  wurde  hinterher,  nachdem  der  Draht  sich  wie- 
der abgekühlt  hatte,  die  erste  Einstellung  wiederholt  und 
eine  etwaige  Aenderung  zur  Correction  der  Rechnung  benutzt. 
Solche  Aenderungen  rührten  her  von  geringen  Temperatur- 
änderungen der  GralvanometerroUe,  die  den  grössten  Theil 
des  im  Zweig  I  befindlichen  Widerstandes  bildete.  Ihr  Wider- 
stand, 280.S.-E.,  war  so  gross  gewählt^  dass  die  Temperatur- 
resp.  Widerstandsänderungen  der  dünnen  Electrodendrähte 
am  Platindraht  nicht  berücksichtigt  zu  werden  brauchten. 
Die  Temperatur  der  EoUe  wurde,  da  sie  ja  zur  Kenntniss 
des  Widerstandes  R^  erforderlich  ist,  bei  jeder  Beobachtung 
an  einem  in  ihrem  inneren  Hohlraum  befindlichen  Thermo- 
meter abgelesen.  Der  Betrag  der  aus  der  erwähnten  Con- 
trolmessung  fliessenden  Correction  für  den  Widerstand  r 
stimmte  überein  mit  der  direct  aus  der  Temperaturänderung 
der  Rolle  berechneten  Widerstandsänderung,  woraus  hervor- 
geht, dass  Aenderungen  in  den  übrigen  Widerständen  der 
beiden  Zweigkreise  während  des  Versuches  nicht  vorkamen. 
Insbesondere  musste  der  Neusilberwiderstand  während  des 
Versuches  constant  bleiben,  er  war  deshalb  aus  dickem  Draht 
hergestellt  und  in  ein  grosses  Glas  voll  Petroleum  eingesenkt 
Die  Stromstärke  für  die  erste  Einstellung  des  Rheostaten 
Ro  bei  „schwachem^'  Hauptstrom  betrug  gewöhnlich  0,03  Amp. 
In  der  kurzen  Zeit,  die  zur  Beobachtung  des  äalvanometers 
erforderlich  war,  entstand  dadurch  keine  nachweisbare  Tem- 
peraturerhöhung des  Drahtes.  Dabei  reichte  die  Empfind- 
lichkeit des  Galvanometers  (ü,l  Sealentheil  =  7/10^^  Amp.) 
aus,  die  Einstellling  entsprechend  der  oben  erwähnten  Ge- 
nauigkeit von  0,02"  in  der  Temperatur  des  Flatindrahtes 
vorzunehmen.  Trotz  starker  Astasirung,  die  zur  Erzielung 
dieser  Empfindlichkeit  nöthig  war,  besass  der  Magnet  nur 
fünf  Secunden  Schwingungsdauer  und  war  nach  zwei  bis  drei 
Schwingungen  durch  eine  massige  Luftdämpfnng  beruhigt. 
Er  ist  nur  6  mm  lang  und  mit  einem  sehr  leichten  Spiegel 
verbunden.  ^) 

1)  Magnet  und  Spiegel  sind  an  einem  einfachen  Seidenfaden  auf- 

40* 


628  A.  Schleiermacher. 

Die  Einstellung  des  compensirenden  Widerstandes  r  auf 
dem  Rheostaten  B^  (bei  ,,starkein''  Hauptstrom)  konnte  nur 
bis  zu  0,1  S.-E.  geschehen,  die  genauere  Bestimmung  bis  auf 
0,01  S.-E.  erhielt  man  durch  Interpolation  aus  den  Galvano- 
meterausschlägen.  Der  Rheostat  ist  auf  seine  Richtigkeit  ge- 
prüft worden. 

Um  die  Intensit&t  des  Hauptstromes  zu  messen,  diente 
ein   zweites  Galvanometer,   das   im  Nebenschluss   an   einem 
dauernd  im  Hauptkreis  befindlichen  dicken  Eupferdraht  lag. 
Seine  Angaben  wurden  öfters  durch  ein  Silbervoltameter  ge- 
aichty  die  Ausschläge  auf  Proportionalität  mit  der  Stromstärke 
zurückgeführt.    Bei  der  Berechnung  der  Versuche  ist  berück- 
sichtigt,  dass   die  Stromstärke   im  Platindraht   infolge   der 
Abzweigung  um  0,1  Proc.  geringer  ist,  als  im  unverzweigten 
Theil  des  Hauptkreises.    Die  im  Draht  erzeugte  Wärme  — 
•/*ti?(,(l -f-a^  —  18^  unter  der  Annahme  1  Ohm  =  1,06  S.-E. 
und  1  Volt.-Amp.  =  0,24  g.  cal.  pro  Secunde  auf  gewöhnliches 
Wärmemaass  umgerechnet    Die  meist  sehr  geringfügige  Ab- 
nahme der  Stromstärke  während  der  Beobachtung  konnte  in 
bekannter  Weise  durch  „einschliessende  Wiederholung**  der 
Ablesungen,  die  schwachen  Thermoströme,  welche  manchmal 
in  der  Leitung  auftraten,  durch  Beobachtung  mit  commutirtem 
Hauptstrom  unschädlich  gemacht  werden.    Da  der  compen- 
sirende  Widerstand  r  durch  Interpolation  aus  zwei  um  0,1  S.-E. 
yerschiedenen  Widerständen   ermittelt   wurde,   so  erforderte 
ein  Versuch  in  der  Regel  neun  Ablesungen  am  Widerstands- 
galyanometer  und   ebensoviele  am  Stromstärkegalvanometer. 
Der  Widerstand  w^  des  Drahtstückes  zwischen  den  Elec- 
troden   ist  abgeleitet   aus   den  Ausschlägen   eines  Gralvano- 
meters  im  Nebenschluss,  welcher  abwechsell^d  an  den  Platin- 
draht   oder    an   einen   vom   gleichen   Strom   durchflossenen, 
möglichst   gleichen  Widerstand   angelegt   wurde.    Der  Ver- 
gleichswiderstand  war   durch   passende  Schaltung   von   drei 


gehängt,  den  man  bekanntlich  durch  Spalten  aus  den  zwei  miteinaDder 
verklebten  Fäden  des  gewöhnlichen  Cocons  leicht  erhalten  kann.  Die 
Theilung  des  vom  Cocon  abgewickelten  Fadens  geschieht  durch  Kochen 
mit  Seifenwasser  (Degumnürcn).  Die  gespaltenen  Fäden  sind  viel  glatter 
und  zu  feinen  Aufhängungen  geeigneter,  als  der  gewöhnliche  Coconfaden. 
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Einheiten  von  bekanntem  Werth  nebst  kleinem  Zusatzwider* 
stand  hergestellt,  und  in  die  Abzweigung  ein  grosser,  in  beiden 
Fällen  gleicher  Widerstand  aufgenommen. 

Da  die  aus  den  Versuchen  zu  berechnenden  Wärme- 
leitungsfähigkeiten  denselben  procentischen  Fehler  enthalten 
wie  der  Temperaturcoefficient  der  Widerstandsänderung 
der  Platindrähte,  so  war  es  wünschenswerth,  den  letzteren  bis 
auf  1  Proc.  genau  zu  bestimmen.  Die  Ableitung  aus  den 
bei  0^  und  100^  gemessenen  Widerständen  der  Platindrähte 
schien  nicht  sicher  genug,  dagegen  führte  ein  anderes  Ver- 
fahren zum  Ziel.  Bei  stets  „schwachem'^  Hauptstrom,  wäh- 
rend der  Draht  die  Temperatur  0^  hatte,  compensirte  man 
mittels  des  Rheostaten  Rg,  dann  erhitzte  man  den  Apparat 
auf  100^  und  ermittelte  den  compensirenden  Widerstand  inB^. 
Aenderungen  in  xlen  übrigen  Widerständen  der  Zweigkreise 
wurden  durch  Wiederholung  der  ersten  Einstellung  bei  0^ 
eliminirt.  Um  ausserdem  die  Abhängigkeit  des  Co^ffiicienten 
von  der  Temperatur  zu  finden,  wurden  ähnliche  Messungen 
auch  zwischen  0^  und  nahe  50^,  oder  100^  und  50^  ausgeführt 
Die  Temperaturen  um  50^  sind  im  Wasserbad  durch  geeignete 
Regulirung  der  untergesetzten  Brenner  erhalten.  Da  hierbei 
kleine  (Schwankungen  unvermeidlich  waren,  sind  diese  Mes- 
sungen weniger  genau.  Doch  zeigen  sie,  dass  der  Temperatur- 
coefficient mit  steigender  Temperatur  abnimmt,  was  auch 
sonst  bekannt  ist.  Es  ergaben  sich  die  folgenden  Werthe 
für  den  Temperaturcoefficienten: 

zwischen  0  u.  100^    zwischen  0  u.  50^  |  zwischen  0  u.^100^    zwischen  0  u.  50^ 

App.  I;  0,002  218  0,002  228  App.II:  0,002  219         0,002  200 

2  222  2  227  2  217  2  222 

_      2  218  _  2  219  I  2  208       _      2J32^ 

Mittel:   0,002  219'         0,0^02  225 '         ;    Mittel:  0,002 215       "0,002218" 

Die  Werthe  für  beide  Drähte,  welche  vom  selben  Stück 
abgeschnitten  waren,  stimmen  nahe  überein;  ich  nahm  des- 
halb die  Mittelwerthe  0,002  217  und  0,002222  zur  Berechnung 
an  und  setzte  a  =  0,002  227  -  0,000  000 1 1 

Die  durch  Strahlung  übergeführte  Wärme  sollte  durch 
besondere  Versuche  ermittelt  und  von  der  gesammten,  vom 
Draht  abgegebenen  Wärme  abgezogen  werden,  um  die  allein 
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durch  Leitung  entzogene  Wärme  zu  finden.  Es  ist  dieses 
Verfahren  erlaubt,  wenn  zugegeben  wird,  dass  die  ausgestrahlte 
Wärmemenge  von  der  Natur  des  Gases  merklich  unabhängig 
ist  und  nicht  von  dem  Gas  absorbirt  wird.  Zu  den  Mes- 
sungen der  Strahlung  konnte  dieselbe  Versuchsanordnung 
benutzt  werden.  Die  Apparate  wurden  vor  den  Versuchen 
einen  Tag  lang  im  Luftbad  auf  200  bis  250^  erhitzt,  mittels 
einer  Hagen'schen  Quecksilberluftpumpe  ausgepumpt  und 
während  der  Evacuirung  die  Drähte  durch  einen  starken 
Strom  häufig  zum  Glühen  erhitzt  Auch  während  der  Ver- 
suche blieben  die  Apparate  mit  der  Pumpe  in  Verbindung, 
sodass  das  Vacuum  jederzeit  geprüft  und,  wenn  nöthig,  auf 
die  anfängliche  Höhe  gebracht  werden  konnte.  (Dieselbe  wird 
mindestens  durch  die  Spannkraft  des  Quecksilberdampfes  bei 
Zimmertemperatur  begrenzt.)  Entsprechend  den  Verhält- 
nissen bei  den  Wärmeleitungsyersuchen  sind  die  Messungen 
angestellt,  während  die  Glaswand  der  Apparate  durch  das 
Bad  von  Eiswasser  oder  siedendem  Wasser  auf  den  Tempe- 
raturen 0^  und  98,8  bis  99,2^  erhalten  wurde.  Die  Resultate 
sind  in  den  folgenden  Tabellen  I  und  II  zusammengestellt» 
t  ist  die  Temperatur  des  Drahtes,  t'  die  des  Bades,  S  die 
ausgestrahlten  Wärmemengen  in  Grammcalorieen. 

Tabelle  1.    Apparat  I. 


<'= 

»0^ 

!          t'^ 

98,8® 

t 

1 

1 

5 

1        ^ 

^^ 

18,50 

0,00144 

117,1« 

0,00305 

32,5 

276 

129,4 

629 

44,6 

396 

139,0 

776 

62,0 

553 

170,9 

1         1338 

102,1 

1054 

216,2 

!         2634 

174,9 

2863 

Tab 

eil 

e  IL 

Apparat  II. 

r  = 

•  0^ 

r» 

99,3« 

9,40 

0,00109 

110,30 

0,00251 

14,8 

166 

126,5 

1           702 

19,2 

232 

146,6 

'         1234 

25,4       ! 

306 

199,3 

3088 

84,0       ' 

420 

46,3 

602 

' 

64,4 

834     1 

117,6 

1799     . 

161,2       1 

2991 

1 
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Die  Zahlen  besitzen  nicht  die  Genauigkeit,  wie  sie  später 
bei  den  Wärmeleitungsversuchen  erreicht  wurde ,  theils  weil 
die  Versuchsanordnung  nachträglich  noch  etwas  verbessert 
wurde,  hauptsächlich  aber  weil  bei  diesen  Bestimmungen  mit 
sehr  viel  geringerer  Intensität  des  Hauptstromes  gearbeitet 
werden  musste,  und  dadurch  die  Beobachtung  etwas  unsicherer 
wurde.  Ungünstig  wirkt  auch  der  umstand,  dass  es  bei  kleinen 
Temperaturdifferenzen  10 — 15  Minuten  dauert,  bis  der  Draht 
seine  stationäre  Temperatur  erreicht  hat.  Deshalb  sind  zum 
Theil  auch  grössere  Temperaturdifferenzen  benutzt,  als  sie 
bei  den  späteren  Wärmeleitungsmessungen  in  Betracht  kom- 
men. Uebrigens  sind  die  erhaltenen  Werthe  ausreichend 
genau,  da  die  Strahlung  in  die  Berechnung  der  Wärmeleitung 
nur  in  kleinen  Beträgen  eingeht. 

Die  beobachteten  Werthe  wurden  graphisch  aufgetragen, 
um  bei  den  Wärmeleitungsversuchen  die  ausgestrahlten 
Wärmemengen  aus  der  Zeichnung  ablesen  zu  können.  Dieser 
Darstellung  entnehme  ich  die  in  den  folgenden  Tabellen  III 
und  IV  enthaltenen  Zahlen,  die  ich  zu  einer  Vergleichung 
der  Beobachtungsresultate  mit  dem  Stefan' sehen  Strahlungs- 
gesetz benutzen  will.  Danach  sollten  die  Quotienten  SI{T^T'% 
wo  T  und  T\  die  absoluten  Temperaturen  von  Draht  und 
Umhüllung,  constant  sein.  Sie  nehmen  aber  anfangs  rasch, 
bei  höheren  Temperaturen  langsam  ab.  Die  Abnahme  ist 
bei  ^  =  0®  stärker,  als  bei  f  =  99^.  Meine  früheren  Versuche, 
welche  für  grosse  Temperaturdifferenzen  ein  starkes  Wachsen 
dieser  Quotienten  ergaben,  wiesen  für  kleine  Differenzen  auf 
dasselbe  Verhalten,  wie  die  jetzigen   Beobachtungen. 


Tabelle  III.     Apparat  I. 


e-  t' 

t'^ 

«0« 

r  = 

98,8«' 

^           \ 

s/(r*- 

-T'*) 

B 

«/(T*-^'*) 

25« 

0,00205 

10-^8 

.8,79 

'   0,00445 

10-'».  7,71 

50 

437 

8,20 

910 

7,20 

75 

707 

7,76 

1422 

6,83 

100 

1025 

7,43 

2050 

6,72 

125 

1400 

7,17 

150 

1840 

6,95 

175 

2865 

6,81 

682 
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Tabelle  IV.     Apparat  IL 


t-t' 

t'  = 

=  0^ 

1 

t'  = 

99,3» 

s 

SKT* 

12,86  ; 

S 
0,00617 

S/(T*  -  r*) 

25» 

0,00300 

10-». 

10  »».  10,82 

50 

635 

11,91  , 

1315 

10,44 

75 

992 

10,89 

2140 

10,28 

100 

1420 

10,29 

3088 

10,11 

125 

1975 

10,11 

150 

2665 

10,07 

Die  Wärmeleitungsfähigkeiten  sind  gemessenworden 
Yon  Luft,  Wasserstoff  und  Kohlensäure,  und  zwar  bei  0  und 
100^^  sodass  sich  aus  den  erhaltenen  Werthen  auch  die 
Temperaturcoefficienten  der  Wärmeleitung  berechnen  lassen. 
Durch  Beobachtung  bei  verschiedenen  Drucken  ergab  sich 
der  Einfluss  von  Strömungen  auf  die  Resultate,  der  übrigens 
bei  den  benutzten  Apparaten  nicht  beträchtlich  war. 

Die  Füllung  der  Apparate  geschah  mit  der  Luftpumpe 
durch  öfteres  Ausspülen.  Die  Luft  ging  durch  ein  Rohr  mit 
Natronkalk,  zwei  Waschflaschen  mit  concentrirter  Schwefel- 
säure und  ein  50  cm  langes  Rohr  mit  Phosphorsäureanhydrid. 
Der  Wasserstoff,  aus  reinem  Zink  und  reiner  Schwefelsäure 
entwickelt,  wurde  ebenso  getrocknet.  Die  Kohlensäure  wurde 
aus  Marmor  und  reiner  Salzsäure  dargestellt,  mit  Wasser 
und  einer  Lösung  von  doppeltkohlensaurem  Natron  gewaschen 
und  mit  Schwefelsäure  und  Phosphorsäureanhydrid  getrocknet. 

Die  Drucke  sind  entweder  an  einem  gewöhnlichen  Mano- 
meter, welches  mit  der  Pumpe  verbunden  war,  direet  abge- 
lesen, oder  für  kleinere  Werthe  aus  der  bekannten  Druck- 
verminderung für  jeden  Pumpenzug  berechnet. 

In  den  folgenden  Tabellen  sind  die  Resultate  der 
Messungen  zusammengestellt  Es  bedeuten  darin  t'  die 
Temperatur  des  Bades,  /  —  /'  den  Temperaturüberschuss  des 
Platindrahtes,  p  den  Druck  des  Gases  in  Millimetern  Queck- 
silber, L  die  allein  durch  Leitung  übergeführte  Wärme  pro 
Secunde  in  g-Calorien,  also  Ll{t  —  /')  eine  der  Wärmeleitungs- 
fähigkeit proportionale  Grösse.  Diese  Werthe  würden  jeweils 
der  Wärmeleitungsfähigkeit  bei  der  Temperatur  t'+  {t  —  V)j2 
entsprechen;   um   sie  untereinander  vergleichbar  zu  machen, 
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sind  sie  mit  Hülfe  der  sich  aus  ihnen  ergebenden  Tempera- 
turcoefficienten  auf  0^,  bezw.  99^  reducirt.  Die  römischen 
Ziffern  hinter  der  Druckangabe  fassen  die  mit  gleicher  Gas- 
fiillung  angestellten  Versuche  zusammen. 


Tabelle  V.    Apparat  I.    Luft. 


p 

t' 

=  0« 

<': 

=  99« 

mm 

t-t' 



Loiit-t') 

t-^t' 

L^Kt-t') 

680    I 

6,53<> 

0,002  448 

„ 

365   11 

6,86 

2172 

— 

— 

190    I 

7,43 

2170 

— 

91  n 

7,01 

2  138 

— 

— 

46    I 

7,50 

2163 

•— 

22   II 

7,11 

2121 

— 

11    I 

7,55 

2145 

6,43» 

0,002  822 

— 

4,89 

2153 

4,18 

2  826 

10  m 

6,14 

2102 

— 

— 

5,2  II 

8,48 

2  067 

6,43 

2  622 

— 

5,85 

2  075 

4,23 

2  623 

— 

4,00 

2  071 

— 

— 

2,5   I 

7,43 

1995 

6,55 

2  603 

— 

4,84 

1989 

4,82 

2  572 

1,2  II 

7,20 

1867 

6,33 

2  427 

— 

4,66 

1  867 

4,20 

2  396 

0,3  II 

7,80 

1344 

— 

0,07  II 

15,7 

497 

~~ 

Tabelle  VI.    Apparat  I.    Wasserstoff. 


p 

_  ■- 

t' 

=  0^ 

t' 

=  99« 

mn 

Q 

t        t' 
4,41*^ 

LoKt^t') 

t-t' 

L^Kt-t) 

181 

0,01503 

4,46» 

0,01972 

— 

1,97 

1540 

— 

43 

I  ' 

8,05   1 

1458 

6,98 

1891 

4,64 

1480 

4,14 

1897 

40 

n 

6,8S 

1565 

6,30 

2028 

— 

4,02 

1600 

3,74 

2013 

84 

III 

6,70 

1513 

6,02 

1957 

— 

3,91 

1550 

3,53 

2011 

10 

I 

8,96 

1292 

4,70 

1657 

— 

5,18 

1301 

— 

8,5 

II 

7,30 

1473 

6,48 

1871 

— 

4,32 

1488 

3,94 

1841 

634 
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Tabelle  VII.    Apparat  I.    Kohlensäure. 


p 

t' 

=  0« 

t' 

=  990 

mm 

t-t' 

LoKt-f) 

t--t' 

L,J{t-t') 

46    I 

10,400 

0,001  289 

— 

6,02 

1290 

— 

15  m 

9,83 

1275 

— 

— 

6,65 

1272 

_         1 

— — 

5   II 

10,10 

1248 

8,63^ 

0,001  914 

— 

5,78 

1243 

5,15 

1943 

2,6   I 

10,88 

1236 

9,17 

1892 

— 

6,27 

1239 

5,45   ! 

1918 

Tabelle  VIII.    Apparat  11.    Luft 


p 

t' 

=  0^ 

t' 
t-t' 

=  99« 

mm 

t-t' 

Lolit-t') 

£../(<- 0 

35    I 

8,89^ 

0,002  682 

— 

6,00 

2  702 

— 

— 

10   II 

9,04 

2  625 

8,22<> 

0,003  291 

— 

6,11 

2  639 

5,63 

3  320 

5  m 

9,40 

2  572 

8,68 

3  241 

— 

6,33 

2  585 

5,88 

3  278 

— 

3,91 

2  604 

— 

— 

2,5  n 

9,64 

2  476 

8,84 

3140 

— 

6,50 

2  488 

5,94 

3  157 

— 

3,72 

2518 

— 

1,2  III 

10,18 

2  321 

— 

— 

6,84 

2  349 

— 

Tabelle  IX.    Apparat  IL    Wasserstoff. 


p 

a 

t 

=  0« 

t' 
t-  t' 

=  990 

mD 

t-t' 

LoKt-t') 

L,^\it-f) 

215 

I 

5,890 

0,01987 

5,06<^ 

0,02609 

— 

4,02 

1989 

3,84 

2618 

214 

11 

5,88 

2004 

5,35 

2587 

— 

4,12 

2006 

— 

— 

41 

I  . 

5,17 

1941 

5,15 

2513 

— 

3,85 

1935 

4,15 

2371 

40 

II 

6,34 

1907 

5,67 

2438 

— 

4,34 

1906 

4,10 

2439 

7,2 

II 

7,39 

1629 

6,84 

2009 

5,06 

1626 

4,85 

2037 

6,8 

I 

6,13 

1685 

5,79 

2017 



4,31 

1700 

4,19 

2046 
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Tabelle  X.     Apparat  IL    Kohlensäure. 


^=0*^  I  r=990 


t-f         LJit-n        t^t'     I    L^^l{t-t') 


11,12* 

0,001 580   i 

1    — 

— 

5,13 

1  581 

*■«» 

— 

9,10 

1549   , 

7,650 

0,002  869 

5,23 

1  553 

4,72 

298 

9,33 

1510 

8,39 

384 

5,34 

1521 

4,58 

402 

p 

jmm 
13         I 

5       II 

2,5      I 


Die  Uebereinstimmung  der  Zahlen,  soweit  sie  unmittel- 
bar vergleichbar  sind,  halte  ich  für  befriedigend.  Die  Werthe 
für  denselben  Druck  zeigen  Differenzen  von  1 — 2  Proc,  wie 
man  sie  im  voraus  erwarten  konnte.  Für  verschiedene  Drucke 
ändern  sich  die  Zahlen  gesetzmässig.  Wenn  man  von  den 
Zahlen  für  Apparat  I  Wasserstoff,  Füllung  I  absieht,  findet 
man  nur  bei  den  Versuchen  mit  Apparat  II  Wasserstoff, 
;>  =  41mm,  99^,  und  /?  =  6,8mm,  0^,  sowie  Kohlensäure 
;>  =  5  mm,  99  *^,  Abweichungen,  die  2  Proc.  übersteigen.  Die 
erwähnten  Werthe  Apparat  I  Wasserstoff  sind  dadurch 
fehlerhaft  geworden,  dass  der  die  Pumpe  abschliessende  Hahn 
während  der  Messungen  nach  aussen  undicht  wurde,  und  so 
Luft  in  den  Apparat  eindrang.  Deshalb  sind  diese  Werthe 
zu  niedrig.  Sie  sind  trotzdem  mit  angeführt  worden,  da  sie 
zur  Berechnung  des  Temperaturcoefficienten  gleichfalls  be- 
nutzt werden  können.  Derselbe  ergab  sich  für  Luft  und 
Wasserstoff  merklich  gleich,  kann  daher  auch  an  einem 
Gemisch  beider  Gase  ermittelt  werden.  Wie  sich  aus  den 
Zahlen,  insbesondere  der  Reihe  App.  I,  Luft  ersehen  lässt, 
ist  der  Einfluss  der  Strömungen  gering.  Dagegen  ist  die 
Abnahme  der  Leitungsfähigkeit  mit  sinkendem  Druck  bei 
kleinen  Drucken  sehr  merklich. 

Um  die  Wärmeleitungsfähigkeiten  bei  0^  zu  berechnen, 
hat  man  aus  den  Tabellen  diejenigen  Werthe  von  L^Kt^t') 
auszusuchen,  welche  bei  verschiedenem  Druck  möglichst  wenig 
voneinander  abweichen.  Es  sind  das  für  den  Apparat  I  bei 
Luft  die  Werthe  im  Intervall  p  :=9l  bis/^^lO  mm,  bei 
Wasserstoff  ;?  =  40  und  34  mm,  bei  Kohlensäure  p  ^^5  und 
2,6  mm.    Ebenso  für  den  Apparat  U  bei  Luft  p=^3b  bis 
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p  ^b  mm,  bei  WasserstofiF  p  ^  41  und  40  mm,  bei  Kohlen- 
säure /?  =  5  und  2,5  mm.  Die  Auswahl  der  Werthe  geschieht 
am  besten  an  der  Hand  einer  graphischen  Darstellung,  worin 
dieselben  als  Ordinaten  zu  den  Drucken  als  Abscissen  auf- 
getragen sind.  Die  Curven,  welche  man  durch  Verbindung 
der  aufgetragenen  Punkte  erhält,  zeigen  im  wesentlichen 
gleiches  Verhalten.  Sie  steigen  bei  den  kleinsten  Drucken 
sehr  steil  an  und  biegen  bei  einem  gewissen  Druck,  ungefähr 
bei  dem  oben  als  untere  Grenze  angenommenen,  scharf  um. 
Von  da  ab  sollte  die  Curye  geradlinig  und  parallel  zur  Ab- 
scissenaxe  verlaufen,  wenn  die  Wärmemengen  L  allein  durch 
Leitung  übergeführt  wären.  Der  Einüuss  der  Strömungen 
zeigt  sich  nun  darin,  dass  die  Curve  nicht  einer  der  Druck- 
axe  parallelen,  sondern  einer  schwach  ansteigenden,  geraden 
Linie  folgt.  Die  durch  Strömung  übergeführte  Wärme  ist 
also  ungefähr  der  Dichte  des  G-ases  proportional.  Wären 
die  fieobachtungen  yollkommen  genau  oder  so  zahlreich,  dass 
die  Curyen  mit  völliger  Sicherheit  gezogen  werden  könnten, 
so  würde  die  Verlängerung  des  geradlinigen  Theiles  auf  der 
Ordinatenaxe  denjenigen  Werth  von  Ljit^t')  abschneiden,  wel- 
cher der  Dichte  Null  entspricht,  also  von  dem  Einfiuss  der 
Strömungen  frei  ist.  Bei  den  vorliegenden  Beobachtungen  ziehe 
ich  vor,  die  Mittelwerthe  der  oben  bezeichneten  Zahlen  zur  Be- 
rechnung der  Leitungsfähigkeiten  zu  verwenden.     Diese  sind: 

Luft  Wasserstoff      Kohlensäure 

App.  I     0,002 137  0,015  57  0,001 242 

App.  II   0,002  630         0,019  22  0,001 533. 

(Für  Luft,  App.  I,  liefert  die  Curve  0,002  141.) 

Aus  diesen  Zahlen  ergeben  sich  die  Wärmeleitungsfähig- 
keiten  k^  bei  0®: 

Luft  Wassertoff    Kohlensäure 

App.  1       Ä?o  =  0,000  056  5         0,000  411         0,000  032  8 
App.  II      ÄTo  =  0,000  055  9        0,000  409        0,000  032  6 


im  Mittel  A*o  =  0,000  056  2  0,000  410  0,000  082  7  gr  /  cm  sec. 
In  den  Tabellen  V  bis  X  sind  die  Angaben  enthalten, 
welche  zur  Berechnung  der  Temperaturcoefficienten  der 
Wärmeleitung  erforderlich  sind.  Die  Werthe  derselben,  wie 
sie  sich  für  die  einzelnen  Beobachtungen  ergeben,  finden  sich 
in  den  Tabellen  XI  und  XII  in  den  Spalten  unter  ;'. 
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Tabelle  XL   Temperaturcodfficienten.    Apparat  I. 


Luft 

r 

1 

Wasserstoff 

Kohlensäure 

p 

.       P        i 

r 

p            r 

11      I 

0,00318 

181       I 

0,00315 

,    5       II          0,00539 

— 

316 

43       I 

300 

:     -                         568 

5,2    U 

'             271 

—           1 

285 

'2,6      I                 587 

— 

268 

40     II  1 

299 

i    —                        558 

2,5      I 

308 
296 

34   III  1 

261 
296 

Mittel:     0,00549 

1,2    II 

303 

1     — 

300 

286 

10       I  ' 

277 

Mitte 

1:    0,00296 

8,5  II  , 

i    —         i 
Mittel: 

278 

240 

0,00285 

1 

Tabelle 

1  XTT.   Temperaturcoöfficiei 

Dten.    Apparat  TL 

. 

Luft                 1 

'           Wasserstoff 

Kohlensäure 

P 

r 

P 

r         ! 

P                   '^ 

10       II 

0,00256 

215      I 

0,00316      1 

5       n  ;       0,00584 

— 

260 

— 

319 

—           i              485 

5   in 

263 

214     II 

294 

2,5      I                 584 

— 

271 

41    I ; 

298 

—                         584 

2,5    II 

271 
272 

40     II 

228 

281 

Mittel:     0,00547 

Mittel 

:     0,0026« 

i 

7,2  II 

6,8    I  ' 

Mittel: 

283 

236      , 
256      1 
200 
206 

0,00265 

Die  Mittelzahlen  aus  den  mit  beiden  Apparaten  erhal- 
tenen Werthen  sind: 

Luft  Wasserstoff     Kohlensäure 

Y  =  0,00281  0,90275  0,00548 

Die  Einzclwerthe  der  Temperaturco^fficienten  stimmen 
begreiflicherweise  schlecht  miteinander,  und  selbst  die  Mittel- 
werthe  der  beiden  Apparate  zeigen  noch  ziemliche  Differen- 
zen. Wie  aus  der  Betrachtung  der  Einzelwerthe  hervorgeht, 
ist  die  gute  Uebereinstimmung  der  Mittelzahlen  für  die 
Kohlensäure  nur  zufällig.  Ebenso  zufällig  mag  es  sein,  dass 
der  Apparat  I  bei  allen  drei  Gasen  grössere  Werthe  geliefert 
hat,  als   der  Apparat  IL    Da  die  WärmeleitangafUiigkeit 
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unter  ihren  normalen  Werth  sinkt,  sobald  die  mittlere  Weg- 
länge der  Molecüle  mit  den  Dimensionen  des  Apparates  yer- 
gleichbar  wird,  und  aus  den  Temperaturcoefficienten  ge- 
schlossenwird, dass  die  Weglänge  bei  steigender  Temperatur 
wächst^  so  sollte  man  erwarten,  dass  die  Temperaturcoeffi- 
cienten der  Wärmeleitung  abnehmen,  sobald  diese  selbst  mit 
abnehmender  Gasdichte  kleiner  wird.  Wenn  diese  Abnahme 
schon  bei  den  hier  benutzten  Drucken  eintreten  sollte,  so 
geben  doch  die  Versuche  dafür  keinen  sicheren  Anhalt;  mög- 
lich, dass  die  Abnahme  durch  die  Beobachtungsfehler  ver- 
deckt wird. — 

Die  aus  meinen  Versuchen  sich  ergebenden  Werthe  der 
Wärmeleitungsfähigkeiten  sind,  namentlich  für  den  Wasser- 
stoff, erheblich  grösser,  als  die  von  anderen  Beobachtern  ge- 
fundenen. Ich  will  daher  noch  einiges  anführen,  was  zur 
Unterstützung  meiner  Resultate  dienen  kann. 

Man  wird  finden,  dass  die  Uebereinstimmung  der  Resul- 
tate unter  sich  der  Art  ist,  wie  man  sie  in  Betracht  der 
verwendeten  Hülfsmittel  a  priori  erwarten  konnte.  Diese 
Uebereinstimmung  besteht  auch  für  Beobachtungen,  welche 
bei  verschiedener  Aufstellung  und  Empfindlichkeit  des  Strom- 
stärkegalvanometers ausgeführt  sind.  In  dieser  Hinsicht  sind 
zu  vergleichen  die  Werthe  i^/(<— /')  für  Luft,  App.  I  bei 
den  Drucken  11  und  10  mm.  Sie  weichen  voneinander  nicht 
mehr  ab  als  Beobachtungen,  die  kurz  nacheinander  und  bei 
unveränderter  Empfindlichkeit  des  Galvanometers  ange- 
stellt sind. 

Sir  W.  Thomson^)  hat  gelegentlich  der  Versuche  des 
Hrn.  Bottomley  die  Temperaturvertheilung  auf  einem  durch 
den  Strom  erwärmten  Draht,  dessen  Enden  auf  constanter 
Temperatur  erhalten  werden,  berechnet.  Unsere  Versuche 
liefern  die  mittlere  Temperatur  des  zwischen  den  Electroden 
befindlichen  Drahtstückes,  und  die  Berechnung  geschieht 
unter  der  Annahme,  dass  die  Temperatur  dieses  mittleren 
Stückes  gleichförmig  sei,  der  Wärmestrom  daher  allein  in  der 
der  Richtung  der  Cylinderradien  erfolgt.     Eine  Anwendung 


1)  W.  Thomson,  Proc.  ßoy.  Soc.  37.  p.  187.  1884. 
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der  Th omson' sehen  Bechnung  auf  die  vorliegenden  Versuche 
würde  schon  darum  auf  Schwierigkeiten  stossen,  weil  die 
Enden  des  Drahtes  nicht  unmittelbar  in  das  Bad  ausmün- 
den \  und  ihre  Temperatur  deshalb  nicht  genau  angegeben 
werden  kann.  Dass  der  Fehler  infolge  der  erwähnten  An- 
nahme nicht  beträchtlich  sein  kann,  geht  daraus  hervor,  dass 
die  beiden  verschieden  gestalteten  Apparate  so  nahe  gleiche 
Werthe  ergeben  haben.  Dasselbe  lehrt  auch  die  Ueberein- 
stimmung  meiner  früheren  Strahlungsbeobachtungen  mit  denen 
des  Hrn.  Bottomley,  welcher  viel  längere  Drähte  benutzt 
und  dadurch  den  betreffenden  Fehler  jedenfalls  verkleinert  hat 

Einen  weiteren  Einwand  glaubte  ich  durch  einen  beson- 
deren Versuch  entkräften  zu  sollen.  Die  in  den  G-lasapparaten 
ausgespannten  Drähte  waren,  da  das  Haus  tagüber  häufig 
Erschütterungen  ausgesetzt  ist,  nicht  selten  auch  während 
der  Versuche  in  zitternder  Bewegung.  Die  Geschwindigkeit 
dieser  Schwingungsbewegung  ist  freilich  nur  gering,  da  die 
Amplituden  in  der  Mitte  des  Drahtes  selten  ^/^  mm  erreichen, 
und  die  Schwingungsdauer  ziemlich  gross  ist.  Indessen  war 
es  doch  denkbar,  dass  der  Draht  im  ruhenden  Zustande 
merklich  weniger  Wärme  abgibt,  als  während  dieser  Schwin- 
gungen, und  dass  aus  diesem  Grunde  die  Leitungsfahigkeiten 
zu  gross  gefunden  worden  seien.  Es  wurden  deshalb  eines 
Abends  nach  10  Uhr,  als  das  Haus  sich  in  vollkommener 
Buhe  befand,  hintereinander  fünf  Messungen  der  Leitungs- 
fähigkeit von  Luft,  ;?  =  10  mm,  bei  0^  mit  dem  Apparat  I 
ausgeführt.  Bei  Nr.  1,  3  und  5  der  Versuche  blieb  der 
Apparat  in  Buhe,  indem  der  Blechkasten,  welcher  das  Eis- 
wasser enthielt,  noch  durch  untergeschobene  Klötze  möglichst 
festgelegt  wurde.  Bei  dem  zweiten  und  vierten  Versuche 
dagegen  wurde  der  Kasten  während  der  ganzen  Dauer  der 
Messungen  durch  rasch  aufeinanderfolgende  Stösse  mit  der 
Hand  erschüttert,  und  so  der  Draht  in  viel  stärkere  Schwin- 


1)  Wenn  die  Drähte  ohne  Vermittelung  der  dickeren  Binden  direct 
in  daä  Bad  ausmündeten,  würde  ein  Ausglühen  derselben  nur  mit  Gkfkhr 
für  den  Apparat  möglich  sein.  Das  Ausglühen  ist  aber  nöthig,  um  ein 
für  die  Strahlungsmessungen  brauchbares  Vacuum  zu  erhalten. 
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gongen  versetzt,  als  dies  bei  den  übrigen  Beobachtungen  der 
Fall  war.    Die  fünf  Werthe  für  L^lif  —  t')  sind: 

Draht  in  Buhe      .    .    0,002  112    0,002118    0,002  081      Mittel  0,002 102, 
in  SchwiDgungen   .    0,002  110    0,002  095  —  >)      0,002102. 

Die  Uebereinstimmung  der  Mittelwerthe  zeigt,  dass  die 
Erschütterungen  ohne  Einfluss  sind. 

Dass  die  äussere  Oberfläche  der  Apparate  die  Tempe- 
ratur des  Bades  besitzt,  darf  man  bei  der  Kleinheit  der 
übergeführten  Wärmemengen  wohl  annehmen.  Die  grösste 
Wärmemenge y  welche  das  Bad  abzuleiten  hatte,  betrug 
0,0009  g-Calorie  pro  Secunde  für  1  qcm  Oberfläche  (Appa- 
rat II,  Wasserstoff,  100^).  Allerdings  kommt  der  Fall,  dass 
die  Versuche  mit  der  grösseren  Temperaturdifferenz  eine 
kleinere  Zahl  ergeben,  als  die  bei  kleinerer  Differenz,  häu- 
figer Yor  als  der  umgekehrte.  Dies  würde  sich  daraus  erklä- 
ren,  dass  die  Temperatur  der  äusseren  Glasfläche  etwas  die  des 
Bades  übersteigt,  wenn  die  übertragenen  Wärmemengen  gross 
sind.  Indessen  fallen  die  Abweichungen  in  die  Grenzen  der 
Versuchsfehler;  man  darf  daher  annehmen,  dass  die  Resultate 
durch  die  Ausbildung  einer  wärmeren  Schicht  um  die  Appa- 
rate nicht  erheblich  gefälscht  sind. 

Ein  zweiter  Grund,  weshalb  die  Messungen  zu  niedrige 
Werthe  ergeben  könnten,  besteht  darin,  dass  infolge  der 
geringen  Leitungsfähigkeit  des  Glases  zwischen  der  inneren 
und  äusseren  Fläche  der  Apparate  eine  Temperaturdifferenz 
auftritt.  Aus  den  bekannten  Wärmemengen,  welche  im 
stationären  Zustande  durch  die  Glaswand  gehen,  lässt  sich 
berechnen,  um  wieviel  die  Temperatur  der  Innenfläche  höher 
ist,  als  die  der  äusseren  Fläche.  Unter  der  Annahme,  dass 
die  Temperatur  der  Aussenfläche  gleich  der  des  Bades  und 
die  Leitungsfähigkeit  des  Glases  ^)  =  0,002  g  /  cm  sec  ist, 
findet  man,  dass  die  Werthe  für  Wasserstoff  um  etwa  0,5  Proc. 
zu  vergrössem  sind.  Diese  Correction  ist  an  den  mitgetheil- 
ten  Zahlen  bereits  angebracht;  für  Luft  und  Kohlensäure  ist 
sie  verschwindend. 

Unter  den  früheren  Beobachtungen   über  die  Leitungs- 


1)  Everett,  Units  a.  Physical  Const.  II  ed.  p.  112.  1S86. 
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fähigkeit  der  drei  hier  untersuchten  Gase  sind  die  der 
Herren  Winkelmann ^)  und  Qrätz^  als  die  genauesten 
anzusehen.  Beide  haben  auf  die  Strahlung  Rücksicht  genom- 
men und  die  Constanten  ihrer  Apparate  genau  bestimmt. 
Die  Ton  ihnen  gefundenen  Zahlen  stelle  ich  mit  den  meinigen 
zusammen: 

Winkelmann»)    Grätz«)       S. 

Luft  ito  =  0,0000514  04844        0562 

Wasserstoff    Jc,^  =  0,000  325  6  8086  410 

Kohlensäure   k^  =  0,000  080  5  08185        0827. 

Meine  Zahlen  sind  also  beträchtlich  grösser  und  dies 
um  so  mehr,  je  besser  das  betre£Pende  Gas  leitet.  Die  Ab- 
weichungen bei  Luft  und  besonders  bei  Wasserstoff  sind  so 
gross,  dass  sie  über  das  Maass  der  zufälligen  Beobachtungs- 
fehler, das  allerdings  bei  der  Schwierigkeit  der  Messung 
mehrere  Procente  betragen  mag,  hinausgehen.  Da  ich  nun 
keinen  Grund  auffinden  konnte,  aus  dem  meine'  Resultate 
bei  den  verschiedenen  Gasen  in  verschiedenem  Grade  fehler- 
haft geworden  sein  könnten,  so  bin  ich  geneigt  zu  glauben, 
dass  die  Ursache  der  Abweichungen  gegeben  sei  in  den  von 
den  früheren  Beobachtern  benutzten  Methoden.  Nach  beiden 
Methoden  wird  die  Leitungsfähigkeit  aus  der  Abkühlungs- 
geschwindigkeit eines  Thermometergefässes  bestimmt  Da  die 
Abweichungen  der  Resultate  beider  Beobachter  von  den 
meinigen  nach  der  gleichen  Richtung  liegen,  darf  man  ver- 
muthen,  dass  die  Fehlerquelle  beiden  Untersuchungen  gemein- 
sam sei.  Sie  könnte  z.  B.  darin  bestehen,  dass  die  Angabe 
des  Thermometers  zurückbleibt  hinter  der  Temperatur  der 
Oberfläche  des  Gefässes.  Infolge  davon  würde  die  Abküh- 
lungsgeschwindigkeit zu  klein  gefunden.  Das  Zurückbleiben 
wird  um  so  beträchtlicher  sein,  je  besser  das  Gas  leitet;  es 
würde  sich  hieraus  erklären,  weshalb  die  Abweichungen 
wachsen  mit  der  Leitungsfähigkeit  der  Gase  und  gerade  beim 
Wasserstoff  am  grössten  sind.   Unsere  Annahme  wird  durch 

1)  A.  Winkel  mann,  Pogg.  Ann.  156.  p.  497.  1875. 

2)  L.  Grätz,  Wied.  Ann.  14.  p.  232.  1881. 

8j  Die  Winkelmann 'sehen  ^ihlen  sind  auf  0®  redacirt. 
4)  Hr.  Grätz  hält  die  mit  seinem  Apparat  II  erhaltenen  Zahlen  für 
unsicher,  deshalb  sind  hier  nur  die  Zahlen  für  den  Apparat  I  angeführt. 
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einen  Versuch,  den  Hr.  Winkelmann ^)  selbst  über  diesen 
Punkt  angestellt  hat,  wenigstens  qualitativ  bestätigt.  In  den- 
selben Apparat  brachte  er  zwei  verschieden  schwere  Thermo- 
metergefässe  von  äusserlich  gleicher  Gestalt.  Ihre  Massen 
verhielten  sich  wie  27  zu  11,  die  Abkühlungsgeschwindigkeiten 
in  Luft  wie  48  zu  114.  Das  schwerere  Gefäss  mit  der  klei- 
neren Abkühlungsgeschwindigkeit  ergab  einen  um  2,5  Proc. 
grösseren  Werth  der  Wärmeleitungsfähigkeit,  als  das  leich- 
tere. Der  Versuch  ist  nicht  vollkommen  beweisend,  da  die 
Strahlung  nicht  eliminirt,  sondern  für  beide  Gefässe  als 
gleich  angenommen  ist  Ein  gleicher  Versuch  mit  Wasser- 
stoff wäre  entscheidender  gewesen. 

Aus  dem  gleichen  Grunde  dürften  die  Beobachtungen 
des  Hm.  Grätz  zu  niedere  Werthe  ergeben  haben.  Da 
sich  jedoch  die  beiden  von  ihm  benutzten  Apparate  nur  wenig 
in  ihren  Dimensionen  unterscheiden,  lässt  sich  aus  den  mit- 
getheilten  Zahlen  hierüber  kein  Anhalt  gewinnen. 

Es  liegt  bereits  eine  ziemlich  ausführliche  Discussion 
zwischen  den  Herren  Winkelmann*)  und  Grätz')  über 
ihre  Arbeiten  vor,  und  ich  begnüge  mich,  hier  darauf  zu  ver- 
weisen. Danach  scheinen  mir  die  Winkel  mann 'sehen  Zah- 
len grösseres  Vertrauen  zu  verdienen.  In  Bezug  auf  diese 
sei  nur  das  Folgende  noch  erwähnt.  Es  könnte  fraglich  sein, 
ob  die  Depression  des  Quecksilbers  in  dem  capillaren  Steig- 
rohr des  Luftthermometers  (von  ca.  1,5  mm  Durchmesser) 
während  des  Ansteigens  die  gleiche  ist,  wie  für  den  schliess- 
lich erreichten  Ruhezustand.  Ein  Versuch  darüber,  wobei 
die  Depressionsdifferenz  des  gleichzeitig  in  einem  weiten  und 
einem  engen  Rohr  aufsteigenden  Quecksilbers  in  Bewegung 
und  in  Ruhe  verglichen  wurde,  hat  mir  gezeigt,  dass  der 
Unterschied  hier  jedenfalls  nicht  in  Betracht  kommt.  Bei 
den  Versuchen  mit  Wasserstoff  ist  mit  einer  Ausnahme  die 
Abkühlungsgeschwindigkeit  gegen  Ende  des  Versuches  um 
2 — 4  Proc.  kleiner  als  zu  Anfang.  Dies  scheint  mir  darauf 
zu  deuten,  dass  sich,  wenigstens  bei  diesem  gutleitenden  Gase, 

1)  A.  Winkelmann,  Pogg.  Ann.  156.  p.  517.  1875. 

2)  A.  Winkelmann,  Wied.  Ann.  14.  p.  534.  1881;  19.  p.  649.  1883. 
8)  L.  Grätz,  Wied.  Ann.  14.  p.  232  u.  541.  1881. 
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um  die  Apparate  eine  Schicht  von  höherer  Temperatur  als 
die  des  Bades  ausbildete.  Wie  bereits  erwähnt,  konnte  ich 
in  meinen  Versuchen  den  Betrag  dieser  Fehlerquelle  durch 
Beobachtung  bei  verschieden  grossen  Temperaturdifferenzen 
beurtheilen.  Eine  kleine  Unsicherheit  haftet  schliesslich  den 
Winkelmann' sehen  Zahlen  noch  insofern  an,  als  in  der 
Arbeit  sich  keine  Angabe  über  die  specifische  Wärme  der 
benutzten  Messinggefässe  findet.  Nach  Begnault  unter* 
scheiden  sich  die  specifischen  Wärmen  von  hartem  und  aus- 
geglühtem Kupfer  um  1,7  Proc;  noch  grössere  Unterschiede 
finden  sich  bei  den  von  verschiedenen  Beobachtern  angegebe* 
nen  Zahlen  für  reines  Kupfer  und  für  reines  Zink.  Ist  die 
specifische  Wärme  der  Messinggefässe  nicht  besonders  be- 
stimmt worden,  sondern  aus  anderen  Beobachtungen  entnom- 
men, so  könnte  der  zur  Berechnung  verwandte  Werth  auch 
mit  Bücksicht  auf  die  variabele  Zusammensetzung  des  Mes- 
sings  um  einen  ähnlichen  Betrag  fehlerhaft  sein.  In  der 
Berechnung  der  Leitungsrähigkeiten  würde  der  Fehler  pro- 
centisch  ebenso  gross  sein,  und  es  wäre  möglich,  dass  aus 
diesem  Grunde  die  Differenz  zwischen  unseren  Resultaten 
in  Wahrheit  etwas  geringer  ist. 

Die  Theorie  verlangt  bei  denjenigen  Gasen,  deren  spe- 
cifische Wärme  unabhängig  von  der  Temperatur  ist,  dass 
die  Temperaturco^fficienten  der  Wärmeleitung  gleich  den 
entsprechenden  der  Reibung  sind.  In  der  That  würden  meine 
Resultate  die  Theorie  bestätigen,  da  die  von  Hrn.  v.  Ober- 
mayer^)  gefundenen  Werthe  der  Temperaturco^fficienten  der 
Reibung,  welche  früher  als  die  genauesten  anzusehen  waren, 
nämlich  für  Luft  0,00279  und  für  Wasserstoff  0;002$7  nahe 
genug  an  den  oben  angegebenen  liegen.  Indessen  hat  Hr. 
Schumann^)  die  von  Hrn.  v.  Obermayer  mittelst  Strömung 
durch  üapillaren  erhaltenen  Resultate  in  Zweifel  gezogen 
und  aus  seinen  eigenen  Schwingungsbeobachtungen  für  Luft 
den  Werth  0,00364  abgeleitet.  Er  wendet  gegen  die  Strö- 
mungsbeobachtungen ein,  dass  sich  bei  höherer  Temperatur 

\)  A.  V.  Oberinayer,  Wien.  ßer.  78.  II.  Abth.  p.  433.  1876. 
2)  0.  Schumann,  Wied.  Ann.  28.  p.  853.  1834. 
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die  Dicke  der  auf  der  Glaswand  verdichteten  Gasschicht  ver- 
mindert, deshalb  der  Röhrenradius  zu  klein  angenommen  und 
die  Reibungsconstante  zu  niedrig  gefunden  wird.  Mit  dieser 
Erklärungsweise  scheint  mir  nicht  vollständig  übereinzustim- 
men, dass  bei  der  in  stärkerem  Maasse  als  Luft  adsorbirten 
Kohlensäure  die  Di£Perenz  zwischen  dem  Werthe  des  Hrn. 
V.  Obermayer  0,00348  und  dem  des  Hrn.  Schumann 
0,00388  viel  kleiner  ist  als  bei  Luft,  fiei  dieser  Unsicher- 
heit ist  eine  Vergleichung  von  Theorie  und  Beobachtung  bei 
der  Kohlensäure  um  so  weniger  beweisend,  als  hier  noch  die 
Veränderung  der  specifischen  Wärme  mit  der  Temperatur  in 
Betracht  kommt.  Bezeichnet  17  die  Reibungsconstante,  c  die 
specifische  Wärme  bei  constantem  Volumen,    so  sollte  sein: 

1  +  100  y  ==  ?/io<).Ci<^/i7o«^o*  ^^s  Verhältniss  c^f^jc^  ist  aus 
den  Versuchen  des  Hm.  Wüllner^)  bekannt;  der  Werth 
des  Hm.  v.  Obermayer  ergibt  /s=s  0,00511,  der  des  Hm. 
Schumann  y  ^  0,00660.  Zwischen  beiden  liegt  der  von  mir 
gefundene  Werth  y  ^  0,00548.  Wenn  die  theoretische  Con- 
stante  ^qIvqCq  oii^e  Function  des  Verhältnisses  zwischen 
Atom-  und  Molecularenergie  ist,  so  würde,  da  sich  bei  der 
Kohlensäure  dieses  Verhältniss  mit  der  Temperatur  ändert, 
auch  diese  Aenderung  in  dem  TemperaturcoSfficienten  ihren 
Ausdruck  finden.  Da  femer  die  Kohlensäure  nicht  vollstän- 
dig diatherman  ist,  obwohl  sie  nach  den  Versuchen  des  Hrn. 
Röntgen^  Wärme  von  so  geringer  Brechbarkeit,  wie  sie 
Körper  von  0^  oder  100^  ausstrahlen,  weniger  stark  absor- 
birt,  so  könnte  der  Temperaturco^fficient  auch  noch  von  der 
Aenderung  der  Absorption  abhängen.  Es  ist  also  auch  mit 
Rücksicht  auf  diese  beiden  Punkte  der  berechnete  Werth 
des  Temperaturco^fficienten  unsicher. 

Hr.  Winkelmann  hat  ebenfalls  die  Temperaturcoeffi- 
cienten  in  mehreren  Arbeiten  untersucht.  Die  zuletzt  von 
ihm  gefundenen  Werthe'),  nach  einer  von  Hm.  Christian- 
sen angegebenen  Methode  während  des  stationären  Zustan- 
des   bestimmt,   sind   0,00206   für  Luft   und  für  Wasserstoff, 

1)  A.  Wüllner,  Wied.  Anu.  4.  p.  321.  1878. 

2)  W.  C.  Röntgen,  Wied.  Ann.  23.  p.  263.  1884. 

3)  A.  Winkelmann,  Wied.  Ann.  29.  p.  68.  1886. 
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0,00366  für  Kohlensäure.  Indessen  sind  die  Werthe  Mittel- 
zahlen aus  Messungen  mit  zwei  verschieden  dicken  Gas- 
schichten (0,0474  und  0,1026  cm)  und  zeigen  sich  in  auff&lliger 
Weise  von  der  Dicke  der  Gasschicht  abhängig,  fiei  Luft 
und  Kohlensäure^)  ergibt  sich  der  TemperaturcoSfficient  bei 
der  dickeren  Gasschicht  regelmässig  um  20  Proc.  kleiner 
als  bei  der  dünneren,  ohne  dass  die  Ursache  dieser  Abhängig- 
keit hinreichend  aufgeklärt  wäre.  Man  darf  daher  bezwei* 
fein,  ob  der  richtige  Werth  durch  das  Mittel  aus  den  beiden 
Versuchsreihen  dargestellt  wird. 

Bei  einer  Vergleichung  der  beobachteten  Wärmeleitungs- 
f&higkeiten  mit  den  theoretischen  Berechnungen  ist  zu  be- 
achten, dass  die  Theorie  keinen  Aufschluss  darüber  gibt,  in 
welchem  Verhältniss  sich  die  moleculare  und  die  intramole- 
culare  Energie  an  der  Wärmeleitung  betheiligt  Man  nahm 
an,  dass  dieses  Verhältniss  dasselbe  sei,  in  welchem  die 
beiden  Energieen  in  dem  im  Wärmegleichgewicht  befindlichen 
Gase  stehen.  Danach  sollte  der  Werth  des  Quotienten  k/t]c 
für  alle  Gase  gleich  gross  sein,  und  zwar  nach  der  Max- 
well'schen  Theorie  =2,5,  nach  der  Clausius'schen  zufolge 
der  von  Hrn.  0.  E.  Meyer  unter  Berücksichtigung  des 
Maxweir  sehen  Vertheilungsgesetzes  ausgeführten  Berech- 
nung SS  1,53.  Die  beobachteten  Zahlen  liegen  zwischen  den 
Werthen,  welche  diese  beiden  Berechnungen  liefern.  Zur 
Vervollkommnung  der  Theorie  sind  von  Hrn.  Boltzmann 
und  von  Hrn.  0.  E.  Meyer  Hypothesen  über  die  Bethei- 
ligung der  Atomenergie  aufgestellt  und  mit  deren  Hülfe 
Werthe  berechnet  worden,  welche  mit  den  früheren  Beob- 
achtungen theilweise  genügend  übereinstimmen.  Da  indessen 
diese  Hypothesen  noch  wenig  gesichert  erscheinen,  so  sehe 
ich  von  einer  Vergleichung  der  danach  berechneten  Werthe 
mit  meinen  Zahlen  ab,  will  aber  umgekehrt  den  Werth  des 
Verhältnisses  A/?/c  berechnen,  welcher  demselben  nach  meinen 
Beobachtungen  bei  0^  zukommt.  Hierzu  benutze  ich  die  von 
Hrn.  V.  Obermayer  gefundenen  Reibungsconstanten,  welche 
mit  denen  des  Hrn.  Schumann  für  Luft  und  Kohlensäure 

Ij  Wasserstoflf  ist  nur  iu  der  dickeren  Schicht  uatersacht. 
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gut  übereinstimmen,  sowie  die  aus  den  Versachen  von  Reg- 
naulty  Hrn.  E.  Wiedemann  und  Hrn.  Röntgen^)  bekannten 
specifischen  Wärmen  bei  constantem  Volumen.  Die  folgende 
Zusammenstellung  enthält  ausserdem  noch  die  auf  Luft  be- 
zogenen relativen  Leistungsfähigkeiten  k\  wie  sie  sich  aus 
der  Theorie  (ohne  Rücksicht  auf  die  erwähnten  Hypothesen) 
und  aus  meinen  Beobachtungen  ergeben. 

k^                   7Jq                 Cq  ^o/7o ^0  ^  theor.  k '  beob. 

Luft 0,000  056  2  0,000167  8  0,16902  1,982        1               1 

Wasserstoff  0,000  410  0,000  0861  2,461  1,935       7,47          7,30 

Koblensäore  0,000  082  7  0,000 188  8  0,14886  1,589       0,726        0,581 

Es  ergibt  sich  also  auch  aus  meinen  Beobachtungen, 
dass  die  Theorie  einer  Erweiterung  bedarf.  Doch  dürfte  es 
zur  Zeit  schwer  sein,  die  Abänderung  mit  Sicherheit  zu  be- 
stimmen. Für  viele  Gase  ist  ausser  der  Wärmeleitungsfähig- 
keit die  Reibungsconstante  oder  die  specifische  Wärme  bei 
constantem  Volumen  noch  zu  wenig  genau  bekannt,  wie  z.  B. 
die  Zahlen  verschiedener  Beobachter  für  die  Reibungscon- 
stante des  Wasserstoifes  noch  erheblich  voneinander  abweichen. 
Da  die  zweiatomigen  Gase  Luft  und  Wasserstoff  einen  sehr 
viel  grösseren  Werth  für  A/ijc  liefern,  als  1,53,  und  daselbst 
für  die  dreiatomige  Kohlensäure  dieser  Werth  noch  merklich 
grösser  ist,  halte  ich  für  bewiesen,  dass  die  Berechnung  des 
Hrn.  0.  E.  Meyer  in  ihrer  jetzigen  Form  den  thatsächlichen 
Verhältnissen  nicht  entspricht  Denn  der  betreffende  Werth 
wird  sich  voraussichtlich  bei  einem  einatomigen  Gas,  bei  dem 
die  Wärmeleitung  in  der  Fortpflanzung  von  nur  progressiver 
Energie  besteht,  und  daher  die  Theorie  ohne  weitere  Hypo- 
thesen anwendbar  sein  müsste,  noch  grösser  als  für  Luft  oder 
Wasserstoff  herausstellen. 

Karlsruhe,  März  1888. 


l)  Vgl.  A.  Wällner,  Wied.  Ann.  4.  p.  321.  LsT8. 
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TU.    Ueber  den  Einfluss  der  Dicke  und  Helligkeit 
der   strahlenden   Schicht   auf  das   Aussehen   des 

Spectnims;    von  A.  Willlner. 


1.  Unter  dem  oben  stehenden  ^itel  yeröffentlichte  Hr. 
H.  Bbert  im  ersten  Hefte  der  Annalen  dieses  Jahres  eine 
Notiz,  in  welcher  er  einen  Versuch  bespricht,  welchen  ich 
im  14.  Bande  der  Annalen  (Neue  Folge)  und  im  zweiten 
Bande  der  vierten  Auflage  meiner  Experimentalphysik  be- 
schrieben und  als  Beweis  dafür  angefahrt  habe,  dass  ledig- 
lich durch  Vermehrung  der  Dicke  der  strahlenden  Schicht 
eines  Gases  ein  Linienspectrum  in  ein  schattirtes  Bandenspec- 
trum  verwandelt  werden  kann.  Der  Versuch  besteht  im 
wesentlichen  darin,  dass  ein  doppelt  T  förmiges  Rohr  von 
tiberall  gleicher  2  cm  betragender  lichter  Weite  hergestellt 
wurde,  dessen  Querbalken  eine  Länge  von  etwa  10  cm  hatten, 
während  das  die  Querröhren  verbindende  B-ohr  eine  Länge 
von  26  cm  besass.  In  die  Enden  der  Querröhren  werden 
Electroden  eiogefügt.  Wurde  das  Rohr  mit  passend  ver- 
dünnten Grasen  gefüllt,  so  konnte  man  den  Inductionsstrom 
an  dem  einen  Ende  des  einen  Querrohres  eintreten  und  am 
anderen  Ende  des  anderen  Querrohres  austreten  lassen,  sodass 
der  Strom  das  tias  in  der  Hälfte  der  beiden  Querröhren 
und  dem  26  cm  langen  Verbindungsrohr  zum  Leuchten  brachte. 
Indem  man  entweder  ein  Querrohr  oder  das  Verbindungsrohr, 
letzteres  so,  dass  die  ganze  26  cm  lange  Schicht  ihr  Licht 
strahlen  konnte,  vor  den  Spalt  eines  Spectrometers  brachte, 
konnte  man  das  von  einer  2  cm  dicken  Schicht  des  leuchten- 
den Gases  gelieferte  Spectrum  mit  dem  von  einer  26  cm 
langen  Schicht  gelieferten  Spectrum  vergleichen,  während  ein 
und  derselbe  Strom  das  Gas  in  der  überall  gleich  weiten 
Röhre  zum  Leuchten  brachte.  Man  konnte  somit  das  Spec- 
trum zweier  Schichten  von  erheblich  verschiedener  Dicke 
aber  gleicher  Temperatur  vergleichen.  Ich  zeigte,  dass  man 
bei  Füllung  des  Rohres  mit  Kohlensäure  unter  2 — 4  mm 
Druck  als  Spectrum  der  2  cm  dicken  Schicht  nur  vier  schmale 
Streifen  erhält,   die  Beginne  der  vier  hellsten  Kohlebanden 
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mit  den  Wellenlängen  5,61— 5,20— 4,83,— 4,51  zehntausendstel 
Millimeter^  als  Spectrum  der  26  cm  langen  leuchtenden  Schicht 
ein  sehr  schön  ausgebildetes  Bandenspectrum,  wie  es  die  sehr 
yiel  heller  leuchtenden  capillaren  Theile  der  Spectralröhren 
mit  capillarem  Zwischenstück  zeigen. 

Nach  Beschreibung' des  Versuches  fährt  Er.  Ebert  fort: 
„Es  fragt  sich,  ob  dieses  Experiment,  welches  ich  unter  genau 
denselben  Bedingungen  und  mit  demselben  Erfolge  angestellt 
habe,  uns  wirklich  der  Uebergang  eines  linienartigen  Spec- 
trums in  ein  Bandenspectrum  lediglich  durch  Vermehrung 
der  Schichtdicke  zeigt  Da  das  Absorptionsvermögen  des 
Gases  in  dem  Zustande,  in  den  wir  es  überführen,  wenn  wir 
es  zum  Leuchten  bringen,  für  die  emittirten  Strahlengattun- 
gen sicher  nicht  so  gross  ist,  dass  nicht  auch  das  Licht  der- 
jenigen Schichten,  welche  tiefer  liegen  als  2  cm,  durch  die 
davor  befindlichen  zu  uns  dringen  könnte,  so  ist  es  ganz  un- 
vermeidlich, mit  der  Dicke  der  strahlenden  Schicht  zugleich 
die  Helligkeit  zu  steigern^^ 

Hr.  Ebert  sucht  dann  zu  zeigen,  dass  es  in  der  That  die 
Vermehrung  der  Helligkeit  sei,  welche  die  Veränderung  des 
Spectrums  bewirke,  dass  somit  mein  Versuch  kein  Beweis 
für  die  Abhängigkeit  des  Aussehens  eines  Spectrums  von  der 
Dicke  der  leuchtenden  Schicht  sei. 

Was  Hr,  Ebert  mit  dieser  Notiz  eigentlich  beweisen, 
beziehungsweise,  welche  von  mir  ausgesprochene  Ansicht  er 
widerlegen  will,  ist  mir  durchaus  unerfindlich,  denn  ich  habe 
überall,  wo  ich  über  die  Entwickelung  der  Spectra  mich  ge- 
äussert habe^),  deutlich  hervorgehoben,  dass  nachdem  Kirch- 
hoff'schen  Satze  die  Menge  des  von  den  Gasen  aus- 
gesandten Lichtes,  also  die  Helligkeit  desselben  es 
sei,  welche  mit  der  Dicke  der  strahlenden  Schicht  zunehme. 
Ist  e  das  Emissionsvermögen  eines  vollkommen  schwarzen 
Körpers  für  Licht  irgend  einer  Wellenlänge  bei  irgend  einer 
Temperatur,  ist  a  das  Absorptionsvermögen  einer  Schicht 
irgend  einer  Substanz,   deren  Dicke  gleich  Eins  ist,   und  in 


1)  Man  sehe  u.  a.  in  dem  2.  Bde.  der  IV^.  Aufl.  meines  Lehrbuches 
der  Experimentalphysik  §  48  u.  49  insbesondere  p.  285— 28S. 
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welcher  die  Dichtigkeit  der  Substanz  gleich  Eins  ist,  f&r  die 
gleiche  Wellenl&nge  und  die  gleiche  Temperatur ,  so  ist  die 
Lichtmenge  E  dieser  selben  Wellenl&nge,  welche  eine  Schicht 
dieser  Substanz  Ton  der  Dicke  d  und  der  Dichtigkeit  S  bei 
derselben  Temperatur  aussendet: 

Bei  constantem  Werthe  Ton  e^  also  bei  coustanter  Tem- 
peratur nimmt  für  alle  die  Wellenlängen,  für  welche  a  von  0 
und  Ton  1  verschieden  ist,  die  Menge  des  ausgesandten 
Lichtes  mit  der  Dicke  der  Schicht  zu,  und  zwar  von  der 
Menge  a.«,  wenn  wir  von  der  Schicht  mit  der  Dicke  eins 
ausgehen  bis  zu  e^  wenn  die  Dicke  der  Schicht  beziehungs- 
weise das  Product  d8  unendlich  gross  wird. 

Die  zunehmende  Dicke  einer  strahlenden  Schicht  bei 
constanter  Temperatur  bewirkt  demnach  für  jede  Wellenlänge, 
für  welche  a  nicht  Null  oder  Eins  ist,  qualitativ  dasselbe  wie 
steigende  Temperatur,  sie  vermehrt  die  Helligkeit  des  von 
der  strahlenden  Schicht  ausgesandten  Lichtes. 

Das  von  einer  strahlenden  Schicht  überhaupt  ausgesandte 
Licht  ist  dargestellt  durch: 

S=-2'tf{l-(l-a)<'*}, 
wo  das  Summenzeichen  sich  auf  alle  Lichtwellen  beziehen 
soll.  Es  wird  somit  durch  Vermehrung  der  Schichtdicke  die 
Gesammthelligkeit  des  ausgesandten  Lichtes  vermehrt,  da 
für  jede  Welle,  für  welche  a  zwischen  Null  und  Eins  liegt,  die 
Helligkeit  zunimmt. 

Hiernach  muss  das  Spectrum  der  leuchtenden  Gase  in 
den  Temperaturen,  in  welchen  die  Werthe  von  a  klein  sind, 
mit  wachsender  Dicke  der  Schicht  nothwendig  reichhaltiger 
werden,  es  sei  denn,  dass  a  in  der  That  für  die  nicht  bei 
dünner  Schicht  bereits  sichtbaren  Wellen  absolut  Null  sei. 
Nehmen  wir  z.  B.  an,  es  sei  im  Spectrum  der  strahlenden 
Schicht  die  Grenze  der  Helligkeit,  bei  welcher  das  Vorhanden- 
sein der  betreffenden  Welle  noch  wahrgenommen  werden  kann, 
gleich  0,01  e.  Bei  einer  leuchtenden  Schicht,  deren  Dicke  als 
Einheit  angenommen  werden  soll,  wären  dann  überhaupt  nur 
jene  Wellen  sichtbar,  für  welche  a  zwischen  0,01  und  1  liegt. 
Wird  die  Schichtdicke,   wie  bei  meinem  Versuche,  auf  das 
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18&che  vergrftssert,  so  wird  die  Helligkeit  aller  derjenigen 
Wellen,  fttr  welche  a  zwischen  0,01  und  0,000  77  liegt,  so 
gross,  dass  sie  im  Spectmm  sichtbar  werden;  würde  die  Dicke 
auf  das  100  fache  zunehmen,  so  werden  alle  Wellen  sichtbar, 
deren  Werth  von  a  bis  auf  0,0001  herabgeht. 

Diese  Folgerung  aus  dem  Kirchhoff 'sehen  Satze  sollte 
mein  Versuch  zur  Anschauung  bringen  und  thut  das,  wie  ja 
auch  Hr.  Ebert  constatirte,  in  schönster  Weise. 

2.  Zu  der  Notiz  des  Hm.  Ebert,  soweit  sie  sich  mit 
meinem  Versuch  beschäftigt,  habe  ich  nichts  weiter  zu  be- 
merken, es  sei  mir  indess  gestattet,  noch  einiges  über  das 
Leuchten  der  Oase  überhaupt  und  speciell  über  das  electrische 
Leuchten  hinzuzufügen. 

Die  Helligkeit  der  electrisch  leuchtenden  Gase  ist  bei 
Anwendung  capillarer  Röhren  erheblich  grösser  als  in  wei« 
teren  Bohren;  das  Spectrum  ist  indess  wesentlich  dasselbe,  nur 
Tielleicht  noch  reichhaltiger  als  in  schon  recht  dicken  Schich- 
ten des  in  weiten  Röhren  leuchtenden  Gases.  Es  ist  mir 
nicht  zweifelhaft,  dass  die  Ursache  dieser  grösseren  Helligkeit 
wesentlich  die  gleiche  ist  wie  die  Vergrösserung  der  Dicke 
der  strahlenden  Schicht,  nämlich  die  erheblich  grössere  Zahl 
von  leuchtenden  Molecülen  im  Querschnitt  der  capillaren 
Röhre  gegenüber  den  im  Querschnitt  der  weiten  Röhre  leuch- 
tenden Molecülen. 

Nach  allen  darüber  vorliegenden  Beobachtungen  ist  die 
Temperatur  der  in  den  Spectralröhren  leuchtenden  Gase  eine 
keineswegs  sehr  hohe.  Man  hat  ja  deshalb  das  Leuchten  der 
Gase  im  electrischen  Strome  als  etwas  ganz  anders  denn  als 
eine  Glüherscheinung  aufgefasst,  man  bat  das  Leuchten  ein 
phosphorisches  genannt. 

Ein  vom  Glühen  verschiedenes  Leuchten  halte  ich  über- 
haupt nur  bei  dem  durch  absorbirtes  Licht  bewirkten  Leuch- 
ten für  vorhanden,  also  bei  der  Fluorescenz  und  Pbosphores- 
cenz  im  engeren  Sinne  des  Wortes.  Denn  eine  Lichtemission 
von  Seiten  eines  Körpers  ist  nur  möglich,  wenn  die  körper- 
lichen Molecüle  Schwingungen  vollführen,  welche  die  als 
Lichtwellen  sich  fortpflanzenden  Aetherschwingungen  hervor- 
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rufen,  also  mit  den  letzteren  isochron  sind.  Ob  das  Schwin- 
gungen derMolecüle  als  solche  sind,  oder  wie  es  Hr.  v.  Helm- 
holtz  in  seiner  Dispersionstheorie  annimmt,  Schwingungen 
der  Atome  im  Molecül,  in  welchem  schwere  centrale  Massen 
gewissermassen  fest  liegen,  ist  in  der  Sache  einerlei. 

Diese  Schwingungen  der  körperlichen  Molecüle  werden 
erregt,  einmal  wenn  Schwingungen  des  Aethers  die  Mole- 
cüle treffen,  welche  mit  den  Schwingungen  der  letzteren 
isochron  sind;  wir  erhalten  im  allgemeinen  Absorption  des 
Lichtes,  in  einzelnen  Fällen  Fluorescenz  und  Phosphores- 
cenz.  Die  Schwingungen  werden  ebenfalls  erregt,  wenn  die 
Wärmebewegung  eine  gewisse  lebendige  Kraft  erhalten  hat, 
die  Molecüle  eine  gewisse  Temperatur  erreicht  haben,  die 
wir  die  Glühtemperatur  nennen.  Bei  den  festen  und  flüssigen 
Körpern  kann  diese  die  Lichtaussendung  bedingende  schwin- 
gende Bewegung  wegen  des  innigen  Zusammenhanges  der 
Molecüle  nur  eintreten,  wenn  die  Wärmebewegung  aller 
Molecüle  eine  so  lebhafte  geworden  ist,  dass  sie  der  oben 
definirten  Glühtemperatur  entspricht.  Es  muss  also  der  ganze 
Körper  die  Glühtemperatur  haben.  Rben  deshalb  glühen 
feste  und  flüssige  Körper  stets  mit  so  grosser  Intensität  und 
senden  wohl  ausnahmslos  alle  die  Wellenlängen  aus,  welche 
bei  der  betreffenden  Temperatur  ausgesandt  werden  können; 
sie  liefern  continuirliche  Spectra  wie  ein  schwarzer  Körper, 
wenn  auch  vielleicht  mit  etwas  anders  vertheilter  Helligkeit. 

Bei  den  Gasen  sind  nach  den  Anschauungen  der  kineti- 
schen Gastheorie  die  Verhältnisse  andere;  die  Molecüle  einer 
Gasmasse  bewegen  sich  unabhängig  voneinander  mit  erheb- 
lich verschiedener  Geschwindigkeit,  somit  erfolgen  die  Stösse 
der  Molecüle,  durch  welche  bei  hinreichender  Stärke  die 
lichterregenden  Schwingungen  entstehen,  mit  sehr  verschie- 
dener lebendiger  Kraft.  Es  ist  demnach  keineswegs  ausge- 
schlossen, ja  selbst  wahrscheinlich,  dass  bei  allen  Tempera« 
turen  einzelne  Molecüle  einer  ausgedehnten  Gasmasse  der- 
artig stark  gegeneinander  prallen,  dass  die  den  Molecülen 
möglichen  lichterregenden  Schwingungen  entstehen,  dass  es 
somit  für  die  Gase  überhaupt  keine  bestimmte  Glühtempe- 
ratur in  dem  für  feste  und  flüssige  Körper  gültigen  Sinne 
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gibty  das  heisst  also,  dass  bei  einer  gegebenen  Gasmasse 
Bedingung  der  Lichtaussendung  nicht  eine  bestimmte  Tem- 
peratur der  Gasmasse  als  solcher  ist.  Wir  werden  ein  Gas 
leuchten  sehen,  wenn  eine  hinreichende  Anzahl  Ton  Molecülen 
Stösse  erhält,  welche  genügen,  um  die  Molecüle  in  Schwin- 
gungen zu  versetzen,  sodass  die  fortgepflanzten  Schwingungen 
eine  hinreichend  grosse  Amplitude  besitzen,  um  wahrgenom- 
men zu  werden. 

Unter  gewöhnlichen  Verhältnissen  wird  auch  bei  den 
Gasen  das  Leuchten  beginnen,  wenn  die  ganze  Gasmasse  eine 
bestimmte  Temperatur  besitzt,  welche  aber  ganz  erheblich 
höher  sein  kann,  als  die  Glühtemperatur  der  festen  und  flüs- 
sigen Körper,  da  es  immer  nur  eine  geringe  Zahl  von  Mole- 
cülen ist,  welche  bei  letzterer  lichterregende  Schwingungen 
vollführen.  Dafür  sprechen  auch  die  Beobachtungen  des 
Hrn.  Siemens  über  das  Dunkelbleiben  der  Gase  in  Flamm- 
öfen bei  Temperaturen  von  1600  bis  2000<>  0.^)  Es  ist  indess 
keineswegs  unmöglich,  dass,  wenn  hinreichend  dicke  und 
dichte  Schichten  eines  Gases  betrachtet  werden,  diese  Licht- 
emission auch  bei  erheblich  niedrigeren  Temperaturen  beob- 
achtet werden  kann.  In  hohen  Temperaturen  wird  die  Menge 
des  ausgesandten  Lichtes  nicht  allein  zunehmen,  weil  die  Zahl 
der  leuchtenden  Molecüle  wächst,  sondern  weil  auch  durch 
die  mit  steigender  Temperatur  wachsende  Lockerung  der 
Molecüle  dieselben  schon  bei  schwächeren  Stössen  in  leuch- 
tende Schwingungen  gerathen;  es  nimmt  also  das  Absorp- 
tionsvermögen der  Gase,  die  Grösse  a  unserer  Gleichungen  zu. 

Wenn  durch  andere  Kräfte  in  einer  gegebenen  Gasmasse 
eine  hinreichende  Anzahl  von  Molecülen  in  jene  die  Aus- 
sendung des  Lichtes  bedingende  Bewegung  versetzt  wird, 
so  kann  eine  Lichtaussendung  eintreten,  wenn  auch  die  mitt- 
lere Temperatur  der  ganzen  Gasmasse  eine  niedrige  ist;  den 
lichtaussendenden  Gasmolecülen  muss  man  aber  nach  der 
jetzigen  Aufi'assung  der  Temperatur  die  Glühtemperatur  zu- 
schreiben. Die  Temperatur  der  Gasmasse  als  solche  ist  eine 
niedrige,  weil  es  nur  eine  kleine  Zahl  von  Molecülen  ist, 
welche  die  Glühtemperatur  besitzt. 

1)  Siemens,  Wied.  Ann.  IS.  p.  311.  1883. 
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Derartige  Kräfte  können  chemische  sein;  so  wird  das 
phosphorische  Leuchten  der  vom  Phosphor  aufsteigenden 
Dämpfe  eine  Qlüherscheinung  einer  beschränkten  Anzahl 
von  Molecülen  sein,  welche  durch  die  Oxydation  des  Phos- 
phors zum  Glühen  gebracht  werden.  Das  leuchtende  Ge- 
misch von  Phosphordampf  und  Luft  kann  dabei,  weil  es 
doch  eine  geringe  Zahl  von  Molecülen  ist,  welche  glüht,  eine 
von  derjenigen  der  Umgebung  nicht  merklich  verschiedene 
Temperatur  haben. 

Ganz  besonders  kann  eine  solche  partielle  Glüherschei- 
nung durch  electrische  Kräfte  erregt  werden.  In  dem  elec- 
trischen  Büschel  einer  Electrisirmaschine  sind  es  immer  nur 
wenige  Molecüle,  welche  durch  die  electrischen  Bewegungen 
in  die  Licht  erregenden  Schwingungen  versetzt  werden,  des- 
halb ist  das  leuchtende  Büschel  kalt.  Ganz  das  Gleiche  findet 
in  den  Spectralröhren  statt,  auch  dort  ist  die  Zahl  der  Mole- 
cüle, welche  durch  die  Entladung  getroffen  und  auf  die  Glüh- 
temperatur gebracht  werden,  eine  relativ  kleine.  Die  mitt- 
lere Temperatur  der  Gasmasse  kann  deshalb  eine  recht 
niedrige  sein;  das  Gas  leuchtet  aber  nicht  bei  dieser  Tem- 
peratur, sondern  das  leuchtende  Gas  hat  in  der  That  die 
vielleicht  sehr  hohe  Glühtemperatur,  während  die  nicht  von 
der  Ladung  getroffenen  Molecüle  kalt  sind. 

Dass  in  der  That  die  electrische  Entladung  nicht  alle 
Molecüle  in  den  Spectralröhren,  beziehungsweise  in  den  capil- 
laren  Theil  derselben  auf  die  gleiche  hohe  Temperatur  bringt^ 
ergibt  sich  schon  aus  dem  Verhalten  gemischter  Gase,  wie 
ich  es  bei  der  Untersuchung  der  Spectra  kohlehaltiger  Gase 
beobachtet  habe.  ^)  Ich  zeigte  dort,  dass  in  einem  Gemische 
von  Aethylen  und  Wasserstoff  innerhalb  weiter  Druckgrenzen 
im  Spectrum  das  Vorhandensein  des  Wasserstoffs  gar  nicht 
zu  erkennen  ist,  dass  ebenso  in  einem  Gemenge  von  Kohlen- 
säure und  Stickstoff  das  Spectrum  keine  Spur  des  Stickstoff» 
zeigt.  Man  kann  allerdings  darauf  hinweisen,  dass  es  sich 
bei  dieser  Beobachtung  um  verschiedene  Gase  handelt,  wäh- 
rend, wenn  die  Röhre  nur  ein  Gas  enthält,  kein  Grund  da» 


1)  Wüllner,  Pogg.  Ann.  144.  p.  481.  1872. 
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für  vorhanden  sei,  dass  ein  Molecül  eher  als  das  andere  auf 
die  Glühtemperatur  gebracht  würde.  Die  kinetische  Gas- 
theorie scheint  mir  jedoch  einerseits  einen  solchen  Unter- 
schied in  dem  Verhalten  eines  Gases  gegenüber  einem  Ge- 
mische kaum  zu  gestatten,  andererseits  führt  gerade  diese 
Theorie  unmittelbar  zu  der  Auffassung,  dass  es  immer  nur 
eine  von  der  Stärke  der  Entladung  abhängige  beschränkte 
Zahl  von  Molecülen  ist,  welche  zur  Glühtemperatur  gebracht 
werden.  Die  electrische  Entladung  vermehrt  die  lebendige 
Kraft  der  bewegten  Molecüle  in  den  Spectralröhren;  ist  die 
Entladung  schwach,  so  kann  sie  nur  jene  Molecüle  in  die 
zur  Glüherscheinung  erforderliche  Bewegung  versetzen,  welche 
nach  dem  Gesetze  der  Geschwindigkeitsvertheilung  schon  der, 
kurz  ausgedrückt,  Glühgeschwindigkeit  nahe  sind;  je  stärker 
die  Entladung  ist,  um  so  mehr  Molecüle  des  Gases,  welche 
von  der  Glühgeschwindigkeit  weiter  und  weiter  entfernt  sind, 
werden  auf  dieselbe  gebracht.  Der  Strom  durchsetzt  hinreichend 
weite  nicht  zu  lange  Röhren  bei  passendem  Drucke  ohne  jede 
Lichterscheinung,  weil  bei  einer  solchen  Ausbreitung  der  elec- 
trischen  Entladung  kein  Molecül  auf  die  Glühtemperatur  ge- 
bracht wird;  in  capillaren  Röhren,  in  denen  die  Entladung  im 
geringen  Querschnitt  erfolgen  muss,  werden  vielleicht  alle  Mole- 
cüle, deren  Geschwindigkeit  bis  nahe  an  die  mittlere  hinabgeht, 
in  die  Glühgeschwindigkeit  versetzt.  Es  bedarf  deshalb  durch- 
aus nicht  einmal  der  Annahme,  dass  die  Temperatur  der  wirk- 
lich leuchtenden  Molecüle  in  capillaren  Röhren  eine  erheblich 
höhere  ist,  als  in  weiteren,  der  ganz  erheblich  höhere  Procent- 
satz der  auf  die  Glühtemperatur  gebrachten  Molecülekann  schon 
bewirken,  dass  im  Querschnitt  der  capillaren  Röhre  auch  ab- 
solut mehr  Molecüle  Licht  aussenden,  als  in  den  weiten,  dass 
also  das  von  der  capillaren  Schicht  ausgesandte  Licht  heller 
ist,  als  das  von  dicken  Schichten  in  weiten  Röhren  ausge- 
sandte Licht.  Ist  es  wesentlich  diese  Vermehrung  der 
glühenden  Molecüle,  welche  die  grössere  Helligkeit  bewirkt, 
80  müsste  das  Spectrum  des  von  einer  hinreichend  dicken 
Gasschicht  ausgesandten  Lichtes  bei  gleicher  Helligkeit  dem 
der  capillaren  Röhren  in  allen  Theilen  wesentlich  gleich  sein; 
würde  dagegen  die  Erhöhung  der  Temperatur  der  glühenden 
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Moleciile  in  den  engen  Röhren  eine  wesentliche  Bolle  spie- 
len, so  würde  das  nicht  der  Fall  sein,  es  würde  die  Hellig- 
keitsvertheilung  im  Spectrum  der  engen  Röhre  im  allge- 
meinen eine  andere  sein,  als  in  dem  der  tiefen  Gasschicht 
eines  weiteren  Rohres.  ^) 

3.  Hr.  Ebert  bemerkt  am  Schlüsse  seiner  Notiz,  dass 
meine  A.bleitang  der  Spectralerscheinungen  glühender  Gase 
aus  dem  Kirchhoff' sehen  Satze  nicht  bestehen  könne  gegen- 
über der  Thatsache,  dass  in  dem  Spectrum  der  Sonnenfackeln 
und  Protuberanzen  die  Wassersto£Flinien  ebenso  scharf  auf- 
treten, wie  in  dem  Spectrum  der  Geissler'schen  Röhren, 
trotzdem  es  sich  dort  um  viele  Kilometer  dicke  Schichten 
handle;  er  schliesst,  dass  der  Einfluss  der  Dicke,  „der  ja 
nach  dem  Kirchhoffschen  Satze  zu  erwarten  ist,'*  ein  sehr 
minimaler  sein  muss.  Weshalb  die  Uebereinstimmung  in 
dem  Auftreten  der  scharfen  Wasserstofflinien  im  Spectrum 
der  Protuberanzen  und  in  dem  der  Spectralröhren  einen  sol- 
chen Schluss  bedinge,  sagt  Hr:  Ebert  nicht.  Diese  That- 
sache würde  für  meine  Auffassung  der  Spectralerscheinungen 
nur  dann  eine  Schwierigkeit  bieten,  wenn  das  Spectrum  der 
Protuberanzen  lediglich  aus  den  wenigen  hellen  Linien  des 
Wasserstoffs  auf  sonst  ganz  dunklem  Grunde  bestände.  Denn 
das  im  Bandenspectrum  des  Wasserstoffs  bei  niedrigerer  Tem- 
peratur auftretende  Licht  kann  in  den  dicken  Schichten  des 
Wasserstoffs,  dessen  Dichtigkeit  in  den  Protuberanzen  aller- 
dings wohl  eine  sehr  geringe  ist,  nur  unter  gewissen  Voraus- 
setzungen ganz  fehlen.  Ich  habe  allerdings  nieein  Spectrum  der 
Sonnenfackeln  oder  Pro  tuberanzen  zu  sehen  Gelegenheit  gehabt; 
nach  den  mir  bekannten  Beschreibungen  Ton  Secchi,  Young 
u.  a.  erscheinen  in  diesen  Spectren  die  Linien  des  Wasserstoffs 
auf  dem  continuirlichen,  zum  Theil  Fraunhofer 'sehe  Linien 
zeigenden  Spectrum  als  helle  Linien.  Secchi  gibt  in  seinem 
Buche  über  die  Sonne  (deutsche  Ausgabe,  p.  470)  an,  dass 
man   bei  Protuberanzbeobachtungen   den  Spalt  so  einstellen 

1)  Mit  dem  im  nächsten  Paragraphen  erwähnten  langen  Stickstoff, 
röhr  habe  ich  nur  ganz  geringe  Verschiedenheiten  zwischen  dem  Bpectrum 
einer  1  m  laugen  Schicht  in  einem  2  cm  weiten  Rohre  und  dem  eines 
Spectralrohres  gewöhnlicher  Form  gefunden. 
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könne,  dass  das  Spectrum  in  der  N&he  des  Sonnenrandes 
die  Wasserstofilinien  dunkel  zeige^  daneben  im  Protuberanz- 
spectrum  hell  und  noch  weiter  vom  Sonnenrand  entfernt 
weder  hell  noch  dunkel. 

Die  Beobachtungen  in  Geissl  er 'sehen  Röhren  von  2  cm 
Weite  zeigen  y  dass  das  aus  den  vier  Linien  im  sichtbaren 
Theile  bestehende  Spectrum  des  Wasserstoffs  auftritt  bei 
Funkenentladung,  und  zwar  zunächst  bei  den  schwächsten 
in  Form  von  Funken  durchgehenden  Entladungen  als  ganz 
scharfe  Linien,  wie  es  auch  die  in  den  Bandenspectren  der 
Gase  auftretenden  Linien  sind,  ja  aus  welcher  wohl  die  Ban- 
denspectra  überhaupt  zusammengesetzt  sind.  Je  heller  man 
die  Bandenspectra  macht,  um  so  mehr  erkennt  man  wenig- 
stens, dass  die  Banden  aus  feinen,  helleren  und  weniger  hellen, 
mehr  oder  weniger  dicht  liegenden  Linien  zusammengesetzt 
sind,  welche  sich  auch,  wie  ich  mich  überzeugt  habe,  durch 
Vermehrung  der  Schichtdicke  nicht  verbreitern.  Ich  habe 
ein  wie  das  anfänglich  beschriebene  eingerichtete  Spectral- 
rohr,  dessen  langes  Bohr  eine  Länge  von  1  m  hatte,  mit 
Stickstoff  gefüllt  und  damit  ein  Stickstoffbandenspectrum  er- 
halten, welches  ebenso  hell  war  als  das  in  capillaren  Röhren 
auftretende,  yielleicht  noch  heller  als  die  der  gewöhnlichen 
Stickstoffspectralröhren.  Man  konnte  in  dem  Spectrum  er- 
kennen, dass  auch  die  Felder  im  gelbrothen  und  gelbgrünen 
Theile  des  Stickstoffspectrums  aus  Linien  zusammengesetzt 
sind,  und  konnte  wenigstens  an  der  weniger  brechbaren  Seite 
dieser  Felder  ganz  scharfe  helle  Linien  wahrnehmen. 

Bekanntlich  führt  die  Dispersionstheorie  des  Hrn.  v.  H  e  1  m- 
holtz  zu  dem  Satze,  dass  in  solchen  Medien,  in  welchen  die 
Molecüle  ihre  mit  dem  Licht  in  Beziehung  stehenden  Schwin- 
gungen ohne  Reibung  vollführen,  das  Absorptionsvermögen 
nur  für  jene  Wellen  überhaupt  von  Null  verschieden  sein 
kann,  welche  denjenigen  Schwingungen  entsprechen,  welche 
die  körperlichen  Molecüle  infolge  der  vorhandenen  elastischen 
Verhältnisse  vollführen  können,  für  jede  andere  Schwingung 
ist   das   Absorptionsvermögen   absolut  Null.  ^)      Für   solche 


1)  Man  sehe  u.  a.  meine  Experimentalphysik  IV.  Aufl.  2.  p.  811. 
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SchwinguDgen  kann  somit  eine  noch  so  grosse  Vermehrung 
der  strahlenden  Schichtdicke  nur  den  Erfolg  haben,  dass  die 
Linien  eine  grössere  Helligkeit  annehmen,  eine  Verbreiterung 
derselben  ist  nicht  möglich. 

Die  Schärfe  der  Wasserstofflinien  in  dem  Spectrum  der 
schwachen  Funken  führt  zu  dem  Schlüsse,  dass  dieselben  wie 
die  im  Bandenspectrum  Torhandenen  Linien  solchen  Schwin- 
gungen ihre  Entstehung  verdanken,  welche  ohne  Widerstand 
erfolgen,  sie  werden  deshalb  in  dem  Spectrum  auch  der  dick- 
sten Schichten  nichts  von  ihrer  Schärfe  einbüssen.  Würden 
wir  im  Stande  sein,  hinreichend  dicke  Schichten  des  Wasser- 
stoffs auf  jene  Temperatur  zu  bringen,  welche  die  von  den 
schwachen  Funken  getroffene  Molecülreihe  annimmt;  so  müss- 
ten  diese  dasselbe  Spectrum  zeigen,  welches  wir  meist  bei 
den  capillaren  Spectralröhren  sehen,  in  denen  das  positive 
Büschellicht  durch  eine  schwache  Funkenentladung  einge- 
leitet wird,  das  Bandenspectrum  und  das  Linienspectrum  des 
Wasserstoffs.  Dieses  Spectrum  zeigen  uns  die  Protuberanzen 
in  passender  Entfernung  von  dem  Sonnenrande,  nur  dass 
wegen  der  Vermischung  mit  anderem  Lichte,  dem  der  Co- 
rona und  dem  in  der  Atmosphäre  reflectirten  Sonnenlichte, 
die  Schattirungen,  welche  das  Bandenspectrum  des  Wasser- 
stoffs zeigt,  nicht  sichtbar  sind. 

In  weiterer  Entfernung  vom  Sonnenrande  zeigt  nach 
Secchi  das  Spectrum  der  Pro  tuberanzen  die  hellen  Linien 
des  Wasserstofflinienspectrums  nicht  mehr,  es  zeigt  aber  an 
dessen  Stelle  auch  keine  dunklen  Linien.  Es  lässt  sich  das 
durchaus  so  auffassen,  dass  wir  dort,  soweit  das  Spectrum 
dem  Wasserstoff  angehört,  das  Bandenspectrum  des  Wasser- 
stoffs vor  uns  haben,  also  das  Spectrum,  welches  der  niedrige- 
ren Temperatur  angehört,  bei  welcher  noch  keine  Molecüle 
vorhanden  sind,  welche  die  den  Linien  J7« . .  entsprechenden 
Schwingungen  vollführen.  Dass  wir  dort  ebenfalls  die  Schat* 
tirungen  des  Bandenspectrums  nicht  sehen,  hat  seinen  Grund 
wieder  in  der  Mischung  des  Wasserstofilichtes  mit  dem  der 
Corona  und  dem  in  der  Atmosphäre  reflectirten  Sonnenlicht. 

In  der  Nähe  des  Sonnenrandes  und  ebenso  in  den 
Sonnenfackeln  zeigen  sich  die  Linien  des  Wasserstofflinien- 

Aun.  rf.  Phys.  u.  Chem.   N.  F.  XXXI V.  42 
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spectrums  verbreitert,  sie  zeigen  sich  so,  wie  wir  das  Spec- 
trum  in  Wasserstoffspectralröhren  sehen,  wenn  wir  stärkere 
und  stärkere  Entladungen  durch  das  Gras  senden,  wie  wir 
sie  erhalten,  wenn  wir  dem  Gase  eine  grössere  und  grössere 
Dichtigkeit  geben.  Man  kann,  wie  ich  im  Jahre  1869  ge- 
zeigt habe,  durch  hinreichende  Stärke  der  Entladung  die 
Linien  in  helle  Felder  verwandeln,  welche  schliesslich  zusam- 
menwachsen und  ein  unschattirt  continuirliches  Spectrum 
geben,  wie  es  glühende  feste  Körper  liefern.  Die  Verbrei- 
terung der  Linien  tritt  bei  der  höheren  Temperatur  ein,  und 
dem  entspricht  es  eben,  dass  wir  an  der  Sonne  diese  Ver- 
breiterung der  liinien  in  der  Nähe  des  Sonnenrandes  und 
in  den  Sonnenfackeln  sehen. 

4.  Es  ist  früher  gegen  meine  Auffassung  der  Spectral- 
erscheinungen  der  Gase  als  ein  Einwurf  geltend  gemacht, 
dass  ich  bei  derselben  eine  Aenderung  des  Absorptionsver- 
mögens und  dadurch  bedingt  des  Emissionsvermögens  mit 
der  Temperatur  annehmen  müsse.  Ich  habe  diesen  Einwurf 
als  unberechtigt  nachgewiesen,  indem  ich,  abgesehen  von 
anderweitig  bekannten  Erscheinungen,  welche  im  allgemeinen 
eine  Zunahme  und  damit  eine  Aenderung  des  Absorptions- 
vermögens beweisen,  zeigte,  dass  man  bei  dem  Stickstoff 
direct  die  Verschiebung  der  Maxima  im  Spectrum  mit  der 
Temperatur  beobachten  kann.  Es  scheint  mir  nun  auch, 
dass  man  in  Verfolgung  eines  von  Hrn.  Boltzmann  in 
seiner  Abhandlung  über  die  Natur  der  Molecüle^)  ausge- 
sprochenen Gedankens  die  Aenderung  des  Absorptionsver- 
mögens, beziehungsweise  das  Auftreten  ganz  neuer  Linien 
in  höherer  Temperatur  als  durchaus  wahrscheinlich,  ja  viel- 
leicht als  noth wendig  erkennen  kann.  Hr.  Boltzmann 
kommt  in  dieser  Abhandlung  zu  folgendem  Schlüsse:  „Das 
gesammte  Aggregat,  welches  ein  einzelnes  Gasmolecül  bildet, 
und  welches  sowohl  aus  ponderabeln  Atomen  als  auch  etwa 
damit  verbundenen  Aetheratomen  bestehen  kann,  verhält  sich 
wahrscheinlich  bei  seiner  progressiven  Bewegung  und  bei 
dem  Zusammenstosse  mit  anderen  Mokcülen  nahezu  wie  ein 

1)  Boltzmann,  Wien.  Ber.  74.  p.  553.  1^7H. 
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fester  Körper.  Das  Licht,  welches  die  Molecüle  ausstrahlen, 
hat  wahrscheinlich  seinen  Grund  in  Erzitterungen,  die  den 
Moment  des  Zusammenstosses  begleiten,  und  ist  dem  Schalle 
vergleichbar,  welcher  von  Elfenbeinkugeln  im  Moment  des 
Zusammenstosses  ausgehe 

Die  Form  der  Molecüle  muss  je  nach  dem  Verhältniss 
ihrer  specifischen  Wärmen  eine  verschiedene  sein;  die  Mole- 
cüle der  einatomigen  Gase,  für  welche  das  Verhältniss  der 
specifischen  Wärmen  1,66  ist,  verhalten  sich  wie  elastische 
Kugeln ;  die  Molecüle  der  zweiatomigen  Gase,  für  welche  das 
Verhältniss  der  speciiischen  Wärmen  1,4  ist,  müssen  aus 
mindestens  zwei  Aggregaten  bestehen,  wie  sie  das  einatomige 
Molecül  darstellt,  sie  müssen  generell  aus  mehreren  solchen 
Aggregaten  zusammengesetzt  sein,  welche  sich  zu  einem  Ro- 
tationskörper geordnet  haben.  Die  Gase,  bei  denen  das  Ver- 
hältniss der  beiden  specifischen  Wärmen  1,33  ist,  müssen 
aus  mehreren  solchen  Aggregaten  zusammengesetzt  sein, 
welche  nicht  die  Form  eines  Rotationskörpers  bilden.  Sinkt 
das  Verhältniss  der  specifischen  Wärmen  mit  steigender 
Temperatur  unter  den  Werth  1,33,  so  beweist  das,  dass  die 
Verbindung  der  Einzelaggregate  im  Molecül  gelockert  wird, 
dass  sie  gegeneinander  beweglich  werden. 

Hiernach  sind  im  Molecül  eine  Anzahl  ganz  verschie- 
dener Schwingungen  möglich,  welche  bei  verschieden  starken 
Stössen,  somit  bei  verschieden  hohen  Temperaturen  eintreten 
und  damit  auch  eine  die  andere  moditiciren  können.  Es  sind 
Schwingungen  der  Aetheratome,  der  Körperatome  in  den 
Einzelaggregaten,  welche  den  Molecülen  der  einatomigen 
Gase  entsprechen,  möglich  und  Schwingungen  der  Einzel- 
aggregate im  Molecül.  In  den  niedrigeren  Temperaturen 
sind  das  alles  kurze  Erzitterungen,  in  den  höchsten  Tem- 
peraturen werden  die  Schwingungen  erheblicher,  und  da  alle 
diese  Bewegungen  gleichzeitig  stattfinden,  so  müssen  die 
Theile  des  Molecüls  wegen  ihres  inneren  Zusammenhanges^ 
sich  verhalten  wie  die  Molecüle  eines  festen  Körpers,  sie 
müssen  ein  unschattirt  continuirliches  Spectrum  liefern.  In 
der  That  zeigen  nach  meinen  und  den  Untersuchungen  des 
Hrn.  Cazin  alle  Gase,  bei  denen  die  Erscheinungen  bis  zu. 

42* 


660  A.  fVÜUner. 

hinreichend  starken  electrischen  Entladungen  verfolgt  sind, 
in  den  höchsten  Temperaturen  ein  continuirliches  Spectrum, 
in  welchem  die  Linien  verschwinden,  entweder  indem  die- 
selben sich  ausbreiten  wie  bei  dem  WasserstoiF  und  zum  Theil 
bei  dem  Sauerstoff,  oder  indem  sie  in  dem  hellen  Hinter- 
grunde gewissermassen  versinken. 

Welche  Schwingungen  bei  den  schwächsten  Stössen  zu- 
erst merkbar  werden,  ob  diejenigen  der  Aetheratome  oder 
die  der  Körperatome  in  den  Einzelaggregaten  oder  auch  die 
der  Einzelaggregate  gegeneinander,  ist  schwer  anzugeben. 

Es  liegt  die  Annahme  nahe,  dass  es  im  allgemeinen  zu- 
erst etwa  die  Aetheratome  sind,  welche  in  zitternde  Bewe- 
gung gerathen;  dieser  würde  die  grosse  Zahl  Linien  ent- 
sprechen, welche  das  reichlich  schattirte  Bandenspectrum 
geben.  Bei  der  geringen  Masse  der  in  Erzitterung  gerathe- 
nen  Atome  kann  das  einzelne  Molecül  während  seiner  Er- 
zitterung nur  wenig  lebendige  Kraft  abgeben,  es  bedarf 
deshalb  immer  Schichten  ziemlicher  Dicke,  damit  das  Licht 
wahrnehmbar  wird.  Auch  in  dicken  Schichten  sind  es  zu- 
nächst immer  nur  relativ  wenig  Molecüle,  welche  in  diese 
Erzitterung  gerathen.  In  höherer  Temperatur  treten  die 
Schwingungen  der  Körperatome  hinzu;  wegen  der  grösseren 
Masse  der  direct  in  Bewegung  versetzten  Atome  geben  diese 
Schwingungen  mehr  Licht  aus,  deshalb  können  wir  diese 
Schwingungen  schon  wahrnehmen,  wenn  die  von  dem  Fun- 
ken getroffene  Molecülreihe  in  dieselben  versetzt  wird,  sie 
würden  also  die  Linien  des  Funkenspectrums  geben.  Erst 
bei  den  stärksten  Stössen  gerathen  im  allgemeinen  die  Ein- 
zelaggregate in  Schwingungen,  und  wenn  so  das  ganze  Mole- 
cül in  allen  seinen  Theilen  in  Erschütterung  geräth,  ent- 
wickelt sich  das  continuirliche  Spectrum.  Dass  unter  Um- 
ständen einzelne  Schwingungen  der  zweiten  und  dritten  Art 
schon  mit  der  ersteren  zusammen  auftreten  können,  ist  kei- 
neswegs ausgeschlossen.  Es  sind  in  dem  Falle  aber  die  ge- 
ringen, rasch  vorübergehenden  Erzitterungen,  welche  nur 
scharfe  Linien  geben  können.  Eine  Verbreiterung  der  Linien, 
resp.  das  Continuirlichwerden  des  Spectrums  kann  erst  ein- 
treten,  wenn   dio  Schwingungen   nicht  mehr  als  freie  statt- 
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finden,  wenn  sie  bei  ihrer  Bewegung  einen  Widerstand  zu 
überwinden  haben. 

Die  Spectra  z.  B.,  welche  uns  der  Wasserstoff  liefert, 
würden  sich  in  folgender  Weise  sehr  einfach  und  ungezwun- 
gen ableiten  lassen.  Durch  die  schwächeren  Stösse  würden 
die  Körper-  und  Aetheratome  der  Molecüle  in  Erzitterung 
versetzt,  welche  das  reichhaltig  schattirte  Bandenspectrum 
des  Wasserstoffs  liefern.  Bei  einer  gewissen  hohen  Tempe- 
ratur sind  die  Stösse  hinreichend,  um  auch  die  Einzel- 
aggregate im  Molecül  als  solche  in  zitternde  Bewegung  zu 
versetzen.  Diese  Erschütterungen  liefern  das  Linienspec- 
trum,  dessen  Linien  erheblich  heller  sind,  als  die  des  ersten 
Spectrums,  weil  es  unvergleichlich  grössere  Massen  sind, 
welche  durch  diese  Stösse  in  Bewegung  versetzt  werden. 
Während  wir  es  auch  hier  zunächst,  nach  der  Anschauung 
Boltzmann's,  mit  rasch  vorübergehenden  Erschütterungen 
zu  thun  haben,  welche  uns  scharfe  Linien  bieten,  gehen  bei 
noch  höheren  Temperaturen  infolge  der  immer  stärker  wer- 
denden Stösse  diese  Erschütterungen  in  eigentliche  Schwin- 
gungen über,  welche  unter  einem  der  Reibung  ähnlichen 
Widerstände  stattfinden.  Der  Erfolg  ist  die  Verbreiterung 
der  hellen  Linien,  die  Verwandlung  derselben  in  helle  Fel- 
der, welche  allmählich  zu  dem  continuirlichen  Spectrum  zu- 
sammenwachsen. 

Eine  allerdings  wohl  sehr  schwer  auszuführende  expe- 
rimentelle Prüfung  dieser  Auffassung  würde  durch  Messung 
der  specifischen  Wärme  der  Gase  möglich  sein.  Von  den- 
jenigen Temperaturen  an,  bei  denen  die  Ausbreitung  der  hellen 
Linien,  beziehungsweise  das  continuirliche  Spectrum  auftritt, 
müsste  die  specifische  Wärme  der  Gase  zunehmen,  und  das 
Verhältniss  der  beiden  specifischen  Wärmen  der  Gase  unter 
jenen  Werth  sinken,  den  er  dem  Bau  der  Molecüle  ent- 
sprechend haben  müsste. 

Aachen,  Mitte  März  1888. 
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IV.  Einige  Bemerkungen  zur  Theorie  der  Thermo^ 

strihne;   von  JET,  Lorherg» 

Bekanntlich  hat  W.  Thomson  durch  Anwendung  der 
beiden  Hauptsätze  der  mechanischen  Wärmetheorie  auf  einen 
Thermostrom  folgende  Gleichungen  abgeleitet.  Es  sei  ein 
Kreis  aus  zwei  Metallen  a  und  b  gegeben,  deren  Löthstellen 
die  absoluten  Temperaturen  7\  und  T.^  >  T^  haben,  und  in 
denen  ein  Thermostrom  an  der  Löthstelle  T^  von  b  nach  a 
geht;  es  bezeichne  n{T)  die  an  einer  Contactstelle  von  der 
Temperatur  T  beim  üebergange  der  Electricitätseinheit  von 
a  nach  b  erzeugte  Peltier'sche  Wärme;  ferner  sei  OadT  Aiq 
in  dem  Metall  a  von  aussen  aufgenommene  Wärme,  während 
die  Electricitätseinheit  von  einem  Punkte  von  der  Tempe- 
ratur T  zu  einem  Punkte  von  der  Temperatur  T+  dT  über- 
geht. Der  Satz  von  Joule,  dass  die  in  einem  geschlossenen 
Strome  durch  die  Electricitätseinheit  entwickelte  galvanische 
Wärme  gleich  der  electromotorischen  Kraft  E  des  Stromes 
ist,  in  Verbindung  mit  dem  ersten  Hauptsatz  der  mechani- 
schen Wärmetheorie,  wonach  diese  Wärmemenge  gleich  der 
ganzen  an  den  Contactpunkten  und  im  Inneren  eines  jeden 
Metalles  aufgenommenen  Wärme  ist,  liefert  dann  die  Glei- 
chung: 

T, 

(I)  E=^n(T,)-n{T,)+f{fra-  fT.'dT, 

und  der  zweite  Hauptsatz: 

(a)  1-^  =  0        liefert  die  Gleichung: 

T      "■     iT    "^J  — 7j^,  —d  1=  0,  woraus: 

...  dJl  11 

V*-ij  ^a  —  ^^  =  ^  ji 2? ' 

mittelst   welcher   Gleichung   die  Gl.  (I)   sich  auch   schreiben 
lässt: 

(I.)  E=.-\^ldT. 
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Ein  Schritt  über  diese  Resultate  hinaus  ist  in  neuester 
Zeit  in  zwei  interessanten  Abhandlungen  von  Duhem^)  und 
von  Lorentz^j  unternommen  worden;  es  scheint  mir  nicht 
ohne  Interesse  zu  sein,  die  Uebereinstimmung  beider  Theo- 
rien nachzuweisen  und  einige  mögliche  Einwürfe  zu  bespre- 
chen, von  denen  einer  von  Budde')  gegen  die  Entwickelungen 
von  Lorentz  erhoben  worden  ist. 

Duhem  leitet  die  Gleichungen  (I)  und  (II)  aus  der  von 
ihm  aufgestellten  Theorie  des  thermodynamischen  Potentials  0 
ab;  nach  ihm^)  ist  die  Energie  eines  mit  einer  Electricitäts 
menge«  geladenen  Leiters  von  der  Entropie  S,  der  gewöhnlichen 
Energie  U^^  und  der  electrostatischen  Energie  fV  —\eV: 

(a)  [7=  H>  +  TS  =-  Ü^  +  W ^  [&  +  h)e. 

Dabei  sind  &  und  h  zwei  dem  Leiter  eigenthümliche, 
nur  von  seiner  Natur,  aber  nicht  von  seiner  Gestalt  und 
Grösse  abhängige  Constanten;  und  zwar  ist  die  Potential- 
differenz X  zweier  im  Contact  und  im  electrostatischen  Gleich- 
gewicht befindlichen  Metalle  a  und  ä,  sowie  die  beim  Ueber- 
gang  der  Electricitätseinheit  von  a  nach  b  erzeugte  Peltier'sche 
Wärme  //: 

(1)  ;^  =  Fa  -  Kfc  =  06  -   .^a.  II  ^  ha  -  Äfc. 

Hiemach  ist  ed{&  +  h)ldT  die  Erhöhung  der  W&rme- 
capacität  des  Metalles  durch  die  Ladung;  setzen  wir  also: 

(2)  ^=-irT-^ 

(3)  q  =  &a  +  ha-  {^%  +  Äfr)  -  77  -  ;t',  also: 

(3»)  (7a  —  <T6  =  jj,  f 

80  können  wir  a  als  „die  specifische  Wärme  der  positiven 
Electricitätseinheit^^  bezeichnen;  in  einem  Metalle a  wird  also 
beim  Uebergang  der  Electricitätseinheit  von  (einem  Punkte 
von  der  Temperatur  T  zu  einem  Punkte  von  der  Temperatur 


1)  Duhcm,  Ann.  de  Tee.  Norm.  (3)  2.  Id85. 

2)  H.  A.  Lorentz,  Arch.  Nderl.  20.  p.  12H.  1886. 

3)  Budde,  Wicd.  Ann.  30.  p.  664.  1887. 

4)  Duhem,  Le  potentiel  thermodynamique  et  ses  applications.    Paris 
1886.  p.  209  u.  222. 
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T+dT  eine  Wärmemenge  GaäT  verbraucht.  Mittelst  (3) 
und  (3a)  gehen  die  Qleichungen  (II)  und  (I)  oder  (L)  über  in: 

(IIb)         n^TJ^.  (Tb)         E^y^[T,)^x{T,)^ 

I)ie  Definition  der  Grösse  g  in  den  Gleichungen  (I)  und 
(U)  ist  allerdings  bei  Duhem  eine  andere,  auch  stellt  er 
keine  Baziehung  zwischen  a  und  den  Constanten  &  und  h 
auf,  mithin  auch  nicht  die  Gleichungen  (2),  (Ib),  (Hb);  er 
definirt  nämlich,  wenn  in  einem  Metall  ein  Electricitätstheil- 
chen  de  von  einem  Punkte  von  der  Temperatur  T  zu  einem 
Punkte  von  der  Temperatur  T+dT  übergeht,  die  Entropie- 
änderung </ 5  durch  die  Gleichung: 

dS=^^dTde. 

Nun  kann  man  aber  die  £ntropieänderuDg  dS  auch  da- 
durch entstehend  denken,  dass  de  an  seiner  Stelle  bleibt,  und 
hier  T  um  dT  wächst;  da  dies  eine  umkehrbare  Zustands- 
änderung  ist,  so  ist  die  dabei  aufgenommene  'Wkrme d{U—  Uq) 
—  TdS,  also  nach  Gl.  (a): 

^iS^^dTde^  TdS=^GdTde, 

woraus  sich  die  Gl.  (2)  ergibt,  und  damit  auch  die  Gl.  (3) 

(3.)  (Ib)  (IIb). 

Loren tz  setzt  die  Energie  eines  mit  einer  Electricitäts- 
menge  e  geladenen  Metalles: 

(b)  U=^U,  +  W+U\ 

mithin  den  Wärme  verbrauch  in  dem  Metall  beim  Uebergange 
eines  Electricitätstheilchens  de  von  einem  Punkte  von  der 
Temperatur  T  zu  einem  Punkte  von  der  Temperatur  T+  dl: 

was  mit  (a),  (2)  und  (3.)  übereinstimmt,  wenn  man  setzt: 

(c)  U'^e(,9  +  h),    mithin     g  ^^-^^-'^.^f  . 

Die  Gl.  (3)  leitet  Lorentz  auf  folgendem  Wege  ab.  Es 
seien  Ga  und  Gi  zwei  resp.  aus  den  Metallen  a  und  ö  be- 
stehende Leiter  von  der  Temperatur  T,  verbunden  durch 
einen  langen  und  dünnen,  aus  den  Metallen  a  und  ö  zusam> 
mengesetzten  Draht,  dessen  Contactpunkt  mit  einem  Wärme- 
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reservoir  von  der  Temperatur  T  verbunden  ist;  dieselben 
befinden  sich  im  electrostatischen  Gleichgewicht  und  haben 
die  Ladungen  Ca  und  ej,  und  die  Potentiale  Va  und  F».  Durch 
eine  mittelst  äusserer  Kräfte  bewirkte  Deformation  wird  die 
CapacitHt  Ca  von  Ga  um  dCa  vergrössert,  die  von  G^  um 
d  Ch  verkleinert ,  sodass  VadCa^  Vi  dC^xa  de  ist ;  es  geht 
dann  die  Electricitätsmenge  de  von  G^  durch  den  Contact 
auf  Ga  über,  sodass  schliesslich  die  Potentiale  wieder  V^ 
und  F5  sind;  dabei  wird  aus  dem  Reservoir  eine  Wärme- 
menge d  Q  aufgenommen,  und  zwar  am  Contactpunkte,  da  bei 
Bewegung  von  Electricität  innerhalb  eines  homogenen  Leiters 
von  constantem  Potential  und  constanter  Temperatur  weder 
die  electrostatische  Energie  W^  noch  der  Theil  U'  der  Ge- 
sammtenergie  sich  ändern  kann;  dQ  muss  also  gleich  der 
am  Contactpunkt  absorbirten  Peltier'schen  Wärme  Ilde 
sein.  Nun  ist  1Va^\eaVa,  Ca^CaVa,  also,  da  bei  der  Aen- 
derung  von  Ca  Va  als  constant  betrachtet  werden  darf,  die 
dabei  verbrauchte  Arbeit  der  äusseren  Kräfte: 

dAa=^  ölf'a-^  y(-^l)  =   -  lijdCa^  -  i^a'dCa^  -  iVade, 

ferner  die  Änderung  der  gesammten  Energie  nach  (b): 

d  ü'  d  ü' 

dUa^dWa+-j^de^\Vade+^de, 

mithin  die  aufgenommene  Wärme: 

dQa  =  -dAa+äUa  =  (Va+^)de,  also: 

(d)  77=I/„  +  ^,^-(n+^)=/  +  7, 

übereinstimmend  mit  Gl.  (3j.  Da  /  und  77  von  der  Ladung^ 
der  Gestalt  und  Grösse  der  Leiter  unabhängig,  also  blosse 
Functionen  von  T  sind,  so  muss  nach  Gl.  (d)  dasselbe  au^h 
für  q  gelten,  mithin  auch  für  den  auf  ein  einzelnes  Metall 
bezüglichen  Werth  dU'jde,  d.  h.  U'  muss  die  Form  eF[T) 
haben,  was  nach  Gl.  (c)  ebenfalls  mit  der  Theorie  von  Duhem 
übereinstimmt. 

Budde')  macht  darauf  aufmerksam,  dass  die  bei  diesem 

1)  Budde,  1.  c  p.  668. 
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Process  vorkommenden  Werthe  von  U'  eich  auf  eine  Ober- 
flächenladong  beziehen  nnd  daher  wahrscheinlich  von  dem 
sich  auf  im  Inneren  der  Leiter  strömende  Electricit&t  be- 
ziehenden Werth  verschieden  seien ,  da  ^^eine  Oberflftchen- 
ladang  sicherlich  nicht  in  dem  Metalle,  sondern  in  der  ans 
der  Loft  adsorbirten  Adhftsionshaut  steckt ,  nnd  daher  der 
ihr  entsprechende  Werth  von  U  vorwiegend  von  diesem 
Isolator  abhftngt^;  er  unterscheidet  daher  die  aaf  eine  Ober- 
flftchenladnng  bezügliche  Energie  Vi  von  der  auf  innere  Eleo* 
tridtftt  bezüglichen  üi\  Ich  vrill  diese  Unterscheidung  vor- 
läufig beibehalten  I  obwohl  sie  sich  spftter  als  wahrscheinlich 
nnnOthig  herausstellen  wird.    Setzen  wir  demnach: 

(e)  ÜU-üih^qi,         ü:a-VU--q^y 

und  bezeichnen  mit  /7  die  in  einem  electrischen  Strome 
beim  üebergange  der  Electricitätseinbeit  von  b  nach  a  an 
der  Contactstelle  absorbirte  Peltier'scbe  Wärme,  so  gibt 
der  Lorentz'sche  Process  statt  (d): 

(f)  17+ y» -?«-=/  + ?», 

wo:  q,^q,^\— j^]  +  [-ji 35-j 

die  aufgenommene  Wärme  bezeichnet,  wenn  die  Electricitäts- 
einbeit in  a  aus  dem  Inneren  auf  die  Oberfläche  und  in  b 
von  der  Oberfläche  ins  Innere  geht;  an  Stelle  der  61.  (3) 
tritt  also: 

(3b)  •  U=^x  +  qi' 

Ein  weiteres  Bedenken  dagegen,  ob  dieser  Werth  von  II 
mit  der  in  einem  geschlossenen  Strom  absorbirtcn  Pel- 
tier'schen  Wärme  identisch  sei,  könnte  sich  daran  knüpfen, 
dassbei  dem  beschriebenen  Lorentz'schenProcess;^  s  Va  —  V^ 
die  Contact  •  Potentialdifi'erenz  zweier  in  electrostatischem 
Gleichgewicht  befindlichen  Leiter  bezeichnet,  welche  möglicher- 
weise von  der  in  einem  Stromkreis  am  Contactpunkt  statt- 
findenden Potentialdifferenz  Va  —  Vi  verschieden  sein  könnte; 
wäre  dies  der  Fall,  und  denkt  man  sich,  wie  Lorentz  thut, 
die  zwei  mit  Ga  und  Gj,  verbundenen  Drähte  an  einen  Strom- 
kreis, z.  B.  einen  Tbermokreis,  auf  beiden  Seiten  des  Contact- 
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Punktes  (a,  b)  angelegt,  so  könnte  man  entweder,  falls  G^  und 
Gl  die  Gleichgewichtspotentiale  Va  und  Vi  haben,  aus  dem 
Lorentz'schen  Process  nichts  über  den  Werth  von  11  im 
Strom  schliessen;  oder  wenn  Ga  und  Gi,  die  Potentiale  Va 
und  Vb  hätten,  so  würden  sie  nicht  in  electrostatischem 
Gleichgewicht  sein,  man  könnte  also  nicht  durch  Aenderung 
der  Capacitäten  Electricität  von  Gj,  nach  Ga  hinübertreiben. 
Dieses  Bedenken  erscheint  insofern  berechtigt,  als  wir  über 
die  in  einem  Hydro-  oder  Thermostrom  an  den  einzelnen 
Contacten  herrschenden  factischen  Potentialdiiferenzen  aus 
der  Beobachtung  nichts  wissen;  in  einem  Hydrostrom  ist 
bekanntlich  die  bei  geschlossener  oder  o£fener  Kette  beob- 
achtete electromotorische  Kraft  ganz  unabhängig  von  den 
beim  Contact  je  zweier  Bestandtheile  der  Kette  beobachteten 
Gleichgewichtspotentialdifferenzen  —  was  sich  auch  aus  der 
von  Duhem  aufgestellten  Theorie  der  Hydroströme  ergibt  — ; 
und  bei  einem  Thermostrom  lehrt  uns  die  Gl.  (I)  oder  (I*) 
nichts  über  den  Zusammenhang  der  electromotorischen  Ge* 
sammtkraft  mit  den  factischen  Potentialdifferenzen  an  den 
Contactpunkten  und  über  den  Zusammenhang  dieser  mit  den 
Gleichgewichtspotentialdifferenzen;  dass  die  Grössen  11  (7\) 
und  11  {T^  nicht  mit  den  letzteren  identisch  sind,  ist  durch 
die  Beobachtung  bewiesen.  Kehmen  wir  aber  die  von  Du- 
hem^) aufgestellte  Theorie  des  galvanischen  Stromes  an,  so 
gibt  uns  diese  über  die  obige  Frage  Aufschluss.  Denken 
wir  uns  nämlich  in  einem  geschlossenen  Hydro-  oder  Ther- 
mostrom in  zwei  sich  berührenden  Metallen  a  und  b  zwei 
unendlich  nahe  Querschnitte  1  und  2  und  bezeichnen  mit 
V^  und  V^  die  hier  wirklich  stattfindenden  Potentiale,  so  ist 
nach  Duhem  die  beim  Uebergang  einer  Electricitätseinheit 
von  1  nach  2  durch  den  Contact  erzeugte  nicht  compensirte 
Arbeit  oder  Wärme  =  V^  +  ß-a  —  {V^  +  0-1,)^  andererseits 
aber  ist  dieselbe  gleich  der  in  diesem  Leiterstück  durch 
die  durchgehende  Electricitätseinheit  im  Strom  erzeugten 
galvanischen  Wärme,  also  unendlich  'klein,  mithin  ist 
r,  —  Kj  =  i^j,—  «9-0  =  /,  d.  h.  die  factische  Potentialdifferenz 

l)  Duhem,  Lc  potcutiel  thcnnodynamique. 
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im  Strom  ist  dieselbe ,  als  wenn  die  zwei  sich  berührenden 
Metalle*  sich  in  electrischem  Gleichgewicht  befänden.  Da- 
nach ist  —  mit  der  oben  erwähnten  Modification  —  der 
Lorentz'sohe  Schloss  berechtigt,  und  Gl.  (3b)  gibt  die  wirk- 
lich im  Strom  absorbirte  Peltier'sche  W&rme. 

Lorentz  vermeidet  die  Anwendung  der  Gl.  {a)  auf  den 
Thermoetrom,  woraus  wir  oben  die  Gl.  (II)  abgeleitet  haben^ 
und  zwar  aus  dem  Grunde,  weil  die  GL  (a)  sich  nur  auf  einen 
reyersiblen  Process  bezieht,  während  die  im  Thermostrom 
Torkommende  Wärmeleitung  ein  irreversibler  Process  ist 
Dieses  Bedenken  scheint  mir  nicht  begründet.  Denn  die 
Wärmeproduction  an  den  Contactstellen  und  die  Thomson'- 
sche  Wärmeproduction  ist  ein  reversibler  Process,  mithin 
auch  die  gesammte  Wärmeabgabe  nach  aussen,  wenn  man, 
was  zur  Ableitung  der  Gl.  (U)  genügt,  die  Stromstärke  als 
unendlich  klein,  mithin  die  irreversible,  Joule*sche  Wärme- 
production als  ein  unendlich  Kleines  zweiter  Ordnung  annimmt, 
und  wenn  man  die  Wärmeaufnahme  an  der  warmen  und  die 
Wärmeabgabe  an  der  kalten  Contactstelle,  welche  zur  Erhaltung 
constanter Temperaturen  an  diesenStellen  nöthigist,  vernachläsh 
sigt;  dass  neben  diesem  reversiblen  Process  noch  ein  irreversibler, 
nämlich  Wärmeleitung,  nebenher  läuft,  kann  die  Anwendbarkeit 
der  Gl.  (er)  auf  den  ersteren  Process  nicht  beeinträchtigen.  In- 
dessen gelangt  Lorentz  dadurch,  dass  er  an  Stelle  des  Thermo - 
Stromes  einen  vollkommen  reversiblen  Ereisprocess  setzte 
zu  einer  —  abgesehen  von  der  oben  besprochenen  eventuellen 
Modification  —  meines  Erachtens  unanfechtbaren  Gleichung, 
welche  neben  der  Gl.  (U)  bestehen  muss.  Er  betrachtet 
nämlich  einen  Thermokreis  aus  zwei  Metallen  a  und  6,  deren 
Contactpunkte  die  Temperaturen  T  und  T  +  dT  haben  und 
mit  zwei  Wärmereservoiren  von  denselben  Temperaturen 
verbunden  sind;  die  zwei  schon  oben  betrachteten  „Ueber- 
trager''  Ga  und  G},  stehen  mit  zwei  Gasmassen  in  Verbindung, 
durch  deren  Gompression  oder  Dilatation  ihre  Temperatur 
adiabatisch  geändert  werden  kann.  Zuerst  werden  Ga  und 
G^y  welche  die  Temperatur  T  haben,  durch  Drähte  aus  den- 
selben Metallen  mit  zwei  dem  Contact  T  benachbarten 
Punkten  verbunden  und  durch  Aenderung  ihrer  Capacitäten 


Theorie  der  ThermostrÖme,  669 

eine  Electricitätsmenge  de  von  Gi  auf  Ga  hinübergetrieben, 
wobei  die  Uebertrager  nach  Gl.  (d)  eine  Wärmemenge  x  +  9w 
aus  dem  ersten  Reservoir  aufnehmen;  dann  werden  die  Ueber- 
trager abgetrennt  und  ihre  Temperatur  adiabatisch  auf  T+  d  T 
gebracht,  wodurch  zugleich  ihre  Potentiale  die  am  zweiten 
Contact  herrschenden  Werthe  annehmen;  darauf  werden  sie 
mit  dem  zweiten  Contact  verbunden  und  durch  Aenderung 
ihrer  Capacitäten  de  wieder  von  Ga  auf  Gj,  getrieben;  dann 
werden  sie  wieder  abgetrennt  und  ihre  ursprünglichen  Tem- 
peraturen und  Potentiale  adiabatisch  wieder  hergestellt; 
schliesslich  werden  sie  mit  dem  ersten  Wärmereservoir  ver- 
bunden und  durch  Druckänderung  auch  die  ursprünglichen 
Volumina  ihrer  Gasmassen  wieder  hergestellt.  Da  die  Ueber- 
trager hierbei  einen  umkehrbaren  Kreisprocess  durchgemacht 
haben,  so  lässt  sich  die  Gl.  [a)  anwenden;  hinsichtlich  der 
Ableitung  verweise  ich  auf  die  Abhandlung,  in  welcher  aber, 
da  hier  nur  Oberflächenladungen  vorkommen,  überall  17«  statt 
V  zu  setzen  ist.  Es  ergibt  sich  so  die  Gl.  (A)  p.  150  der 
Lorentz'schen  Abhandlung,  nämlich  9=  Tdx/dT-^Xy  oder 
mit  der  erwähnten  Modification. 

Will  man  den  obigen  Nachweis,  dass  die  Gleichgewichts- 
potentialdifi'erenz  der  Uebertrager  mit  der  im  Strom  an 
den  Contactstellen  herrschenden  Potentialdifferenz  identisch 
ist,  nicht  gelten  lassen,  so  muss  man  sich  statt  des  Thermo- 
kreises  ein  Paar  von  Drähten  a,  b  von  der  Temperatur  T 
und  ein  davon  isolirtes  Paar  aus  denselben  Metallen  von 
der  Temperatur  T+dT  denken  und  auf  dieses  System  den 
Lorentz'schen  Process  anwenden;  man  erhält  dann  wieder 
die  Gl.  (4j,  worin  x  die  Gleichgewichtspotentialdifferenz  be- 
zeichnet; bedeutet  ferner  11^ de  die  Wärme,  welche  an  der 
Contactstelle  zweier  in  electrischem  Gleichgewicht  befindlichen 
Metalle  a  und  b  erzeugt  wird,  wenn  man  durch  Veränderung 
der  Capacitäten  oder  durch  einen  Inductionsstrom,  der  in 
einem  aus  ihnen  gebildeten  geschlossenen  Kreise  erzeugt 
wird,  eine  Electricitätsmenge  de  von  a  nach  b  hinübertreibt, 
so  erhält  man  nach  Gl.  (f)  statt  (8b)  die  Gleichung: 
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(g)  /7,  =  r  +  y„=rJ^- 

Ueber  einen  Thermostrom  lässt  sich  dann  aus  dem  Lo- 
rentz'schen  Frocess  nichts  über  die  Gleichungen  (I)  und  (II) 
Hinausgehendes  schliessen. 

Nimmt  man  dagegen  die  im  Thermostrom  vorkommen- 
den Fotentialdifferenzen  als  identisch  mit  den  Gleichgewichts- 
potentialdifferenzen an,  so  gilt  die  Gl.  (3b);  ferner  muss  nach 
dem  oben  Bemerkten  auch  die  Gl.  (II)  oder: 

dq^      dn      R 

df^  dT  '^  Y 

gültig  sein,  welche  mittelst  (8b)  übergeht  in: 

^^  dT       ^ ' 

woraus  nach  Gl.  (4)  folgt: 

(5)  gr^  =  y,  =  q. 

Unter  der  Voraussetzung  also,  dass  die  im  Thermo- 
strom an  den  Contactstellen  stattfindenden  Poten- 
tialdifferenzen mit  den  Gleichgewichtspotential- 
differenzen/ bei  denselben  Temperaturen  identisch 
sind,  lassen  sich  sämmtliche  im  Thermostrom  vorkommende 
Grössen  durch  x  ausdrücken,  indem  sich  die  Gleichungen  (!.>, 
(II),  (3b),  (4)  folgendermassen  schreiben  lassen: 

(A)  E  =  x{T,)-x{T^)  oder: 

(A')    E=Il{T,)  -  Il[T,)  +  Jk  -  e„)dr=  -J^äT, 

r,  T, 

(B)  II^x  +  <f=T%,     wo     .;  =  ''''-       '''^ 


dT  ^  de  de 

(O)  ^a  -   ^6  =  Jrj.  =  -^j,    -  T   =    ^    rfT^  • 

Diese  Gleichungen  stimmen  mit  den  oben  aus  der  Theorie 
von  Duhem  abgeleiteten  überein,  ebenso  mit  den  von  Lo- 
rentz  aufgestellten;  nur  haben  wir  hier  die  Gl.  (A)  aus  dem 
zweiten  Hauptsatz  der  mechanischen  Wärmetheorie  abgeleitet, 
während  sie  bei  Loren tz  als  Hypothese  erscheint.  Ferner 
ist  unter  der  obigen  Voraussetzung  nach  Gl.  (g)  die  an  einem 
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Gleichgewicht8contact  erzeugte  Feltier'sche  Wärme  gleich 
der  in  einem  Strom  an  dieser  Contactstelle  erzeugten. 

Die  Gl.  (A)  ist  bekanntlich  von  Avenarius^)  für  solche 
Fälle,  wo  E  als  eine  quadratische  Function  von  7\  und  7^ 
betrachtet  werden  kann,  experimentell  bestätigt  worden.  Aus 
dieser  Gleichung  aber  zu  schliessen,  dass  die  electromotorische 
Kraft  des  Thermostromes  nur  an  den  Contactstellen  ihren 
Sitz  habe,  wie  Lorentz  (p.  159)  thut,  scheint  mir  nicht  völlig 
gerechtfertigt;  denn  dieser  Schluss  beruht  auf  der  unbewie- 
senen Annahme,  dass  der  einer  einzelnen  Contactstelle  ent- 
sprechende Theil  der  electromotorischen  Gesammtkrafb  gleich 
der  daselbst  herrschenden  Fotentialdifferenz  sei;  lässt  man 
diese  Annahme  fallen ,  so  könnte  man  mit  demselben  Recht 
aus  der  zweiten  Form  von  E  in  Gl.  (A')  schliessen,  dass  die 
electromotorische  Kraft  nur  in  den  homogenen  Theilen  ihren 
Sitz  habe,  wie  bekanntlich  Kohlrausch  annimmt,  und  aus 
der  ersten,  dass  dieselbe  theils  an  den  Contactstellen,  theils 
in  den  homogenen  Theilen  entspringe.  Letztere  Annahme 
macht  bekanntlich  Budde  in  seiner  auch  von  Clausius 
adoptirten  Theorie;  er  nimmt  nämlich  II {T^)  und  II (T^)  als 
die  electromotorischen  Kräfte  an  den  Contactstellen  an,  setzt 
aber  in  seiner  letzten,  oben  erwähnten  Abhandlung  im  An- 
schluss  an  die  Gleichung // s=  ;^  +  ^  von  Lorentz  voraus, 
dass  diese  electromotorischen  Elräfte  keine  blossen  Potential- 
differenzen sind,  also  nicht  aus  rein  electrischen  Kräften 
entspringen;     dann     muss    nothwendig    der    zweite    Theil 

/'{(Ta  —  (Tb)(iT  in   Gl.  (A')  eine   in   den  homogenen  Theilen 

wirksame  electromotorische  Kraft  sein.  Um  diese  zu  erklä- 
ren, setzt  er  // =  T {ifa  —  y^b)j  welcher  Ausdruck  der  Form 
nach  mit  Gl.  (B)  übereinstimmt;  dann  wird  nach  Gl.  (C): 

/7a  -  ^t  =  T  ,.f^  ( j,  j  =  T  [--^-^  -  -[^jdT, 


(IT 


2»  y 


also:  £  =  IJ {T,)^  II{T^  +f  T-J^  dT  +  f  T-J^,  c!T, 


i\  i\ 


1)  Avenarius,    Pogg.    Ann.    122.    p.  193.    1864.     Vgl.    Wüllner, 
Physik.  3.  Aufl.  4.  p.  528. 


672  H.  Lorherg. 

und  man  kann  nun  TdxfaldT.dT  als  eine  electromotorische 
Kraft  von  derselben  Art  wie  77  ansehen,  welche  innerhalb 
des  Metalles  a  zwischen  zwei  Querschnitten  von  verschiedener 
Temperatur  infolge  einer  durch  die  Temperaturverschieden- 
heit  hervorgerufenen  Structurverschiedenheit  wirkt.  Aller- 
dings erscheint  aber  die  Annahme  von  Lorentz  weit  natür- 
licher; denn  die  in  der  angegebenen  Weise  modificirte 
Budde'sche  Theorie  bleibt  die  Erklärung  dafür  schuldig, 
weshalb  die  electromotorische  Kraft  an  einem  Gleichgewicht-s- 
contact  =  ;f  =  Va—Vi  ist,  dagegen  an  einem  Contact  im 
Thermostrome  noch  einen  Zuwachs  q  erhält,  oder  weshalb 
die  Peltier'sche  Wärme  77,  welche  nach  dem  obigen  in 
beiden  Fällen  ^  x  +  9  ^^^j  ^^  zweiten  Falle  gleich  der  am 
Contact  wirkenden  electromotorischen  Kraft  ist,  im  ersten 
dagegen  nicht. 

Die  Gl.  (5)  oder  U^  =  Ut  ist  zufolge  der  Gl.  (f)  identisch 
mit  der  Bedingung,  dass  in  einem  Leiter,  auf  welchem  sich 
die  Electricität  im  Gleichgewicht  befindet,  d.  h.  in  einem 
Baume  von  constantem  Potential,  beim  Uebergange  eines 
Electricitätstheilchens  aus  dem  Inneren  auf  die  Oberfläche 
keine  Arbeit  geleistet  wird.  Dies  lässt  sich  erklären,  wenn 
man  annimmt,  dass,  sowie  W  die  potentielle  Energie  der 
Ijadung  bezeichnet,  U'  derjenige  Theil  der  kinetischen  Energie 
der  Electricität  ist,  welcher  sich  durch  üebertragung  auf  die 
Körpermolecüle  in  Energie  der  Wärmebewegung  umsetzt; 
bewegt  sich  also  ein  ElectricitHtstheilchen  in  einem  Räume 
von  constantem  Potential,  so  bleibt  seine  kinetische  Energie 
ungeändert,  mithin  wahrscheinlich  auch  der  in  Wärmeenergie 
umsetzbare  Theil  derselben,  also  auch  das  für  eine  bestimmte 
Temperaturerhöhung  von  aussen  zuzuführende  Quantum  von 
Wärmeenergie,  mag  nun  das  Electricitätstheilchen  sich  inner- 
halb des  homogenen  Theiles  des  Leiters  bewegen  oder  nach 
der  Ansicht  von  Budde  auf  eine  gasförmige  Oberflächen- 
schicht übergehen. 

Strassburg,  im  März  1888. 
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V.    Beiträge  zur  etectramagneHsc/ien  Idchtthearie; 

von  Franz  Koldcek. 


In  zwei  vor  kurzem  erschienenen  Aufsätzen^)  versuchte 
ich  auf  Grund  der  electromagnetischen  Lichttheorie  die  Far- 
benzerstreuung unter  Zuhülfenahme  selbständiger  electrischer 
Oscillationen  in  den  ponderablen  Molecülen  zu  erklären. 
Dieser  Aufsatz  behandelt  in  ähnlicher  Weise  die  Doppel- 
brechung und  das  Reflexionsproblem. 

Die  Möglichkeit  derartiger  Eigenschwingungen  setzt  vor- 
aus, dass  die  Molecülmasse  di^lectrisch  polarisirbar  sei;  es 
lässt  sich  nachweisen,  dass  die  daher  stammenden  diSlectrischen 
Polarisationsströme  gegen  die  Leitungsströme  selbst  bei  sehr 
guten  Leitern  und  massiger  DiSlectricitätsconstante  nicht 
verschwinden,  wenn  vorausgesetzt  wird,  dass  die  Eigenperiode 
der  Schwingungen  von  der  Ordnung  der  Lichtschwingungen 
oder  noch  kleiner  sei.  Sei  beispielsweise  K  die  Dielectri- 
citätsconstante,  k  der  Widerstand  eines  Würfels  von  der 
Kantenlänge  eins  auf  Quecksilber  als  Einheit  bezogen,  6  der 
Widerstand  desselben  mit  Quecksilber  angefüllten  Würfels, 
T  die  Periode  einer  electromotorischen  Kraft  X=sin(2;r/r)^; 
dann  ist  das  Verhältniss  zwischen  der  Amplitude  des  Pola- 
risationsstromes und  jener  des  Leitungsstromes  gegeben 
durch  Kkeßr,  Nun  ist  s  im  electromagnetischen  (cgs)  Maasse 
gegeben  durch  10^^/1,06,  im  absoluten  electrostatischen  Maasse 
hingegen,  in  dem  auch  K  ausgedrückt  sein  soll,  durch 
10*^:  1,06 (3. 101^)2,  sodass  obiges  Verhältniss  in: 

Ä'Ä:1,06.8.A.10» 
übergeht,  wenn  A  den  Weg  bedeutet,  welchen  das  Licht  im 
Vacuum  während  einer  Schwingungsdauer  zurücklegt.  Bei 
gewöhnlichen  Oscillationen  von  Condensatoren,  deren  10000 
bis  100  000  auf  eine  Secunde  gehen,  ist  obiges  Verhältniss 
bei  massigem  ^und  k  verschwindend;  dagegen  wird  es  selbst 
bei  guten  Leitern,  etwa  Quecksilber,  dem  *=1  entspricht,  end- 
liche Werthe  bei  Werthen  des  X  erreichen,  die  von  der  Ord- 
10~^   sind,   also   Lichtschwingungen    entsprechen,   und   dies 

1)  Kolaßek,  Wied.  Ann.  82.  p.  224  u.  429.  1887. 

Ann.  d.  Phys.  n.  Chem.    N.  F.    XXXIV.  43 
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sohon  bei  m&ssig  grossen  Werthen  der  Dielectridtätscon- 
stante  K  Die  Theorie  zeigt,  dass  bei  electrischen  Oscilla- 
tionen  an  Stelle  der  kinetischen  Energie  die  electrostatische 
tritt,  während  der  potentiellen  Energie  elastischer  Deforma- 
tionen die  electrokinetische  Energie  entspricht.  Absorption 
ist  der  Hauptsache  nach  Umsatz  in  Joule'sche  Wärme. 

Die  Möglichkeit  von  Eigenschwingungen  ist  femer  an 
gewisse,  an  der  Grenzfläche  der  schwingenden  Massen  zu 
erfbllende  Bedingungen  gebunden.  Dieselben  ergeben  sich 
in  unserem  Falle  leicht  unter  der  Voraussetzung,  dass  die 
Molecüle  in  einem  Medium  enthalten  sind,  das  weder  diSlec- 
trisch  polarisirbar  ist,  noch  Leitungsströme  gestattet.  Es 
liefert  dann  das  M azw eil' sehe  Stromcontinuitätsprincip  die 
einzige  Bedingung,  dass  die  Normalcomponente  der  totalen 
electrischen  Strömung  an  der  Oberfläche  zu  verschwinden 
habe.  In  einzelnen  Fällen,  wo  es  sich  etwa  um  kugelförmige 
Molecüle  handelt,  lassen  sich  diese  Eigenperioden  durch  den 
Radius,  die  DiSlectricitätsconstante  und  den  specifiischen 
Widerstand  ohne  Mühe  ausdrücken.  Behufs  Aufstellung  all- 
gemeiner optischer  Theorien  ist  die  Kenntniss  der  Molecül- 
form  und  infolge  dessen  die  Kenntniss  des  geometrischen 
Verlaufes  der  Strombahnen  erlässlich;  es  genügt,  zu  wissen, 
dass  die  Strömungen  periodisch  sind.  Wir  können  uns  näm- 
lich vorstellen,  dass  der  Werth  der  electromotorischen  Kraft 
an  irgend  einer  Stelle  bei  vorausgesetzter  Kenntniss  der  geo- 
metrischen Eigenschaften  der  den  einzelnen  Partialschwin- 
gungen  entsprechenden  Strombahnen  durch  n- Grössen  ^^, 
9P2  •  •  •  y>ni  die  etwa  den  Amplituden  der  Partialschwingungen 
entsprechen,  eindeutig  bestimmt  sei;  wir  setzen  mithin  die 
Existenz  von  n  allgemeinen  Lagrange' sehen  Coordinaten 
voraus,  von  der  Eigenschaft,  dass  irgend  eine  electromotori- 
sche  Kraft  oder  Strömung  an  irgend  einer  Stelle  durch  die- 
selben und  gewisse,  blos  von  der  Ordnung  der  Partialschwin- 
gungen abhängige  Functionen  des  Ortes  eindeutig  darstellbar 
wird.  Der  geometrische  Charakter  dieser  allgemeinen  Raum- 
functionen  soll  nun  erhalten  bleiben,  wenn  das  die  Molecüle 
umgebende  Medium  ein  polarisirbarer  Aether  ist.  Wir  denken 
dabei  an  ähnliche  Vorgänge  in  der  Akustik,  wo  z.  B.  unter 
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der  YorauBsetzangy  dass  sich  die  Schwingungen  einer  Saite 
durch  die  Fourier'sche  Reihe,  jene  elastischen  Kugeln  durch 
Kugelf unction  darstellen  lassen,  ezacte  Lösungen  sich  auch 
dann  gewinnen  lassen,  wenn  die  tönenden  Körper  in  Flüssig- 
keiten sich  befinden.^)  Geht  nun  durch  den  Aether  eine 
Lichtwelle,  so  treten  zu  den  aligemeinen  Kraftcomponenten^ 
die  Yon  den  Stromschwankungen  in  den  ponderablen  Mole- 
cülen  herrühren,  noch  unabhängig  inducirende  Wirkungen 
des  Aethers  als  Erreger  der  Schwingungen  hinzu.  Umge- 
kehrt ftussem  die  Stromschwankungen  in  den  Molecülen  in- 
ducirende Wirkungen  auf  den  Aether,  die  mit  einer  von 
Farbe  und  Schwingungsrichtung  abhängigen  Aenderung  des 
Tiägheitswiderstandes  des  Aethers  parallelisirt  werden  könn- 
ten, wenn  es  gestattet  wäre,  die  betre£fenden  Gleichungen  vom 
mechanischen  Standpunkte  zu  erklären.  In  dieser  Weise  wird 
Dispersion  und  Doppelbrechung  erklärbar.  Die  aufgestellten 
Differentialgleichungen  selbst  besitzen  mit  jenen  des  Hm. 
Ketteier  eine  gewisse  äussere  Aehnlichkeit. 

Gegenüber  der  mechanischen  Lichthypothese,  welche  den 
periodischen,  die  Lichtenergie  charakterisirenden  Lichtvector 
unmittelbar  mit  den  Aetherexcursionen  identificirt,  ist  die 
hier  vertretene  Theorie  insofern  im  Nachtheile,  als  sie  über 
mehrere  solcher  periodischen  Vectoren  verfügt.  Man  hat  es 
im  allgemeinen  zu  thun  mit  electromotorischen  Kräften,  die 
theils  von  Stromschwankungen  im  Aether,  theils  von  jenen 
in  den  Molecülen  herrühren,  ebenso  mit  dem  Total werthe 
derselben  und  den  entsprechenden  diölectrischen  Verschie- 
bungen. Diese  Vectoren  sind  nebstbei  von  magnetischen 
Kräften  und  den  entsprechenden  magnetischen  Polarisationen 
begleitet.  Bei  isotropen  Körpern  ist  der  Gang  der  Disper- 
sion das  Hauptproblem,  und  um  dieses  zu  lösen,  genügt  es, 
irgend  einen  der  Vectoren  mit  dem  Lichtvector  zu  identifi- 
ciren,  da  die  Amplituden  derselben  zu  einander  Verhältnisse 
besitzen,  welche  an  eine  flichtung  nicht  gebunden  sind.  Li 
den  zwei  ersten  Aufsätzen  über  diesen  Gegenstand  wurde  die 
von  den  Stromschwankungen  im  Aether  allein  herrührende 


1)  KolÄöek,  Wien.  Ber.  87.  p.  1147.  1883. 
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Kraft  (oder  diSlectrische  YerschiebuDg)  als  Licbtvector  auf- 
gefasst,  weil  dieselbe  bezüglich  der  räumlichen  und  zeitlichen 
Aenderungen  Differentialgleichungen  genügt,  denen  mit  end- 
licher Geschwindigkeit  fortgepflanzte  Wellen  als  Integrale 
entsprechen;  der  von  den  Molecülen   herrührende  Antheil 
genügte  hingegen  der  Laplace 'sehen  Gleichung.    Dies  ist 
jedoch  eine  überflüssige  Einschränkung,   da   sich  die  Total- 
werthe  der  Ejraft  mit  derselben  Geschwindigkeit  und  in  den- 
selben Wellenebenen  fortpflanzen,  wie  die  Partialwerthe  allein, 
trotzdem  ein  Summand  den  Differentialgleichungen  nicht  ge- 
nügt.   Es  liegt  in  der  Form  der  Gleichungen,  dass  zu  dem 
ersten  Partialwerthe,  der  sich  fortgepflanzt  hat,   der  zweite 
Theil,  durch  keine  Fortpflanzung  vermittelt,  instantan  hinzu- 
tritt.   Lftsst  man  nun  den  Lichtvector  mit  dem  Totalwerthe 
der  diSlectrischen  Verschiebung  zusammenfallen,  so  ergeben 
sich  für  durchsichtige  Ery  stalle  in  aller  Strenge  Fresnel's 
Gleichungen,  jedoch  mit  dem  Unterschiede,  dass  die  Lage 
der  optischen  Axen  von  der  Farbe  abhängig  wird.    Die  Dis- 
cussion  der  für  absorbirende  Medien  aufgestellten  Gleichun- 
gen, die  mit  Rücksicht  auf  die  verdienstvollen  Arbeiten  von 
Eetteler,  Voigt,  Lommel  unterlassen  wurde,   ergibt  Di- 
chroismus  und  Folychroismus.     Dieselbe  Annahme  über  den 
Lichtvector  ergibt  im  Problem  der  Reflexion  die  Fresnel'- 
schen  Gleichungen  und  dessen  Definition  der  Polarisations- 
ebene.   Gleich*  consequent  wäre  jedoch  die  Annahme,   dass 
der  Lichtvector  mit   den   magnetischen  Verschiebungen   zu 
identificiren   sei.     Dies   deutet  darauf  hin,   dass   die  Frage 
nach   der  Lage   der  Schwingungsrichtung  zur  Polarisations- 
ebene in  der  electromagnetischen  Lichttheorie   keinen  Sinn 
besitzt;   dielectrische  Ströme   und   magnetische  Kräfte   sind 
eben   gleichzeitig   vorhanden.     Deshalb   wird  man   nach  Be- 
lieben das  Verhalten  des  einen  oder  des  anderen  Vectors  bei 
Reflexion   und  Brechung   getrennt   untersuchen  können,   da 
der  Zusammenhang  ihrer  Amplituden  ein  äusserst  einfacher 
ist.     Die   exacte  Durchführung   der  Doppelbrechungstheorie 
ergibt   vom  Standpunkte    der   Elasticitätshypothese  Gesetze, 
die  mit  Fresnel  übereinstimmen  nur  dann,  wenn  die  Schwin- 
gungsrichtung in  die  Polarisationsebene  hineinfällt.     Das  Re- 
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flexionsproblem  selbst  ist  wieder  nur  dann  einer  Lösung  zu* 
gänglich,  wenn  man  an  der  Grenzfläche  beider  Aethermedien 
von  den  ponderablen  Molecülen  herrührende  Kräfte  annimmt, 
die  bei  dem  Vorgange  der  Reflexion  und  Brechung  keine 
Wellenarbeit  leisten.  Dies  ist  das  berühmte  Eirchhoff- 
sche  Princip,  das  zu  derselben  Definition  der  Polarisations- 
ebene führt,  und  dies  auch  in  der  dankenswerthen  Verall- 
gemeinerung von  Voigt.  Die  analytisch  elegante  Lösung 
dieser  Probleme  legt  es  nahe,  nicht  die  di§lectrische  Ver- 
schiebung, sondern  die  magnetische  Kraft  und  ihr  Verhalteu. 
bei  Reflexion  und  Brechung  zu  untersuchen  unter  Zugrunde- 
legung von  bereits  aufgestellten  Grenzbedingungen,  welche 
vom  Standpunkte  der  Electrodynamik  unanfechtbar  sind.  Dies 
führt  dann  unmittelbar  zu  den  Hauptgleichungen  von  Kirch- 
hoff, Voigt  und  Drude,  und  insofern  ist  die  nähere  Aus- 
führung des  Problems  für  Metallreflexion  etc.  mit  Rücksicht 
auf  die  Arbeiten  von  Voigt  und  Drude ^)  unterblieben.  Es 
fiteht  uns  jedoch  vollkommen  frei,  aus  den  Formeln  die 
FresnePsche  Definition  der  Polarisationsebene  herauszu- 
lesen, wenn  wir  die  dielectrische  Verschiebung  mit  den  soge- 
nannten Lichtschwingungen  zusammenfallen  lassen,  weil  die 
dielectrische  Verschiebung  auf  der  magnetischen  Kraft  und 
Wellennormale  immer  senkrecht  steht. 

I.  Um  den  Zusammenhang  nicht  zu  stören,  schicken  wir 
folgenden  leicht  beweisbaren  algebraischen  Satz  voraus.  Es 
seien  ^^i  ^2  —  ^»  ^  lineare  Functionen  von  (p^  7^3  *  •  •  Vnj 
ferner  sei  il  eine  quadratische  Function  derselben  Grössen, 
und  1//^  1^2*-*  ^n  ^  lineare  Functionen  von  der  Eigenschaft, 
dass  fpi^ipi  +  ffoU'i"'  (pny^n  identisch  Null  ist.  Dann  ist 
0^ ,  iw  =  1 . . .  71,  immer  in  der  Form  ([>«  »  dSljdfp^  -|-  rp^  dar- 
stellbar. 

Von  diesem  Satze  machen  wir  folgenden  Gebrauch.  Die 
auf  ein  beliebiges  Coordinatensystem  bezogenen  Componenten 
der  Leitungsströme  it  v  w  lassen  sich  als  lineare  Functionen 
der  electromotorischen  Kräfte  XYZ  in  der  Form  darstellen: 


1)  Drude,  Wied.  Ann.  32.  p.  584.  1887. 
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ii  ist  eine  quadratische  Function  von  XV  2^  q<sx  sind 
Constante,  deren  Vorhandensein  Effecte  von  der  Natur  des 
Hall' sehen  Phaenomens  bedingt 

'iBs   sei  femer   Sl  dieselbe    quadratische  Function   von 
X^dXjdt,  y,  Z,  sodass: 


(U) 


1 


du        dSl    ,        -ir  f^  dv        dSl    .       ^  ^ 

dto       dSl    .       ^  •[> 

+  tX—  ar. 


dt         di 

Die  Componenten  der  dielectrischen  Polarisation  sind 
gleichfalls  lineare  Functionen  der  Kräfte  X  YZ,  doch  dürfen 
die disymmetrischen Co&fficienten  wie  gax  nicht  vorkommen; 
widrigenfalls  würde  ein  solcher  Körper  von  Kugelform  im 
homogenen  electrostatischen  Felde  continuirliche  Rotationen 
ausführen.  Stellt  man  sich  nämlich  vor,  dass  durch  den  Act 
der  Polarisation  in  einem  Volumelemente  Electricitäten  ent- 
gegengesetzter Art  an  die  Grenzflächen  desselben  getrieben 
werden,  so  lassen  sich  jene  Schlüsse  wiederholen,  die  auf  dem 
Gebiete  der  magnetischen  Induction  zu  ähnlichem  Resultate  ^) 
führen.  Es  sei  P  eine  quadratische  Function  der  XYZ^ 
dann  gilt,  wenn  mit  uvxd  die  Verschiebungsströme  bezeichnet 
werden,  du  jdt=dldt.dFjdX  etc. 

Ist  deshalb  uvw  der  Totalstrom,  so  folgt  durch  Addi- 
tion u  ^  ti  +  7i: 

/i\  du         d     dF    ,    dSl    ,        ,>  ^>        . 

(1)  —  = 7  H +  01  —  T  Z    etc. 

^  '  dt       dt   dX       dX 

Nun  hängen  nach  Maxwell  die  Werthe  uvw  mit  XYZ 
vermöge  der  Relationen  zusammen^: 


1)  Maxwell,  Electricity  and  Magn.    2.  p.  60. 

2j  Das  zu  Grundo  liegende  MaasHsystem  ist  das  electromaguetischey 
magnetische  Induction  ist  unberücksichtigt  geblieben  mit  Rücksicht  auf 
die  Untersuchungen  des  Hrn.  Hertz  über  schnell  verlaufende  electrisehe 
Oscillationen. 
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4       du  A  V       ^^ 

dt  dx 


dx        dy        dz 


<e«       rf«       rf*     ♦ 


dz' 


Mit  Hülfe  dieser  und  der  Gleichungen  (1)  ergeben  sich, 
wenn  der  Factor  49r  in  den  Coefficienten  von  Sl  und  P  ein- 
begriffen wird,  die  folgenden  Hauptgleichungen: 


(2) 


dt\dXJ        dX       ^  di 

B  fdF\ 

dtXdYJ 


dS 
--> 

dx 


dSl  ^ 

dY 


d      dP\    ,    dSl    ,       ^  V       Arz       ^S 

^    dt\dZ  dZ  dz 


-qX^  AY  - 
(jY 


dy 
dS 
dz 


Diese  allgemein  gültigen  Gleichungen  benutzen  wir,  um 
die  electrischen  Bewegungen  in  einem  sich  selbst  überlassenen, 
in  einem  polarisationsfreien  Aether  befindlichen  Molecül- 
complex  zu  eruiren.  An  der  Oberfläche  der  Molecüle  hat 
die  Normalcomponente  Null  zu  sein.  Dies  soll  zu  der  Lösung 
der  Aufgabe  führen,  und  der  allgemeine  Charakter  der  Lö- 
sung soll  der  sein,  dass  sich  die  Grössen  XYZ  unter  Zu- 
hülfenahme  gewisser  als  bekannt  Torausgesetzter  Functionen 
des  Ortes  in  eindeutiger  Weise  als  Functionen  von  n  allge- 
meinen Coordinaten  ^^  (p^  <pnf  deren  jeder  nur  von  t  abhängt, 
darstellen  lassen  sollen.    Damit  ergibt  sich: 


f    dr.Y=  V 


(3) 


Y  _   -^  dX 


(p. 


äv 


HZ  = 


-^    d  Z     V 


r.  =^ 


d<f, 

dY    • 


z.  =  ^ 


^  dZ      • 


und  aus  dem  zweiten  Tripel  (3): 


(4) 


dX 


dX 


^Tn  ^^n 


dy_  ^    dY  dZ    _    dZ 

^Vn  ^in  ^<r« 


Wir  multipliciren  nun  die  Gleichungen  in  (2)  der  Folge 
nach  mit  öX,  SY,  öZ  und  addiren.  Wir  bekommen  in 
dieser  Operation  zuerst  einen  Ausdruck: 
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dt\dX)  dt\dY)  dt\dZ) 

=  ^  \SX^  +  d  Y^  +  SZ^ 

«^<L     dx         dY         di 

\s:!t^  +  8Y^+sz^ 

[        dX  dY  dZ 

Der  (Brate  Elammeransdruck  rechts  ist  aber  wegen  (3) 
bis  auf  das  Symbol  djdt  gegeben  durch: 


2d(pn 


dP  dX   ,   dP  dY   ^   dP  dZ 


dX  dq)^ 


dZ   dqi^^ 


_dX  dqt^ 

oder  wegen  (4)  durch: 

^j.       rdP  dX    ,    dP  dY    ,    dP   dZ\       ^^       SP 

\dX   ag)„        dY   dg)^        dZ   aq:„J  dq>^ 

Der  zweite  Klammerausdnick  rechts  ist  SP^  weil  die 
quadratische  Function  P  {Xj  Y^  Z)  constante  CoSfficienten 
besitzt,  oder  in  allgemeinen  Coordinaten: 

^-     rfP   ,    dP  ^ 


Der  Ausdruck  J  geht  deshalb  über  in: 

d_  _dP dP 

dt      dqi^ 

Aehnlich  ist: 


2[- 


■nJ 


S(pn 


d Si  ^  ^y  ,    dSi  ^  ^T  ,    dSl  ,.>  ri       x:>  c        dSl 

r  O  A  H V-  O  Y  +    -  -  O  Z  =  2,  OWn       .-  • 

dX  dY  dZ  ^    d(f^ 

Die  Ausdrücke  {qY-tZ)SX+{öZ-pX)ÖY+  {rX--6Y)8Z 
gehen  durch  Substitution  für  SX^  X  etc.  über  in: 

•  •  • 

wobei  die  nach  qpj ,  qr-j  •  •  •  9«  linearen  Ausdrücke  Ä«  >  'S« ,  T^ 

den  Bedingungen  genügen: 

•  •  • 

•  •  • 

Äj  9^1  +  Sj  qpg  4-  •  .  .  S„  (/:»  ^:  0 , 

^i9i  +  ^29-2  +  '  •  •  7;y„  =  0. 

Das  Zeichen  e?.  0  bedeutet  identisches  Nullwerden. 
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Die  Ausführung  der  oben  angedeuteten  Operation  ergibt 
auf  der  linken  Seite  des  Gleichheitszeichens: 

Rechts  dagegen  steht: 

(6)      [AX-f^6X+[jY-''^l)SY+[jZ-'^SZ. 

Die  Formen  (5)  und  (6)  multiplicire  man  mit  dem  Volum- 
differential  des  Molecüls  dr,  und  integrire  über  einen  be- 
stimmten Molecülcomplex,  etwa  jenen,  der  sich  in  einer  gegen 
eine  Wellenlänge  sehr  kleinen  Yolumseinheit  des  optischen 
Mediums  befinde.  Die  Grössen  ^»  hängen  nur  von  t  ab; 
man  kann  demnach,  wenn  H^fSidx^  T^fPdx  zwei  quad- 
ratische Functionen  der  q>n  niit  Ton  tp^j  n  b  1,  2  . . .,  abhän- 
gigen CoSfficienten  bezeichnen,  schreiben: 

dabei  ist  Rn^/Rn  dr  etc.  gesetzt.  Dieselbe  Integration  auf  (6) 
angewendet,  ergibt,  wie  sogleich  nachgewiesen  werden  wird, 
2S(pn»^n,  wobei  ^n^  dF((p^(f^,.  .(f^jdtp^  ist.  Setzt  man 
dieses  Resultat  dem  in  (V)  gleich,  so  ergibt  die  lineare 
Unabhängigkeit  der  Variationen  8(p^...S(pn  die  Gleichungen- 
reihe: 

Um  den  Ausspruch  0«  =  {dF/öffm)  («jpi  y^a  •  •  •  (p»)f  »«  =  1,  2 . . . 
zu  rechtfertigen,  setze  man  in: 

vermöge  einer  Relation  von  Maxwell  (in  dercif/9/die  mag- 
netischen Kraftcomponenten  bedeuten,  welche  ihren  Ursprung 
in  den  Strömen  des  Molecüls  besitzen),  und  welche: 

i  =  _^l^_^/    lautet,  statt:     JX- ^^...|r  _  ^i, 

dz        oy  öx       dy        dz 

und  bedenke,  dass  die  Integration  auch  auf  den  intramole- 
cularen  Aether  ausgedehnt  werden  kann,  da  in  diesem  die 
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magnetischen  Kräfte  den  Bedingungen  {dy  /  dy)-(dß  j  dz)*aOetc. 
genügen.  Dehnt  man  die  Integration  bis  zu  einer  unend- 
lich fernen  Kugel  aus,  in  welcher  alle  Kräfte  Null  sind,  so 
ergibt  sich: 


—  00 


Die  Integration  per  partes  ausgeführt,  ergibt  zuvörderst 
das  Volumintegral: 

""'^  -  - '  i>  [IS  -  iff^  (g  -  g)V  (f  -  f  )'} 

und  dies  reducirt  sich  nach  Einführung  der  Werthe  für 
X  etc.  offenbar  auf: 

+  3F{q>^,  qP2  •  •  •  y»)' 
Das  Flächenintegral  auf  der  unendlich  fernen  Kugel  ist 
Null,  jenes  an  den  Molecüloberflächen  ist  eine  Summe  von 
Differenzen,  in   denen  Minuend   und  Subtrahend  die  Form 
besitzen : 

/%  •  •  •  • 

J  [SX{y  cos  ny  —  ß  cos  nz)  +  S  V(a  cos  nz  —  y  cos  nx) 

+  SZ{ß  cos  nx  -\-  a  cos  ny)']  ; 

cos  nar,  cosny,  costsz  sind  in  Minuend  und  Subtrahend  Rich- 
tungscosinuse  derselben  Oberflächennormale,  nur  gehören  im 
Minuend  die  Grössen  a  ß  y  SX . . .  Oberflächenpunkten  im 
Molecül,  während  sie  im  Subtrahend  solchen  im  Aether  ent- 
sprechen. 

Es  seien  ^1,^2,  A3  ßichtungscosinuse  einer  Strecke  der 
Eigenschaft: 

•  •  • 

y  cos  ny  —  ß  cos  nz  =  0  /,^, 
•  •  • 

u  cos  nz  —  y  cos  nx  =  (>  ig , 

•  •  « 

ßcosnx  —  a cos  ny  =  ö  A3. 

Die  Strecke  fällt  offenbar  in  die  Molecüloberfläche.  Quad- 
rirt  man  und  addirt  diese  drei  Gleichungen,  so  ist  bis  auf 
das  Dift'erentiationssymbol  d/dt  6  ersichtlich  dem  in  die 
Molecüloberfläche  fallenden  Antheil  der  magnetischen  Kraft 
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gleich.  Unsere  Differenz  ist  also  ein  Unterschied  zweier 
Glieder: 

Nun  lässt  sich  nachweisen^),  dass  bei  eventuellen  Dis- 
continuitäten  an  einer  Fläche  die  ihr  parallele  magnetische 
Kraftcomponente  (hier  d),  ebenso  wie  die  gleichgemeinte 
electrische  Ejraftcomponente  XX^  +  Yk^  +  ZX^j  somit  auch 
die  virtuelle  Aenderung  dX,\  +  8Y,}^  +  SZ,X^  continuir- 
lich  beim  Durchtritte  durch  die  Fläche  bleiben  muss.  Aus 
diesem  Grunde  verschwinden  die  Oberflächenintegrale,  und 
ist  der  Satz  JSStpn-  tf>n  =»  SF{(p^  . . .  qr»)  gerechtfertigt. 

Wir  werden  von  nun  an  die  Ooefficienten  (>  (T  r  in  (VII) 
ausser  Acht  lassen.  Ein  genaueres  Eingehen  auf  den  Ein- 
fluss  derselben  würde  zu  Circularpolarisation,  resp.  elliptischer 
Doppelbrechung  in  durchsichtigen  ^  Medien  führen,  eventuell 
zur  magnetischen  Drehung  der  Polarisationsebene,  wenn  das 
Vorhandensein  von  (» o-  r  an  die  Existenz  eines  Magnetfeldes 
gebunden  ist.  Es  sollen  hier  nur  symmetrische  Medien  in 
Betracht  gezogen  werden. 

Sollen  die  sich  selbst  überlassenen  Molecüle  selbständige 
Eigenschwingungen  ausführen,  deren  Periode  von  der  Ampli- 
tude nicht  abhängt,  so  muss  c/T/c/^n)  in  welchem  Quadrate  des 
(fn  vorkommen,  verschwinden,  d.  h.  die  Coöfficienten  von  T 
dürfen  von  <]Pi  . . .  (fn  nicht  abhängen.  Dies  wird  erreicht, 
wenn  sich  die  Ktäfte  XYZ  darstellen  lassen  wie: 

X=^  2(pnfnj 
Z  =  2(pnhnj 

wobei  die  Grössen y*«^«^  nur  von  ary;r  abhängen.  Mit  die- 
ser Annahme  wird  auch  F  eine  quadratische  Function  von 
T'i  y  7^2  *  * «  T'n*  Diese  den  geometrischen  Charakter  der  Par- 
tialschwingungen  charakterisirenden  Grössen  haben  nach  Ein- 
führung der  Werthe  XYZ  in  (2)  den  Bedingungen  zu 
genügen: 

1)  KoliCek,  Wied.  Ann.  32.  p.  430.  1887. 

2)  In   nbsorbirenden  Medien   besteht,   selbst  wenn   sie  symmetrisch 
sind,  keine  andere  als  elliptische  Doppelbrechung. 
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(IX) 


'n 


.  dF  dSl  da^ 


dfn 


dfn 

dSl 


dx 
du. 


dP  ™ 

,dP  dSl  da. 


^""■"SF"*'   öy   "^   ir 


Es  leuchtet  dies  ein,  wenn  man  in  (2)  die  particuläre 
Lösung: 

einführt,  und  unter  PH  jene  Functionen  versteht,  die  ent- 
stehen,   wenn    in    diese   Functionen,    die   vordem   mit   den 
Argumenten  X  YZ  versehen  waren,  statt  dieser  Argumente 
fnffuK  eingeführt  werden. 

Es  sollen  noch  Betrachtungen  über  die  Coöfficienten  yon 
^u*}  ^m^j  (pn(pm  ini  Ausdrucko  F  angestellt  werden.  Setzt 
man  in: 

J7  if^    K'^Y      dZV.fdZ       dXV.fdX      dYV] 

statt  XYZ  ihre  Werthe  2fnfpnj  2q>ngnj  ^q>nkn  ein,  so  ist 
nach  Ausführung  der  Integration  der  halbe  Co^fficient  von 
(pm(pn  in  +  2F  gegeben  durch: 

+ *-  (^»-  -  ^)]  • 

Die  Integration  bezieht  sich  laut  (VIII)  auf  das  ganze 
allerseits  ins  Unendliche  ausgedehnte  Medium.  Mit  Rück- 
sicht auf  (IX)  folgt: 

Man  hätte  aber  auch  schreiben  können,  wenn  71  und  m 
vertauscht  würden: 


'"•(/*„'  *'" 


+  Vnifmjj-+9m^^+h 


+  V 
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Dies  gibt,  wenn  AnmBnm  Integrationsresultate  bezeichnen: 

(X)       Mnf^  —-[AnmVn^+Vn Bnm) ,        i^nm  =  —  {^nm Vm^  +  IV  Bnm) ] 

denn  es  ist: 

Setzt  man  n=  m.  so  ist: 

^««  =  /öt2.P(/«,  y«,  /v),     S««  =  2fdT  n  (/«,  y«,  Ä«), 

also  ist  der  Coöfficient  von  qp«^  in  2F  leicht  auszudrücken. 

Aus  Gth  (X)  folgt,  wenn  entweder  das  Medium  durch- 
sichtig ist,  somit  £i  und  mit  ihm  Bnm  entfällt,  oder  wenn  die 
Functionen  P  und  Si  proportionale  CoSfficienten  besitzen, 
sodass  Ann  und  Bnm  nur  um  einen  constanten  von  Vn  und 
Vni  unabhängigen  Factor  sich  unterscheiden,  Mnm'^O,  da 
Vn  und  ifn  nicht  gleich  sein  sollen.  Der  letztere  auf  absor- 
birende  Medien  bezügliche  Fall  tritt  ein,  wenn  das  Molecül- 
material  isotrop  ist,  oder  wenn  bei  Anisotropie  desselben  die 
Hauptaxen  der  dielectrischen  Polarisation  und  Leitungsf&hig- 
keit  zusammenfallen.  In  diesem  Falle  ist  F  eine  rein  quadra- 
tische Function  von  y.^  <f>^  » *  >  (fn*  ^n«  verschwindet  aber 
auch,  wenn  diese  beschränkenden  Annahmen  über  die  Con- 
stitution der  Molecülmaterie  nicht  gemacht  werden. 

Die  Functionen  T  und  H  enthalten  nämlich  zweimal 
|n(n  —  1)  doppelte  Producte  (p  tp^.  Setzt  man  an  Stelle  der 
n  Grössen  (pi  (f^  * » >  (pn  andere  n  Grössen  t/z^  t/Zg .  • .  t^nt  die 
mit  ihnen  linear  durch  n'  Co^fficienten  verbunden  sind,  so 
reichen  von  ihnen  n  (n  —  1)  aus,  um  die  doppelten  Producte 
in  T  und  H  zum  Verschwinden  zu  bringen.  Man  kann  sich 
also  ein  (jp-System  denken,  in  welchem  die  Grösse  T  rein 
quadratisch  ist.  Zu  Anfang  des  Abschnittes  II  wird  gezeigt, 
dass  dann  die  Gl.  (11)  oder: 


/ 


•''l/.|^+y-,^+*-3j^l-o 


bestehen  musp.    Dies  hat  zur  Folge: 

Mnm  =  —Vn  Bnm  =  —  Vm  B^n       Oder       Bnm  (l'n  —  Vn)  =  0. 
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Und  dies  führt  zu  Bnm'^^Oj  somit  auch  zu  Mnm^O,  solange 
ifn  lind  Vf^  verschieden  sind. 

Wir  setzen  also: 

wobei  die  +  a,b  und  die  (—  c)  ihrer  Bedeutung  nach  immer 
positiv   sind.    Dadurch  reduciren   sich  die  Gleichungen  (10) 

auf: 

•  •  • 

(8)  an(pn  +  K(f'n  ^  CnCpn  n  =  1,  2  •  •  •      U       •  •  •  • . 

Die  Grössen /,  ^y  A,  welche  die  geometrische  Seite  der 
Partialschwingungen  zum  Ausdruck  bringen,  sind  durch  die 
Differentialgleichungen  (IX)  definirt  Hat  man  fn  ffm  A»  die- 
sen Gleichungen  entsprechend  bestimmt  und  setzt  dieselben 
in  die  an  der  Oberfläche  zu  erfüllende  Continuitätsbedingung 
ein,  so  ergibt  sich  die  Gleichung  zur  Bestimmung  von  v^ 
selbst.  Wir  können  uns  also  immer  vorstellen,  dass  die 
Functionen /m  ^»  A«,  als  auch  t^«  bekannt  seien,  wiewohl  es 
nur  in  den  allereinfachsten  Fällen  (etwa  bei  kugelförmigen 
Molecülen)  gelingen  wird,  die  angedeutete  Richtung  thatsäch- 
lich  auszuführen. 

II.  Es  sollen  nun  aus  der  Thatsache,  dass  sich  die 
Grösse: 

auf  eine  rein  quadratische  Function  der  y^  y'2  •  *  *  i'educiren 
lässt;  Schlüsse  gezogen  werden.^)    Setzt  man  hierin: 

ein,  so  folgt: 

Das  Verschwinden  der  doppelten  Producte  <]Pn  qt?«  in   T 
fordert  für  tw^  n: 

(11)  0  =  ^ dx  \_A^Jnfm  +  A^^gn(fm  +  A^^iJnCfm  +  fm^n)  +  ••.•]• 

Mit  Hülfe  von  (11)  ergibt  sich  folgender  Satz: 

1)  Bezüglich  ähnlicher  Schlüsse  sehe  man  Ray  leigh,  Schall  I,  Ueber- 
setzung  von  Neesen. 
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Lassen  sich  drei  beliebige  Functionen  Ton  xyz,  die  |i7| 
heissen  sollen,  durch  Reihen  der  Form: 

m=i»  m=n  Mrrn 

(12)         ^=:Sfn,yJm        V^^ffmWm         ?  =   -2*  t//«  A«  •  •  • 

M=sl  «1=1  «—  1 

darstellen,  so  sind  die  Ton  xyz  unabhängigen  Co^fficienten  rp^ 
in  folgender  Weise  eindeutig  bestimmbar.  Man  bilde  den 
Ausdruck: 

I    =^jdT\f^A^^J^fn\lJn+ffmA^2'^ffn^n-i 

Dann  reducirt  sich  die  rechte  Seite  desselben  vermöge 
(11)  auf: 

tp^fdrl  A^^fn^  +  ^422  ^«*  +  2  A^if^ffm  •   •  •      ] 
==  VmfdrPiJ^,  ffmhm), 
und  weil  die  doppelte  linke  Seite  mit: 


H4 


dP     ^        dP    ,    ^dP 

'  +  V  TT"  +  b 


dfm  dgm  dkm 

identisch  ist,  so  folgt  zur  Bestimmung  von  t//«  die  Gleichung: 
(14.)  2  V./rfr  P(/,y.  Ä.)  =  Jrfr  [  I .  H  +  ,  ^  +  f  Ig] . 

Die  Co^fficienten  A^^  A^^  sind  durch  die  Lage  der  Co- 
ordinatenaxen  gegen  die  Hauptaxen  der  electrostatischen  In- 
duction  und  den  Werth  der  Hauptdielectricitätsconstanten 
leicht  auszudrücken. 

Dass  die  Gleichungen  (12)  bestehen,  dass  mithin  belie- 
bige Functionen  der  xyz  in  Reihen  dieser  Art  sich  verwan- 
deln lassen,  und  dass  diese  Reihen  für  n  s  oo  convergiren, 
ist  noch  zu  beweisen.  Die  Sache  verhält  sich  ganz  ähnlich, 
wie  mit  den  Entwickelungen  in  Fourier'sche  Reihen.  Wird 
die  Möglichkeit  vorausgesetzt,  dass  beliebige  Functionen  durch 
Fourier'sche  Reihen  darstellbar  sind,  so  ist  es  gegenwärtig 
leicht,  die  Co&fficienten  zu  finden,  und  dies  ist  Fourier's 
Verdienst.  Dass  aber  diese  Entwickelung  möglich  sei,  dass 
also  die  Fouri  er 'sehe  Reihe  thatsächlich  jene  Function  er- 
gibt,  die  bei  Bildung  der  Co6fficienten  benutzt  wurde,  hat 
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hier,  wie  auch  bei  den  Kugelf unctionen,  erst  Dirichlet  be- 
wiesen. Um  im  vorliegenden  Falle  den  Beweis  zu  führen, 
dass  die  Reihen  SSxpmfm}  2!\fjMffmj  ^ipn^m  thatsächUch 
gleich  sind  jenen  Functionen,  die  bei  Bildung  der  rif^  benutzt 
wurden,  müssen  diese  Reihen  wirklich  in  anderer,  directer 
Weise  summirt  werden,  und  dies  ist  eine  Aufgabe,  die  ohne 
Zweifel  noch  schwieriger  sein  dürfte,  als  das  von  Dirichlet 
gelöste  Problem.  Vielleicht  würde  bei  einem  eventuellen  Ver- 
suche dieses  Beweises  folgende  Bemerkung  von  Nutzen  sein. 
Ist  der  Werth  der  Reihen  -2*/«,!/;«  etc.,  respective  |o»?oV^o> 
die  bei  Bildung  von  xp  benutzte  Function  aber  C,  Vj  I»  so  ^^' 
gibt  sich  sehr  leicht  die  Relation: 

m  =  1  • .  —   n  . 

Gelingt  der  Nachweis,  dass  letztere  Gleichung  nur  Null 
ist  für  I  =  |o>  ^  =  Voi  £  =  Soi  so  ist  die  Möglichkeit  der  En- 
wickelung  jeder  Function  |^£  nachgewiesen. 

Die  Voraussetzung  dieser  Möglichkeit  ist  eine  Haupt* 
bedingung  für  die  Richtigkeit  aller  im  Nachfolgenden  gezoge- 
nen Schlüsse.  Doch  ist  diese  Voraussetzung  durchaus  nicht 
absolut  willkührlich.  Man  erinnere  sich,  dass  die  electri- 
sehen  Bewegungen  in  den  Molecülen  erst  dann  eindeutig  be- 
stimmt sind,  wenn  sie  beliebigen  Anfangsbedingungen  (^  =  0) 
bezüglich  der  Werthe  X  VZ,  sowie  jener  XYZ  Rechnung 
tragen.  Hält  man  sich  an  die  viel  plausiblere  Voraussetzung, 
dass  durch  die  Annahmen  X  =  2q>nfn  etc.  alle  möglichen 
particulären  Lösungen  erschöpft  sind,  so  ergibt  diese  Annahme 
im  Verein  mit  der  Ueberzeugung,  dass  die  Anfangszustände 
beliebig  wählbar  sind,  den  Satz,  dass  beliebige  Functionen 
von  XYZ  durch  die  Reihen  JS" y« (^  =  0)/„  darstellbar  sein 
müssen.  Aehnliche  Schlüsse  plausibler  Natur  sind  es  ja, 
auf  Grund  deren  wir  Bewegungen  eines  transversal  schwingen- 
den Stabes,  solche  von  Klangplatten  etc.  durch  die  Anfangs^ 
zustände  ausdrücken,  und  in  ähnlichem  Sinne  mögen  die 
vorstehenden  Erörterungen  aufgefasst  werden.  Es  sei  noch 
ausdrücklich  hervorgehoben,  dass,  wenn  |  =  2(fnfn  etc.  be- 
steht,  keineswegs  Gleichungen   bestehen  müssen,   die  durch 
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Anwondung  desselben  Operationssymbols  auf  beiden  Seiten 
des  Gleichheitszeichens  gewonnen  werden.  Kann  doch  die 
Beihenentwickelung  divergent  werden;  die  Theorie  der  Fou- 
rier 'sehen  Beihen  bietet  hierfür  zahlreiche  Belege. 

UL  In  dem  allgemeinsten  Falle,  wo  Aether  und  Molecüle 
sich  gegenseitig  beeinflussen,  hat  man  es  mit  einem  Glei- 
chungencomplexe  zu  thun,  welcher  für  Molecüle  und  Aether 
nach  dem  Muster  der  Gleichungen  (2)  gebildet  werden  kann. 
Sind  X  Y  Z  die  Componenten  der  gesammten  electromoto- 
rischen  Kraft,  so  sind  dieselben  als  Functionen  von  xyzi 
so  zu  bestimmen,  dass  sie  für  die  Molecüle,  resp.  den  Aether 
folgenden  sechs  Gleichungen  genügen: 


(14) 


d_[dP\ 


.dSi 

^  dY 


ox 


^AY-- 


dS 


+ 


(15) 


dJl 
d'Z 

dS 


=  ^^-11' 


(Molecüle). 


^^-fA 


(Aether.) 


•    •    . 
II  ist  eine  quadratische  Function  von  XYZ  und  redu- 

cirt  sich  für  den  Fall  als  das  Coordinatensystem  in  die  Dielec- 
tricitätshauptaxen  desAethers  gelegt  wird  auf  211^ K^X^ 
+  K^Y^+h\Z\ 

Der  thatsächliche  Verlauf  von  X  Y  Z  im  Aether  ist 
selbstredend  namentlich  in  der  ]Nähe  der  Molecüle  stark 
variabel,  wir  setzen  deshalb  an  Stelle  der  wirklichen  Vor- 
gänge im  Aether  Mittelwerthe  derselben,  welche  nach  einem 
nicht  näher  zu  erörternden  Verfahren  gewonnen  werden, 
wenn  man  ein  Volumenelement  in  Betracht  zieht,  das,  wie- 
wohl gegen  eine  Wellenlänge  sehr  klein,  nichtsdestoweniger 
äusserst  viele  Molecüle  umfasst.  Nebenbei  empfiehlt  es  sich, 
die  electromotorischen  Kraftcomponenten  X  YZ  in  zwei  Be- 
standtheile  zu  trennen,  deren  erster  |?/c;  von  den  Strom- 
schwankungen im  Aether,  deren  zweiter  X'  Y'  Z'  von  solchen 

Ann.  d.  Ph}-t.  n.  Cham.  N.  F.  XXXI V.  44 
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in  den  Molecülen  herstammt.  Die  ersteren  Grössen,  die  im 
Aether  den  Bedingungsgleichungen  Anduldt^  A^—  dajdx 
genügen,  werden  ausserhalb  desselben,  also  in  den  Molecülen 
Gleichungen  der  Form  Q^  A^  —  dajdx  genügen,  wobei  a 
für  d^jdx  +  dffidy  +  d^jdz  geschrieben  ist.  Aus  eben  dem- 
selben Grunde  werden  die  Grössen  X'  Y'  Z'  im  Aether  Glei- 
chungen der  Form  JX' —  dS' /dz  =^0  etc.  genügen. 

Wenden  wir  uns  zuvörderst  zu  den  für  die  Molecüle 
geltenden  Formeln  (14).  Führt  man  rechts  statt  X  YZ  ihre 
Werthe  -Z'  +  |,  F'  +  ly,  Z'  +  f  ein,  so  verbleibt  rechter 
Hand  wegen  A^  —  döjdx  ^0  nur  AX'  —  dS'jdx  etc. 

Nun  entwickele  man  liyi!  in  die  Reihen  SSyfnfnj  2%pn9n, 
2xfjnfin  und  desgleichen  X'  in  2tfnfn  etc,  so  ist  linker 
Hand  in  (14)  für  XYZ  einzuführen:  X  = -2'(y„  +  t/;»)/*, 
y  =  -2*  (9n  +  V'n)  9%,  Z=  2{(pn  +  ipn)  K  \  r  ochts  dagegen 
muss  für  -^yZ'  2fp^fn  2(pngn  ^^nK  eingesetzt  wer- 
den. Dadurch  gewinnt  man  aus  den  Formeln  (14)  in  ähn- 
licher Weise  wie  früher  die  Gleichungen  o»  y»  +  ^n  y«  =  c„  ^« 
jetzt: 

•  •  •  •  •  • 

(16)      a„  (qpn  +  ^n)  +  K  ((fn  +  t/^n)  —  Cn  (pn         n=l..2 

Die  Grössen  rfj  ergeben  sich  aus  Formel  (14»)  als  lineare 
Functionen  von  |,  ^,  £,  da  wir  |, »;,  C  ^^  einem  gegen  die 
Wellenl&nge  kleinen  Volumenelemente  als  constant  voraus- 
setzten. 

Laut  Formel  (14.)  werden  die  Grössen  yj  gewonnen  durch 
Division  zweier  ßaumintegrale,  die  über  eine  gewisse,  nicht 
näher  festgestellte  Anzahl  von  Molecülen  ausgedehnt  wurden. 
Dass  es  auf  die  Zahl  dieser  Molecüle  nicht  ankommt,  also 
yjn  davon  unabhängig  ist,  wird  klar,  wenn  man  erwägt,  dass 
bei  einer  Integration  über  eine  doppelte  Anzahl  von  Mole- 
cülen sich  Zähler  und  Nenner  verdoppelt,  vorausgesetzt,  dass 
die  Bewegungen  im  einfachen  und  doppelten  Volumen  voll- 
kommen homogen  sind.  Wir  wollen  deshalb  diejenigen  In- 
tegrationen, welche  bei  der  Bildung  von  TSiF  intervenirten, 
ausgedehnt  denken  über  eine  unendlich  kleine  Volumenein- 
heit, d.  h.  wir  wollen  für  den  Fall,  als  die  Integration  über 
jene  Molecüle  auszudehnen  ist,  die  in  dem  Volumenelement 
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des  Aethermolecülgemisches  d  V  enthalten  sind,  das  Resultat 
der  Integration  mit  Td  V,  ild  V,  Fd  V  bezeichnen. 

Setzt  man  in  (16)  t/;,  =  «»1  +  i?n»; +  /n?>  so  ergeben 
sich  für  die  Molecüle  die  Differentialgleichungen: 

•«  • 

(17)  n=l,2...7/         an(fn  +  K(fn  —  Cn(pn 

Die  Gleichungen  für  den  Aether  (15)  gehen,  wenn  die 
Dielectricitätshauptaxen  des  Aethers  zu  Coordinatenaxen  ge- 
wählt werden,  über  in: 


(18) 


CT 

X 


da 
dy 


Djnn  linker  Hand  ist  der  Totalwerth  der  Kraftcomponenten 
XYZ  zu  ersetzen  durch  die  vom  Aether  herrührenden  An- 
theile  |,  ?;,  l,  vermehrt  um  jene  Antheile,  welche  von  den 
Molecülen  herrühren,  und  welche  in  ihrem  Mittelwerthe 
lineare  Functionen  von  r/^  fp^  (pn  sein  müssen. 

Die  Gleichungen  (17)  und  (18)  genügen  selbstverständlich 
dem  Energieprincip,  weil  sie  aus  den  electrodjnamischen 
Gleichungen  (2)  abgeleitet  wurden,  welche  nach  passender 
Umformung  den  Satz  ergeben,  dass  die  in  der  Zeit  dt  er- 
folgende Abnahme  der  gesammten  Energie  in  der  Joule'- 
sehen  Wärme  zu  suchen  ist,  welche  während  derselben  Zeit 
entwickelt  wurde. 

Zwischen  den  Oogfficienten  tCnßnYn  AnB^C^  n"*1.2.... 
ergeben  sich  noch  Beziehungen.  Die  Art  und  Weise,  wie 
nämlich  bei  gegebenen  Stromschwankungen  die  in  einem  be- 
stimmten Augenblicke  vorhandenen  inducirenden  Kräfte  räum- 
lich vertheilt  sind,  ist  davon  unabhängig,  ob  das  Medium  lei- 
tend ist  oder  nicht,  d.  h.  die  Grössen  A^BnC^  cinßnY^  ^^^' 
den  sich  nicht  ändern  können,  wenn  wir  die  Molecüle  uns 
als  absolut  isolirend  denken  und  jene  partiellen  Strombahnen 
als  vorgeschrieben  vorstellen,  die  sich  in  Wirklichkeit  von 

44* 
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selbst  einfinden.  Wir  denken  uns  deshalb  in  (17)  die  Grössen 
bn  der  Null  gleichgesetzt. 

Um  die  zwischen  den  an  ßn  Yn  An  Bn  C»  bestehende  Re- 
lation zu  finden,  multipliciren  wir  die  drei  G-leichungen  in  (18) 
folgeweise  mit  I^y?,^,  addiren;  die  Summe  multipliciren  wir 
mit  dem  Volumendifferential  des  intramolecularen  Aethers 
und  integriren  über  den  gesammten  intramolecularen  Aether 
bis  ins  UnendUche,  wo  voraussetzungsgemäss  keine  electrische 
Bewegung  statthaben  soll.  Von  dem  Resultate  dieser  Ope- 
ration auf  der  rechten  Seite  des  G-leichheitszeichens  lässt 
sich  nachweisen,  dass  es  ein  vollständiges  Zeitdifferential  ist. 

Bedeuten  ußy  Aie  Componenten  der  magnetischen  Kraft, 
FGH  die  Vectorpotentiale ,  deren  negative  Zeitdifferential- 
quotienten die  electromotorische  Kraft  liefern,  (hier  stammen 
diese  magnetischen  Kräfte,  Vectorpotentiale  etc.  nur  von  den 
Stromschwankungen  des  Aethers),  so  gilt  nach  Maxwell: 

d^         dz 

also:      «  =  -''— ^       ß^ü^^       y^^.^iÄ', 

dz       dy        "        dx       dz        '        dy       dx 

der  Ausdruck  A^  —  dajdx  ist  dann  nichts  anderes  als 
dyjdy  —  dßjdZf  und  das  Integral  rechter  Hand  geht  über  in: 

•'  -P'KäJ  -  M)  5+ i  -  2]  ■■■ + ß-f  -  ?.)  i} 

Der  Werth  von  J  bleibt  ungeändert,  wenn  wir  die  In- 
tegration auch  noch  über  die  von  der  Integration  unberühr- 
ten Molecülräume  ausdehnen.  Denn  ausserhalb  des  Aethers 
sind  die  von  seinen  Stromschwankungen  herrührenden  mag- 
netischen Kraftcomponenten  durch  Differentialquotienten 
eines  Massenpotentials  darstellbar,  somit: 

^_lf?  =  jfc_^^  etc 

y       o  z  *       dx 

der  Null  gleich.  Die  Integration  per  partes  ergibt  dann 
neben  dem  Volumenintegral: 


-H'^^-'Ä-'^.-vy.i 


d :  _  d^ 

vd  X        dz, 


noch  ein  auf  die  unendlich  ferne  Oberfläche  bezogenes,  nach 
dem  Obigen  Null  zu  setzendes  Oberflächenintegral,  und  auch 
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noch  Differenzen  Ton  Oberflächenintegralen  an  der  Oberfl&che 
der  Molecüle.    Der  Minuend  einer  dieser  Differenzen  ist: 

\  ds\  y  [ I cos ny  —  rj cos nx ] 

+  a[?/COsnz  —  f cosny]  +  /9[f cosna:  —  |co8nyl    • 

Die  in  ihm  vorkommenden  Werthe  u  ß  Y  kvt  seien  Werthe 
dieser  Grössen  knapp  an  der  Oberfläche  im  Aether.  Der 
Subtrahend  hat  genau  dieselbe  Form,  nur  bedeuten  a  ß  etc. 
Werthe  knapp  an  der  Oberfläche  im  MolecüL  cosn^r,  cos  ny, 
cos  n;r  sind  in  beiden  Fällen  Richtungscosinuse  derselben 
Oberflächennormale. 
Wir  setzen  nun: 

I  cos  ny  —  1]  cos  war  =  ö  cos  v^ ,    tj  cos  nz  —  f  cos  ny  ra  Q  cos  X^ , 

•  ■  • 

^  cos  nx  •—  I  cos  nz  ^  d  cos  ^^ . 

Quadrirt  und  addirt  man,  so  ergibt  sich  d  als  d  i  e  Com- 
ponente  der  Resultirenden  von  £  »;  ^,  welche  in  die  Oberfläche 
des  Molecüls  fällt.  Nebenbei  ist  A^  ii^  v^  eine  ebenfalls  in 
die  Oberfläche  gehörige  Richtung.  Somit  sind  die  Ausdrücke 
I  cos  ny  —  r^  cos  nx  etc.  Componenten  der  nach  der  Zeit  dif- 
ferenzirten  Kraft,  und  zwar  einer  solchen,  die  in  die  Ober- 
fläche hineinfällt.  An  anderer  Stelle^)  ist  nachgewiesen 
worden,  dass  die  Componenten  der  Vectorpotentiale,  resp. 
jene  der  magnetischen  Kraft,  welche  an  einer  Discontinuitäts- 
fläche  in  diese  selbst  hineinfällt,  durch  diese  Fläche  con- 
tinuirlich   hindurchgehen.     Infolge   dessen   werden   Minuend 

und  Subtrahend,  welche  die  Form: 

/•    «  •  • 

ö  [u  cos  Aj  +  ß  cos  jUi  +  y  cos  Vj)  ds 

annehmen,  einander  gleich.  Setzt  man  nun  noch  für 
(d^jdy)  —  (ßrtjdx)  den  Werth  y  ein,  so  reducirt  sich  das 
gesammte  Resultat  auf  der  rechten  Seite  des  Gleichheits- 
zeichens auf: 

L  =  -  \^  f  dt  iic^  +  ß'- +  -y^. 

Linkerhand  die  angedeutete  Operation  ausführend,  können 
wir  mit  Rücksicht  darauf,  dass  1 1;  ^  in  einem  viele  Molecüle 

in^oläick,  Wicd.  Aiul  32.  p.  430.  1887. 
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iiai&nenden  Volnmenelemeiit  des  Aethermolecfilgemenges  d  V 
ala  oonatant  betraditet  werden  kaniiy  statt  des  Volnmeadiffe* 
rentials  des  intramolecularen  Aethers  dx  auch  dV.B  schrei- 
ben, wenn  im  Y olnmenelement  d  V  der  Aether  den  Banm  td  V 
einnimmt.  So  folgt  nach  Ansf&hmng  der  oben  angedeuteten 
Operation: 

Ans  GL  (17)  folgt,  wenn  man  mit  ^n  mnltiplicirt,  alle 
^  entstehenden  Gleichungen  addirt,  mit  <f  F  die  Summe  mnl- 
tiplicirt und  über  den  ganzen,  Aeiher  und  Molecüle  umfSEis- 
senden  Baum  integrirt: 

(20)  JrfKJ2^*^«?^«  +  ^«9^»y*+  «»(*»l  +  /^»^  +  y»ÖTnJ~0. 

Duroh  Addition  von  (19)  und  (20)  gewinnen  wir  das 
Besultat,  dass  der  Ausdruck: 


^"[2 


ein  Differentialquotient  nach  /  sein  soll,  welcher  Bedingung 
genügt  wird  durch  a»tf« :  Ji^^  J«  »  ö«/9, iK^Bn^  fl«y«  =  Äi  C«; 
damit  ergeben  sich  folgende  definitive  Differentialgleichungen : 


(21) 


llesl 

«=1  ^ 


n^n 


Aether. 


{16*  6  \ 

an9>n  +  in(f»+(^Vn+  (^«  ^  +  *«^j  (^«S  +  /^n/,+/'ng  =  0, 
n  »  1,  2  . .  •  (Molecüle). 
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Für  +Cn  haben  wir  bequemlichkeitshalber  —  c«  geschrie- 
ben,  A»  ist  eine  von  der  Ordnungszahl  n  abhängige  Constante. 

IV.  Als  Integrale  von  (21)  und  (22)  nehmen  wir,  unter 
aßy  Ij  m,  n^  Q>n  complexe  Grössen  verstehend,  und  H=vt 
+  vS{lz  +  my  +  nz)  setzend  an: 

Dabei  ist  v  =  (2;r/T)l/^l,  t  die  Schwingungsdauer,  t  die 
Zeity  ö  eine  dem  Sinne  nach  noch  festzustellende  Constante. 
Die  Substitution  in  (21)  und  (22)  ergibt: 

(ä;«  +  2anhn^n)  =  ub^{P'\'  m^  +  Ti«)  -  ÖH  (la  +  »1^5  +  ny), 
{K^ß  +  JSßnhn  0n)  =  ß ö^  [l'  +  m^  +  w^  -  dhn(lu  +  mß  +  ny), 
{K^y  +  2ynhn^n)  =^y8\P^^m^+n^  -  ö^n  (la  +  mß  +  ny), 

a>»  {a^V^  +  ^f  +  C„)  +  {a^V^-  +  bnV)  {UnCC  +  ßnß  +  y^y)  =  0 

oder:  (2^= -_ ^"^  ^-r^"—  gesetzt  0«=»  ^in («»«+/?«/?+/«/) 
Durch  Substitution  für  0»** 

—  J«/  (/«  +  m/S  +  ny), 

—  d*w  [la  +  wi/9  +  n;^), 

ÜTay  +  2:yjiniln[una  +  /?./5  +  ^n^)  -  r^^(^  +  m«  +  n«) 

—  S^n  [la  +  7W/9  +  ny). 
Es  sei  ferner: 

2G,^K,a^^K,ß^  +  K^y\ 

femer  S«  jP^  +  ö^  ö^'^®  quadratische  Function  von  aßy  mit 
CoSfficienten,  die  von  v  abhängig  sind. 

In  dieser  Weise  ergeben  sich  die  drei  Hauptgleichungen: 


(23) 


^  i"!  =  «(^+'''^+^*)^'^-^''  {Ici  +  rnß  +  ny), 
J|  =  /9(/2  +  ^2+  n2)  d2  -  J^wj  (/«  +  rw/9  +  ny), 
^  =  /  (/2  +  m2+  n»)  J2  _  ^2yj  (/^  ^  ^^>j  _  „y) . 


Behufs   weiterer  Entwickelungen  sollen  zuvörderst  die 
vollkommen  durchsichtigen  Krystalle  behandelt  werden.    In 
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diesem  Falle  ist  ^»  =  0  zu  setzen,  aßy  seien  reell ,  desglei- 
chen l  m  n.    Die  Werthe  |,  tj,  l,  sind  dann: 

I  =  a cos  \-^ t-\'  —  Ö(lx  +  my  +  nz) 

+  y^la.sin  ^~t+  ^^d{lx  +  my  +  nz\  . 

Da  die  reellen  und  imaginären  Theile  von  1 1;  ^  für  sich 
den  Gleichungen  genügen,  so  sind  hierdurch  ebene,  linear 
polarisirte  Wellen  vorgestellt,  die  mit  der  Geschwindigkeit 
i;=s  — 1/d  längs  der  Wellennormale/ TW n  fortgepflanzt  werden. 
aßy  sind  projicirte  Amplituden  der  von  den  Stromschwan- 
kungen im  Aether  stammenden  Kraft  |,  7^,  l,.  Die  Grösse  ß» 
wird  reell:  J2„  s=  —  a„v^/(a„v2+ Cn),  somit  sind  auch  die 
Coefficienten  der  quadratischen  Function  S  reell,  aber  von 
v/V—  1,  d.h.  von  2;i/t,  der  Farbe  abhängig.  Da  zur  Fest- 
legung eines  neuen  Coordinatensystems  drei  Grössen  genügen, 
so  können  wir  dieses  so  wählen,  dass  in  iS  die  doppelten 
Producte  wegfallen.  Die  Projectionen  der  Amplitude  auf 
die  neuen  Axen  seien  u  {f  y\  die  Richtungscosinuse  der  Wel- 
lennormale /'  rn  n\    Ferner  sei : 

a^p^u'  +  p^ß'  +  p^  y\       ß  =  7,  a  +  q^ß'  +  ^h  r' j 

7  =  •>•!«'+  S'iß'  -^  Hy'- 
Die  pqs  sind  Richtungscosinuse  des  neuen  Coordinaten- 
systems.    Vermöge: 

dS  _d^d(t^       dSdl       dSdy  __dS  dS  dS 

da    ""  du  du    "^  dtida    ■*"  dydu    ""  du^^^  "^  d/^^  "*"  dy  *1 

folgt  aus  (23)  nach  vorhergegangener  Multiplication  mit;?j  q^  s^ 
unter  Rücksicht  auf  l'=  Ip^+mq^  +  ns^^  ^'=^  ^P\  +  ß^i  +  Y^u 
la  +  mß  +  ny  =  l a  +  in  ß'  +  n  y'  genau  dieselbe  Formel- 
reihe wie  in  (23),  wenn  wir  die  Striche  weglassen  und  die 
Grössen  ußy^  Imn  auf  das  neue  Coordinatensystora  beziehen, 
in  welchem  2S  die  Form  Ru^  +  Sß'^  +  Ty'^  durch  passende 
Wahl  desselben  angenommen  hat.  Die  Formeln  (23)  verein- 
fachen sich  in: 

i     R(4  =  ad'--()y  [la  +  mß  +  ny), 

(23.)  Sß  =  /9r)'2  _  r>2m(/«  +  mß  +  ny) , 

I      Sy  =  yö^  -  d^n  [la  +  mß  +  ny) . 
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Aus  (23a)  folgt  ferner: 
(24)  Rul  +  Sßm  +  Tyn  =»  0, 

und  da  (23^)  auch  in  der  Form  geschrieben  werden  kann: 

l  a  m      ß 

(23b)  " 


^ r 


■.-  > 


T-5«  ö^(ln  ^mß  +  nY) 

SO  ergibt  sich  die  Multiplication  mit  Rl,  Sm^  Tn  und  Ad- 
dition unter  Rücksicht  auf  (24): 

(25)  -i-^  +   ,      - i  +  -,    -  -.  =  0, 

wenn  fttr  ö l/i?  und  für  l/i2,  l/S,  l/T  vJ^Vy^v,*  ge- 
schrieben wird.  Dies  ist  eine  von  Fresnel  hergeleitete 
Grundformel  der  Doppelbrechungslehre.  Definirt  man  den 
Lichtvector  durch  die  totale  dielectrische  Verschie- 
bung, die  von  den  Stromschwankungen  im  Aether  und 
denMolecülen  herstammt,  nennt  die Componenten  dersel- 
ben a'e^,  ß'e^,  y'e^,  so  ergibt  sich  mit  Rücksicht  darauf^  dass 
der  Totalwerth  der  electromotorischen  Blraft  an  einer  Aether- 
stelle  durch  |  +  (l/Äi)-2'<jp»anÄ»,  somit  die  dielectrischen 
Verschiebungen  selbst  durch  (Ä*!!  +  JS* <//««»  A«)/ 4  ;r  gegeben 
sind  für  die  mit  4n  multiplicirten  Amplituden  47ia\  47iß\ 
iny'  das  Werthsystem  dSjda,  dSjdß,  dSjdy^  und  zwar 
ohne  Rücksicht  darauf,  ob  der  Krystall  durchsichtig  ist  oder 
nicht.  Im  letzteren  Falle  sind  4tnu\  Anß'  4ny'  durch  Ra, 
Sß,  Ty  gegeben,  und  die  aus  (24)  entstehende  Relation: 

(24a)  u'l-\-mß'  -^tny'^^ 

drückt  die  Tranaversalität  der  Lichtschwingungen  aus. 
Die  Formeln  (23»)  lauten  dann: 


a'-^>2~  +  /  Ö«0, 


(26) 


^'_j2ij  +  ^ö  =  0,     0  =  ^^'  +  ^'  +  -^-- 


1     y'-b%^nO^{^, 


T 

Sie  lehren  diejenigen  Werthe  a^  ß^  y  kennen,  für  welche 
der  Werth  von  a^  +  /9'^  +  /*  sein  Maximum  oder  Minimum 
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erreicht,    wenn    die    Bedingung    la  +  mß'  +  ny  ^  0    und 

a'VÄ  +  PIS  +  /y  T  =  Const.  gesteUt  wird. 

Die  Schwingungsrichtungen  fallen  somit  in  die  flaupt- 

axen  der  Ellipse,  welche  durch  den  Schnitt  der  Wellenebene 

mit  dem  EUipsoide  a^jR  +  piS  +  /*/  ^T«  Const  entsteht. 

Aus  den  Gleichungen  (26)  folgt  leicht  durch  Multiplication 

mit  u  §t  y'  und  Addition: 

(^'2  +  ^«  +  y'i)  =  ^2  Const. 

Verfügt  man   über   die   beliebige  Constante,   sie  gleich 
Eins  setzend,  so  ist: 

_  i.         —  ^ 


l/a'»  +  t?'*+/^ 

und  die  einer  Schwingungsrichtung  entsprechende  Fortpflan- 
zungsgeschwindigkeit ist  deshalb  identisch  mit  der  inversen 
Azenlänge  im  Schnitte  der  Wellenebene  mit  dem  EUipsoide: 

«'*».«  + /9'«vy*  +  /^r.2=  1. 

Wendet  man  diesen  Satz  auf  einaxige  Krystalle  an,  so 
folgt  unmittelbar,  dass  die  dielectrischen  Schwingungen  des 
ordinären  Strahles  auf  dem  Hauptschnitte  senkrecht  stehen, 
also  Fresnel's  Definition  der  Polarisationsebene. 

Nun  existirt  aber  neben  der  fortschreitenden  ebenen 
Welle  der  diölectrischen  Verschiebungen  eine  ebensolche  für 
die  magnetischen  Kräfte  ABC^  welche  mit  den  Polarisations- 
strömen uvw  im  Aether  vermöge  der  Relationen  dddy—dBjdz 
S5  4;rM  etc.  zusammenhängen.  Sind  AqBq  C^  die  Amplituden 
diesermagnetischen  Kräfte,  sodass  ^=^^^e^=^otf»'+'^  (**+"»+*") 
etc.  geschrieben  werden  darf,  so  ergibt  sich  die  Relation: 
Ana  =  8{C^m  -  B^n),     4.nß'  =  Ö  [A^n  -  CJ) 

\ny  =  S{BqI-'  AqUi). 

Daraus  folgt,  dass  die  magnetischen  Kräfte  auf  der 
dielectrischen  Verschiebung  und  der  Wellennormale  senkrecht 
stehen,  und  damit  die  von  Kirchhoff  aus  der  Elasticitäts- 
hypothese  hergeleitete  Doppelbrechungstheorie ,  wenn  der 
Lichtvector  durch  die  magnetische  Kraft  definirt  wird. 

V.  Die  in  Formel  (14»)  vorkommende  Grösse  ?/•„  ist  ein 
Maass  für  die  Stärke  der  Erregung  der  wten  Partialschwin- 
gung  durch  gegebene  inducirende  Wirkungen  |  >/  ^  der  im 
Aether  fortschreitenden  Lichtwelle.   Unter  der  Voraussetzung, 
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dass  1 17  ^  in  einem  gegen  die  Wellenlänge  kleinen  Volum- 
element  constant  ist,  ergab  sich  für  t/'n  der  Werth  Un^  +  ßnf^ 
+  /nC»  Daraus  folgt ,  dass  äussere  Kräfte ,  welche  in  einer 
zu  an  ßn  Yn  senkrcchteu  Ebene  liegen,  die  nte  Partialschwin- 
gung  nicht  zu  erregen  yermögen.  Diese  Richtung  Un  ßn  Yn 
bezeichnen  wir  als  Axe  der  nten  Molecularschwingung. 
Dieser  Axenbegriff  kann  dazu  dienen ,  um  eine  beiläufige 
Vorstellung  von  der  Constitution  der  verschiedenen  Krystall- 
systeme  zu  gewini^en. 

Um  auszudrücken,  dass  in  einem  Molecül  drei  bevor- 
zugte Richtungen  existiren,  denken  wir  un»  dasselbe  ellip- 
soidisch  und  aus  isotropem  Material  bestehend.  Unzweifel- 
haft werden  sich  die  Eigenschwingungen  den  drei  Hauptaxen 
zuordnen  lassen,  in  der  Weise,  dass  z.  B.  die  der  z-Axe  zu- 
geordneten durch  Schwingungen  in  der  xy-Ebene  nicht  erregt 
werden.  Mit  anderen  Worten,  die  Schwingungsaxen  der 
Molecüle  werden  nur  in  die  or-,  oder  y-,  oder  2:- Axe  hinein- 
fallen. Deshalb  ist  für  eine  der  drei  Gruppen  ß^taO^yn^O. 
Für  die  zweite  ist  nur  ßn,  für  die  dritte  nur  /»  von  der 
Nulle  verschieden.  Liegen  zudem  die  Ellipsoidaxen  alle 
unter  einander  parallel,  und  zwar  den  drei  Krystallaxen  ent- 
sprechend, so  gelangt  man  zum  rhombischen  System.  Der 
Ausdruck  für  2  Fq  in  Abschnitt  IV  reducirt  sich,  wenn  die 
drei  Summenzeichen  ^^  2^  2^  den  drei  Schwingungsgruppen 
entsprechen,  auf  a^^^a^hnSin  +  ß^^^ßnhnün  +  y^^^ynhniin' 
Die  drei  Krystallaxen,  die  wir  nebenbei  mit  den  Haupt- 
diSlectricitätsaxen  zusammenfallen  Hessen,  sind  somit,  unab- 
hängig von  der  Farbe,  zugleich  Richtungen  der  drei  optisch- 
elastischen Hauptrichtungen,  dennauchdieFunction  S^Fq^  Gq 
ist  bezüglich  aßy  rein  quadratisch. 

Handelt  es  sich  um  durchsichtige  Krystalle,  so  ergeben 
sich  für  die  drei  Hauptgeschwindigkeiten  v«,  Vy,  v«  Werthe  wie 


Ä  ==  -^r  =  ^1  +  ^l  ^nhniln  =  A'^   + 


-2^1  «n^nö^n  •(-*'*) 


<^n  ''     +  ^n 


Dabei  ist  K^  die  erste  Hauptdielectricitätsconstante  des 
Aethers  in  clectromagnetischem  Maass.  Drückt  man 
dieselbe   durch  ihren  electrostatischen  Werth  A^  aus,   nennt 
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Nu  den  ersten  Hauptbrechungsquotienten,  so  folgt  das  Dis- 
persionsgesetz: 

AT"  8  —  Ä    4-   ^   _^'__1_ . 

A  ist  die  auf  das  Vacuum  bezogene  Lichtwellenlänge, 
c/  c"  c/"  A/  A/'  A/"  sind  die  den  einzelnen  Partialschwingungen 
entsprechenden  Constanten,  die  Summen  selbst  beziehen  sich 
auf  alle  Glieder  einer  Schwingungsgruppe.  Die  Richtigkeit 
dieser  von  Ketteier  aufgestellten  Formeln  ist  durch  Mes- 
sungen an  isotropen  Medien  und  an  Kalkspath  erwiesen 
worden.  Stellt  man  sich  Yor,  dass  blos  die  z-Axen  der 
ellipsoidischen  Molecülmodelle  ^in  eine  Richtung  hineinfallen, 
während  die  zwei  anderen  EUipsoidaxen  einer  bestimmten 
Anordnung  nur  insoweit  entsprechen,  als  ein  Theil  der  y-Axen 
nach  einer  Richtung  der  andere  Theil  nach  einer  anderen 
Richtung  orientirt  ist,  dass  ferner  diese  zwei  letzten  Rich- 
tungen, die  beide  zur  2r-Axe  senkrecht  stehen,  mit  einander 
einen  von  90^  verschiedenen  Winkel  einschliessen,  so  gelangt 
man  zu  Krystallen  des  klinorhombischen  Systems.  Bei  diesen 
gibt  es  nur  eine  einzige  von  der  Farbe  unabhängige  Richtung 
der  optischen  Elasticität,  und  dies  genügt  zur  Erklärung  der 
diesen  Krystallen  eigenthümlichen  Axendispersion.  Sind  be- 
züglich der  EUipsoidaxen  der  Molecüle  keine  regulären  An- 
ordnungen vorhanden,  sondern  bezieht  sich  eine  eventuelle 
regelmässige  Anordnung  blos  auf  die  Schwerpunkte  der 
Molecüle,  so  repräsentirt  dieses  Modell  das  triklinische  System. 

Die  Anisotropie  des  Aethers  in  electrischer  Beziehung 
kann  man  sich  durch  Dichtigkeitsänderungen  desselben  ver- 
anlasst denken,  welche  einerseits  in  einer  zwischen  Aether 
und  Molecültheilchen  bestehenden  Kraft,  andererseits  in  der 
regelmässigen  Anordnung  der  Molecülschwerpunkte  ihre  Er- 
klärung finden. 

Selbstverständlich  ist  dieser,  auf  die  gegenseitige  Lagerung 
und  Form  der  Molecüle  gestützte  Erklärungsversuch  der  kry- 
stallinischen  Structur  nicht  der  einzig  mögliche,  der  sich  mit 
unserer  Doppelbrechungstheorie  verträgt    Ist  es  doch  nicht 
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ausgeschlossen,  dass  die  f&r  die  Art  der  Axendispersion 
charakteristische  räumliche  Vertheilung  der  molecularen 
Schwingungsaxen  durch  die  räumlichen  Eigenschaften  des 
Atomcomplexes  bestimmt  sein  kann,  welchen  wir  mit  dem 
Namen  Molecül  bezeichnen. 

VI.  Wir  wollen  nun  die  in  den  Ausdrücken  |  ==  c^. «, 
1^  s=z  e^,ß^  C  ^  e^'^j  H^  VT  +  vS{lx  +  my  +  nz)  vorkommen- 
den Grössen  aßy^  Imn  complex  annehmen.  Wir  setzen  wie 
früher  v  =  2;rV--  1/t,  5  «  —  l/<^>  ferner: 

/9  =  /T  +  V^  ,ß"     TW  =  m,  +  V^TI  ,m,j-y 

y  =  /  +  V-  1  •  /'     w  =  «0  +  /^' «1  j ' 

Die  Substitution  in  |  ergibt: 

i^{a+V-lay     '  .e        '  ' 

oder: 

-  a"  sin  ^^  ^  +  -^  S {l^x  +  m^y  +  n^z)  j 
+  V-1   asiii(  )+a"cos(  )1  • 

Die  für  sich  selbst  den  Differentialgleichungen  genügen- 
den reellen  oder  imaginären  Werthe  von  |,  %  ^  repräsentiren 
elliptische  Wellen,  die  längs  der  Wellennormale  ^o^o^o  ^^^ 
der  Geschwindigkeit  —  1/J  fortschreiten,  während  die  Am- 
plitude längs  der  Extinctionsrichtung  li  m^  n^  nach  einer 
Exponentiellen  des  mit  (2  n/r) «  multiplicirten  Weges  abnimmt. 

Die  Richtungen  beider  Normalen  sind  willkürlich,  also 
Iq  ttIq  Uq  und  l^  m^  n^  als  gegeben  zu  betrachten.  Zu  bestimmen 
sind  ausser  ö  und  e  noch  a  d'  ß!  /9"  y  y\  Von  diesen  letzten 
sechs  Grössen  ist  jedoch  wegen  der  willkürlichen  Wahl  des 
Zeitanfangspunktes  eine  und  wegen  willkürlicher  Wahl  der 
resultirenden  Amplitude  noch  eine  als  gegeben  zu  betrachten. 
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Also  sind  sechs  Grössen  zu  bestimmen,  und  zwar  aus  den  (3) 
complexen  Gleichungen  (23). 

Die  daselbst  vorkommende  Grösse  Sjdie  nach  aßy 
quadratisch  ist,  besitzt  complexe  Coefficienten,  und  weil  das 
Nullwerden  der  Goefficienten  der  drei  doppelten  Produkte 
das  Erfülltsein  von  sechs  Bedingungen  erfordert,  so  ist  es 
im  allgemeinen  nicht  möglich,  durch  passende  Wahl  des 
Ooordinatensystems,  welche  drei  arbiträre  Grössen  zur  Ver- 
fügung stellt,  die  Grösse  S  rein  quadratisch  zu  machen. 

Es  gelingt  dies  durch  Transformation  auf  ein  geometrisch 
nicht  deutbares  complexes  Coordinatensystem.  Es  seien 
Pi  P2P39  9i  92  931  ^1  ^2  ^3  ^^^^  complexe  Kichtungscosinuse,  also: 
a  =  ^/?i  +  Bpi  +  Cp^,ß^Aq^  +  Bq^  +  Cq^,  y^As^  +  Bs^  +  C13. 

Wir  setzen  fest,  dass  von  diesen  neun  Grössen  folgenden 
sechs  Bedingungen  genügt  werde: 

7^1^  +  9i^  +  *i^  =  1»  P1V2  +  9i92  +  *i*2  =  0, 
7^2*  +  92^  +  «a^  =  1»  PiPi  +  9i9z  +  ^2*3  =  0, 
Pz^  +  93*  +  ^3*  =  1>      PsPi  +  9z9i  +  hh  =  0. 

Durch  Quadrirung  und  Addition  folgt: 
a^  +  ß^j^y^^A^  +  B^  +  C*. 

Andererseits  folgt: 

A  =  ap^+ßq^  +  ys^,  B  =  ap^  + ßq^  +  ys^,  C=^ap^  + ßq^  +  ys^ 
und  daraus  durch  Quadriren  und  Addition: 

A^  +  B''+C^=a^  +  ß^  +  y^==  a'^{p,^  +  p,^  +p,^) 

+  ß'  (9i-  +  92'  +  73')  +  r'  ih'  +  'h'  +  h') 

+  ^ccß{Pi9i  +Pi92  +Ps93)  +  ^ßri9i^i  +  9'ih  +  93h) 

+  2uy{pj^s^  +P2Si+p^s^), 

und  da  die  letzte  Relation  für  jedes  a,  ß,  y  bestehen  muss: 

Pl^  +  P2^  +  PS^  =  1»        Pl9l  +  Pi92  +  Ps93  =  0, 

9i^  +  92^  +  9z^  =  1>      9\  h  +92h  +  93h  =  0, 
•^1^  +  *2*  +  ^3*  =  1»      P\  h  +P2h+  P3 h  =  0. 
Berücksichtigen  wir  die  Relation: 

dS dS   da  _.    dS    aß        dS   av   d^  dS  dS 

dÄ  ""  Ja   lÄ'^Tß'äÄ'^  d^  dÄ  '^JaP^   "^  d^  ^1  ■*■  dTy"*!  ' 

multipliciren  wir  ferner  die  drei  Gleichungen  in  (23)  mit 
Pi  9i  ^1  ^^^  addiren,  so  folgt: 
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^«  J«.^-Z0.()2    und  ähnlich     ~  =-  J^B  -  M.0  .d' 

dÄ  dB 

du 
Dabei    ist    /,  =  7;?^  +  mq^  +  ns^,    3/=  /p,  +  77ig^  +  ns^, 

e=^{la  +  mß  +  ny)  =  {LA  +  MB  +  NC). 

Die  drei  noch  willkürlichen  complexen  Grössen  aus  der 
Keihe  PiPiP^}  ^\92%y  h^%h  lassen  sich  nun  so  wählen,  dass 
die  drei  complexen  Coefficienten  der  doppelten  Froduete  AB, 
ACj  BC  im  Ausdrucke  S  verschwinden. 

Durch  passende  Wahl  eines  complexen  Ooordinaten- 
systems  folgen  also  wiederum  Ausdrücke  der  Form  2S=iR^A^ 
+  S,B'+T,C,: 

R^A  =  /I^A  -  L ö.d«,     S^B  ==  J^B  -  MG.S^, 

und  aus  ihnen  die  Formel  von  Fresnel: 

_ .  ±: L     ^ L      -^^     -  ==  0 

1«  1  ^l__i  ^1_  L 
A""     So      A^     s^      j«     i; 

Die  complexen  Richtungscosinuse  L  MN  gestatten  keine 
geometrische  Deutung,  es  sei  denn,  dass  Wellennormale  und 
Extinctionsrichtung  zusammenfallen.  Für  diesen  Fall  ist  es 
jedoch  besser,  die  Gleichungen  (23)  direct  zu  benutzen.  Die- 
selben gelten  laut  ihrer  Herleitung  für  jenes  Coordinaten- 
system,  das  in  die  Hauptdielectricitätsrichtungen  fällt,  sie 
gelten  aber  auch,  wie  im  Absatz  IV  nachgewiesen  wurde, 
der  Form  nach  für  jedes  beliebige  reelle  Ooordinatensystem. 
Wir  legen  nun  die  z-Axe  desselben  in  die  mit  der  Extinc- 
tionsrichtung zusammenfallende  Wellennormale,  wodurch 
'ü"*^i==^  Wo=/nj  =  0  nQ=Wj=l  wird.  Setzen  wir  deshalb 
in  (23)  /=0     w=0     n  =  l  +  f/^lATT,  so  folgt: 

Nun  sind  dSjdu^  dSjdß,  dS/dy  die  mit  4?r  multiplicir- 
ten  totalen  dielectrischen  Verschiebungen.  Vermöge  dSjdy^O 
ist  deshalb  die  Lichtbewegung  rein  transversal,  wenn  wir  sie 
durch  die  totale  dielectrische  Verschiebung  definiren. 
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Nennen  wir: 

d8  _^   j         dS n        dS ^ 

wobei  A  B  C  hiH  auf  den  Factor  4;r  die  complexen  Ampli- 
tuden der  Lichtbewegung  bedeuten.  Die  Auflösung  dieser 
Gleichungen  gibt  nun: 

"'^dA'        P'^dB'        ^"rfC" 

V 

wobei  Q  eine  quadratische  Function  von  ABC  ist.  Unsere 
drei  Gleichungen  lauten  dann: 

0  ist  also  eine  quadratische  Function  von  A  und  B  allein, 
somit  in  der  Form  (a^^A^  +  2(o^^AB+  (a^i  =•  20  darstellbar, 
wobei  Q>jj  07^2  ^S2  bekannte  Function  der  Farbe  und  der 
Wellennormale  sind.    Aus: 

l 

,    1  =  0. 

Die  letzte  Gleichung  gestattet,  zwei  Werthe  der  Grösse  A 
zu  bestimmen.  Es  pflanzen  sich  somit  in  der  gegebenen 
Richtung  zwei  elliptische  ebene  Wellen  fort.  Die  zwei 
Werthe  von  A  seien  A^  A^ .  Die  entsprechenden  A  und  B 
seien  A^  B^.    Aus  den  Gleichungen  folgt  ferner: 


folgt  dann: 


^ll~"-7?)        Wi2 


Wjj  6)j2 7o 


also:  ^1^2  =  +  ^1  ^2  7 1  w  1 

oder  mit  Rücksicht  auf  die  Determinante: 

A^A^  +  B^B,,^Q, 
Die  y-  und  a?-Axe  legen   wir  in  die  Hauptaxen   einer 
der   elliptischen   Schwingungen.     Es   sei    zu   diesem   Behufe 

A,  =  A,'+  A.^y-  1  B,  =  B,'+  Z^/' V  -  1 

^2  =  A^'+  A^"\'^  1  Ä,=  B;^r  Bo'V-  1. 

Dann  ist  dem  vorigen  zufolge: 
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li .  c  ^      =  ^/  COS  (f  —  A^"  sin  y     eine  reelle  Lösung;  y  hängt 

8» , ,  von  der  Zeit  ab. 

i/j .  tf        =  5/  cos  (jp  —  5/'  sin  (f 

Die  Ellipsenaxen   fallen   in   die   Coordinatenaxen,   falls 
^/'=  5/=  0  genommen  wird.     Aus: 

folgt  dann,  wenn  über  die  Amplitude  von  |i,  ;;j   so  verfügt 
wird,  dass  A^'=  m,    5/'=  1  ist: 

2» 

|j  e         =  m  cos  qp       und       w  A./—  B^*=^  0 


2n 

-  »i2 


Ti^e^       =  — siny  mA.^'+  B^^O. 

Die  Substitution  in: 


?Jf  2.-7 


|j  ^^       =  /f,'  cos  y  —  ^2 '  ^^^  9^>    ^/2  ^^       =  B^'cosff  —  jB^^siny 

ergibt,  wenn  noch   ^^  =  «Scos;^      ^2'=  Sünx  geschrieben 
wird: 


2»  2fr 

-  t^z  -     I  Jt 


Ige*       =  Scoslz  +  ^Z);        ^2^'       =  -  mS8in(qp+/). 
Der  zweite  elliptisch  polarisirte  Strahl  durchläuft  also   eine 
senkrecht  gelegene  ähnliche  Ellipse. 

Bei  den  gewöhnlichen  absorbirenden  Krystallen,  die 
nicht  geradezu  so  stark  wie  Metalle  absorbiren,  werden  diese 
Ellipsen  sehr  flach  sein,  und  eine  nicht  näher  auszuführende 
Rechnung  zeigt,  dass  für  sie  die  Gesetze  der  Wellenfort- 
pflanzung der  absolut  durchsichtigen  Medien  erhalten  blei- 
ben, weil  in  diesem  Falle  der  als  Grösse  der  ersten  Ordnung 
der  Kleinheit  aufzufassende  Extinctionsindox  (27r/T)e  in  zwei- 
ter Potenz  in  die  zur  Berechnung  der  Fortpflanzungsge- 
schwindigkeit dienenden  Formeln  eingeht 

Handelt  es  sich  um  rhombische  Krystalle,  so  ist  die  in 
(23)  vorkommende  Function  von  S  rein  quadratisch,  wenn 
die  üoordinatenaxen  in  die  Hauptdi^lectricitätsrichtungen 
fallen.     Dann  gilt  die  Fresnel'sche  Relation: 

AuiL  d.  Phyt.  a.  Chem.   N.  F.  XXXI V.  45 
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Die  complexen  Hauptbrechungsindices  ergeben  sich  aus 
der  Relation: 


^z 


Q       y^    JL,    }l       1/    4-    r 


Die  Transformation  dieser  Formel  ergibt,  wenn  der 
reelle  Brechungsindex  mit  iVe  und  der  Extinctionsfactor  mit 
;'x  bezeichnet  wird,  Formeln  wie: 

*     1.2.. 
#  —  ii  ••  •  • 

Aehnlich  iVy^'y  und  N^y^. 

Für  ein  einaxiges  Medium  ergeben  die  Formeln,  dass 
der  ordinäre  Strahl  in  dichroitischen  Krystallen  dieselbe 
Farbe  zeigt.  Die  Abhängigkeit  des  Extinctionsindex  von  der 
Richtung  des  ausserordentlichen  Strahles  ist  aus  den  Formeln 
leicht  herauszufinden. 

Wir  übergehen  die  näheren  Details  und  wollen  die  Glei- 
chung (23)  so  transformiren ,  dass  in  ihr  nicht  die  Amplitu- 
den der  von  den  Stromschwankungen  des  Aethers  herrüh- 
renden Kräfte,  sondern  jene  der  totalen  dielectrischen  Ver- 
schiebung vorkommen.  Wir  nennen  die  mit  4;r  multiplicir- 
ten  Amplituden  Componenten  der  letzteren  «,  Z>,  c,  die 
ersteren  wie  ^in  Gl.  (23)  u  ß  y.  Dem  früheren  zufolge  ist 
a  =.  dS\da^  b  =  dSjdßj  c^dS/dy.  Die  Auflösung  dieser 
drei  linearen  Gleichungen  gibt  a  =  dF'jda,  ß  =  dFjdh, 
y  =  dFjdc,  wobei  F  eine  quadratische  Function  von  a  b  c 
ist.    Führt  man  dies  in  (23)  ein,  so  folgt: 

(27)  j  />  =  .r-  iP  +  m^  +  «^,  '^f  -  m  d-  (/'Jf  +  ,n  'J^f  +  u ''/) 
c  =  ö^-  f  +  .^  +  n')  Y,  -  n  ö^  (r^f  +  ,n  "/  +  n  '^)  • 
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Die  Interpretation  und  nähere  Ausführung  von  (27)  er- 
gibt selbstverständlich  keine  neuen  Resultate  mehr.  Um  mit 
den  von  Kirchhoff^)  gewählten  Bezeichnungen  in  Ueberein- 
stimmung  zu  bleiben,  benutzen  wir  folgende  Bezeichnungen: 
a  =  aÄ,  h  =  69t,  c  =  cSl.  Die  Function  F{abc)  mit  Argu- 
menten a,  6,  c  heissen  wie  %,  Die  Gleichung  (27)  schreibt 
sich  dann: 


(27.) 


Die  Componenten  der  magnetischen  Kraft  heissen  wir 
Aae^j  Aßt^j  Aye",  für  die  Componenten  der  von  dem  Aether 
herrührenden  Kräfte,  die  früher  mit  den  Buchstaben  aßy 
bezeichnet  wurden,  schreiben  wir  ihre  Werthe  e^.dFJda 
=  c^, Sl .  d^jda ,  etc.  Die  mit  4 n  multiplicirte  Stromdichtig- 
keitscomponente  2/,  also  nach  unserer  Bezeichnung  d(ae")jdt 
oder  djdt  (a9(.<?^  oder  av.Slc^  ist  die  Differenz  des  nach  y 
genommenen  Differentialquotienten  der  ^r- Componente  der 
magnetischen  Kraft,  und  des  nach  z  genommenen  Differen- 
tialquotienten der  3^-Componente.    In  Buchstaben  gibt  dies: 

^  a'H  =  d{my-^ßn)A 

b2t  =  ^(wa  -  //)^ 
C2t  =  d(//?  -am)^, 


(28) 

und  daraus: 


{Aa  =  e(mc  —  ni)% 
Aß-=t{na  -  lO'ä 

VII.  Nach  diesen  Vorbereitungen  gehen  wir  zum  Problem 
der  Reflexion  und  Brechung  über  und  lösen  dies  in  der  Form, 
dass  wir  die  gespiegelten  und  gebrochenen  Componenten  der 
magnetischen  Kraft  bestimmen.  Es  ist  dann  laut  (28)  leicht, 
die  zugehörigen  dielectrischen  Verschiebungen  zu  finden.  Die 
Grenzbedingungen    an   der   Trennungsfläche   zweier   Medien 

1)  Kirchhoff,  Bcrl.  Ber.  1876.  p.  57. 

45  • 


708  F.  Koldcek 

sind  in  meinem  zweiten  Aufsatze  ^)  bereits  angegeben  worden. 
Sie  lauten:  1)  die  zur  Grenzfläche  parallele  Componente  der 
magnetischen  Kraft  geht  durch  die  Discontinuitätsfläche  con- 
ti nuirlich  hindurch;  2)  die  Componenten  der  Vectorpotentiale 
FGH,  also  auch  jene  der  electromotorischen  Kraft  ^)  in  ähn- 
lichem Sinne  genommen  thun  dasselbe.  Satz  (1)  muss  be- 
stehen, denn  die  Negation  desselben  würde  zu  flächenf5rmigen 
Strömen  von  endlicher  Stärke  führen,  und  solche  Ströme 
sind,  da  sie  zum  Ohm'schen  Gesetze  in  keine  Beziehung  zu 
bringen  sind,  der  bisherigen  Electrodynamik  fremd.  Satz  (2) 
ist  eine  Folgerung  aus  dem  Postulate,  dass  die  in  einem  ge- 
schlossenen Stromkreis  inducirte  Kraft  selbst  dann  durch  die 
Summe  der  von  seinen  Linienelementen  herstammenden  Wir- 
kungen darstellbar  ist,  wenn  der  linienförmige  Stromkreis 
durch  eine  Discontinuitätsfläche  der  Vectorpotentiale  hin- 
durchgeht. Die  z-Axe  sei  zu  der  ebenen  Trennungsfläche 
senkrecht.  Beziehen  sich  die  Summen  2^  2!^  auf  alle  Wellen, 
die  in  der  Grenzfläche  zusammenkommen,  je  nachdem  sie 
dem  Medium  Eins  oder  Zwei  zugehören,  so  ergibt  die  Be- 
dingung (1)  die  Gleichungen: 

Die  Grenzfläche  legen  wir  so,  dass  sie  kein  Molecül 
trifi't,  also  im  Aether  allein  verläuft.  Eine  solche  Fläche  ist 
für  die  Fernwirkungen  der  Molecüle,  weil  ausserhalb  dersel- 
ben gelegen,  keine  Discontinuitätsfläche.  Es  haben  daher  an 
dieser  die  x-  und  //-Componenten  der  vom  Aether  allein  her- 
rührenden Wirkung,  also  a  und  b,  oder  %d^jda  und  %d%ldh 
continuirlich  zu  sein.    Nun  ist  laut  (28): 

(a2  4-  62  ^  ^,2)  3(2  _  ^-  (/2  +  ,,,^1  +  „2)  ^2  (,,2  +  ßi  +  .,2^ . 

also  2t  durch  A  leicht  auszudrücken. 

Das  Medium  sei  durchsichtig;  dann  sind  a  y  ß,  ab  c. 
Imn  reelle  Richtungscosinuse ,  somit  ist  wegen  ö  =  —  1/r. 


Ij  Kolicek,  Wicd.  Ann.  32.  p.  430.  431.  ISsT. 
2)  In  diesem  Aufsatze  sind  alle  electroniotoiisclKn  Kräfte  clectrodv- 
namischen  Ursprungs. 
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%=z  AjV.  {V  die  Fortpflanzungsgeschwindigkeit).  Die  vier 
Grenzbedingungen  lauten  dann: 

'28)  ::t\Aa  =  :i\Aa,      -Tj  Aß  =  JS.Aß. 

(0Q\         V  ^  ^(5  _  N'  ^  ^5  V  j^8f  _  V  ^^5 

Diese  vier  Gleichungen  sind  mit  den  Gl.  (23)  und  (24) 
der  Kirchhoff'schen  Abhandlung  identisch.  Den  Aether- 
excursionen  dort  entsprechen  magnetische  Kräfte  hier;  die 
Richtung  a  6  c  liegt  hier  wie  dort  zur  Wellennormale  und 
der  Richtung  (^  ß  y  senkrecht. 

Setzt  man  in  (27»): 

P  +  m^  +  n^^l,        ö=--l,         45  +  «.f  +  „g  =  ,, 
so  gehen  sie  über  in: 

und  dies  sind  die  Doppelbrechungsgleichungen  (13)  in  Kirch- 
hoff's  citirter  Arbeit. 

In  letzter  Zeit  ist  von  Hrn.  P.  Drude  ^)  eine  auf  Grund 
der  Voigt'schen  Theorie  aufgebaute  elegante  Darstellung 
des  Reflexionsproblems  veröfl'entlicht  worden.  Diese  Theorie 
ist  von  vornherein  so  angelegt,  dass  sie  bezüglich  durch- 
sichtiger Medien  mit  der  Kirchhoff 'sehen  Theorie  über- 
einstimmen muss.  Infolge  dessen  ist  zu  erwarten,  dass  sie 
bezüglich  der  absorbirenden  Medien  mit  unserer  Theorie 
übereinstimmen  wird.     Und  dies  ist  in  der  That  der  Fall. 

Wir  ersetzen  die  zweite  der  Gleichungen  (29)  durch 
eine  andere.     Laut  Grenzbedingung  (2)  gilt: 

Nun  fordert  die  Coexistenz  der  verschiedenen  in  der  Grenz- 
tläche  zusammenkommenden  Wellen,  dass  lö  und  md  für  alle 
Partialwellen  denselben  Werth  besitzen.     Das  gibt: 

^,   /      dF        jdjr]   V         X'   f      dF       jdF\  c. 

^1  r  d-^-^dh)^-  -^  r  d^ "  ^db)  ^^ 

oder  vermöge  Gl.  (27): 

1)  Drude,  Wied.  Ann.  32.  p.  584.  I8s7. 
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V    ^  /     ma  —  Ih     \  __  'v    W     ***  —  ^6     \ 

oder  in  unseren  neuen  Bezeichnungen: 

Laut  (29)  gibt  dies  -2*1  .-4/  =  ^^^Y- 

Im  allgemeinen  lässt  sich  die  unbestimmt  gebliebene 
^-Richtung  nicht  so  wählen,  dass  m  =  ?Wq+  «/(dy—  1  mj  der 
Null  gleich  sei.  Es  gelingt  dies  nur  dann,  wenn  für  einen 
der  Strahlen  die  Extinctionsnormale  und  die  Wellennormale 
in  der  Einfallsebene  liegen.  Wählt  man  die  y-Axe  senk- 
recht zur  Einfallsebene,  so  wird  für  diese  Welle,  somit  für 
alle  »1  =  0.     Unsere  vier  Gleichungen  lauten  dann: 

2£^Att=^  S^Aa  2^Ay  =  ^\Ay 

Wir  setzen  nun  mit  Kirchhoff  und  Hrn.  Drude: 

«=-C08*C0Sy  8iny  =  ^4^,    COSr/  =  — ^-.. 

Y  =     COS  &  sin  (f 

Für  durchsichtige  Medien  bedeutet  ap  den  Winkel,  den 
die  Normale  einer  Welle  mit  dem  aus  Medium  1  in  Medium  2 
positiv  gezählten  Einfallsloth  einschliesst.  ß^  ist  der  Winkel 
zwischen  Schwingungsebene  und  Einfallsebene,  für  undurch- 
sichtige Medien  sind  sie  complex. 

Geben  wir  den  Winkeln  q  (t  und  der  Amplitude  A  In- 
dices,  welche  die  Nummern  der  Welle  bezeichnen,  so  folgt 
nach  einigen  Transformationen: 

n     4  H     4 

P"    Ar,  cos  ö^u  cos  (f  u  —     y^^  An  cos  »V ,,  cos  (f  „ 

V    _1  7i-l' 

2i\  An  sin  &a  =  ^\  An  sin  i7,, 

/3QN   }  -i\  An  cos  &n  sin  (fu  =  -i'^  An  cos  »Vn  sin  (f„ 

A        , 

^\  - — -  [sin  i9-„  cos  (fn  f^ii  —  c/i3  sin  it,,  +  c^j,  cos  iT-^] 

=  Jl\  .    "    [sin  ?'/„  cos  (fn  ccii  —  c/i3  sin  iJ„  +  a^^  cos  iT-,,":. 

-  Ölü  (/  „  -  - 


Eiectromaffneiiscke  Lichttheorie,  711 

Dabei  ist  2g  =  «n  .  a-  +  a.,,, 6'-  +  2a^^ah. . ..  gesetzt 
worden. 

Die  Winkel  (f  und  &  bestimmt  man  aus  (27)  vermöge 
der  leicht  zu  bildenden  Gleichungen: 


[ 


dh 


^-fd-*{/^  +  «^j  =  A, 


n  — 


'^[.!r-{P  +  n^)-c 


1  =  0. 


da 

Setzt  man  Id  =  \  h,  so  folgt  nach  einigen  Transformationen: 


(31) 


tg.>„  =  .    ^^'I^lZJ':'        und 

ai2  COSqr„  — «28  8mgr>„ 


?>11  -  2  e^i3  Ig  (fn  +  («33  -  Ä^)  tg^yn]  [«22  +  «22  —  ^*  tg^y«] 

-  [a,,  -  «3-2^g^y'»)Ml  +  tg*yn)  =  0. 


Diese  Formeln  (30),  (31)  stimmen  mit  den  Gleichungen 
(37),  (38),  (39)  des  Hrn.  Drude  vollkommen  überein,  und 
insofern  bin  ich  der  weiteren  Entwickelungen  der  Formeln 
überhoben,  nachdem  diese  von  Hrn.  Drude  (zum  Theil 
früher  schon  von  Hrn.  Voigt  selbst)  durchgeführt  worden 
sind. 

Ist  das  Problem  der  Reflexion  und  Brechung  soweit  ge- 
löst, dass  Phasen  und  Amplituden  der  reflectirten  und  ge- 
brochenen magnetischen  Wellen  bekannt  sind,  so  führt 
Gleichung  (28)  zur  Kenntniss  derselben  Grössen  für  die 
dielectrischen  Verschieb ungs  wellen.  Da  in  Uebereinstimmung 
mit  den  Aetherschwingungen  der  Kirchhoff- Neumann'- 
schen  Theorie  die  magnetischen  Schwingungen  in  der  Pola- 
risationsebene gelegen  sind,  werden  die  dielectrischen  Ver- 
schiebungen zu  ihr  senkrecht  stehen.  Insofern  kann  die 
hier  vertretene  Theorie  auch  mit  den  Fresne loschen  An- 
sichten in  Uebereinstimmung  gebracht  werden. 

Brunn,  den  17.  März  1888. 
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VT.    lieber  die  Wirkung  des  Lichtes  auf  statische 
Ladungen;    von  F.  Xarr  in  München. 

1.  Die  eigenthümlichen  WaLmehmungen  von  Hertz ^) 
haben  mich  veranlasst,  die  Versuche  mit  einem  Condensator, 
deren  Resultate  ich  erst  vor  kurzem  veröflFentlichte*),  noch 
einmal  mit  der  Abänderung  aufzunehmen,  dass  ich  seine  Plat- 
ten in  geeigneter  Weise  den  Strahlen  einer  kräftigen  Licht- 
quelle aussetzte.  Da  in  dem  Räume,  der  für  meine  Versuche 
sonst  die  besten  Bedingungen  bot,  die  Anwendung  von  elec- 
trischem  Licht  ausgeschlossen  war,''so  musste  ich  mich  einer 
Magnesiumlampe  bedienen.  Die  grossen  Bedenken,  die  gegen 
die  Benutzung  derselben  von  vornherein  zu  sprechen  schie- 
nen, rechtfertigten  sich  glücklicherweise  nicht;  ich  hielt  es 
daher  für  passend,  meine  Arbeit,  soweit  es  die  Wärme-  und 
Feuchtigkeitsverhältnisse  der  Luft  noch  gestatteten,  noch 
nach  einer  gewissen  Beziehung  hin  zu  erweitern.  Die  von 
mir  erhaltenen  Resultate  sind,  welche  Deutung  man  ihnen 
auch  geben  mag,  in  ihrem  Hauptpunkte  so  übereinstimmende, 
dass  ich  eine  vorläufige  Mittheilung  über  dieselben  nicht 
länger  verschieben  zu  dürfen  glaube. 

Das  Sinuselectrometer,  dessen  ich  mich  auch  bei  der 
folgenden  Untersuchung  bediente,  und  dessen  Capacität  wie- 
der durch  eine  passend  angefügte  grosse  Metallkugel  beträcht- 
lich verstärkt  wurde,  war,  wie  früher,  durch  zwei  mit  Queck- 
silber gefüllte  Schellacknäpfchen  vermittelst  eines  kleinen 
Metallbügels  in  leitende  Verbindung  mit  der  einen,  der  in- 
neren Platte  des  kreisförmigen  Condensators  zu  bringen, 
welcher  die  zweite,  die  äussere  Condensatorplatte  in  der  Luft 
in  einer  Entfernung  von  2  cm  gegenüberstand;  diese  letztere 
war  für  gewöhnlich  isolirt,  konnte  aber  in  einem  jeden  Augen- 
blick zur  Erde  abgeleitet  werden.  Die  hierzu  nöthige  Bewe- 
gung, sowie  die  Einsenkung  des  Bügels  in  das  Doppelnäpf- 
chen konnte  fast  momentan  durch  geeignete  Schnurläufe  vom 
Beobachtungsorte  aus  direct  vorgenommen  werden.  Die  Lampe 

1)  H.  Hertz.  Wied.  Ann.  31.  p.  983.  1887. 

2)  F.  Narr,  Wied.  Ann.  33.  p.  295.  1888. 
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war  behufs  der  Belichtung  der  beiden  Platten  seitwärts  so 
aufgestellt,  dass  ihr  Lichtpunkt  in  der  Mittelebene  zwischen 
den  beiden  Platten  in  einer  Entfernung  von  18  cm  von  den 
Rändern  derselben  sich  befand.  Um  die  Verbrennungspro- 
ducte  der  Lampe  von  den  Platten  möglichst  abzuhalten, 
waren  diese  letzteren  in  einem  Dunkelkasten  eingeschlossen, 
der  nur  gegen  die  Lampe  hin  eine  genügende  Oefifnung  be- 
sass,  hier  aber  oben  noch  besonders  durch  einen  hervorragen- 
den Schirm  geschützt  war;  ebenso  dienten  Schirme  dazu,  um 
das  Licht  der  Lampe  von  den  übrigen  Theilen  der  Versuchs- 
anordnung  abzuhalten.  Andere  Vorsichtemaassregeln  traf 
ich  nicht,  da  ich  die  Einschaltung  von  schützenden,  aber  für 
die  Strahlen  der  Lampe  diathermanen  Platten  mit  Rücksicht 
auf  die  Unkenntniss  ihres  doch  immerhin  möglichen  Ein- 
flusses vermeiden  zu  müssen  glaubte.  Bei  allen  meinen  fol- 
genden Versuchen  übertrug  ich  dieselbe  Electrometerladung 
auf  die  Platte,  um  die  Vergleichbarkeit  meiner  Resultate 
möglichst  zu  wahren. 

2.  Meine  ersten  Versuche  bezogen  sich  auf  den  Fall,  in 
dem  die  äussere  Condensatorplatte  isolirt  blieb.  Zwei  Mi- 
nuten nach  der  Verbindung  der  inneren  Platte  mit  dem  Elec- 
trometer  wurde  die  erste  Ablesung  gemacht,  an  die  sich  am 
Ende  der  vierten  und  sechsten  Minute  zwei  weitere  Ablesun- 
gen anschlössen;  einem  gewöhnlichen  Versuche  folgte  immer 
ein  Belichtungsversuch,  der  sich  von  jenem  nur  dadurch 
unterschied,  dass  ich  das  Licht  der  Lampe  zwischen  der 
zweiten  und  dritten  Minute  eine  halbe  Minute  lang  auf  die 
beiden  Platten  wirken  liess.  Wie  gering  der  Einfluss  dieser 
schiefen  Belichtung  war,  ergibt  sich  aus  den  beiden  folgenden 
Versuchspaaren,   die   für   eine   positive  Electrometerladung: 

bei  nicht  belichteten  Platten  bei  belichteten  Platten 

0,5554  0,5589 

0,5486-  0,0068  0,5438—0,0101 

0,5433—0,0053  0,5350—0,0088 

und  für  eine  gleich  grosse  negative  Electrometerladung: 

bei  nicht  belichteten  Platten  bei  belichteten  Platten 

0,5554  0,5534 

0,5461—0,0093  0,5458-0,0076 

0,54 1 1  -  0,0050  0,5407-0,0051 
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als  Ladungen  des  Systems  am  £nde  der  zweiten,  vierten  und 
sechsten  Minute  mit  den  beigesetzten  Differenzen  lieferten. 
Bei  diesen  Versuchen  fällt  ein  möglicherweise  vorhan- 
dener Einfluss  der  Beliöhtung  in  die  Grenzen  der  unvermeid- 
lichen Beobachtungsfehler;  etwas  merklicher  trat  ein  solcher 
hervor,  als  ich  meine  bisherigen  Versuche  in  der  Weise  ab- 
änderte, dass  ich  am  Ende  der  zweiten  Minute  nach  der  Ver- 
bindung der  inneren  Platte  mit  dem  Electrometer ,  also  im 
Augenblicke  der  ersten  Ablesung  die  äussere  Platte  mit  der 
Erde  in  dauernde  Verbindung  brachte.  Bei  Djppelversuchen 
dieser  Art  erhielt  ich  bei  einer  positiven  Electrometer- 
ladung: 

bei  nicht  belichteten  Platten  bei  belichteten  Platten 


1«     0,5531 

0,5188-0,0343 
0,5156-0,0032 


1»    0,5566 

0,5150—0,0416 
0,5085—0,0065 


2^     0,5490  2^    0,5509 

0,5172-0,0327  0,5161—0,0348 

0,5104—0,0068  I  0,5101—0,0057 

und  für  eine  gleich  grosse  negative  Electrometerladung: 

bei  nicht  belichteten  Platten        I  bei  belichteten  Platten 


\^    0,5574 

0,5199  -0,0375 


l^     0,5569 

0,5231—0,0338 

0,5188—0,0043  :  0,5159—0,0040 

2"     0,5491  2*^    0,5499 

0,5161—0,0330  0,5159—0,0340 

0,5 1 0 1—0,0057  ]  0,50S5— 0,0074 

als  Ladungen  des  Systems  am  Ende  der  zweiten,  vierten  und 
sechsten  Minute  mit  den  beigesetzten  Differenzen. 

3.  Die  zuletzt  angeführten  Versuche  Hessen  noch  nach 
zwei  Beziehungen  hin  Abänderungen  zu,  nämlich  in  der 
Dauer  der  Belichtung  und  in  dem  Augenblicke  ihres  Be- 
ginnes, die  ich  ebenfalls  in  Betracht  ziehen  wollte.  Dass 
zunächst  unter  den  angegebenen  Verhältnissen  die  Dauer 
der  Belichtung  keine  wesentliche  Aenderung  herbeizuführen 
vermag,  lehren  die  folgenden  Doppelversuche,  von  denen  die 
links  stehenden  sich  auf  eine  positive,  die  rechts  stehenden 
sich  auf  eine  gleich  grosse  negative  Electrometerladung  be- 
ziehen. 
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V 

0,5435  0,54b  1 

0,4956—0.0479  0,5012  -0,04«39 

0,4893—0,0063         i         0,4961—0,0051 

0,5501  I         0,5529 

0,4959—0,0542         |         0,5035—0,0494 
0,4875— 0,00S4         '         0,4959—0,0076 

Die  angegebenen  Zahlen  bedeuten  die  beobachteten 
Ladungen  des  Systems  (mit  den  beigesetzten  Dififerenzen)  am 
Ende  der  zweiten,  sechsten  und  achten  Minute,  nachdem  die 
innere  Platte  mit  dem  Electrometer  in  Verbindung  gesetzt 
war;  die  Belichtung,  die  immer  eine  halbe  Minute  nach  der 
ersten  Ablesung,  also  nach  der  Ableitung  der  äusseren  Platte 
begann,  dauerte  bei  den  Versuchen  P  eine  halbe  Minute, 
bei  den  Versuchen  2^  aber  zwei  Minuten. 

Ich  habe  endlich  auch  den  Einäuss  der  Belichtung  im 
Augenblicke  der  Erdverbindung  der  äusseren  Platte  dadurch 
zu  erforschen  gesucht,  dass  ich,  nachdem  ich  die  erste  Ab- 
lesung, zwei  Minuten  nach  der  Uebertragung  der  Electro- 
meterladung  auf  die  innere  Platte,  gemacht  hatte,  ein  und 
eine  halbe  Minute  später  die  Belichtung  begann,  am  Ende 
der  vierten  Minute  die  äussere  Platte  ableitete  und  endlich 
eine  halbe  Minute  später  die  Belichtung  schloss;  die  am 
Ende  der  zweiten,  sechsten  und  achten  Minute  erfolgten  Ab- 
lesungen ergaben  für  eine  positive  Electrometerladung: 

0,5471  0,4927-0,0544         0,4849—0,0078 

und  für  eine  gleich  grosse  negative  Electrometernadel: 

0,5453  0,5032—0,0421         0,4967—0,0065. 

Aus  allen  diesen  Beobachtungen  zog  ich  den  Schluss, 
dass  eine  Belichtung  der  beiden  Platten  in  der  von  mir  vor- 
genommenen Art  und  Weise  die  Erscheinungen  an  der  ge- 
ladenen inneren  Condensatorplatte  nicht  wesentlich  abändert. 
Die  im  allgemeinen  etwas  grösseren  Verluste  bei  Belichtung 
liessen  sich  sehr  wohl  auf  Rechnung  der  infolge  der  Er- 
wärmung eintretenden  Luftbewegungen  und  der  Verbrennungs- 
producte  der  Lampe  setzen;  der  Betrag  ihrer  Mehrung  über- 
stieg nie  den  Bang  der  Zerstreuungszahlen. 
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4.  Der  Umstand,  dass  die  letztgenannten  Störungen, 
welche  der  Gebrauch  meiner  Lampe  mit  sich  brachte,  sich 
als  so  geringfügig  erwiesen,  veranlasste  mich,  eine  einzige 
Thatsache,  die  alle  vorhergehenden  Versuche  zu  bestätigen 
scheinen,  und  die  darin  besteht,  dass  der  Einfluss  der  Be- 
lichtung auf  negative  Ladungen  kleiner  ist  als  auf  positive, 
unter  günstigeren  Bedingungen  näher  zu  verfolgen.  Zu  diesem 
Behufe  entfernte  ich  den  Condensator  bis  auf  seine  wohl 
isolirte  innere  Platte,  eine  vergoldete  Messingplatte,  verband 
diese  wie  vorher  mit  einem  der  Quecksilbernäpfchen,  um 
auf  sie  beliebige  Electrometerladungen  übertragen  zu  können, 
und  stellte  ihr  direct  gegenüber  unter  den  gleichen  Schutz- 
maassregeln die  Lampe  so  auf,  dass  der  Lichtpunkt  der  letz- 
teren vom  Mittelpunkte  der  ersteren  eine  Entfernung  von 
19  cm  besass. 

Als  ich  nun  wieder  zwei  Minuten  nach  der  üebertragung 
der  früheren  Electrometerladung  die  Platte  eine  halbe  Minute 
belichtete,  zeigte  sich  ein  sehr  starker  Einfluss  der  Belich- 
tung, nämlich  eine  ziemlich  bedeutende  Entladung  der  Platte, 
die  für  eine  negative  Ladung  derselben  ungleich  schwächer 
war  als  für  eine  positive.  So  erhielt  ich  z.  B.  in  einem 
Satze  von  Versuchen: 


für  eiue  positive  Lacluug 

1'     0,5706 

0,4834—0,0872 
0,4793—0,0041 
0,4740— 0,tK)r>3 

2°     0,5716 

0,4933—0,0783 
0,4855—0,0078 
0,4793—0,0062 


für  eine  uogative  Laduug 

l"    0,5640 

0,5043—0,0597 
0,4967—0,0076 
0,4898-0,0069 


O'J 


0,5645 

0,5096—0,0549 
0,4995—0,0101 
0,4928-0,0067 


als  Ablesungen  am  Ende  der  zweiten,  vierten,  sechsten  und 
achten  Minute  nach  der  Üebertragung  der  Ladung  mit  den 
beigesetzten  Difl^erenzen. 

Um  mich  auch  über  den  Einfluss  der  Entfernung  des 
Lichtpunktes  von  der  Platte  zu  unterrichten,  stellte  ich  die- 
selben Versuche  bei  verschiedenen  Werthen  derselben  an;  in 
dieser  Weise  erhielt  ich: 
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für  eine  positive  Ladung  für  eine  negative  Ladung 

bei  einer  Entfernung  des  Lichtpunktes  von  der  Platte  =  19  cm: 

0,5636  0,5564 

0,4749— 0,OjssT  0,5001—0,0503 

0,4677  -  0,0072  0,4913—0,0088 

bei  emer  Entfernung  des  Lichtpunktes  von  der  Platte  =  22  cm: 

0,5599  i  0,5586 

0,5285—0,0314  0,5350—0,0236 

0,5218—0,0067  I  0,5269—0,0081 

bei  einer  Entfernung  des  Lichtpunktes  von  der  Platte  s25cm: 

0,5665  0,5611 

0,5479— 0,01  i>6  !  0,5456-0,0155 

0,5389— 0,OU1K)  .  0,5363—0,0093 

ab  Ablesungen  am  Ende  der  zweiten,  vierten  und  sechsten 
Minute  mit  den  beigesetzten  Differenzen.  Aus  diesen  Versuchen 
ergibt  sich,  dass  die  Wirkung  der  Strahlen  mit  wachsender  Ent- 
fernung des  Lichtpunktes  von  der  Platte  sehr  rasch  abnimmt; 
unter  sonst  gleichen  Verhältnissen  ist  sie  aber  auch  hier  ftlr 
eine  negative  Ladung  geringer  als  für  eine  positive.  Dieselbe 
Regel  bewährt  sich  auch  bei  grösseren  Entfernungen,  bei 
denen  ich  aber  wegen  des  raschen  Sinkens  der  Verlustzahlen 
eine  Belichtungszeit  von  einer  Minute  eintreten  und  erst  vier 
Minuten  nach  der  ersten  Ablesung  eine  zweite  Ablesung 
folgen  liess,  um  die  Belichtung  gleichmässig  durchführen  zu 
können.  So  erhielt  ich  z.  B.  für  eine  Entfernung  von  38  cm 
des  Lichtpunktes  von  der  Platte: 

bei  einer  positive  Ladung  bei  einer  negativen  Ladung 

0,5628  I  0,5566 

0,5435— 0,0 193  0,5417— 0,01 49 

0,5376-  0,0059  0,5358—0,0059 

0,5337— 0,0()39  ■  0,5800—0,0058 

als  Ablesungen  am  Ende  der  zweiten,  sechsten,  achten  und 
zehnten  Minute  nach  Uebertragung  der  Electrometerladung 
mit  den  beigesetzten  Differenzen. 

Auch  den  Eintiuss  der  Dauer  der  Belichtung,  den  ich 
schon  bei  den  vorhergehenden  Versuchen  verwerthete,  suchte 
ich  in  grossen  Zügen  wenigstens  festzustellen,  da  einer  ein- 
gehenderen Untersuchung  desselben  die  Natur  meiner  Licht- 
quelle nicht  günstig  war.  Da  die  Zerstreuungszahlen  nichts 
Auffälliges  boten,  so  führe  ich  hier  nur  die  Ladungsverluste 
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an,  die  innerhalb  vier  Minuten  beobachtet  wurden,  entsprechend 
einer  innerhalb  derselben  Torgenommenen  Belichtung  Ton: 

5  Secunden     0,0367        0,0294 

Vi  Minute         0,0887        0,0661 

»  0,3948         0,0839 

wobei  sich  die  erste  Verticalreihe  auf  eine  positive,  die  zweite 
auf  eine  negative  Ladung  bezieht,  und  die  Entfernung  des 
Lichtpunktes  von  der  Platte  19  cm  betrug. 

Um  den  auch  hier  unverkennbar  hervortretenden  Einiiuss 
der  Natur  der  Ladung  der  Platte  auf  die  Wirkung  des 
Lichtes  noch  in  einer  Form  kennen  zu  lernen,  liess  ich  in 
zwei  aufeinander  folgenden  Versuchen  vom  Ende  der  zweiten 
Minute  nach  der  Uebertragung  der  Electrometerladung  an, 
nachdem  ich  das  Vorhandensein  der  üblichen  Ladung  des 
Systems  in  diesem  Augenblicke  constatirt  hatte,  fünf  Minuten 
lang  das  Licht  auf  die  geladene  Platte  wirken;  die  Schluss- 
ablesung ergab  bei  einer  positiven  Ladung  0,3238,  bei  einer 
negativen  Ladung  0,3684:  die  stetige  Beobachtung  des  Vor- 
ganges machte  mir  den  Eindruck,  als  ob  die  Einwirkung  des 
Lichtes  beständig  geringer  würde. 

5.  Ich  bin  mir  viel  zu  lebhaft  der  ünvollkommenheit  und 
UnVollständigkeit  der  mitgetheilten  Ergebnisse  bewusst,  als 
dass  ich  schon  jetzt  eine  Erklärung  derselben  versuchen 
'könnte.  Aus  demselben  Grunde  will  ich  auch  sowohl  den 
Widerspruch,  in  dem  sie  mitdenResultaten  von  Hall  wachs  ^) 
zu  stehen  scheinen,  als  auch  den  Zusammenhang,  in  den  man 
sie  mit  den  Resultaten  von  Koch*)  bringen  könnte,  zunächst 
nicht  näher  berühren.  Indem  ich  aber  in  dieser  Weise  die 
allgemeine  Discussion  meiner  Ergebnisse  erst  nach  der  er- 
neuten Durcharbeitung  derselben  vorzunehmen  gedenke, 
möchte  ich  doch  jetzt  schon  mit  einigen  Worten  auf  eine 
Ursache  eingehen,  die  man  der  Erklärung  der  von  mir  con- 
statirten  Hauptthatsache  zu  Grunde  legen  könnte. 

Gegen  die  Annahme,  der  von  mir  beobachtete  Ladungs- 
verlust der  Platte  durch  die  Belichtung  rühre  von  den  Ver- 


1)  W.  Hallwachs,  Wied.  Ann.  33.   p.  801.  18S«. 

2)  K.  R.  Koch,  Wied,  Ann.  38.  p.  454.  1SS8. 
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brennungsproducten  der  Lampe  her,  sprechen  zunächst  ein- 
mal meine  Versuche  mit  schräger  Belichtung  der  beiden 
Platten.  Dagegen  könnte  man  den  Einwand  erheben^  dass 
bei  meinen  Versuchen  mit  der  einen  Platte  die  Anzahl 
der  Ängrififspunkte,  was  ich  gerne  zugebe,  beträchtlich  ver- 
grössert  sei.  Aber  auch  dieser  Einwand  verliert  sehr  an 
Gewicht,  wenn  man  die  bei  meinen  Versuchen  angegebenen 
Zerstreuungszahlen  betrachtet.  Wie  wenig  dieselben  in  der 
That  durch  die  vorhergehende  Belichtung  beeinflusst  worden 
sind,  will  ich  näher  noch  an  einem  ausgezeichneten  Beispiele 
zeigen.  Als  ich  in  einer  Entfernung  des  Lichtpunktes  von 
der  Platte  =  19  cm  die  beiden  in  4.  zuletzt  angegebenen,  je 
f&nf  Minuten  lang  währenden  Belichtungsversuche  durch- 
führte, die  jedenfalls  mehr  Verbrennungsproducte  in  die  Luft 
brachten,  als  ein  jeder  andere  Versuch,  stellte  ich  kurz  vor 
ihrem  Beginne  und  kurz  nach  ihrer  Beendigung  zwei  unbe- 
lichtete  Versuche  mit  der  Platte  an  und  erhielt  als  Ablesungen 
am  Ende  der  zweiten,  vierten  und  sechsten  Minute: 

0,5640  0,5501 

0,5552-0,0088  '  0,5516-0,0075 

0,5491-0,0061  ',  0,5471—0,0045 

Die  hier  angegebenen  Zerstreuuogszahlen  lassen  auch  nicht 
den  leisesten  EinÜuss  des  langen  Belichtungsprocesses  er- 
kennen. 


VII.    BemerkHugen  zu  den  JPJiasenänderungen 
des  von  durchsichtigen  Körpern  in  der  Nähe  des 
Polarisattofis Winkels  partiell  reflectirten  Lichtes; 

von  Paul  Volkmann. 

Die  Entdeckung  der  elliptischen  Polarisation  des  von 
durchsichtigen  Körpern  in  der  Nähe  des  Polarisationswinkels 
reflectirten  Lichtes  durch  Ja  min  ^),  sowie  der  schöne  experi- 
mentelle Nachweis,  dass  es  an  isotropen  Medien  wesentlich 

n  Jamin,   Ann.  de  chim.  et  do  phys.  (3).   20.   p.  263.  1850;    30, 
p.  257.  1850;  31.  p.  165.  1851. 
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die  senkrecht  zur  Einfallsebene  polarisirte  Componente  des 
reüectirten  Lichtes  ist,  welche  mit  einer  Phasenänderung  be- 
haftet ist,  durch  Wernicke^)  haben  über  die  in  der  theo- 
retischen Optik  insbesondere  durch  F.  E.  Neu  mann,  Mac 
CuUagh  und  G.  Kirchhoff  eingeführten  Grenzbedingungen 
und  die  daraus  abgeleiteten  Amplitudengesetze  theilweise  zu 
Bemerkungen  Veranlassung  gegeben,  welche  mir  den  that- 
sächlichen  Verhältnissen  nicht  zu  entsprechen  scheinen. 

Diese  Amplitudengesetze  müssen  noch  immer  als  eine 
ausserordentlich  starke  Annäherung  an  die  Wirklichkeit  auf- 
gefasst  werden  und  enthalten,  worauf  man  bisher  keinen  zu 
grossen  Werth  gelegt  zu  haben  scheint,  gleichfalls  bis  zu 
einem  angenäherten  Grade  die  beobachtete  Phasenänderung 
einer  halben  Wellenlänge  für  die  senkrecht  zur  Einfallsebene 
polarisirte  Componente  des  reflectirten  Lichtes. 

Diese  Amplitudengesetze  werden  von  der  experimentellen 
Forschung  gegenwärtig  um  so  weniger  entbehrt  werden 
können,  als  dieselben  für  jeden  Versuch  einer  allgemeinen 
Ausdehnung  der  Ja  min' sehen  Beobachtungen  auf  die  Ke- 
flexion  an  optisch  anisotropen  und  circularpolarisirenden  Me- 
dien geeignet  erscheinen,  Gesichtspunkte  zu  liefern,  welche 
bei  so  verwickelten  Verhältnissen,  wie  sie  dann  in  Betracht 
kommen,  nicht  unwillkommen  sein  dürften. 

Wenn  ich  mir  im  Folgenden  diese  Gesichtspunkte  aus- 
einander zu  setzen  erlaube,  verhehle  ich  mir  dabei  die  Schwie- 
rigkeit nicht,  dass  dieselben  in  vielen  Fällen  eine  experimen- 
telle Anordnung  vorschreiben,  welche  sich  mit  den  bisher 
bekannten  Beobachtungsmethoden  nicht  ganz  vertragen  wird. 
Vorausgesetzt  sind  vollkommen  reine  Oberflächen,  in  deren 
Herstellung  die  Technik  ja  einige  Fortschritte  erreicht  zu 
haben  scheint,  jedenfalls  werden  Controlbeobachtungen  über 
die  unveränderte  Reinheit  der  Oberfläche  unerlässlich  bleiben. 


Ich  beginne  mit  der  Reflexion  an  optisch  isotropen 
Mitteln: 

Fällt  unter  dem  Einfallswinkel  2\  bei  einem  Polarisations- 


1)  W.  Wernicke,  Wied.  Ann.  25.  p.  203.  1885:  80.  p   452.  1887. 


) 
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azimut  &  gegen  die  Einfallsebene  linear  polarisirtes  Licht 
mit  der  Amplitude  t  in  einem  isotropen  Medium  auf  die 
Oberfläche  eines  zweiten  isotropen  Mediums,  so  liefert  die 
Beflexionstheorie  ^)  von  Fresnel  und  Neu  mann  für  die 
parallel  und  senkrecht  zur  Einfallsebene  polarisirten  Compo- 
nenten  der  reüectirten  Welle  die  bekannten  Ausdrücke: 

r,  cosÖ,  =  ±rcos0^-^^*4,     r,  sin  0,  ^zftsm&^-^^^\' 

Hierin  ist  r^  die  Amplitude,  0^  das  Polarisationsazimut  der 
reflc^ctirten  Welle,  i^  der  Brechungswinkel.  Die  Vorzeichen 
bleiben  unbestimmt,  ohne  sich,  natürlich  einmal  festgesetzt, 
für  die  Beflexion  an  einer  und  derselben  Oberfläche  zu  än- 
dern. Es  gehören  die  beiden  oberen  oder  die  beiden  unteren 
Zeichen  zusammen,  wenn  die  reflectirte  Welle  als  gerade 
Fortsetzung  der  einfallenden  Welle  gedacht  wird.^) 

Die  senkrecht  zur  Einfallsebene  polarisirte  Componente 
der  reflectirten  Welle  liefert  beim  Durchgang  durch  den 
nach  dem  Brewst er' sehen  Gesetze  t\  +  £3  =  9^/2  gegebenen 
Polarisationswinkel  einen  Vorzeichenwechsel  der  Amplitude, 
welcher  sich  in  der  Beobachtung  als  eine  Phasenänderung 
von  A/2  darstellen  muss.  Diese  Auflassung  findet  auch  darin 
eine  Bestätigung,  dass,  wenn  wir  von  vornherein  in  die  ana- 
lytischen Ausdrücke  für  die  reflectirte  Welle  eine  Phasen- 
änderung einführen,  dieselbe  sich  zu  0  oder  A/2  bestimmt, 
nur  unter  dem  Polarisationswinkel  für  die  Componente  senk- 
recht zur  Einfallsebene  unbestimmt  bleibt. 

Die  Beflexionstheorie  befindet  sich  also  mit  der  Beob- 
achtung darin  in  Uebereinstimmung,  dass  die  parallel  zur 
Einfallsebene  polarisirte  Componente  von  jeder  Phasenände- 
rung frei^)  ist,   dass  allein  die  senkrecht  zur  Einfallsebene 

n  Wir  brauchen  nicht  zwischen  Fresnel  und  Neumann  zu  unter- 
scheiden; der  vorliegende  Gegenstand  ist  gänzlich  ungeeignet,  zwischen 
beiden  Anschauungen  eine  Entscheidung  herbeizuführen.  Wer  nicke 
scheint  hierin  anderer  Meinung  zu  sein.  Ich  bediene  mich  der  Anschauung 
Neumann's. 

2}  In  ähnlicher  Weise  verfügt  L.  Lorenz,  Pogg.  Ann.  118,  p.  116. 
1868)  in  entgegengesetzter  Weise  Neumann  in  seinen  Vorlesungen.  Ein 
principiellcr  Unterschied   liegt  hierin  nicht. 

3)  Zu   demselben   Resultat   kommt   im   wesentlichen   auch  Lorenz 

Ann.  d.  Pbji.  n.  Chem.  N.  F.  XXXIV.  46 
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polarisirte  Componente  mit  einer  solchen,  und  zwar  beim 
Durchgang  durch  den  Polarisationswinkel  in  der  gesammten 
Grösse  von  A/2  behaftet  ist 

Die  Abweichung  besteht  darin,  dass  diese  Phasenände- 
rung, abgesehen  von  wenigen  Substanzen  (Alaun,  Menilit),  sich 
nicht  plötzlich,  sondern  allmählich,  allerdings  immer  noch  in 
der  Nähe  des  Polarisationswinkels  und  unter  diesem  selbst 
mit  besonderer  Stärke  Tollzieht,  dass  weiter  die  senkrecht 
zur  Einfallsebene  polarisirte  Componente  nach  den  Beobach- 
tungen von  Jamin  und  Wernicke  auch  unter  dem  Polari- 
sationswinkel nie  ganz  Yerschwindet 

Ich  definire  daher  im  Anschluss  an  das  Beobachtungs- 
material, aber  auch  in  Anlehnung  an  die  theoretisch  vor- 
liegende erste  starke  Näherung:  Polarisationswinkel  als  den 
Winkel,  unter  dem  natürliches  Licht  einfallen  muss,  damit 
das  reflectirte  Licht  ein  Maximum  von  Polarisation  aufweist, 
und  lasse  es  zunächst  dahingestellt,  ob  der  Polarisationswinkel 
auch  als  der  Winkel  definirt  werden  könnte,  unter  dem  sich 
für  die  senkrecht  zur  Einfallsebene  polarisirte  Componente 
ein  Maximum  von  Phasenänderung  vollzieht  (die  Phasenände- 
rung vielleicht  den  Werth  A/4  erreicht  hat). 


Ich  gehe  zur  Reflexion  an  optisch  anisotropen  Mit- 
teln über: 

Für  solche  ist  die  Theorie  von  F.  E.  Neumann ^)  und 
Mac  Cullagh^  ausgearbeitet  worden.  Ich  bediene  mich 
der  zu  dem  vorliegenden  Zweck  besonders  bequemen  Termino- 
logie von  Mac  Cullagh.  Bei  gegebenem  Einfallswinkel  i^ 
gibt  es  für  die  einfallende  und  reflectirte  Welle  zusammen- 
gehörige Polarisationsazimute,  welche  nur  eine  gebrochene 
Welle  zur  Folge  haben,   die   uniradialen  Azimute.     Man 


unter  der  Annahme  einer  allmählichen  Uebergangsschicht  (Pogg.  Ann. 
111.  p.  460.  1860),  eine  Annahme,  welche  für  den  Zweck  der  vorliegenden 
Notiz  einzuführen  nicht  nothwendig  erscheint,  so  berechtigt  dieselbe  jeden- 
falls sonst  ist 

1)F.  £.  Neumann,  Abhandl.  der  Berliner  Academie  aus  dem 
Jahre  1835. 

2)  Mac  Cullagh,  Coli.  Works  p.  145.  1880. 


Reflecürtes  Licht.  723 

kann  so  von  dem  uniradialen  Azimut  der  einfallenden  Welle 
sprechen,  welches  der  ordinären,  und  welches  der  extraordi- 
nären, gebrochenen  Welle  zugehört.  Fällt  Licht  unter  einem 
beliebigen  Azimut  polarisirt  auf,  so  zerlegt  man  dasselbe  in 
Componenten  nach  den  uniradialen  einfallenden  Azimuten, 
um  für  die  reflectirte  Welle  die  beiden  Componenten  nach 
den  uniradial  reflectirten  Azimuten  wieder  zusammenzusetzen. 
Bezeichnen  wir  mit  r  r^  die  Amplituden  der  uniradialen 
Componenten  der  einfallenden  und  reflectirten  Welle,  mit 
Q  Q^  die  Polarisationsazimute  derselben  gegen  die  Einfalls - 
ebene,  mit  t^  die  Amplitude,  mit  6,  das  Polarisationsazimut 
der  zugehörenden  einen  gebrochenen  Welle,  endlich  mit  ^ 
den  Brechungswinkel  und  mit  <  den  Winkel,  welchen  der 
zur  gebrochenen  Welle  zugehörende  Strahl  mit  der  Wellen- 
normale bildet,  dann  bestehen  die  Beziehungen^): 

(t  cos  0  ±  Tj  cos  ©i)  C08l\  =  Tj  COS  ©^  COS  i^ , 

(t  cos  ©  T  Tj  COS  ©i)  sin  ij  =  t^  cos  ©^  sin  i^ , 

T  sin  ©  ±  Tj  sin  ©^  =  Tj  sin  ©^  , 

(t  sin  ©  T  Tj  sin  ©j)  cos«i  sin  ij  =  Tg  (sin  ©g  cos  ig  sin  i,  -f-sin^^tg  «) 

oder  in  Bezug  auf  die  reflectirte  Amplitude  aufgelöst: 

T,  Sin  0,  =  :f  T  sin  0^-5  f^?{SS?.^±bl^  r\  ^^'l'l^^ 

=  Tr,8in0,[--JiLr_g|^y  _^^Jtg./sin0,]. 

Wir  erkennen: 

Die  senkrecht  zur  Einfallsebene  zerlegte  Componente 
jeder  einzelnen  uniradialen  Schwingung  der  reflectirten  Welle 
liefert  beim  Durchgang  durch  einen  gewissen  Einfallswinkel 
einen  Vorzeichenwechsel  der  Amplitude,  welcher  sich  in  der 
Beobachtung  als  eine  Phasenänderung  von  A/2  darstellen  wird. 
Dieser  Winkel  ist  gegeben  durch  die  Beziehung: 

(1)         sin  (ij  —  Ig)  cos  (i\  +  lg)  —  sin  *  ij  tg  c/sin  ©g  =  0. 

Insofern  es  zwei  uniradiale  Azimute  der  reflectirten 
Welle  im  allgemeinen  gibt,  werden  daher  zwei  verschiedene 

1)  Mac  Cullagb,  (Joll.  Works  p.  182.  1830. 
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Einfallswinkel  existiren,  für  welche  theoretisch  eine  Pbasen- 
toderung  von  A/2  gefolgert  werden  kann. 

Davon  zu  unterscheiden  ist  der  Folarisationswinkel,  wel- 
cher im  Neumann'schen  Sinne  als  der  Einfallswinkel  zu 
definiren  ist,  fUr  den  die  beiden  uniradialen  Azimute  der 
reflectirten  Welle  zusammenfallen,  nämlich: 

*      9    • 

8m^  «2 


(2) 


tg  0,  cos  (»1  -Vh)-  Sir(«r- ^)  **  *  ^  °***  ®* 

=  tg  0,'cos  (i\  +  eV)  -  S^'^-lT^^g^'/cos©/, 


worin  mit  einem  oberen  Index  die  Grössen  versehen  sind, 
welche  sich  auf  die  zweite  gebrochene  Welle  beziehen. 

Noch  mag  hervorgehoben  werden,  dass  im  Falle  senk* 
recht  zur  Einfallsebene  polarisirtes  Licht  auf  eine  anisotrope 
Fläche  fällt  —  abgesehen  von  ganz  speciellen  Fällen  — 
für  die  reflectirte  Welle  entsprechend  den  beiden  uniradialen 
Schwingungen  zwei  Componenten  senkrecht  zur  Einfallsebene 
existiren,  welche  unabhängig  voneinander  ihre  Phasendifferenz 
aufweisen,  und  welche  sich  unter  keinem  Einfallswinkel  zur 
Intensität  0  superponiren.  In  dieser  Superposition  der  bei* 
den  Componenten  wird  fQr  die  Beobachtung  die  hauptsäch- 
lichste Schwierigkeit  bestehen,  die  im  Folgenden  entwickelten 
Gesichtspunkte  zu  prüfen. 

Nachdem  die  Beobachtungen  von  Jamin  und  Wernicke 
an  isotropen  Mitteln  vorliegen,  darf  man  wohl  mit  ziemlicher 
Sicherheit  unter  Anlehnung  an  die  Theorie  sagen,  dass  sich 
das  ßeobachtungsmaterial  an  anisotropen  Körpern  in  folgen- 
der Weise  gestalten  wird,  vorausgesetzt,  dass  es  gelingt,  die 
rein  experimentellen  Schwierigkeiten  zu  überwinden: 

Die  Beobachtung  dürfte  in  Uebereinstimmung  mit  der 
Theorie  den  Nachweis  führen,  dass  im  wesentlichen  alle 
parallel  zur  Einfallsebene  polarisirten  Componenten  der 
reflectirten  Welle  von  jeder  Phasenänderung  frei  sind,  dass 
nur  die  senkrecht  zur  Einfallsebene  polarisirten  Compo- 
nenten, und  zwar  zweimal  im  allgemeinen  theilweise,  nur  bei 
uniradialen  Azimuten  vollständig  in  der  Gesammtgrösse  von 
A/2  damit  behaftet  sein  können.  Die  Beobachtung  wird  ebenso 
in  Abweichung   von   der  Theorie   wohl   ergeben,   dass  diese 
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Phasenänderung  bei  den  meisten  Substanzen  sich  nicht  plötz- 
lieh,  sondern  allmählich,  allerdings  in  der  Nähe  der  durch 
die  Gleichung  (1)  definirten  Einfallswinkel  und  unter  diesen 
selbst  mit  besonderer  Stärke  vollzieht,  dass  weiter  auch  unter 
diesem  Winkel  die  senkrecht  zur  Einfallsebene  polarisirte 
Componente  jeder  einzelnen  zugehörigen  uniradial  reflectirten 
Schwingung  nicht  ganz  verschwindet. 

In  Anlehnung  an  die  theoretisch  vorliegende  erste  starke 
Näherung  werden  wir  nach  (2)  definiren:  Polarisationswinkel 
als  den  Winkel,  unter  dem  natürliches  Licht  au£fallen  muss, 
damit  das  reflectirte  Licht  ein  Maximum  von  Polarisation 
aufweist. 

Von  dem  so  definirten  Polarisationswinkel  zu  unterschei- 
den sind  die  durch  (1)  gegebenen  Winkel,  unter  denen  sich 
für  die  senkrecht  zur  Einfallsebene  polarisirten  Componen- 
ten  der  einzelnen  zugehörigen  uniradial  reflectirten  Schwin- 
gungen ein  Maximum  von  Pi.asenänderung  vollzieht  (die  Pha- 
senänderung vielleicht  den  Werth  A/4  erreicht). 

Indem  diese  Winkel  mit  dem  Polarisationswinkel  im 
allgemeinen  nicht  zusammenfallen,  dürfte  die  Beobachtung 
ergeben,  dass  der  Grad  von  erreichbarer  Polarisation  in  die- 
sen allgemeinen  Fällen  durch  Reflexion  unter  dem  Polarisa« 
tionswinkel  an  anisotropen  Medien  ein  höherer  ist,  als  durch 
Reflexion  an  isotropen  Flächen. 

Zur  experimentellen  Prüfung  der  im  Vorhergehenden 
entwickelten  Gesichtspunkte  werden  anisotrope  Mittel  um  so 
geeigneter  sein,  eine  je  stärkere  Doppelbrechung  dieselben 
aufweisen.  Insofern  die  Doppelbrechung  bei  den  durch  die 
Natur  uns  gegebenen  Medien  niemals  eine  grosse  ist,  wer- 
den die  durch  die  Gleichungen  (1)  und  (2)  definirten  Einfalls- 
winkel niemals  sehr  weit  auseinander  fallen,  die  zu  erwarten- 
den Erscheinungen  sich  also  stets  in  der  Nachbarschaft  des 
Polarisationswinkels  abspielen. 

Am  geeignetsten  für  die  Beobachtung  erscheint  Kalk- 
spath.  In  den  speciellen  Fällen,  für  welche  allein  bisher 
einige  Beobachtungen  von  Jamin  vorliegen,  in  denen  die 
optische  Axe  in  der  Einfallsebene  oder  senkrecht  dazu  liegt, 
wird   allerdings   ein  guter   Theil   der   oben   charakterisirten 
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Merkmale  verloren  gehen.  In  dem  ersten  Falle  wird  eine 
Phasenänderung  der  verticalen  Componente  zu  erwarten  sein 
nur  für  die  uniradiale  Schwingung,  welche  der  extraordinären 
Welle  zugehört,  in  dem  zweiten  Falle  nur  für  die  uniradiale 
Schwingung,  welche  der  ordinären  Welle  zugehört.  In  bei* 
den  Fällen  rückt  der  Polarisationswinkel  mit  dem  Winkel 
zusammen,  f&r  welchen  ein  Maximum  von  Phasenänderung 
sich  voraussehen  lässt. 

Zur  Herstellung  der  oben  charakterisirten  Polarisations- 
erscheinungen, welche  das  an  der  Oberfläche  anisotroper 
Mittel  in  der  Nähe  des  Polarisationswinkels  reflectirte  Licht 
darbietet,  werden  vielleicht  mittlere  Lagen  am  geeignet- 
sten sein. 

Ich  habe  für  eine  künstlich  angeschliffene  Kalkspath* 
fläche,  deren  optische  Axe  unter  +46^  gegen  die  Einfalls- 
ebene geneigt  in  der  Oberfläche  selbst  liegt,  nach  den  be- 
kannten Formeln  von  F.  E.  Neumann  die  Rechnung  für 
die  Natriumlinie  D  (die  Hauptbrechungsexponenten  sind  nach 
Rudberg  1/a«  1,65850,  1/c «  1,48635)  durchgeführt  und 
theile  die  Resultate  mit: 

Der  Polarisationswinkel  bestimmt  sich  zu  56^  20',  die 
zugehörigen  Brechungswinkel  und  Polarisationsazimute  der 
ordinär  und  extraordinär  gebrochenen  Welle  sind: 

i2  =  30«    7.8',  ©2=     490    8,5', 

2/=  88    28,8,  ©2'= -39   50,1. 

Die  zugehörenden  uniradialen  Azimute  der  einfallenden 
Welle  berechnen  sich  zu: 

0  =  460    3^2',  0'= -88034,4'; 

die  zugehörenden  uniradialen  Azimute  der  reflectirten  Welle, 
welche  für  den  Polarisationswinkel  zusammenfallen: 

0^  =  ©/=  4«  5,3'. 

Die  Einfallswinkel,  in  deren  Nachbarschaft  die  vertical 
zur  Einfallsebene  genommenen  Componenten  für  eine  einzelne 
uniradiale  Schwingung  der  reflectirten  Welle  voraussichtlich 
ein  Maximum  von  Phasenänderung  aufweisen  werden,  be- 
rechnen sich  zu: 

ii  =  58^54,7',  V=     530    '^^^'' 
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Dazu  gehören  die  Brechungswinkel: 

lg  =  31«    5,3',  i^^     32«    1,8' 

die  Polarisationsazimute  der  gebrochenen  Welle: 

02  =  49«  25,4',  0j'  =  -  40«  1 7,4', 

die  uniradialen  Azimute  der  einfallenden  Welle: 

0  =»  45«  55,3',  &  -=-39«  15,5', 

die  uniradialen  Azimute  der  reflectirten  Welle  0^  0/  sind, 
wie  das  der  ganzen  Rechnung  zu  Grunde  liegt,  in  beiden 
Fällen  0«. 

Die  beiden  Einfallswinkel,  unter  denen  sich  ein  Maximum 
von  Phasenänderung  vollziehen  soll,  liegen  in  dem  durch- 
gerechneten Beispiel  um  5«  50'  auseinander,  eine  Differenz, 
deren  Grösse  hoffen  lässt,  auch  in  Beobachtungen  merkliche 
Spuren  zu  zeigen ;  allerdings  sind  die  zugehörigen  uniradialen 
Azimute  der  einfallenden  Welle  für  die  J  am  in' sehe  Beob- 
achtungsmethode nicht  eben  günstig. 


Ich  behandle  endlich  die  Reflexion  an  circularpola- 
risirenden  Mitteln.  Ich  werde  für  solche  in  diesen  Anna- 
len  im  Anschluss  an  die  darauf  bezüglichen  Arbeiten  von 
Mac  Cullagh  die  Differentialgleichungen  der  Lichtbewegung 
und  die  Grenzbedingungen  demnächst  mittheilen. 

Ich  beginne  zunächst  mit  optisch  isotropen  circularpola- 
risirenden  Mitteln.  Lassen  wir  unter  dem  Einfallswinkel  z\ 
und  dem  Azimut  0  linearpolarisirtes  Licht  mit  der  Ampli- 
tude r  auf  ein  solches  Mittel  fallen,  so  folgen  aus  der  Rech- 
nung für  die  reflectirte  Lichtbewegung  die  Gleichungen: 

Nt^  cos  0j  cos  5^  =  ±  r  cos  0 .  ^ , 
iVrj  cos  01  sin  ^1  =  =F  r  sin  0  .S, 
Nvy^  sin  0^  cos  ä^  =  ±  r  sin  0.C, 
Nt^  sin  0^  sin  J/  =  ±  r  cos 0.D. 

Hierin  bedeuten: 

N  =  (cos  (ij  -i^)  +  cos  (i'i  —  2,'))  sin  (i\  +  ij)  sin  (^  +  O» 
A  =  sin  (zj  +  i^)  cos  (ij  —  ig)  sin  (ij  —  ig') 
+  sin  (i\  +  /j')  cos  (i\  -  ^')  sin  {i^  -  ig), 
-B  =3  sin  2^  sin  (ig  -  ig'). 
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C  =  sin  {i\  -  i^)  cos  (ij  +  4)  sin  (ij  + 1^') 
+  sin  (i\  -  i^')  cos  (zj  +  »2')  sin  («j  +  ij)? 
Z>  =  } sin 2i\  (sin 2i2  —  sin 2^) ; 

T^  cos  0^  und  Tj  sin  6  die  Componenten  der  reflectirten  Am- 
plitude parallel  und  senkrecht  zur  Einfallsebene,  d^  Sj'  die 
zugehörigen  Phasenänderungen;  t,  und  i^  die  nur  sehr  wenig 
sich  unterscheidenden  Brechungswinkel.  Diese  Relationen 
befinden  sich  mit  den  auf  anderem  Wege  von  W.  Voigt  ^) 
abgeleiteten  Ausdrücken  in  vollständiger  Debereinstimmung. 

Indem  hier  die  Fhasenänderungen  von  vornherein  ana- 
lytisch eingeführt  sind,  werden  wir  auch  hier  direct  durch 
dieselben  die  Näherung  an  die  Beobachtungen  erwarten  dürfen, 
welche  wir  früher  durch  Deutung  des  Vorzeichenwechsels  der 
verticalen  Amplitudencomponente  erhielten. 

Wir  erhalten  zunächst  das  bemerkenswerthe  Resultat, 
dass  die  Grösse  der  Phasenänderung  ganz  allgemein  Ton 
dem  Polarisationsazimut  der  einfallenden  Welle  abzuhängen 
scheint.  Berücksichtigen  wir  aber,  dass  die  Doppelbrechung 
an  circularpolarisirenden  Medien  nur  eine  sehr  geringe  ist, 
dass  also  t,'— 1*2=6  nur  eine  sehr  kleine  Grösse  darstellt, 
so  bemerken  wir,  dass  für  die  parallel  zur  Einfallsebene 
reflectirte  Componente  die  Phasenänderung  nur  für  ein  Pola- 
risationsazimut der  einfallenden  Welle  in  der  Nähe  von 
0  =  ±  nl2  der  Beobachtung  zugängliche  Werthe  annehmen 
könnte,  wenn  nicht  zugleich  die  Amplitudencomponente 
parallel  zur  Einfallsebene  ausserordentlich  schwach  würde. 
Für  die  senkrecht  zur  Einfallsebene  reflectirte  Componente 
können  wir  analoge  Bemerkungen  für  ein  Polarisationsazi- 
mut der  einfallenden  Welle  in  der  Nähe  von  0=±O  machen. 
Es  ist  zweifelhaft,  ob  für  diese  Phasenänderungen  die  Beob- 
achtung Andeutungen  geben  kann. 

Dagegen  lassen  unsere  Formeln  für  die  senkrecht  zur 
Einfallsebene  reflectirte  Componente  eine  auch  durch  die 
Beobachtung  wahrnehmbare  Phasenänderung  in  der  Nähe 
des  durch  i^  +  i^  ^  ^n  definirten  Einfallswinkels  erwarten. 
Setzen  wir: 


1)  W.  Voigt,  Wied.  Add.  21.  p.  532.  1884. 
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«1  +  lo  =  —  +  A,     also:      4  +  C  =  y  +  ^  +  6, 

wo  auch  A  eine  kleine  Grösse  sei,  so  werden: 
C=  -(£  +  2J)sin(i,-i;), 
Z>=+i-sin2(.--^,),  iV^=2cos(/,-e3), 

*^ *i'  =  ""  7T2J  ^^®  ®  ^^5  ('*i "  *2)- 

Je  nachdem  das  isotrope  circularpolarisirende  Medium 
ein  rechts-  oder  linksdrehendes  ist,  gibt  dieser  Ausdruck  die 
erreichte  Fhasenänderung  JA  an  für  den  durch  die  Gleichung 
A^  —  oder  +\b  definirten  Einfallswinkel,  ein  Unterschied 
zwischen  rechts  und  linksdrehenden  Medien,  welcher  bei  der 
Kleinheit  von  £  der  Beobachtung  entgehen  wird.  Dagegen 
dürfte  sich  in  dem  Sinne  der  Phasenänderung  ein  Einfluss  von 
rechts-  und  linksdrehenden  Medien  wohl  nachweisen  lassen, 
und  die  Grösse  der  Fhasenänderung  als  abhängig  von  der  Grösse 
und  dem  Vorzeichen  der  Einfallsazimutes  Q  ergeben;  aller- 
dings wird  man  bei  der  Jamin' sehen  Beobachtungs weise  in 
der  Wahl  des  Einfallsazimutes  an  ein  beschränktes  Intervall 
gebunden  sein. 

Wir  definiren  auch  hier  Polarisationswinkel  als  den 
Winkel,  unter  dem  natürliches  Licht  auffallen  muss,  damit 
das  reflectirte  Licht  ein  Maximum  von  Polarisation  aufweist 
Es  wird  der  Winkel  sein,  für  den  das  Hauptpolarisations- 
azimut der  reflectirten  Welle  ©j  von  dem  Azimut  der  ein- 
fallenden Welle  unabhängig  wird.   Der  allgemeine  Ausdruck: 

wird  von  0  unabhängig,  wenn: 

Thatsächlich  fällt  auch  dieser  so  definirte  Polarisations- 
winkel nicht  mit  dem  Einfallswinkel  zusammen,  für  welchen 
die  verticale  Amplitudencomponente  ein  Maximum  von  Pha- 
senänderung ergibt.  Der  Beobachtung  wird  aber  der  unter- 
schied dieser  beiden  Winkel  völlig  entgehen,  fallen  dieselben 
doch  schon  nach  der  ersten  Annäherung  in  den  durch 
A^—^B  definirten  Einfallswinkel  zusammen,   welchen   die 
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Beobachtung  schwerlich  von  dem  durch  i^  +  i^:=i^7t  definirten 
wird  trennen  können.  Ebenso  wird  die  geringe  Abweichung, 
unter  der  beim  Polarisationswinkel  das  Polarisationshaupt- 
azimut gegen  die  Einfallsebene  geneigt  ist  —  und  zwar  in 
entgegengesetztem  Sinne  bei  rechts-  und  linksdrehenden 
Medien  —  der  Beobachtung  entgehen. 

Ich  schliesse  mit  einigen  Bemerkungen  über  die  Phasen- 
änderungen bei  der  Beflexion  an  optisch  anisotropen  circular- 
polarisirenden  Mitteln.  Ein  besonderes  Interesse  gewährt  der 
Fall,  in  dem  für  Incidenzen  in  der  Nähe  des  Polarisations- 
winkels die  beiden  gebrochenen  Wellennormalen  in  die  Nähe 
der  optischen  Axe  fallen. 

Die  Rechnung  zeigt,  dass  die  Verhältnisse  dann  doch 
ungleich  verwickelter  werden,  als  es  auf  den  ersten  Blick 
erscheinen  mag.  Der  Unterschied  zwischen  circularpol^ri- 
sirenden  isotropen  und  anisotropen  Mitteln  ist  in  der  Pola- 
sation  der  letzteren  begründet,  und  so  tritt  dann  hier  sofort 
die  Frage  nach  der  Existenz  uniradialer  Azimute  für  die 
einfallende  und  reflectirte  Welle  in  den  Vordergrund. 

Eine  vorläufig  angestellte  Untersuchung  scheint  die  Mög- 
lichkeit zu  zeigen,  dass  zur  Feststellung  eines  unterscheiden- 
den Einflusses  von  rechts-  und  linksdrehendem  Bergkrystall 
auf  die  Pbasenänderung  des  reflectirten  Lichtes  in  beiden 
Fällen  eine  ganz  genaue  Kenntniss  der  Lage  der  optischen 
Axe  gegen  die  spiegelnde  Grenzfläche  nothwendig  werden 
kann,  insbesondere  ob  von  dem  Einfallsloth  gerechnet  die 
optische  Axe  diesseits  oder  jenseits  der  gebrochenen  Wellen- 
normalen liegt. 

Ich  werde  auf  eine  diesbezügliche  genaue  theoretische 
Untersuchung  in  einer  späteren  Arbeit  zurückkommen.  In 
dieser  Note  halte  ich  eine  solche  für  um  so  weniger  noth- 
wendig, als  den  Folgerungen  gegenüber,  welche  K.  Schmidt^) 
aus  seinen  Beobachtungen  gezogen  hat,  abgesehen  von  meinen 
Andeutungen  noch  immer  der  Einwand  von  W.  Voigt*), 
die  Reinheit  der  Oberfläche  betreifend,  besteht. 

1)  K.  Schmidt,  Wied.  Ann.  29.  p.  451.  18S6. 

2)  W.  Voigt,  Wied.  Ann.  .30.  p.  190.  1887. 
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Wenn  es  mir  durch  vorstehende  Bemerkungen  gelungen 
sein  sollte,  zu  weiteren  experimentellen  Untersuchungen  der 
Phasenänderung  bei  partieller  Reflexion  an  durchsichtigen, 
insbesondere  an  anisotropen  Mitteln  nach  obigen  Gesichts- 
punkten womöglich  unter  Anwendung  verschiedener  Methoden 
anzuregen,  so  würde  ich  den  Zweck  dieser  Note  vollkommen 
erfüllt  sehen,  auch  wenn  die  Beobachtung  (an  absolut  reinen 
Flächen)  zu  Abweichungen  führen  sollte.  Nach  der  Jamin'- 
sehen  Methode  hat  eine  einschlägige  Arbeit  Hr.  Dr.  K.  S  c  hm i  d  t 
in  unserem  mathematisch  -  physikalischen  Laboratorium  in 
Aussicht  genommen. 

Königsberg  i.  Pr.,  12.  April  1888. 

Nachtrag.  Ich  verdanke  Hrn.  Geh.  Rath  v.  Helm- 
holtz  die  Kenntniss  einer  nach  Abschluss  meiner  Arbeit 
erschienenen  Dissertation  vcn  R.  Ritter  „XJeber  die  Reflexion 
des  Lichtes  an  parallel  zur  optischen  Axe  geschlifl'enem 
Quarz**.  Der  Verfasser  beschränkt  sich  auf  die  Untersuchung 
der  beiden  Fälle,  in  denen  die  optische  Axe  parallel  und 
senkrecht  zur  Einfallsebene  steht.  Die  Resultate  befinden 
sich  in  vollständiger  Uebereinstimmung  mit  den  von  mir  in 
vorstehender  Arbeit  theoretisch  entwickelten  Folgerungen. 

Königsberg  i.  Pr.,  26.  Mai  1888. 


VIII.    Veher  die  Eleetrisirung  von  Metallplatten 

durch  Bestrahlung  mit  electrischeni  Lieht; 

von  Wilhelm  Hallwachs.^) 


Am  Schlüsse  einer  vor  Kurzem  veröffentlichten  Arbeit^) 
hatte  ich  erwähnt,  dass  sich,  nach  Vorversuchen  zu  urtheilen, 
Metallplatten  bei  der  Bestrahlung  mit  electrischem  Licht 
electrostatisch  laden.  Dass  es  sich  dabei  nicht  um  Ladungen 
auf  Potentiale,   welche  mit  dem  Goldblattelectroskop  zu  er- 

1)  Alis  den  Gott.  Nachr.  mitgetheilt  vom  Verfiwser. 

2)  W.  Hallwachs,  Wied.  Ann.  38.  p.  301.  188S. 
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kennen  sind,  handeln  konnte,  zeigte  sich  gleich  anfangs.  Um 
'  auch  einen  entscheidenden  Aufschluss  darüber  zu  erhalten, 
ob  nicht  wenigstens  eine  mit  empündlicheren  Electrometem 
erkennbare  Ladung  stattfände,  wurden  die  endgültigen  Ver- 
suche folgendermassen  angeordnet  Die  zu  beleuchtende, 
kreisförmige  Metallplatte  von  8  cm  Durchmesser  hing  an 
einem  isolirten  Draht  im  Inneren  eines  cylindrischen,  mit 
der  Axe  horizontal  liegenden  Gefässes  aus  Eisenblech  von 
50  cm  Länge  und  87  cm  Durchmesser.  Das  Eisenblech  besass 
eine  alte,  mit  etwas  Bost  bedeckte  Oberfläche  und  stand  an 
einer  blank  geputzten  Stelle  mit  einer  Erdleitung  in  metalli- 
scher Verbindung.  Der  Aufbängedraht  der  Platte  führte 
durch  zur  Erde  abgeleitete  Messingröhren  isolirt  hindurch 
zu  einem  HankeTschen  Electrometer,  das  seiner  geringen 
Capacität  wegen  für  diese  Versuche  gewählt  wurde.  In  dem 
Deckel  des  Eisenblechcylinders  befand  sich  eine  kreisförmig^ 
Oeffnung  von  etwa  8  cm  Durchmesser,  welche  die  Strahlen 
der  Bogenlampe  zu  der  im  Inneren  hängenden  Platte  hin- 
durchliess.  Diese  Oeffnung  bedeckte  ein  Stück  Messing- 
drabtnetz,  um  eine  merkliche  Influenz  der  Lampe  auf  die  zu 
beleuchtende  Platte  zu  verhindern,  ohne  die  Wirkung  der 
Lichtstrahlen  auf  dieselbe  auszuschliessen.  Das  letztere  Ver- 
halten war  nach  früheren  Versuchen^)  zu  erwarten  und  be- 
stätigte sich  auch  für  die  hier  in  Rede  stehende  Erscheinung. 
Der  Lichtbogen  hatte  einen  Abstand  von  45  cm  von  der 
Platte,  die  von  ihm  kommenden  Strahlen  gingen  vor  ihrem 
Eintritt  in  die  Blechhülle  durch  ein  Diaphragma  von  6  cm 
Durchmesser. 

Die  Hülle  war  aus  verrostetem  Eisenblech  hergestellt, 
damit  ihr  Contactpotential  gegen  die  einzuhäDgenden  Metall- 
platten immer  negativ  wäre.  Nur  in  diesem  Falle  konnten 
die  Potentialerhöhungen,  welche  das  Electrometer  angab,  ein- 
deutig erklärt  werden.  Denn  wäre  die  Platte  gegen  die  Hülle 
negativ  gewesen,  so  würde  eine  Potentialerhöhung  auch  wegen 
der  Fortführung  der  negativen  Electricität  durch  die  Beleuch- 
tung*) eingetreten  sein.     War  die  Platte  aber  positiv  gegen 

1)  W.  Hallwachs,  1.  c   p.  305. 

2)  Siehe  die  citirte  Abhandlung. 
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die  sie  ganz  umschliessende  Hülle  und  besass  infolge  dessen 
eine  positive  Ladung,  so  konnte  eine  Potentialerhöhung  nur 
dadurch  erklärt  werden,  dass  auf  der  Platte  positive  Electri- 
cität  durch  die  Beleuchtung  erzeugt  wurde.  Die  Bestimmung 
einer  Contactpotentialdifferenz  nach  einer  früher  ^)  angegebenen 
Methode  ergab  für  verrostetes  Eisen  gegen  frisch  geputztes 
Zink  -  1,2  Volt.  2) 

Bedeckte  nun  eine  Glimmerplatte  die  Oeffnung  des 
Diaphragmas,  durch  welches  die  Lichtstrahlen  auf  die  Platte 
fallen  konnten,  so  blieb  bei  der  Herstellung  des  Lichtbogens 
das  Blectrometer  in  Ruhe.  Bei  der  Vertauschung  der  Glim- 
mer- mit  einer  viel  dickeren  Marienglasplatte  gab  das  Elec- 
trometer  eine  allmählich  wachsende,  positive  Electrisirung 
anzeigende  Ablenkung.  Diese  hörte  sofort  auf  zu  wachsen, 
wenn  an  die  Stelle  der  Marienglasplatte  wieder  die  Glimmer- 
platte trat.  Das  Ansteigen  des  Potentials  kann  also  nicht 
von  einer  Iniiuenzwirkung  herrühren,  auch  kann  dasselbe 
nicht  auf  eine  Temperaturerhöhung  zurückgeführt  werden. 
Die  vollständige  Absorption  der  Wirkung  durch  Glimmer 
und  die  grosse  Durchlässigkeit  des  Marienglases  treten  hier 
ebenso  hervor  wie  bei  dem  früher  beobachteten  Einfluss  des 
Lichtes  auf  electrostatisch  geladene  Körper,  sodass  die  Elec- 
tricitätserregung  wahrscheinlich  denselben  Strahlen  verdankt 
wird,  wie  jene  Erscheinung. 

Die  Metalle,  welche  bis  jetzt  für  die  im  Vorigen  be- 
schriebenen Versuche  zur  Anwendung  gelangt  sind,  waren 
Zink,  Messing  und  Aluminium.  Bei  allen  dreien  trat  bei 
sehr  gut  geputzter  Oberfläche  positive  Electrisirung  beim 
Bestrahlen  ein.  Einigermassen  alte  Oberflächen  zeigen  die 
Erscheinung  nicht  mehr.  Das  Bestrahlen  selbst  drückt  eben- 
falls das  Potential,  bis  zu  welchem  die  Platten  electrisirt 
werden  können,  herab,  sodass  bei  jedem  folgenden,  mit  der- 
selben Oberfläche   angestellten  Veisuch   das  zu  erreichende 

1)  W.  Hallwachs,  Wied.  Ann.  29.  p.  7.  1886. 

2)  Hrn.  Prof.  F.  Kühlrausch  möclite  ich  für  die  freundliche  Er- 
laubniss,  diese  Bestimmung  mit  den  früher  gebrauchten  Apparaten  in 
seinem  Institute  auszuführen,  auch  au  dieser  Stelle  meinen  herzlichsten 
Dank  sagen. 
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Maximalpoteatial  geringer  wird,  während  der  Anstieg  2a 
demselben  schneller  erfolgt,  und  zwar  ist  die  Abnahme 
stärker,  wie  wenn  bei  gleichem  Zeitinter?all  zwischen  zwei 
Versuchen  die  Platte  unbeleuchtet  bleibt  Das  Maximal* 
Potential  betrug  bei  Zink  etwas  über  ein  Volt,  bei  Messing 
etwa  ein  Volt  und  bei  Aluminium  0,5  Volt  Diese  Angaben 
beziehen  sich  auf  die  höchsten  Werthe,  welche  überhaupt  bis 
jetzt  erhalten  worden  sind,  da  sich  die  Maximalwerthe  mit 
der  Oberflächenbeschaffenheit  ändern. 

Weil  die  hier  beschriebenen  Versuche  eine  Unterbrechung 
erleiden  mussten,  habe  ich  mir  erlaubt,  das  hauptsächlichste 
Resultat  derselben  einstweilen  mitzutheilen.  Ob  die  Electri- 
citätserregung  durch  Bestrahlung  mit  electrischem  Licht  in 
directem  Zusammenhang  steht  mit  dem  Electricitätsverlust 
electrostatisch  geladener  Körper  bei  der  Bestrahlung,  darüber 
kann  ich  noch  gar  nichts  aussagen,  da  es  mir  bisher  nicht 
ermöglicht  war,  Versuche  in  dieser  Richtung  anzustellen. 

Darm  Stadt,  6.  April  1888. 


IX.    Einige  Bemerkungen  zu  der  Abhandlun^g 

des  Hrn.  Ad.  Blümcke:   „Veber  die  Besthnmwng 

der  82>eciftsclien  Gewichte  und  Dampfspannungen 

einiger  Gemische  von  schwefliger  Säure  und 

Koh  lensäure; 
von  Baoul  Pictet. 


Indem  ich  mir  vorbehalte,  in  einem  unter  der  Presse 
befindlichen  Werke:  „Die  neuesten  Erfahrungen  über  Kom- 
pressionskältemaschinen in  Theorie  und  Praxis"  eine  voll- 
ständige Kritik  der  obigen  Abhandlung  ^)  zu  geben,  beschränke 
ich  mich  hier  auf  die  folgenden  Bemerkungen: 

1.  In  meiner  ersten  Arbeit  über  den  betreffenden  Gegen- 
stand habe  ich  betont,  dass  die  genaue  chemische  Zusammen- 


n  Blümcke,  Wied.  Auu.  84.  p.  10.  188S. 
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Setzung  einer  Flüssigkeit,  welche  bei  —19^  siedet,  noch  nicht 
festgestellt  sei;  das  Verhältniss  SO2  zu  GOj  würde  ich  später 
bestimmen;  —  die  Formel  SGO^  (analog  derjenigen  der  wäs- 
serigen schwefligen  Säure  SO3H2,  in  welcher  HjO  durch 
CO2  ersetzt  ist)  sei  nur  als  Fabrikmarke,  aus  Bequemlich- 
keit angenommen  —  das  erkläre  ich  dort  in  klaren,  präcisen 
Worten. 

2.  Der  Hauptpunkt  meiner  Arbeit  besteht  in  der  Fest- 
stellung der  Thatsache,  dass  die  flüchtige  Flüssigkeit,  welche 
bei  —  19®  siedet,  bei  einer  Temperatur  von  -|-  30®  C.  theo- 
retisch 8  Atmosphären  Spannung  geben  sollte,  und  dass  sie 
in  Wirklichkeit  nur  4,5  Atmosphären  Druck  gibt 

Dies  ist  die  Anomalie  gegenüber  dem  Gesetze  über  die 
Dampfspannungen  flüchtiger  Flüssigkeiten. 

3.  An  Stelle  der  von  mir  bei  -}- 30®  C.  gefundenen  4,5  At- 
mosphären  hat  Hr.  Blümcke  4,6  Atmosphären  gefunden. 

Dieses  Resultat  differirt  von  dem  meinigen  weniger,  als 
die  Ergebnisse  Regnault's  selbst  untereinander. 

Bekanntlich  erreichen  in  den  drei  von  Regnault  ange- 
stellten Beobachtungsreihen  über  die  Dampfspannungen  der 
wasserfreien  schwefligen  Säure  die  Unterschiede  0^324  Atmo- 
sphären bei  einer  Temperatur  von  etwa  48  bis  49®  C. ,  bei 
welchen  auch  wir  Versuche  angestellt  haben. 

4.  Die  Beobachtungen  Blümcke's  sind  vermittelst  eines 
Caill et et'scben  Apparates  vorgenommen  worden.  Die  Gase 
sind  hier  in  einem  Glasrohre  eingeschlossen,  welches 
oben  in  einem  Capillarrohr  endigt.  Während  der  Compres- 
sion  und  der  Verflüssigung  der  Gase  ist  das  Endvolumen 
nur  etwa  der  300  oder  der  400  ste  Theil  des  Anfangsvolumens. 
Jedes  fremde  Gas,  von  dem  auch  nur  die  allerkleinste  Spur 
im  Apparate  zurückgeblieben  wäre,  kann  hier  Drucküber- 
schreitungen von  1  bis  2  Atmosphären  bedingen. 

Hierauf  beruhen  auch  die  Abweichungen  und  vermeint- 
lichen Quellen  der  Fehler,  die  Blümcke  gefunden  zu  haben 
glaubt,  der  Fehler,  welche  allen  derartigen  mit  dem  Cailletet'- 
schen  Apparate  vorgenommenen  Messungen  anhaften,  welche 
direct  aber  nicht  messbar  sind. 

5.  Hrn.  Blümcke's  eigene  Resultate  bei  Bestimmung 
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der  Spannungen  von  SO2  ergeben  Abweichungen  von  0,18 
Atmosphären  bis  —  bei  65^  C.  —  0,92  Atmosphären  gegen- 
über den  Resultaten  Begna ult 's. 

Diese  Unterschiede    dürfte  Herr  Blümcke  nicht   hin- 
länglich  in  Betracht  gezogen  haben. 


X.    Xachtray  zu  dem  Aufsat»: 
„JEtnige  Bemerkungen  zur  Theorie  der  Thermo^ 

strönie^^;    von  H.  Lorberg. 


In  einer  mir  leider  erst  nach  dem  Druck  des  obigen 
Aufsatzes  zu  Gresicht  gekommenen  Abhandlung  ^)  zeigt  Boltz- 
mann,  dass,  wenn  man  bei  Anwendung  des  zweiten  Haupt- 
satzes der  mechanischen  Wärmetheorie  auch  die  Wärme- 
leitung sowie  die  Wärmeaufnahme  W  an  den  Contactstellen, 
welche  zur  Compensation  des  Wärmeflusses  und  somit  zur 
Erhaltung  constanter  Temperaturen  nöthig  ist,  berücksichtigt, 
man  an  Stelle  der  Thomson'schen  Gl.  (II)  die  Bedingung 
erhält:  V^n      IL      ,  vV-      r 

wo  y  eine  von  der  calorischen  und  galvanischen  Leitungs- 
fähigkeit und  den  Dimensionen  der  Drähte  sowie  von  dem 
Temperaturgefälle  abhängige  positive  Grösse  ist.  (Boltz- 
mann  macht  die  Annahme,  dass  man  bei  Bestimmung  der 
electromotorischen  Kraft  die  Wärmeaufnahme  W  vernach- 
lässigen kann;  lässt  man  diese  Annahme  fallen,  so  erhält 
man  für  E  die  Hälfte  des  in  Gl.  (I)  gegebenen  Werthes, 
während  die  obige  Ungleichung  ungeändert  bleibt).  Ob  die 
zwei  Hauptsätze  der  mechanischen  Wärmetheorie  auf  den 
electrischen  Theil  des  thermoelectrischen  Vorganges  für 
sich  anwendbar  sind,  wie  es  auch  die  Theorie  von  Duhem 
annimmt,  scheint  jedenfalls  noch  eine  offene  Frage  zu  sein; 
nach  Duhem  ist  der  Werth  von  E  in  Gl.  (I)  ^JTdS,  wo 
dS  die  Entropieänderung  ist,  wenn  die  Electricitätseinheit 
ein  Wegelement  ds  durchläuft,  und  die  Gl.  (II)  ist  folglich 
identisch  mit /rf 5  =  0,  spricht  also  die  Bedingung  aus,  dass 
bei  einem  Umlauf  eines  Electricitätstheilchens  durch  den 
ganzen  Kreis  die  Entropieänderung  =  0  ist. 

1)  Boltziiiann,  Wien.  IJer.  9G,  1887. 

Druck  Tou  Metzger  &  Wittig  in  Leipzig. 
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DER  PHYSIK  uro  CHEMIE. 

NEUE  FOLGE.  BAND  XXXIV. 


I.    Weitere   Untersuchungen, 

die  JEIectrolyse  des    Wassers  betreffend; 

von  H.  von  Helmholtz. 

(Aus  den  Sitzungsbcr.  d.  k.  preuss.  Acad.  d  Wiss.  zu  Berlin,  phys.-math. 
Classe,  vom  28.  Juli  1888,  mitgetbeilt  vom  Hm.  Verf.  nebst  einem  Nacbtrage). 


Unter  dem  10.  Mai  1883  habe  ich  der  Academie  eine 
Reihe  thermodynamischer  Sätze  vorgetragen,  die  sich  auf  die 
Zersetzung  des  Wassers  durch  galvanische  Ströme  beziehen. 
Dieselben  führten  zu  dem  für  die  Lehre  von  der  Polarisation 
wichtigen  Ergebniss,  dass  die  electrolytische  Zersetzung  des 
Wassers  durch  um  so  kleinere  electromotorische  Kräfte  würde 
geschehen  können,  je  kleiner  die  Mengen  der  in  der  Nähe 
der  Electroden  aufgelösten  Mengen  Wasserstoff  und  Sauer- 
stoff seien;  ja  dass  sogar  keine  andere  untere  Grenze  als 
Null  für  die  kleinste  electromotorische  Kraft  bestehe,  die 
vollkommen  gasfreies  Wasser  zersetzen  könnte.  Allerdings 
ist  dabei  zu  bemerken,  dass  die  Mengen  zu  entwickelnden 
Knallgases  für  Kräfte,  die  unter  1,5  Volt  betragen,  so  ausser- 
ordentlich klein  werden,  dass  dieselben  in  keiner  anderen 
Weise  als  durch  die  schwachen  Stromreste,  die  sie  unter- 
halten, wahrgenommen  werden  können.  Ich  habe  bei  der 
früheren  Gelegenheit  schon  ausgeführt,  dass  demgemäss  auch 
in  Wasser,  welches  ursprünglich  vollkommen  gasfrei  wäre, 
jede  schwächste  electromotorische  Kraft  im  Stande  sein 
würde,  einen  dauernden  electrischen  Strom  durch  die  Flüssig- 
keit zu  unterhalten.  Denn  auch  die  kleinste  Menge  der  an 
den  Electroden  frei  und  electrisch  neutral  gewordenen  Gase 
würde  durch  Diffusion  allmählich  an  die  entgegengesetzte 
Electrode  gelangen,  diese  theilweis  depolarisiren  und  dadurch 
einen   neuen  Betrag   eines   polarisirenden  Stromes  im  Sinne 
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des  Batteriestromes  frei  machen  können.  Unvergleichlich 
stärker  freilich  müssen  chemisch  nachweisbare  Mengen  auf- 
gelösten Sauerstoffs  oder  Wasserstoffs  wirken. 

Ich  habe  mich  seitdem  vielfach  bemüht,  experimentell 
die  Grenzen  fßr  die  kleinsten  electromotorischen  Kräfte, 
welche  bei  gegebenem  Drucke  des  über  der  Flüssigkeit 
stehenden  Knallgases  neues  Gas  zu  entwickeln  im  Stande 
sind,  festzustellen.  Die  Versuche  erfordern  in  der  Regel 
sehr  lange  Zeit,  und  ich  kann  sie  durchaus  noch  nicht  nach 
jeder  Richtung  hin  als  abgeschlossen  betrachten.  Indessen 
kann  ich  wenigstens  Methoden  angeben,  durch  welche  sich 
die  erwähnte  Veränderlichkeit  der  electromotorischen  Ejraft 
nachweisen  lässt. 

Für  die  hier  auszufahrenden  Messungen  der  electromo- 
torischen Kräfte  der  Wasserzersetzung  muss  ich  gleich  von 
vornherein  auf  eine  Fehlerquelle  aufmerksam  machen,  die 
von  früheren  Beobachtern  und  auch  zum  Theil  in  meinen 
eigenen  früheren  Versuchen  nicht  immer  genügend  beachtet 
ist,  und  die  Ergebnisse  von  Versuchen,  die  nur  kurze  Zeit 
dauern,  erheblich  fälschen  kann.  Enthält  nämlich  eine  Anode 
von  Piatina  oder  auch  beide  Electroden  Wasserstoff  oder 
überhaupt  verbrennliche  Gase  occludirt,  sodass  der  durch 
den  Strom  herangeführte  Sauerstoff  sich  mit  den  Gasen  der 
Anode  verbinden  kann,  so  wird  eine  viel  geringere  electro- 
motorische  Kraft  Wasserstoffbläschen  an  der  Kathode  frei 
machen.  Am  auffallendsten  ist  dies,  wenn  die  Kathode  klein, 
die  Anode  aber  gross  ist.  Bei  solchen  Versuchen  scheint 
alles  durch  Ausglühen  in  Flammen  gereinigte  Piatina  ver- 
brennliche Gase  aus  dem  Innern  der  Flamme  zu  enthalten. 
Auch  wenn  ein  früherer  umgekehrter  Strom  einen  Vorrath 
von  Wasserstoff  in  den  an  der  jetzigen  Anode  haftenden 
Wasserschichten  zurückgelassen  hat,  bringt  dies  dieselbe 
Wirkung  hervor. 

Zu  erkennen  ist  diese  Ursache  der  Gasentwickelung 
daran,  dass  dieselbe  nicht  lange  anhält  und  meist  schnell  an 
Stärke  abnimmt,  wenn  man  für  eine  gleichbleibende  electro- 
motorische  Kraft  der  Batterie  sorgt.  Aber  es  kann  Tage 
lang  dauern,  ehe  der  Grenzwerth  erreicht  ist,  wo  alle  wirk- 
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samen  Spuren  des  occludirten  H  yerschwimden  sind.  In  den 
zu  beschreibenden  Versuchen,  welche  meist  Wochen  und 
Monate  gedauert  haben,  ist  also  darauf  geachtet  worden,  dass 
immer  dieselbe  Stromrichtung  zwischen  den  Electroden  be- 
wahrt wurde,  wo  kein  besonderer  Qrund  vorlag  sie  zu 
ändern. 

Eline  weitere  Sch¥rierigkeit  bei  den  Versuchen  dieser  Art 
besteht  dann  darin,  dass  ganz  dieselben  Hindernisse  der 
Entwickelung  aufgelösten  Gases  in  Gasblasen  entgegenstehen, 
welche  sich  der  Bildung  der  ersten  Dampfblasen  bei  Siede- 
yerzügen  widersetzen.  Diese  Hindernisse  können  in  Flüssig- 
keiten von  geringem  Gasgehalt  auffallend  gross  werden.  Eine 
Zeit  lang  glaubte  ich,  dass  ich  die  Grenze  der  Wasserzer- 
setzung am  besten  in  luftfrei  gemachten  Flüssigkeitssäulen 
würde  bestimmen  können,  die  unter  negativem  Druck  im 
oberen  Theile  eines  Barometerrohrs  nur  durch  die  Cohäsion 
der  Flüssigkeit  getragen  würden.  Man  denke  sich  ein  Heber- 
barometer, dessen  kürzerer  Schenkel  durch  einen  Glashahn 
verschlossen  werden  kann,  während  durch  die  obere  Wölbung 
des  langen  Schenkels  ein  eingeschmolzener  Platindraht  dringt. 
Es  wird  etwas  durch  Schwefelsäure  schwach  angesäuertes 
Wasser  und  Quecksilber  in  nöthiger  Menge  eingefüllt.  Man 
lässt  das  Wasser  in  das  obere  Ende  des  langen  Schenkels 
steigen,  stellt  das  Barometer  aufrecht,  indem  man  gleichzeitig 
den  Hahn  öffnet.  Es  bildet  sich  oben  das  Vacuum,  und  das 
überflüssige  Quecksilber  fliesst  durch  den  Hahn  ab,  der  da- 
nach geschlossen  wird.  Nun  spült  man  die  ganz  verschlossene 
Röhre  mit  dem  Vacuum  aus,  lässt  dann  vrieder  das  Wasser 
in  den  oberen  Theil  des  langen  Schenkels  steigen,  die  Luft- 
blase aber  in  den  kurzen.  Dies  gelingt,  wenn  man  das  Ba- 
rometer beinahe  wagerecht  hält,  den  kurzen  Schenkel  aber 
höher  liegend  als  den  langen.  Dann  richtet  man  es  wieder 
auf,  bildet  ein  neues  Vacuum,  indem  man  den  Hahn  öffnet, 
und  wiederholt  dieses  Verfahren  immer  vrieder,  indem  man 
später  auch  noch  Erwärmungen  des  ganzen  Rohrs  bis  etwa 
40^  C.  zu  Hülfe  nimmt.  Dadurch  gelingt  es  die  Luft  immer 
vollständiger  zu  entfernen,  bis  schliesslich  das  neugebildete 
Vacuum   beim  ITmlegen   des  Rohres   sich   nur   noch  in  ein 
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winziges  Luftbläschen  von  etwa  0,2  mm  Durchmesser  zusam- 
menzieht. 

Wenn  es  so  weit  gekommen  ist,  lasse  man  das  Bohr  in 
nabehin  wagerechter  Stellung  mit  geöffnetem  Hahne  liegen 
und  abkühlen.  Man  findet,  dass  nach  einer  halben  oder 
ganzen  Stunde  das  Luftbläschen  wieder  absorbirt  ist.  Man 
kann  das  Rohr  dann  vorsichtig  aufrichten,  ohne  dass  das 
Quecksilber  sinkt.  Es  wird  getragen  durch  die  Adhäsion 
des  Wassers  an  der  oberen  Wölbung  des  Glases,  trotz  des 
hier  Yorhandenen  rauhen  Platindrahtes,  ferner  durch  die  Co- 
häsion  des  Wassers,  die  Adhäsion  des  Quecksilbers  am 
Wasser  und  die  Cohäsion  des  Quecksilbers.  Der  negative 
Druck  im  Wasser  betrug  dabei  zunächst  etwa  8  bis  10  cm 
Quecksilber.  So  weit  sind  diese  Erscheinungen  schon  länger 
bekannt  Neu  aber  ist,  wie  ich  glaube,  dass  man  nun  die 
geöffnete  Spitze  des  kurzen  Schenkels  durch  einen  Schlauch 
mit  einer  Luftpumpe  verbinden  und  den  ganzen  Atmosphä- 
rendruck wegnehmen  kann,  ohne  dass  die  Flüssigkeiten  los- 
lassen.^) 

Durch  die  hängende  Flüssigkeit  kann  man  alsdann  einen 
electrischen  Strom  vom  Platin  zum  Quecksilber  gehen  lassen, 
der  gegen  ersteres  O,  gegen  letzteres  H  hindrängt.  Bei  all- 
mählicher Verstärkung  der  electromotorischen  Kraft  kommt 
man  endlich  an  die  Grenze,  wo  die  Flüssigkeitssäule  abreisst. 
Die  Ströme,  welche  ich  dazu  gebraucht  habe,  wurden  von 
Calomelzellen,  wie  ich  sie  früher  beschrieben  habe,  gegeben. 
Da  die  hierbei  erregten  Wasser  zersetzenden  Ströme,  nach- 
dem die  Polarisation  sich  ausgebildet  hat,  äusserst  schwach 
sind,  reichen  diese  Zellen  dafür  vollkommen  aus,  und  indem 
man  solche  von  verschiedener  Concentration  der  Chlorzink- 
lösung verwendet,  in  Verbindung  mit  einer  schwächeren  Zelle, 
die  statt  des  Zinks  Cadmium  enthält,  kann  man  die  verschie- 
densten Abstufungen  electromotorischer  Kräfte  herstellen  und 
diese  Wochen  lang  unverändert  halten. 

Indessen   erhielt  ich   selbst  bei  dieser  Einrichtung  auf- 

1)  Ich  habe  diesen  Versuch  in  meinen  Vorlesungen  der  letzten  beiden 
Winter  und  auch  der  hiesigen  Physikalischen  Gesellschaft  in  ihrer  Sitzung 
vom  4.  Februar  1887  gezeigt. 
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fallend  hohe  und  schwankende  electromotorische  Kräfte,  die 
bis  zu  2  Volt,  betrugen  y  während  ich  in  früheren  Fällen 
schon  bei  erheblich  geringeren  Kräften  Wasserzersetzung 
beobachtet  hatte.  Wir  werden  letzteres  auch  in  den  defini- 
tiven Versuchen  bestätigt  finden.  Es  ist  aber  diese  Methode 
besonders  geeignet,  um  zu  zeigen,  wie  gross  der  Widerstand 
gegen  die  erste  Blasenbildung  werden  kann. 

Bei  anderen  weiteren  Zersetzungszellen,  die  mit  zwei 
Platinelectroden  versehen  am  oberen  Ende  eines  Barometer- 
rohrs sassen  und  in  verschiedenen  Graden  der  Luftverdünnung 
untersucht  wurden,  zeigte  sich  regelmässig,  dass  bei  lang- 
samer Abschwächung  der  electromotorischen  Kraft  der  Bat- 
terie die  Glasbläschen  sich  nur  noch  an  einzelnen,  zuletzt 
nur  noch  an  einer  bestimmten  Stelle  der  Platindrähte  ent- 
wickelten, die  Tage  lang  unverändert  blieb.  Wenn  aber  bei 
weiterer  Schwächung  der  electromotorischen  Kraft  die  Gas- 
Entwickelung  auch  nur  wenige  Minuten  aufgehört  hatte,  so 
trat  sie  bei  der  Bückkehr  zu  demjenigen  Werthe  der  Kraft, 
der  eben  noch  Gasblasen  hatte  aufsteigen  machen,  nicht 
wieder  ein.  Man  musste  vielmehr  zu  erheblich  höheren 
Werthen  übergehen,  ehe  sich  neue  Blasen  bildeten.  Dann 
konnte  man  wieder  langsam  herabgehen  bis  zu  den  früheren 
Graden.  Schnell  durfte  man  dies  nicht  thun;  es  musste  die 
durch  die  stärkere  Wasserstoffansammlung  bedingte  electro- 
motorische Gegenkraft  Zeit  haben  abzunehmen,  was  nur 
langsam  durch  Diffusion  des  Wasserstoffs  geschehen  konnte, 
sonst  stockte  die  Gasentwickelung  und  hörte  infolge  dessen 
wieder  ganz  auf. 

Durch  diese  Versuche  zeigt  sich  deutlich,  wie  wenig 
darauf  zu  rechnen  ist.  dass  man  durch  das  Aufsteigen  der 
Gasblasen  die  Grenzen  der  Wasserzersetzung  erkennen  könne. 

Ich  habe  deshalb  einen  anderen  Weg  eingeschlagen,  der 
mich  schliesslich  zu  folgender  Methode  geführt  hat.  Die 
Wasserzersetzung  geschieht  in  einer  Zelle  am  oberen  Ende 
eines  Barometers,  welches  zugleich  eine  Nebenröhre  hat,  die 
als  Sprengel'sche  Quecksilberpumpe  das  angesammelte  Gas 
immer  wieder  fortschaffen  kann.  Der  Apparat  dazu  ist  in 
umstehender  Figur  in  ein  Zehntel  natürlicher  Grösse  abge- 
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bildet.  Darin  ist  abcd  das  Barometerrohr,  deBsen  offener 
Schenkel  bei  b  darcb  einen  Oiashahn  geschlossen  werden 
kann,  dff  ist  eine  engere  NebenrOhre  (2  mm  innerer  Darch- 
messer],  die  als  Quecksilberpumpe  dient,  bei  e  und  /  ist  die 
^  aus  zwei   Glaskugeln  bestehende  Zer< 

J-^  aetzungszelle.   Die  obere  e  ist  kleiner; 

P^^0~if'  die  untere  grOasere  hat   zwei  Platin- 

drähte pp  als  Electroden.  Man  füllt 
zuerst  das  mit  1  Proc.  Schwefelsäure 
angesäuerte  Wasser  in  die  Kugeln  ein, 
stellt  dann  den  Apparat  au&echt  und 
giesst  Quecksilber  durch  den  Trichter 
bei  a  ein;  sobald  dies  bis  zur  Höhe  der 
Oeffnung  d  in  beiden  Schenkeln  gestie> 
gen  ist,  fängt  es  an,  durch  die  Bohre 
dff  abznfliessen,  und  nimmt  die  Luft 
aus  dem  Baum  de  mit.  Grleichzeitig 
entwickelt  sich  die  im  Wasser  aufge- 
löste Luft  in  allmählich  seltener  und 
grösser  werdenden  Blasen,  die  das  ttber- 
BchüBsige  Wasser  hinauswerfen,  sodass 
es  gleichfalls  durch  die  Bohre  dg  ab- 
fliesst.  Da  hierbei  die  Bohre  sass 
wird,  und  auch  später  noch  immer  die 
abgesogenen  Wasserdämpfe  sich  dort 
verdichten,  so  muss  diese  Bohre  ver- 
hältnissmässig  eng  sein,  damit  die 
Quecksilbertropfen  trotz  der  geringen 
Capillar Spannung  ihrer  nassen  Ober- 
fiäche  die  zwischen  ihnen  gefangene 
Flüssigkeit  und  Luft  nicht  zu  leicht 
wieder  aufsteigen  lassen.  Bei  höhereu 
Graden  der  Verdünnung  steigen  die 
sehr  winzigen  Luftbläschen  allerdings 
vielmals  wieder  auf,  bis  sich  mehrere  von  ihnen  zu  einer  grösse- 
ren Blase  vereinigt  haben,  die  dann  das  Quecksilber  nicht  mehr 
durchbrechen  kann  und  ausgeworfen  wird.  In  den  oberen 
Kaum  können  sie  nicht  zurück,  da  der  Quecksilberverschluss 
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bei  d  sich  nur  in  den  Momenten,  wo  schnelles  Abströmen 
beginnt,  gegen  die  in  dem  strömenden  Qaecksilberfaden  neu 
entstehende  Lücke  öffnet  und  am  Schlüsse  der  abwärts  ge- 
richteten Bewegung  des  Fadens,  wenn  das  Aufsteigen  ein- 
zelner Luftbläschen  und  Wassertropfen  beginnt,  schon  wieder 
geschlossen  ist 

Ich  hatte  nach  früheren  Erfahrungen  lange  gezweifelt, 
dass  eine  innen  nasse  Sprengel'sche  Pumpe  arbeiten  würde, 
aber  bei  hinreichend  engem  Bohr  geht  es  recht  gut. 

Die  flache  Wölbung  der  Kugel  /  an  ihrer  oberen  Seite 
muss  im  Stande  sein,  eine  Luftblase  festzuhalten,  ohne  dass 
diese  durch  das  Verbindungsrohr  nach  e  aufsteigt.  Wenn 
neues  Gas  in  der  Flüssigkeit  von  /  gebildet  wird ,  diffundirt 
dies  allmählich  in  diese  Luftblase  hinein,  die  nur  den  Druck 
der  kleinen  über  ihr  stehenden  Wassersäule  (in  meinem 
Apparat  zuletzt  10  mm)  zu  tragen  hat.  Die  Blase  in  /  wird 
dadurch  allmählich  grösser,  und  zwar  nimmt  das  Knallgas 
unter  diesen  Umständen  einen  mehr  als  1000  mal  grösseren 
Baum  ein,  als  unter  atmosphärischem  Druck,  sodass  höchst 
minimale  Mengen,  die  im  Laufe  eines  Tages  angesammelt 
sind,  ihre  Anwesenheit  verrathen.  Den  Durchmesser  der 
Blase  habe  ich  mit  einem  oben  angelegten  Millimetermaass- 
stabe gemessen,  um  Gleichbleiben  derselben  oder  Vergrösse- 
rung  zu  erkennen. 

Wird  die  Blase  zu  gross,  so  lässt  man  einen  Theil  der- 
selben, indem  man  den  Apparat  neigt,  nach  e  aufsteigen. 
Hierbei  ist  zu  bemerken,  dass  der  kurze  schräge  Arm  der 
Bohre  bei  e  nicht  wie  in  der  Zeichnung  nach  links,  sondern 
nach  vorn  gewendet  ist,  was  dort  nicht  dargestellt  werden 
konnte,  sodass,  wenn  man  nach  Verschluss  des  Hahnes  b  das 
obere  Ende  des  Apparates  vornüber  neigt,  die  Luftblase  auf- 
steigen kann. 

Es  wurde  jeden  Tag  eine  genügende  Quantität  Queck- 
silber durch  den  Apparat  gegossen,  sodass  das  in  den  Baum 
oberhalb  d  diffundirte  Gas  immer  wieder  entfernt  wurde,  und 
der  Apparat  dauernd  in  demselben  evacuirten  Zustande  blieb. 

Zur  Erzeugung  des  Stromes  brauchte  ich  drei  Eisenchlo- 
ridlösung-Kohle-Elemente.  Der  Widerstand  ihrer  Schliessung 
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betrug  3000  Quecksilbereinheiten,  gegen  welche  ihr  eigener 
Widerstand  von  etwa  75  Einheiten  klein  genug  war,  dass 
dessen  kleine  Schwankungen  nicht  in  Betracht  kamen. 
Die  Elemente  blieben  ohne  Unterbrechung  so  geschlos- 
sen, um  sie  in  möglichst  constantem  Zustande  zu  halten; 
dabei  nimmt  ihre  electromotorische  Kraft  sehr  langsam  ab. 
Jeden  Tag  wurde  die  Stärke  des  von  ihnen  in  diesem  Wider- 
stände erregten  Stromes  mit  dem  eines  übrigens  unberührt 
und  ungeschlossen  dastehenden  verschlossenen  Calomelele- 
mentes  verglichen  und  danach  die  Länge  des  Widerstandes 
berechnet,  die  man  zwischen  den  zur  Zelle  führenden  Drähten 
lassen  musste,  um  die  gewünschte  electromotorische  Kraft  in 
dieser  zu  erhalten.  Diese  Kraft  machte  ich  von  Tag  zu  Tag 
in  kleinen  Stufen  kleiner,  um  die  Grenze  zu  finden.  Der 
durch  die  Zelle  gehende  Convectionsstrom  war  in  diesen 
Fällen  so  schwach,  dass  er  keinen  in  Betracht  kommenden 
Abzug  an  der  electromotorischen  Kraft  hervorbrachte. 

Die  Oalomelzelle  war  im  Laufe  der  Zeit  mehrere  mal 
mit  einem  Strome,  dessen  electrolytisches  Silberäquivalent 
bestimmt  wurde,  compensirt  worden  und  dadurch  auf  Volts 
reducirt.    Ihr  Werth  war  1,034  Volts. 

Die  Grenze  für  die  Gasentwickelung  fand  ich  zwischen 
1,64  und  1,63  Volts  für  einen  Druck  des  Knallgases  von 
10  mm  Wasser.  Wenn  man  in  einem  Räume  von  constanter 
Temperatur  arbeiten  kann,  wird  sich  die  Bestimmung  noch 
genauer  machen  lassen.  Da  die  Werthe  der  electromotori- 
schen Kräfte  der  verschiedenen  Flüssigkeitszellen  nicht  gleich- 
massig  mit  der  Temperatur  sich  änderten,  und  Steigerung  der 
letzteren  auch  ein  wenig  aufgelöstes  Gas  aus  der  Flüssigkeit 
frei  machen  musste,  konnten  kleine  Schwankungen  in  den 
Werthen  entstehen. 

Um  die  Thatsache  zu  constatiren,  dass  die  zur  Zersetzung 
nöthige  electromotorische  Kraft  vom  Druck  des  Knallgases 
abhängig  ist,  wurde  neben  der  bisher  beschriebenen  baro- 
metrischen Zelle  eine  ältere,  ähnlich  construirte  eingeschaltet, 
die  nur  eine  abweichende  Form  des  Gefässes  und  keinen 
Hahn  hatte.  Diese  war  ursprünglich  leer  gepumpt  gewesen; 
dann   war   darin   Knallgas    bis   zu   atmosphärischem    Druck 
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entwickelt  worden,  sodass  das  Quecksilber  in  den  beiden 
Schenkeln  des  Barometers  nahehin  gleich  hoch  stand,  natür- 
lich etwas  wechselnd  nach  Luftdruck  und  Temperatur.  Diese 
konnte  neben  der  evacuirten  Zelle  gleichzeitig  eingeschaltet 
werden,  aber  so,  dass  ihre  Ableitungsstellen  an  dem  Draht 
von  3000  Quecksilbereinheiten  einen  etwas  grösseren  Wider- 
stand des  Batteriekreises  zwischen  sich  fassten,  als  die  der 
anderen  Zelle.  Gegenseitige  Störung  der  beiden  Zweiglei- 
tungen war  dabei  nicht  zu  fürchten,  wenigstens  nicht  für  die 
bisher  erreichten  Genauigkeitsgrenzen,  da  die  beiden  Zellen 
im  polarisirten  Zustande,  wie  wir  gleich  nachher  noch  be- 
sprechen werden,  nur  sehr  unbedeutende  Theile  des  Batterie- 
stromes in  sich  ableiten  und  deshalb  die  Potentialwerthe  der 
verschiedenen  Theile  seiner  Leitung  nicht  merklich  verändern. 
Der  Stand  der  beiden  Quecksilberkuppen  wurde  jeden  Tag 
mit  dem  Eathetometer  abgelesen  und  der  Druck  des  Gases 
im  oberen  Baume  der  Zelle  mit  Correction  wegen  des  Was- 
serdampfdruckes berechnet.  Es  fand  sich,  dass  dieser  Druck 
bei  1,79  Volts  noch  nicht  zunahm,  wohl  aber  bei  1,82.  Um 
genauere  Bestimmungen  zwischen  diesen  Grenzen  zu  erlangen, 
wird  die  Methode  etwas  geändert  werden  müssen,  sodass  man 
die  Temperatur  besser  beherrschen  kann. 

Da  es  sich  hier  zunächst  darum  handelt,  die  untere 
Grenze  des  Druckes  festzustellen,  bei  welchem  keine  Zer- 
setzung mehr  erfolgte,  so  ist  es  sicherer,  hier  nicht  die  oben 
angenommene  Grenze  1,79  zu  nehmen,  welche  dem  Anfangs- 
zustande der  Werthe  unmittelbar  nach  der  täglichen  Rege- 
lung der  electromotorischen  Kraft  entspricht,  sondern  dem 
Endzustand,  wie  er  am  anderen  Tage  bei  neuer  Vergleichung 
mit  dem  Galomelelement  sich  ergab.  Dann  müssen  wir  auf 
1,78  oder  selbst  1,775  herabgehen. 

Ferner  kommt  in  Betracht,  dass  ein  Theil  der  electro- 
motorischen Kraft  den  Potentialunterschieden  entspricht,  die 
der  Strom  in  den  Widerständen  hervorruft.  In  der  luftleeren 
Zelle  war  der  Strom  nach  hergestellter  Polarisation  so  klein, 
dass  er  etwa  nur  ein  Hunderttheil  des  durch  die  nicht  eva- 
cuirte  Zelle  äiessenden  Convectionsstromes  ausmachte.  Dieser 
letztere  grössere  Strom  betrug  V67021  ßii^ßs  Ampfere  und  durch- 
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lief  in  der  Batterie  etwa  75  Ohm,  in  der  Zelle,  deren  Wider- 
stand aus  Dimension  und  Entfernung  ihrer  Drähte  und  dem 
Leitungsvermögen  der  Schwefelsäure  annähernd  berechnet 
wurde,  etwa  26  Ohm,  ausserdem  einen  wechselnden  Theil  der 
grossen  Widerstandsscala,  der  nicht  über  100  Ohm  betragen 
hat.  Dies  ergibt  im  günstigsten  Falle  einen  Aufwand  Ton 
0,0035  Volt,  der  Ton  der  electromotorischen  Kraft  als  Ter- 
braucht  für  Ueberwindung  des  Widerstandes  abzuziehen  ist 

Endlich  ist  zu  bemerken,  dass  zwar  die  mit  Gus  Yon 
742  mm  gefüllte  Zelle  lange  nicht  so  leicht  Zunahme  und 
Abnahme  des  Gases  anzeigt,  ¥rie  die  evacuirte,  wo  die  Gas- 
Yolumina  fast  1000  mal  grösser  sind.  Andererseits  musste 
ein  Ueberschuss  von  0,01  Volt  bei  dem  geringen  Widerstände 
von  höchstens  200  Ohm  in  dem  Kreise  dieser  Zelle  in  24  Stun- 
den 6,7  ccm  Gas  ergeben,  was  in  der  Barometerröhre  Ton 
5  mm  innerem  Durchmesser  nicht  hätte  übersehen  werden 
können,  sodass  ein  in  Betracht  kommender  Fehler  in  dieser 
Richtung  nicht  gemacht  sein  kann. 

Für  den  Einfluss  des  Druckes  auf  die  electromotorische 
Kraft  habe  ich  (Vortrag  vom  31.  Mai  1883.  p.  660.  Gl.  (3c)) 
folgenden  Ausdruck  entvrickelt: 

^-A+10-V,.*{ir.5^1og(^)+«..^l«,(5)). 

Darin  ist  pa  atmosphärischer  Druck,  p^  und  p^  sind  die 
Drucke  des  über  der  Flüssigkeit  stehenden  H  und  Ö;  Uh  und 
Uq  sind  die  Atomgewichte  derselben  Elemente;  &  die  absolute 
Temperatur  nach  Centigraden  gezählt. 

Bn  =  -\  '*  =  41  461  000 ,~j 

&  sc* 

wo  Vh  das  Volumen  von  l  g.  H\  Rq  die  entsprechende  Con- 
stante  für  O,  und  ?;  die  Menge  des  von  einem  Ampere  in 
einer  Secunde  zersetzten  Wassers: 

>/  =  0,000093  19 

nach  den  letzten  Bestimmungen  von  Hrn.  F.  Kohlrausch. 

Wenn  reines  Knallgas  über  der  Flüssigkeit  steht,  wie  in 

unseren  Versuchen,  und  wir  dessen  Druck  mit  p  bezeichnen: 

P=Ph+Po^ 
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wird  der  mit  dem  Druck  wechselnde  Theil  der  electromoto- 
rischen  Kraft: 

^1 -^2=  J.10-^l/.l9•.Ä4. log  (|i)=  0,018868. log  nat.(|i)- 

Der  Druck  in  der  evacuirten  Bohre  betrug  im  Mittel 
10  mm  Wasser,  in  der  anderen,  corrigirt  für  den  Wasser- 
dampfdruck, 742  mm  Quecksilber.  Für  dieses  Verh&ltniss 
der  Drucke  ergibt  unsere  Formel  einen  Unterschied  der 
electromotorischen  Kraft  von  0,1306  Volts.  Wir  hatten 
1,64  Volts  fär  letzte  Reste  der  Gasentwickelung  und  sollten 
daraus  schliessen,  dass  in  der  anderen  Zelle  die  Entwickelung 
bei  1,77  ihre  Grenze  haben  würde.  Dies  entspricht  auch 
dem  oben  unter  Berücksichtigung  der  Correctionen  gegebenen 
Ergebniss  der  Versuche  innerhalb  der  bisher  erreichten  Gren- 
zen der  Genauigkeit. 

Die  Bestimmung  der  Grenze  für  den  höheren  Knallgas- 
druck hoffe  ich  noch  wesentlich  verfeinern  zu  können,  und 
auch  die  Beobachtungen  von  der  Asymmetrie  der  Electroden 
frei  zu  machen,  die  nicht  ganz  ohne  Einfluss  ist  und  in  ge- 
blasenen Glaszellen  nicht  ganz  vermieden  werden  kann. 

Wenn  wir  zu  noch  grösseren  Drucken  übergehen  wollten, 
so  müssten  wir  den  Druck  von  einer  Atmosphäre  wieder  in 
demselben  Verhältniss,  nämlich  auf  mehr  als  1000  Atmosphä- 
ren steigern,  um  eine  Erhöhung  der  electromotorischen  Kraft 
um  dieselbe  Differenz  von  0,16  Volt  zu  erhalten,  d«  h.  um  sie 
von  1,79  auf  1,95  Volt  zu  vergrössem.  Das  wird  aber  nicht 
angehen,  da  schon  Hr.  W.  Siemens  gefunden  hat,  dass  bei 
einer  gewissen  Höhe  des  Druckes  das  Knallgas  sich  spontan 
entzündet. 

Dazu  kommt,  dass  je  grösser  der  Druck,  desto  grösser 
auch  die  Beladung  der  Flüssigkeit  mit  gelösten  Gasen  wird. 
Desto  höher  steigen  die  Convectionsströme,  die  einen  immer 
grösseren  Theil  des  Stromes  ohne  electrolytische  Zersetzung 
entladen.  M 

1)  S.  Werner  Siemens'  gesammelte  Abhandlungen  und  Vorträge, 
p.  445.  Anmerkung,  wo  ein  Strom  von  3  bis  4  Daniells  aufhörte,  Zer- 
setzung zu  geben,  wenn  der  Druck  sehr  gross  wurde.  Bei  10  Daniells 
entzündete  das  Knallgas  sich  wiederholt. 
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Dadurch  werden  bei  den  Messungen  die  Widerstände  in 
den  Zellen  immer  einflussreicher,  und  die  Wärmeentwickelung 
in  ihnen  immer  störender.  Ich  habe  deshalb  vorgezogen, 
mich  auf  die  hier  gebrauchten  sehr  schwachen  Ströme  zu 
beschränken  und  mit  niedrigen  Drucken  zu  arbeiten. 


Nachträglicher  Zusatz  Yom  Juni  1888.  —  Das 
Vorstehende  lässt  erkennen,  dass  die  electromotorische  Gegen- 
kraft von  Zellen,  die  Gase  entwickeln,  um  so  höher  steigt, 
je  schwerer  die  Entwickelung  der  Gasbläschen  zu  Stande 
kommt.  Desto  grössere  Mengen  der  aufgelösten  Gase  kön- 
nen sich  nämlich  in  den  den  Electroden  nächstgelegenen  Was- 
serschichten ansammeln.  Dass  Fortspülen  dieser  Schichten 
zeitweilig  die  Polarisation  beseitigt  und  stärkere  Ströme 
auftreten  lässt,  ist  bekannt.  Ich  glaube  nun,  dass  man  die 
altbekannte  Thatsache,  wonach  die  electromotorische  Kraft 
eines  Zink- Platin-Paares  in  verdünnter  Schwefelsäure  dauernd 
höher  ist,  als  die  eines  Zink- Kupfer- Paares  in  derselben 
Flüssigkeit,  darauf  zurückführen  kann.  Diese  Thatsache  er- 
schien immer  als  ein  Paradoxon  dem  Gesetz  von  der  Con- 
stanz  der  Energie  gegenüber.  Wenn  man  aber  annimmt, 
dass  sich  Wasserstoffblasen  leichter  an  Piatina  als  an  posi- 
tiveren Metallen  entwickeln,  so  würde  sich  die  Thatsache  er- 
klären. Es  wirkt  freilich  der  gleiche  chemische  Process  in 
beiden  Zellen;  in  beiden  tritt  Zink  in  die  Lösung  und  eine 
äquivalente  Menge  Wasserstoff  entwickelt  sich  dafür.  Aber 
das  Kupfer  würde  von  einer  viel  stärker  mit  Wasserstoff 
überladenen  Flüssigkeit  umgeben  sein,  als  das  Piatina,  und 
nach  der  thermochemischen  Theorie,  aus  der  die  GleichuDg 
auf  p.  473  hergeleitet  ist,  ergibt  sich,  dass  Neuausscheidung 
von  Wasserstoff  in  eine  schon  viel  Wasserstoff  haltende 
Flüssigkeit  hinein  mehr  chemische  Arbeit  erfordert,  als  in 
eine  andere,  die  nur  Spuren  des  genannten  Gases  enthält. 

Die  Arbeit,  welche  die  chemischen  Kräfte  dabei  leisten 
sollten,  und  die  in  einem  Zinkplatinelement  oder  auch  wohl 
in  einem  Smee-Element  ziemlich  vollständig  in  Form  des 
electrischen  Stromes  gewonnen  werden  kann,  muss  zum  grossen 
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Theile  dabei  nach  anderer  Richtung  verwendet  werden,  und 
zwar  ist  in  dieser  Beziehung  Folgendes  zu  beachten. 

Wenn  über  einer  mit  Gas  unter  bestimmtem  Drucke 
gesättigten  Flüssigkeit  das  absorbirte  Gas  unter  gleichem 
Drucke  steht,  herrscht  Gleichgewicht  der  molecularen  Arbeits- 
kräfte zwischen  beiden.  Wird  der  Druck  des  freien  Gases 
allmählich  vermindert,  so  entwickelt  sich  langsam  Gas  aus 
der  Flüssigkeit,  und  es  würde  bei  constant  gehaltener  Tem- 
peratur das  Aequivalent  des  geänderten  Vorrathes  freier 
Energie  in  der  Arbeit  des  Gasdruckes  wieder  gewonnen 
werden  können;  ebenso  in  einer  electrolytischen  Flüssigkeit, 
aus  der  die  Gasbläschen  vrirklich  in  dem  Momente  frei  wür- 
den, wo  die  Flüssigkeitsschicht  an  der  Electrode  so  weit 
gesättigt  ist,  als  sie  unter  dem  Drucke,  den  das  entwickelte 
Gas  zu  überwinden  hat,  gesättigt  werden  kann.  Wenn  sie 
aber  stärker  gesättigt  ist,  geht  ein  Theil  der  freien  Arbeit, 
welchen  das  entwickelte  Gas  gegen  höheren  Druck  hätte 
leisten  können,  verloren  und  kann  nur  in  Form  von  Wärme 
wieder  erscheinen.  Diese  Wärme  wird  sich  in  der  Flüssig- 
keit finden.  In  der  That  zeigen  die  bisher  ausgeführten 
calorimetrischen  Versuche  mit  H  entwickelnden  Zellen,  dass 
das  gleiche  thermochemische  Aequivalent  der  Wärme  immer 
richtig  zum  Vorschein  kommt.  Es  würde  dies  ein  Vorgang 
sein,  der  einigermassen  dem  alten  und  fraglichen  Begriffe  des 
Uebergangs Widerstandes  entsprechen  würde;  im  Grunde  wäre 
es  aber  nur  ein  secundär  durch  den  Strom  veranlasster  Pro- 
cess,  welcher  dem  Strome  die  durch  die  Wasserstoffbeladung 
der  Flüssigkeit  versperrte  Bahn  wieder  frei  macht. 

Dass  bei  einem  solchen  Sachverhalt  alle  die  kleinen 
Moditicationen  der  Oberflächen,  welche  auf  die  Entwickelung 
der  Gasblasen  Einfluss  haben,  sich  in  unregelmässigster  Weise 
geltend  machen,  dass  Umrühren  der  Flüssigkeit,  theils  durch 
eine  äussere  mechanische  Kraft,  theils  durch  die  aufstei- 
genden Gasblasen  bewirkt,  die  Stromstärke  ändert,  dass 
Erwärmung  der  Flüssigkeit  eine  grosse  Verstärkung  des 
Stromes  hervorbringt,  erklärt  sich  leicht;  auch  dass  es  eine 
geraume  Zeit  zu  dauern  pflegt,  ehe  die  Flüssigkeit  ausreichend 
mit  Gas  beladen   ist,   um  in   einen   annähernd  beständigen 
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Zustand  zu  kommen,  der  dann  wieder  durch  die  kleinsten 
Aenderungen  der  Lage  oder  Temperatur  geändert  wird. 

Da  die  Gasblasen  aus  übersättigten  Flüssigkeiten  nur 
von  den  Wänden  aufzusteigen  pflegen,  müssen  wir  schliessen, 
dass  der  Eiss  zwischen  Flüssigkeit  und  Wand  leichter  zu 
Stande  kommt,  als  in  der  Mitte  der  Flüssigkeit,  wo  deren 
Cohäsion  überwunden  werden  muss,  die  sich  dann  noch  an 
den  entstandenen  kleinsten  Bläschen  als  zusammenschnürende 
Oapillarkraft' äussert.  Es  ist  also  hauptsächlich  die  Anziehung 
zwischen  Flüssigkeit  und  Wand,  die  überwunden  werden 
muss,  um  dem  entweichenden  Grase  Platz  zu  schaffen.  Denkt 
man  sich  nun  an  der  Grenzfläche  eine  electrische  Doppel- 
schicht abgelagert,  so  wird  die  Anziehung  zwischen  Metall 
und  Flüssigkeit  durch  die  electrische  Anziehung  vergrössert 
sein.  Eine  stärkere  Ausbildung  der  electrischen  Doppelschicht 
wird  also  die  Entwicklung  des  Gasblasen  erschweren.  Nun 
wissen  wir  aus  Hrn.  A.  König's^)  Versuchen  über  die  Ca- 
pillarconstante  polarisirten  Quecksilbers,  dass  dieses  seine 
maximale  Spannung  hat,  wenn  es  der  Wasserstoffent¥ricklung 
ziemlich  nahe  ist.  Daraus  ist  zu  schliessen,  dass  das  Metall 
dann  keinen  Potentialunterschied  gegen  die  Flüssigkeit  hat 
Wir  dürfen  vermuthen,  dass  es  bei  dem  ihm  galvanisch  nahe- 
stehenden Piatina  sich  ähnlich  verhält,  während  die  positiveren 
Metalle,  um  im  Gleichgewicht  electrischer  Vertheilung  mit 
dem  H  beladenen  und  von  O  befreiten  Wasser  oder  dem 
ihm  äquivalenten  Pt  zu  sein,  um  so  stärkere  Schichten  +E 
innerhalb  ihrer  Grenzfläche  ablagern  müssen,  je  positiver  sie 
sind.  In  dieser  Weise  könnte  ein  Zusammenhang  bestehen 
zwischen  den  galvanischen  Constanten  der  Metalle  und  ihrer 
Fähigkeit  Wasserstoffblasen  aufsteigen  zu  lassen. 

In  den  Fällen  der  oben  beschriebenen  Versuche,  wo  es 
nicht  zur  Blasenbildung  kommt,  muss  die  Diffusion  der  bei- 
den Gase  durch  die  Flüssigkeit  unterhalten  werden,  wenn 
der  Strom  fortbestehen  soll.  Die  Diffusion  ist  aber  ein 
durch  moleculare  Reibung  verzögerter  Process,  bei  dem  freie 
Arbeitsäquivalente   verschwinden   und  in  Wärme  übergehen. 

I)  A.  König,  Wied.  Ann.  16.  p.  1. 
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Diese  Wärmeentwicklung  durch  Diffusion,  die  zu  der  äusserst 
geringen  vom  Strome  entwickelten  Wärme  sich  addirt,  wird 
als  das  Arbeitsäquivalent  für  die  während  des  schwachen 
Convectionsstromes  durch  die  Umsetzung  in  der  Batterie  ver- 
loren gehende  chemische  Energie  betrachtet  werden  müssten. 


II.    Ueber  die  electrmnotorische  Gegenkraft  des 
Alumiri/iu/mvoltameters^) ;    van  Franz  Streintz. 


Ein  von  drei  Daniells  gelieferter  Strom  ist  im  allgemeinen 
im  Stande,  ein  in  den  Schliessungskreis  geschaltetes  Volta- 
meter  bis  zum  Maximum  zu  polarisiren. 

Unter  allen  Metallen,  welche  bisher  als  Electroden  unter- 
sucht wurden,  bildet  nur  Aluminium  in  einem  Voltameter 
mit  verdünnter  Schwefelsäure  eine  merkwürdige  Ausnahme. 
Die  Polarisation  der  Anode  steigt  nämlich  ziemlich  propor- 
tional mit  der  der  electromotorischen  Kraft  der  polarisiren- 
den  Kette  an  bis  zu  Werthen  von  17  Volts  und  wahrschein- 
lich noch  höher,  eine  Erscheinung,  deren  Ursache  wohl  kaum 
in  der  Wärmetönung  eines  an  der  Anode  gebildeten  che- 
mischen Processes  zu  suchen  sein  wird.  Ein  weiteres  cha- 
rakteristisches Merkmal  der  Anodenpolarisation  des  Alumi- 
niums ist  in  dem  ausserordentlich  raschen  Verfalle  derselben 
nach  dem  Oeffnen  der  polarisirenden  Kette  gelegen. 

Diese  beiden  Erscheinungen,  zusammengehalten  mit  der 
Thatsache,  dass  das  an  der  Anode  gebildete  Aluminiumsub- 
oxyd ein  ziemlich  schlechter  Leiter  für  Electricität  ist,  geben 
der  Vermuthung  Raum,  dass  dieselben  durch  eine  conden- 
satorische  Wirkung  hervorgerufen  werden. 

Danach  würde  die  polarisirende  Kette  die  Anode  zu- 
nächst in  einen  Condensator  umbilden,  dessen  innere  Be- 
legung aus  metallischem  Aluminium,  dessen  Di&lectricum 
aus  Suboxyd,  und  dessen  äussere  Belegung  endlich  aus  der 
electroly tischen  Flüssigkeit,  welche  die  zur  Erde  abgeleitete 

1)  F.  Streintz,  Wied.  Ann.  82.  p.  116.  1887  u.  33«  p.  466.  1888. 
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Zinkplatte  umspült,  besteben  würde.  Die  weitere  Aufgabe 
der  polarisirenden  Kette  wäre  dann,  diesen  natürlichen  Con- 
densator  mit  Ladung  zu  versehen. 

Wird  nun  die  Verbindung  mit  der  Kette  gelöst  und  die 
Anode  an  die  Erde  gelegt,  so  wäre  der  an  einem  in  die  Leitung 
geschalteten  Galvanometer  zuerst  hervorgerufene  Ausschlag 
als  ein  Theil  des  Entladungsstromes  des  Condensators  anzu- 
sehen; der  andere  Theil  wird  durch  die  halbleitende  Sub- 
oxydschicht  hindurch  direct  zur  Erde  abfliessen.  Die  Nadel 
des  Galvanometers  kehrt  jedoch  nicht  auf  die  Buhelage  zu- 
rück, sondern  es  bleibt  eine  lange  dauernde,  in  allmählicher 
Abnahme  begriffene  Ablenkung  bestehen;  dieselbe  wird  von 
der  galvanischen  Polarisation  im  engeren  Sinne  herrühren. 

Der  gesammte,  von  einer  Aluminiumanode  gelieferte 
Polarisationsstrom  würde  also  gebildet  werden  aus  der  Summe 
der  diSlectrischen  oder  condensatorischen  Polari- 
sation und  der  electrolytischen  Polarisation. 

Ich  habe  versucht,  die  Grössenordnung  der  Capacit&t 
eines  derartigen  natürlichen  Condensators  nach  der  für  die 
Ladung  geltenden  Gleichung: 

zu  bestimmen.  In  der  Formel  bedeutet  V  die  electromoto- 
rische  Kraft  der  ladenden  Kette,  v  jene  des  Condensators, 
t  die  Zeit,  gezählt  in  Secunden  vom  Zeitpunkte  der  Verbin- 
dung der  Kette  mit  dem  Condensator,  R  den  Gesammtwider- 
stand  der  Leitung  und  C  die  Capacität  des  Condensators. 

R  ergibt  sich  zu  ungefähr  100  Ohm,  da  15  Bunsen, 
deren  electromotorische  Kraft  zusammen  28,8  Volts  betrug, 
im  Schliessungskreise  des  Voltameters  einen  Strom  von  un- 
gefähr 0,25  Amp.  erzeugten. 

Für  t  habe  ich  die  halbe  Schwingungsdauer  der  unter- 
brechenden Stimmgabel,  ^/^gs  Secunde,  gesetzt.  Diese  Zahl 
ist  zu  klein,  da  das  zu  den  Beobachtungen  verwendete  Mess- 
instrument während  seiner  Schwingung  bis  zum  Umkehr- 
punkte (es  wurden  bei  den  Messungen  stets  die  ersten  Aus- 
schläge beobachtet)  bereits  einen  Theil  der  Ladung,  welche 
demselben   von  der  Stimmgabelzinke  zugeführt  wurde,   wird 
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verloren  haben.  Die  Bestimmung  von  t  wird  überhaupt  nicht 
mit  der  Stimm gabelunterbrechung  durchführbar  sein;  der 
von  Hrn.  Hiecke^)  angegebene  Fallapparat  in  Verbindung 
mit  einer  Vorrichtung,  welche  einen  nur  momentan  dauern- 
den Contact  zwischen  dem  Messinstrumente  und  der  Anode 
herstellen  würde,  könnte  zur  genauen  Ermittelung  Ton  t 
dienen. 

Entnimmt  man  die  Grössen  für  Vtme.K.  und  v  ^  AI 
+  Oj AI  der  Tabelle*),  so  erhalt  man  für  die  Capacität  C 
Werthe,  welche  innerhalb  der  Grenzen  Yon  52  und  83  Mi- 
krofared  schwanken,  und  deren  Mittelwerth  68  Mikrofarad 
beträgt. 

Die  in  besonders  auffallender  Weise  am  Aluminiumvolta* 
meter  beobachtete  Erscheinung  berechtigt  zu  der  Frage,  ob 
das  Vorhandensein  einer  dielectrischen  Polarisation  nicht 
auch  anderen  Metallen  in  einem  gewissen  Grade  zugeschrie- 
ben werden  könne. 

Alle  Metalle  als  Electroden  eines  Voltameters  haben  be- 
kanntlich die  Eigenschaft,  dass  ihre  Polarisation  in  der  Zeit 
unmittelbar  nach  Oeffnen  des  polarisirenden  Stromes  die 
grösste  Abnahme  erfährt,  weshalb  sich  schon  verschiedenen 
Physikern,  wie  Varley,  Herwig,  Bouty,  die  Analogie  mit 
den  durch  Condensatoren  herrorgerufenen  Erscheinungen  auf- 
drängte. 

Es  würde  sich  aber,  um  die  Frage  näher  zu  präcisiren, 
nicht  um  einen  Vergleich  der  Polarisationszelle  mit  zwei 
Condensatoren  handeln,  sondern  darum,  ob  ganz  allgemein 
die  galvanische  Polarisation  als  Summe  einer  thatsächlichen 
dielectrischen  und  einer  electrolytischen  Polarisation  aufge- 
fasst  werden  könne. 

Bei  Electroden,  deren  Oberflächen  chemisch  nicht  ver- 
ändert werden  —  unter  den  Metallen  dürfte  sich  nur  Platin 
befinden,    mit  welchem  der  electroly tische  Sauerstoff  keine 

DK    Hiecke,  Wien.  Ber.  06.  p.  134.  1887. 

2)  1.  c.  p.  125.  Da  das  Diälectricum  ak  Halbleiter  anzusehen  ist,  so 
entspricht  aus  dem  bereits  angegebenen  Grunde  das  am  Instrument  be- 
obachtete r  allerdings  nicht  dem  vollen  Werthe. 

Aun.  d.  Phjt.  n.  Chem.   N.  F.    XXXIV.  4S 
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Verbindung  eingeht  —  wäre  eben  die  bedeckende  GaBschicht 
als  DiSlectricum  anzusehen. 

Die  neueste  Untersuchung  von  Fromme^)  scheint  einiger- 
massen  zur  Bejahung  dieser  Frage  beizutragen.  Fromme 
findet  n&mlich,  dass  die  Polarisation  von  Platin  in  verdünn- 
ter Schwefelsäure  bei  entsprechender  Verkleinerung  der  Anode 
bis  auf  4,3  Daniell  gesteigert  werden  könne.  Eine  Verklei- 
nerung der  Kathode  führt  zu  keinem  so  hohen  Werthe.  Da 
Fromme  die  Werthe  der  Polarisation  aus  der  Stromstärke 
im  ursprünglichen  Schliessungskreise  berechnet,  so  müsste 
man  einen  Theil  dieser  Werthe  auf  Rechnung  der  Stromyer- 
minderung  schreiben,  welche  durch  den  Widerstand  der  die 
Electrode  umgebenden  diSlectrischen  Schicht  bewirkt  wird. 

Je  kleiner  die  Oberfläche  der  Electrode,  desto  vollkom- 
mener wird  dieselbe  von  Gas  bedeckt  werden,  desto  grösser 
wird  daher  der  Antheil  der  dielectrischen  Polarisation  sein. 
Das  leichtere  Ion  wird  im  allgemeinen  weniger  an  der  Elec- 
trode haften,  als  das  schwerere,  weshalb  es  sich  auch  erklären 
würde,  dass  hauptsächlich  die  Verkleinerung  der  Anode  zur 
Vergrösserung  der  Polarisation  beiträgt. 

Die  beiden  Grössen  der  dielectrischen  und  der  electro- 
ly tischen  Polarisation  voneinander  zu  trennen,  dürfte  ein 
fruchtloses  Unternehmen  bleiben.  Doch  könnte  die  ausge- 
sprochene Hypothese  auf  ihre  Wahrscheinlichkeit  geprüft 
werden  durch  weitere  Versuche  über  die  Abhängigkeit  der 
Polarisation  verschiedener  Gase,  z.  B.  auch  des  Chlor,  von 
der  Grösse  der  Electroden  und  über  die  Abnahme  derselben 
in  der  auf  die  Unterbrechung  unmittelbar  folgenden  Zeit. 

Graz,  Ostern  1888. 


1)  Fromme,  Wied.  Ami.  33.  p.  80.  1888. 
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III.    Experimental untersuch ungen 

iiber  die   an  der  Grenzflüche  heterogener  Letter 

auftretenden  localen   Wärineerach einungen ; 

von   Hans  Jahn. 

(Der  kaiserl.  Academie  der  Wissensch.  zu  Wien  vorgelegt  in  der  Sitzung 
vom  11.  Mai  1888.    Für  die  Annalen  bearbeitet  von  dem  Hrn.  Verf.) 


Wird  ein  aus  heterogenen  Stücken  bestehender  Leiter 
von  einem  galvanischen  Strom  durchflössen,  so  treten  an  den 
Berührungsflächen  der  heterogenen  Stücke  je  nach  der  Rich- 
tung des  Stromes  locale  Wärmeentwickelungen,  bezw.  Wärme- 
absorptionen auf.  Die  weitere  Untersuchung  dieses  bekannt- 
lich zuerst  vonPeltier  beobachteten  Phänomenens  ergab, dass 
der  Wärmevorgang  der  Stromintensität  direct  proportional 
ist,  und  dass  das  Vorzeichen  der  Wärmetönung  in  einer  ge- 
setzmässigen  Beziehung  zu  der  thermoelectromotorischen  Kraft 
der  jeweiligen  Combination  steht. 

Denken  wir  uns  z.  B.  einen  Strom  durch  einen  aus 
Kupfer  und  Wismuth  bestehenden  Ring  geleitet,  so  wird  an 
der  einen  Contactstelle  eine  der  Stromintensität  proportio- 
nale Wärmeemission,  an  der  anderen  eine  gleich  grosse 
Wärmeabsorption  auftreten.  Denken  wir  uns  nun  den  Strom 
unterbrochen  und  das  System  durch  Erwärmung  thermoelec- 
trisch  angeregt,  und  zwar  durch  Erwärmung  der  bei  dem 
ersten  Versuch  durch  den  Strom  erwärmten  Löthstelle,  so 
wird  der  Thermostrom  in  entgegengesetzter  Richtung  fliessen 
wie  der  früher  durch  das  System  geleitete  Strom.  Das  von 
Peltier  entdeckte  Phänomen  ist  also  die  Umkehrung  der 
von  Seebeck  zuerst  beobachteten thermoelectrischen  Erschei- 
nungen. 

Die  Deutung  dieses  Vorganges  ist  in  zweierlei  Weise 
versucht  worden. 

Edlund  geht  von  der  seit  Volta  in  der  Physik  reci- 
pirten  Vorstellung  aus,  dass  zwei  heterogene  Leiter  bei  ihrem 
Contact  in  einen  Zustand  electrischer  Spannung  gerathen, 
dass  eine  bestimmte  Potentialditferenz  zwischen  ihnen  besteht. 
Wird    nun   ein  Strom   durch   die  Contactstelle   geleitet,   so 

48  • 
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wird  Arbeit  geleistet,  wenn  der  äussere  Strom  dem  entgegen- 
gesetzt ist,  welchen  die  beiden  Leiter  infolge  ihres  Potential- 
unterschiedes allein  zu  liefern  im  Stande  wären;  und  es  muss 
eine  dieser  Arbeitsleistung  äquivalente  Wärmemenge  ent- 
wickelt werden.  Im  entgegengesetzten  Falle  tritt  ein  Gewinn 
von  Arbeit  ein,  und  es  muss  eine  entsprechende  Wärmeab- 
sorption auftreten.  Nach  dieser  Auifassung  würden  die  dem 
Peltier- Phänomen  entsprechenden  Wärmemengen  ein  direc- 
tes  Maass  für  die  an  den  betreffenden  Contactstellen  beste- 
henden Potentialdifferenzen  abgeben,  und  man  hat  auch  ans 
der  Kleinheit  der  so  bestimmten  Potentialdifferenzen  Schlüsse 
gegen  die  Contacttheorie  überhaupt  ziehen  wollen. 

Zu  wesentlich  anderen  Resultaten  sind  W.  Thomson 
und  Clausius  bei  der  Anwendung  der  beiden  Hauptsätze 
der  mechanischen  Wärmetheorie  auf  das  Peltier- Phänomen 
gekommen.  Nach  ihnen  wird  die  an  der  Contactstelle  zweier 
heterogener  Leiter  entwickelte  oder  absorbirte  Wärmemenge 
gegeben  durch  die  Formel: 

dT 
in  welcher  a  das  calorische  Aequivalent  der  Energieeinheit, 
T  die  absolute  Temperatur,  J  die  Stromintensität  de/dT  die 
thermoelectromotorische   Kraft  der  jeweiligen   Combination 
bezeichnet. 

Es  sind  mannigfache  Versuche  zur  Prüfung  dieser  Theorie 
von  Edlund,  le  Roux  u.  a.  ausgeführt  worden,  die  fast 
alle  zu  einer  Bestätigung  derselben  geführt  haben.  Aller- 
dings ist  man  auch  auf  Ausnahmen  gestossen,  namentlich 
die  Combination  Kupfer-Zink  lieferte  von  der  Theorie  weit 
abweichende  Werthe.  Prof.  Boltzmann  hat  überdies  in 
einer  kürzlich  erschienenen  Abhandlung^)  es  wahrscheinlich 
gemacht,  dass  der  oben  besprochene  Thomson 'sehe  Satz 
für  keine  Combination  streng  gültig  sein  dürfte,  da  die  Er- 
scheinung durch  das  Wärme-  und  Electricitätsleitungsver- 
mögen  der  betreffenden  Metalle  complicirt  wird. 

Alle   diese  Gründe   Hessen   es   mir   wünschenswerth  er- 

1)  Boltzmann,  Wien.  Ber.  D(>.  II.  Abth.  p.  1258.  1887. 
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scheinen,  die  Messungen  für  einige  Metalle  zu  wiederholen^ 
da  die  Wärmemessungen  und  die  Bestimmung  der  in  Betracht 
kommenden  electrischen  Grössen  sich  heute  mit  ungleich 
grösserer  Genauigkeit  und  Leichtigkeit  ausführen  lassen,  als 
es  für  le  Roux,  dem  wir  die  genauesten  Messungen  über 
das  in  Frage  stehende  Phänomen  verdanken,  möglich  war. 

Alle  Erfahrungen  stimmen  darin  überein,  dass  die 
Peltier- Wärme  der  Stromintensität  direct  proportional  ist. 
Es  wird  mithin  die  in  einem  aus  zwei  heterogenen  Stücken 
bestehenden  Leiter  entwickelte  Wärmemenge  gemäss  dem 
Joule 'sehen  Gesetz  durch  einen  Ausdruck  von  der  Form: 

IV=  aJ^wt±Jpt 
gegeben,  wo  J  die  Stromintensität,  w  den  Widerstand,  t  die 
in  Secunden  ausgedrückte  Zeit,  a  das  calorische  Aequivalent 
der  Energieeinheit,   und  p  die  der  Strom-  und  Zeiteinheit 
entsprechende  Peltier-Wärme  bezeichnet. 

Denken  wir  uns ,  ein  Strom  von  der  Intensität  J^ 
durchfliesse  den  Leiter  in  der  einen  Richtung,  so  wird  die 
beobachtete  Wärmeentwicklung  gegeben  durch  den  Ausdruck: 

ffj  =  aJ^'ici  -{-  J^pif 
während  die  Wärmemenge: 

^2  =  uJ^ict  —  J^pt 
entwickelt  wird,  wenn  ein  Strom  von  der  Intensität  J^  den- 
selben Leiter  während  derselben  Zeit  in  der  entgegengesetz- 
ten Richtung  durchfliesst.  Durch  Auflösung  dieser  beiden 
Gleichungen  erhält  man  für  die  der  Stromintensität  1  ent- 
sprechende Joule- Wärme: 

sodass  die  in  dem  ersten  Versuch  entwickelte  Peltier- Wärme: 

Die  dem  zweiten  Versuch  entsprechende  dagegen: 

beträgt. 

Richtet  man  den  Versuch  so  ein,  dass  derselbe  Strom 
den  zu   untersuchenden    Leiter    während   einer   bestimijc^ten 
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Zeit  in  der  einen  Richtung,  und  unmittelbar  darauf  in 
der  entgegengesetzten  Richtung  während  derselben  Zeit 
dnrchfliesst,  so  hebdn  sich  die  beiden  Peltier- Wärmen  gegen- 
theilig  auf,  sodass  die  dem  Joule 'sehen  Gesetz  entsprechende 
Wärmeentwicklung  allein  übrig  bleibt.  Die  so  bestimmte 
Wärmemenge  dividirt  durch  das  Quadrat  der  beobachteten 
Stromintensität  muss  mit  der  aus  den  zwei  früheren  Ver- 
suchen berechneten  Joule- Wärme  übereinstimmen,  wenn  an- 
ders die  Messungen  nicht  fehlerhaft  sind. 

Ich  habe  bei  der  Mehrzahl  meiner  mit  Leitern  erster 
Ordnung  ausgeführten  Versuche  die  Wärmemessungen  auf 
diese  Weise  controlirt  und  in  allen  Fällen  eine  vorzügliche 
Uebereinstimmung  erhalten. 

Die  Stromintensität  während  jedes  einzelnen  Versuches 
schwankte  nur  innerhalb  sehr  enger  Grenzen,  es  wurde  aber 
nichtsdestoweniger  das  zur  Messung  derselben  bestimmte 
Galvanometer  in  regelmässigen  Intervallen  von  fünf  Minuten 
abgelesen  und  aus  diesen  Einzelwerthen  das  Mittel  durch 
angenäherte  Auflösung  des  Jntegrales: 


i; 


Jdt 

0 

mit  Hülfe  der  Simpson'schen  Regel  bestimmt. 

Als  Einheit  der  Stromintensität  fungirt  bei  den  Ver- 
suchen mit  metallischen  Leitern  1  Amp.,  als  Einheit  der  Zeit 
eine  Stunde.  Sämmtliche  Wärmemessungen  wurden  mit  Hülfe 
des  Bunsen'schen  Eiscalorimeters  ausgeführt,  es  beziehen 
sich  daher  meine  sämmtlichen  Messungen  auf  die  Temperatur 
von  0®.  Was  die  Anordnung  dieses  Instrumentes,  sowie  die 
zur  Messung  der  electrischen  Grössen  benutzten  Methoden 
anbelangt,  so  verweise  ich  auf  meine  Abhandlung  über  das 
Joule 'sehe  Gesetz.^) 

Der  zur  Messung  der  Peltier- Wärme  dienende  Leiter 
war  in  folgender  Weise  disponirt. 

Das  Aufnahmegefäss  des  Eiscalorimeters  war  mit  einem 
zweifach    durchbohrten   Gummistopfen    verschlossen ,    durch 

1)  Jahn,  Wied.  Ann.  2f>.  p.  49.  l&sf». 
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dessen  Bohrungen  zwei  Glasröhren  führten.  In  das  eine 
Rohr  war  ein  Kupferdraht  eingekittet,  während  durch  das 
zweite  Rohr  ein  ein  Meter  langer  Draht  aus  dem  jeweilig 
zu  untersuchenden  zweiten  Metall  geführt  war.  Das  untere 
Ende  dieses  Drahtes  wurde  mit  dem  Kupferdraht  verlöthet, 
worauf  die  Löthstelle  und  die  aus  den  Röhren  herrorragen- 
den  Drahtenden  mit  geschmolzenem  Paraffin  überzogen  wur- 
den, lieber  den  aus  dem  Calorimeter  herausragenden  Theil 
des  zweiten  Drahtes  wurde  ein  enger  Kautschukschlauch 
geführt,  der  das  den  Draht  enthaltende  Glasrohr  absperrte, 
und  an  dem  anderen  Ende  mittels  einer  Ligatur  fest  an  den 
Draht  angepresst  wurde.  Der  eine  Zuleitungsdraht  der  den 
Strom  liefernden  Elemente  wurde  durch  eine  kleine  Klemm- 
schraube mit  dem  freien  Ende  des  zuletzt  besprochenen 
Drahtes  yerbunden.  Um  die  Klemmschraube  sowie  eine 
Strecke  der  durch  sie  verbundenen  Drähte  wurde  ein  schmales 
Kautschukband  gewunden,  sodass  das  Eindringen  Yon  Feuch- 
tigkeit unmöglich  war.  Der  zweite  Zuleitungsdraht  der 
Batterie  tauchte  in  ein  mit  Quecksilber  gefülltes  Glasnäpf- 
chen, welches  an  das  den  Kupferdraht  enthaltende  Glasrohr 
angeschmolzen  war.  Die  Länge  des  zweiten  Drahtes  war  so 
gross  gewählt  worden,  um  jede  Störung  der  an  der  Löthstelle 
im  Calorimeter  auftretenden  Wärmeerscheinung  durch  die 
entgegengesetzte  an  dem  ausserhalb  des  Calorimeters  befind- 
lichen Contact  zu  vermeiden.  Da  der  Draht  ausserhalb  des 
Calorimeters  mit  einer  bedeutenden  Eisschicht  bedeckt  war, 
so  war  eine  derartige  Störung  nicht  zu  befürchten. 

Ich    lasse    nunmehr    die   Resultate    meiner   Messungen 
folgen. 

Kupfer-Silber. 


Nr. 


RichtUDg  Strom- 

des  Stromes  Intensität 


1  I       Cu  zum  Ag  1,6008  Amp. 

2  Ag    „    Cu  1,6503     » 

3  Ag     „     Cu  I    1,6805      1,  11,921      ?, 

4  Cu     „    Ag  .    1,6972      1,        I     10,792     •, 


Entwickelte 
Wärmemenge 


9,497  Cal. 
11,493      ;» 


Die  auf  die  Stromintensität  Eins  bezügliche  Joule- Wärme  be- 
rechnet sich  zu: 
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3,968  Cal.  aus  Versuch  1  und  2 

rr       3 

V     4 
'•     4, 


1 

3 
2 


10,180  Calorieu 
9,497 


}1 


3,971 

O)9o2      ••        "  ?• 

also  im  Mittel  zu:  3,975  Cal. 

Es  ist  demgemäss: 

Nr.  1.    J  =  1,6003  Amp.  Joule- Wärme 

Entwickelte   Wärme 

Peltier-Wärine 

für 

Nr.  2.    J  ^  1,6503  Amp.  Joule- Wärme 

Entwickelte  Wärme 

Peltier-Wärme 

fiir 

Nr.  3.    J  ^  1,6805  Amp.  Joule- Wärme 

Entwickelte  Warme 

Peltier-Wärme 

für 

Nr.  4.    J^  1,6972  Amp.  Joule- Wärme 

Entwickelte  Wanne 

Peltier-Wärme 

für  J  =  1  -0,397 

Eine  zweite  Versuchsreihe  ergab  folgende  Resultate: 


-0,683  Calorien 
J  =:  1   -0,427        „ 

.    10,826  Calorien 
.     11,493        >, 

.  -t- 0,667  Calorien 
J=  1  -f- 0,404        M 

.    11,226  Calorien 
.    11,921       ^, 

.  -f- 0,695  Calorien 
J  =  1   +0,414        V 

11,450  Calorien 
10,792_      » 

.  —0,658  Calorien 


j> 


Nr. 


Richtung 
des  Stromes 


Strom- 
intensität 


Entwickelte 
Wärmemenge 


1 
2     i 


Cu  zum  Ag 

Ag    jj     Cu 


1,7494  Amp.         11,470  Cal. 
1,7549       »  13,008     » 


Aus   diesen   beiden  Versuchen  berechnet   sich   die   der 
Stromintensität  Eins  entsprechende  Joule- Wärme  zu: 

3,986  Cal. 
Der  directe  Versuch  zur  Bestimmung  dieser  Grösse  ergab: 

12,959  Cal. 
für  eine  Stromintensität: 

•/=  1,8022  Amp., 
woraus  sich  für  die  Stromintensität  Eins  der  Werth: 

3,990  Cal. 
berechnet.    Die  Uebereinstimmung  mit  dem  oben  berechne- 
ten Werthe  ist  also  eine  vollkommene. 

Für   die  Peltier-Wärme   ergeben   sich   aus   den   beiden 
obigen  Versuchen  die  Werthe: 
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Nr.  1.    J  =  1,7494  Amp.  Joule- Wärme  .    .    .    12,198  Calorien 

Entwickelte  Wärme      .    .     11,470 >> 

Peltier-Wärme      ....  —  0,728~Cälorien 

für  J«  1  -0,416        » 

Nr.  2.    J  =  1,7549  Amp.  Joule- Wärme  .    .    .    12,275  Calorien 

Entwickelte  Wärme      .    .     13,008        » 

Peltier-Wärme      ....  +0^738  Calorien 

für  J'e  1   +0,418        „ 

Es  ergibt  sich  also  im  Mittel  dieser  sechs  Versuche  die  der 
Stromintensität  Eins  entsprechende  Peltier-Wärme  zu: 

±0,413  Cal., 
und  zwar  +  für  die  Stromrichtung  Ag— ►Cu 
—  für  die  Stromrichtung  Cu  — ►  Ag. 

Kupfer-Eisen. 

Es  wurden  vier  Versuche  zur  Bestimmung  der  Peltier- 
Wärme  ausgeführt,  welche  folgende  Resultate  ergaben. 


Nr. 


Richtung  Strom- 

des  Stromes  intensität 


Entwickelte 
Wärmemenge 


1  '  Fe  zum  Cu  1,6383  Amp. 

2  I  Cu  1)     Fe  1,5983      „ 

3  '  Fe  »     Cu  I    1,6458      » 

4  1  Cu  »     Fe  I    1,6108      i, 


32,279  Cal. 

20,665  M 

32,690  yy 

21,298  y, 


Die  der  Stromintensität  Eins  entsprechende  Joule- Wärme 

berechnet  sich  aus  diesen  Versuchen  wie  folgt: 

10,082  Cal.  aus  Versuch  1  und  2 

10.110     V  -          ..         2     V  3 

10,161     .,  .^          V         3     V  4 

10,133     V  V          V         1     V  2, 

also  im  Mittel  zu:  10,122  Cal. 

Ein   Versuch   zur   directen   Bestimmung    dieser   Grösse 

ergab  für  die  Stromintensität: 

J=  1,6170  Amp. 

die  Wärmeentwickelung: 

26,499  Cal, 

woraus  sich  für  die  Stromintensität  Eins  der  Werth: 

10,134  Cal. 

berechnet,   also   in   sehr   guter  Uebereinstimmung  mit  dem 

oben  gefundenen  Werthe. 

Es  berechnen  sich  demgemäss  für  die  Peltier-Wärme  die 

folgenden  Werthe: 
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Nr.  1.    J«  1,6383  Amp.  Joule- Wärme  .    .    .    27,168  Calorien 

Entwickelte  Wärme      .    .    32,27»        »^ 

Peltier-Wftrme +5,111  Calorien 

für  J^=  1   +3,119        M 

Nr.  2.    J  »  1,5983  Amp.  Joule- Wärme  .    .    .    25,857  Calorien 

Entwickelte  Wärme      .    .    20,665        » 

Peltier- Wärme -5,192  Calorien 

für  J  »  1  —8,248        M 

Nr.  3.    /  =  1,6458  Amp.  Joule- Wärme  .    .    .    27,417  Calorien 

Entwickelte  Wärme      .    .  ^,690^      » 

Peltier- Wärme +5,273  Calorien 

ftr  J^  =  1   +  3,204        1, 

Nr.  4.    Ja«  1,6108  Amp.  Joule- Wärme  .    .    .    26,263  Calorien 

Entwickelte  Wärme      .    .    21,298     _»__ 

Peltier- Wärme —4,965  Calorien 

für  J=  1  -3,082        „ 

Die  Peltier-Wärme  beträgt  also  im  Mittel  dieser  Versuche: 

±  3,163  Cal. 
und  zwar  +  für  die  Stromrichtung  Fe— ►Cu, 
—  für  die  Stromrichtung  Cu— »-Fe. 

Kupfer-Platin, 

Die  vier  zur  Bestimmung  des  Peltier-Efifectes  ausgeführ- 
ten Versuche  ergaben  folgende  Resultate: 

y  Richtung  Strom-  Entwickelte 

^    '         des  Stromes  intensität         Wärmemenge 

1  Cu  zum  Pt  1,5475  Amp.  29,40    Cal. 

2  Pt      ',  Cu  1,5638  M  28,981      -, 

3  Pt       »  Cu  .    1,5655  t,  29,098      ?, 

4  Cu      ?7  Pt  1,5792  V  30,588      »» 

Die  der  Stromintensität  Eins  entsprechende  Joule- Wärme 
berechnet  sich  daraus  wie  folgt: 

12,064  Cal.  aus  Versuch  1  und  2 

12,074 1     ..     3 

12,059 2     M     4 

12,070     -       V  ..         3     M     4. 

Bei    der    experimentellen    Bestimmung    dieser    Grösse 
wurde  für  die  Stromintensität: 

•/=  1,5433  Amp. 
die  EntWickelung  von:     28,725  Cal. 

beobachtet,  woraus  sich  für  die  Stromintensität  Eins  der  Werth: 

12,06  Cal. 
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ergibt,   während  dieselbe  Grösse  im  Mittel  der  vier  obigen 
Versuche  zu:  12,067  Cal.  bestimmt  wurde» 

Es  ergeben  sich  demgemäss  für  die  Peltier- Wärme  die 
folgenden  Werthe: 

Nr.  1.    J  ^  1,5475  Amp.  Joule- Wärme  .    .    .    28,897  Calorien 

Entwickelte  Wärme      .    .    29,4  ,, 

Peltier- Wärme +0,508  Calorien 

für  J^=  1   +0,325        » 

Nr.  2.    J  =  1,5638  Amp.  Joule* Wärme  .    .    .    29,510  Calorien 

Entwickelte  Wärme      .    .    28,981^       n 

Peltier- Wärme -0,52¥  Calorien 

fiir  J  =  1   -0,338        » 

Nr.  3.    c7=s  1,5655  Amp.  Joule- Wärme  .    .    .    29,573  Calorien 

Ent\^ickelte  Wärme      .     .    29,098        ^ 

Peltier-Wärme -0,475  Calorien 

für  J=  1  -0,308        „ 

Nr.  4.    J=s  1,5792  Amp.  Joule- Wärme  .    .    .    30,094  Calorien 

Entwickelte  Wärme      .    .    30,588        » 

Peltier-Wärme +0,494  Calorien 

für  J=  1   +0,313        V 

Es  beträgt  demnach  die  Peltier-Wärme  für  die  Strom- 
intensität Eins  im  Mittel  dieser  vier  Versuche: 

±  0,320  Cal., 
und  zwar  +  für  die  Stromrichtung  Cu— ^Pt, 
—  für  die  Stromrichtung  Pt  — >-  Cu . 

Kupfer-Zink. 

Die  vier  zur  Messung  der  Peltier-Wärme  ausgeführten 
Versuche  ergaben  folgende  Resultate: 


^  Richtung         '        Strom-         |    Entwickelte 

"    *         des  Stromes      '      int^nsität      i  Wärmemenge 

1  Cu  zum  Zn  '    2,3248  Amp.    ,     36,100  Cal. 

2  Zn      M     Cu  >    2,2472      *,  86,853     ,y 

3  ,       Cu     M     Zn  2,1935      n  32,090     » 

4  I       Zn      ,,      Cu  2,7095      ,,  52,460     » 

Durch  Combination  je  zwei  dieser  Versuche  berechnet 
sich  die  der  Stromintensität  Eins  entsprechende  Joule- Wärme 
wie  folgt: 

6,935  Cal.  aus  den  Versuchen  1  und  2 
0,937      r?       •?       •>  •?  2     •»     3 

6,933      V       •»       M  V  3     v     4 

6,030     ?•       •?       «»  V  1     ??     4. 
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Der  zur  Bestimmung  der  Joule-Wärme  ausgeführte  Ver- 
such ergab  für  die  Stromintensität: 

J^=  2,3764 
die  Entwickelung  von:  39,26  üaL, 
woraus  sich  für  die  Stromintensität  Eins  der  Werth: 

6,952  Cal. 
ergibt,   während   derselbe  Werth  im  Mittel  der  yier  obigen 
Versuche  zu:  6,934  Cal.  berechnet  wurde. 

Es  ergeben  sich  demnach  für  den  Peltier-Efifect  die  fol- 
genden Werthe: 


Nr.  1.    J  =  2,3248  Amp.  Joule- Wärme  . 

Entwickelte  Wärme 

Peltier- Wärme .    .    . 

für  J 

Nr.  2.    J  =  2,2472  Amp.  Joule-Wärme  . 

Entwickelte  Wärme 

Peltier- Wärme .    .     . 


Nr.  3.    J  =  2,1985  Amp.  Joule- Wärme  . 

Entwickelte  Wärme 

Peltier- Wärme .    .    . 

für  J 

Nr.  4.    J  =  2,7095  Amp.  Joule- Wärme  . 

Entwickelte  Wärme 


37,475  Calorien 
86,100        « 

-1,875  Calorien 
-0,591        „ 

35,016  Calorien 
86,858        *} 


.  -f- 1,337  Calorien 

für  J^  =  1  +0,595        n 

.  33,862  Calorien 

.  82,090        I) 


- 1,272  Calorien 
—0,580        )) 

50,905  Calorien 
52^60_     » 

-{-1,555  Calorien 


Peltier-Wärme .    .    . 

für  J=  1    +0,574        » 

Die  der  Stromintensität  Eins  entsprechende  Peltier-Wärme 
ergibt  sich  also  im  Mittel  dieser  vier  Versuche  zu: 

±  0,585  Cal., 
und  zwar  +  für  die  Stromrichtung  Zn-^Cu, 
—  flir  die  Stromrichtung  Cu   ->-Zn. 

Ich  will  noch  hervorheben,  dass  bei  diesen  Versuchen 
die  Stromintensität  innerhalb  weiterer  Grenzen  variirt  wurde, 
um  die  Proportionalität  zwischen  der  Stromintensität  und 
dem  Peltier-Effect  deutlicher  hervortreten  zu  lassen.  Ein 
Blick  auf  die  obigen  Zahlen  beweist,  dass  diese  Proportio- 
nalität in  der  That  besteht. 

Kupfer-  Cadmium. 

Die  zur  Bestimmung  der  Peltier-Wärme  ausgeführten 
Versuche  ergaben  folgende  Resultate: 
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Nr. 


Richtung  Stom-  Entwickelte 

dcB  Stromes  intensität         Wärmemenge 


l  <      Cu  zum  Cd  '■  2,6802  Amp.  1  54,14    Cal. 

»  Cd      »     Cu  '  2,6236      „  I  55,127    n 

3  Cu     »»     Cd  2,2839     »i  i  37,384    m 

1  Cd     y,     Cu  i  2,1416      7}  '  36,898   m 

Daraus   berechnet    sich   die  der    Stromintensität  Eins  ent* 
sprechende  Joule- Wärme  wie  folgt: 

7,769  Cal.  aus  den  Versuchen  1  und  2 


i  ji  i\       ••          •?          ••                   •• 

2    V     3 

7,  <o2     ??       ••       ?»             " 

8    ,,     4 

7,  i  b2     ?♦       V       ??             V 

1     ^.     4 

also  im  Mittel  zu:             7,766  Cal. 

Unter  Zugrundelegung   dieses   Werthes 

ergibt  sich  für  die- 

Peltier- Wärme: 

Nr.  1.    J  =  2,6802  Amp.  Joule- Wärme  .    .    .    55,787  Calorien 

Entwickelte  Wärme      .    .    54^140    _»   _ 

Peltier- Wärme       ....  -^647~Cäförien 

für  J"»  1  -0,615        „ 

Nr.  2.    J  =  2,6236  Amp.  Joule- Wärme  .    .    .    53,456  Calorien 

Entwickelte  Wärme      .    .    55,127        » 

Peltier- Wärme      .    .     .    .  +1,671  Calorien" 

für  Js  1   +0,637        » 

Nr.  3.    J  =  2,2339  Amp.  Joule- Wärme  .    .    .    38,755  Calorien 

Entwickelte  Wärme      .    .    37,384   _  »^   _ 

Peltier- Wärme      .     .    .    .  —1,371  Calorien 

fttr  J  =  1  -0,614        » 

Nr.  4.    J  -  2,1416  Amp.  Joule-Wärme  .    .    .    35,618  Calorien 

Entwickelte  Wärme      .    .    86,898 »^ 

Peltier- Wärme      ....  +1,280  CälörieüT 

für  J^  =  1      0,598        », 

Das  Mittel  dieser  vier  Einzelwerthe  beträgt: 

±0,616  Cal, 
und  zwar:     +  für  die  Stromrichtung  Cd— ►Cu. 

-  für  die  Stromrichtung  Cu-->-Cd, 
Auch  diese  Versuche  erweisen  die  vollkommene  Propor* 
tionalität  zwischen    der  Stromintensität    und    dem  Peltier- 
Phänomen. 

Kupfer-iJickeL 

Die  zur  Bestimmung   der  Peltier- Wärme   ausgeführten 
Versuche  ergaben  folgende  Resultate: 
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Nr. 


Richtung 
des  Stromes 


Strom- 
intCDBität 


Entwickelte 
Wärmemenge 


1 

Ni  zum  Cu 

2 

Cu     „    Ni 

8 

Cu     »    Ni 

4 

Ni     »    Cu 

2,6669  Amp.  57,448  CaL 

2,5741      }}  75,691      «i 

2,4559     9>  69,643     yy 

2,606       M  '■     55,110     n 


Es  berechnet  sich  die  der  Stromintensität  Eins  entsprechende 

Joule- Wärme  zu: 

9,721  Cal.  aus  den  Versuchen  1  und  2 

9,770    >?  »?      V            V          1     r    3 

9,779      V  V         r«                  r-               3        V       4 

9,758    j.  V      V            V          2     V    4 

also  im  Mittel  zu:  9,757  Cal. 

Demgemäss  ergeben  sich  folgende  Werthe  für  die  Peltier- 
Wärme: 


Nr.  1.    J  =  2,6669  Amp.  Joule- Wärme     . 

Entwickelte  Wärme    . 

PeltierAVärme     .    .    . 

für  J=  1 

Nr.  2.    J  =  2,5741  Amp.  Joule-Wärme     . 

Entwickelte  Wärme    . 

Peltier-Wärme    .    .    . 

für  J- 

Nr.  8.    J  -  2,4559  Amp.  Joule- Wärme 

Entwickelte  Wärme    . 


69,895  Calorien 

57,448  yy 


-11,952  Calorien 
-  4,482         » 

64,65    Calorien 
75,69  » 


+  11,04    Calorien 
+  4,289         » 

58,848  Calorien 
69,643 

+  10,795  Calorien 
+   4,894         » 

üe,262  Calorien 
55^10  „ 

-~ll7l62  Calorien' 


Peltier  Wärme     .     .    . 

für  ./  =  1 

Nr.  4.    J  =  2,606    Amp.  Joule-Wärme      . 

Entwickelte  Wärme    . 

Peltier-Wärme     .    .    . 

für  J  =  1  -  4,283        » 

Es   beträgt   daher  im  Mittel  dieser  vier  Versuche   die 
der  Stromintensität  Eins  entsprechende  Peltier-Wärme: 

±4,362  Cal., 
und  zwar:     +  für  die  Stromrichtung  Cu— >Ni 

—  für  die  Stromrichtung  Ni  — >►  Cu. 
In  der  nachfolgenden  Tabelle  sind  die  Resultate  dieser 
sechs  Versuchsreihen  zusammengestellt  mit  den  auf  die- 
selbe Stromintensität  reducirten  Resultaten  von  le  Roux. 
Dieser  Physiker  nahm  zur  Einheit  der  Intensität  einen  Strom, 
welcher  während  der  Zeiteinheit: 

1,314  gr  Kupfer 


I 
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abschied.  In  absolutem  Maasse  ausgedrückt,  entsprächen 
dem  unter  Zugrundelegung  des  von  F.  und  W.  Kohlrausch 
ermittelten  electrochemischen  Aequiyalentes  des  Kupfers 
(0,3281mg  pro  See): 

1,112  Amp. 
Die  Werthe  sind  also  mit  dieser  Zahl  zu  dividiren,  um  sie 
auf  die   von  uns  adoptirte  Einheit  der  Stromintensit&t  zu 
reduciren. 

Es  entwickelt  demgemäss  die  Einheit  der  Strominten- 
sität, welche  vom  Kupfer  zu  den  in  der  ersten  Rubrik  ange- 
führten Metallen  fliesst,  während  einer  Stunde  die  nach- 
stehenden Wärmemengen: 

I  Jahn  le  Rouz 

SUber  !  .  .  .  .  .7  -0,413  Cal.  '  - 

Eisen -3,168     -  '      -2,517  Cal. 

Platin +0,320     „  — 

Zink     -0,585     m  —0,387     t» 

Cadmium -0,616     *.  -0,4r>8     v 

Nickel     +4,362     „  — 

Es  geht  aus  dieser  Zusammenstellung  her?or,  dass  die 
von  mir  erhaltenen  Werthe  durchwegs  grösser  sind,  als  die 
¥on  le  Roux  ermittelten.  Man  hätte  eigentlich  das  Ent- 
gegengesetzte erwarten  sollen,  da  le  Roux  bei  höheren  Tem- 
peraturen arbeitete  als  ich.  Ein  Umstand  kommt  dabei  aber 
in  Betracht,  durch  den  die  Abweichungen  ihre  Erklärung 
finden  können.  Le  Roux  experimentirte  mit  Stäben  aus  den 
betreffenden  Metallen,  ich  dagegen  mit  Drähten.  Da  nun 
durch  zahlreiche  Versuche  festgestellt  ist,  dass  alle  physi- 
kalischen Veränderungen,  auch  die  scheinbar  geringfügigsten 
von  wesentlichem  Einfluss  auf  das  thermoelectrische  Verhalten 
der  Metalle  sind,  so  wird  die  Verschiedenheit  der  Werthe 
nicht  Wunder  nehmen. 

Zur  Prüfung  des  eingangs  erwähnten  Thomson' sehen 
Satzes  erübrigte  die  Bestimmung  der  thermoelectromotori- 
schen  Kraft  derselben  Metallcombinationen,  für  welche  die 
calorimetrischen  Versuche  ausgeführt  waren. 

Da  die  mir  zu  Grebote  stehenden  Apparate  zur  genauen 
Ermittelung   dieser  Grösse  nicht  ausreichten,  so   hatte  Hr. 
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Dr.  Elemen6i6  im  hiesigen  physikalischen  Institute  die 
Güte,  sich  dieser  Mühe  zu  unterziehen,  wofür  ich  ihm  auch 
an  dieser  Stelle  meinen  wärmsten  Dank  ausspreche. 

Es  wurden  für  die  Bestimmung  der  thermoeleotromoto- 
rischen  Kraft  dieselben  Drähte  benutzt,  welche  für  die 
Wärmemessungen  gedient  hatten.  Um  die  Mitteltemperatur 
möglichst  gleich  der  zu  machen,  für  welche  die  Peltier- Wärme 
gemessen  war,  wurde  die  thermoelectromotorische  Kraft  zwi- 
schen —  21  und  +  20^  C.  bestimmt.  Dr.  Klemenöii  fand 
so  für  die  einem  Grad  Temperaturdifferenz  entsprechende 
thermoelectromotorische  Kraft: 

Cu  -  Ag  =  -    2.12  Mikrovolts         Cu  —  Zn  =  -    1,51  Mikrovolts 
Cu  -  Fe  =  -  11,28  ,1  Cu  —  Cd  =  -    2,64 

Cu  -  Pt  »  +    1,40  ,,  Cu  -  Ni  =  +  20,03 


»» 
M 


In  der  nachstehenden  Tabelle  sind  die  nach  dem  Thom- 
son'sehen  Satz  unter  Zugrundelegung  dieser  Zahlen  für  die 
Peltier-Wärme  berechneten  Werthe  mit  den  direct  beob- 
achteten zusammengestellt. 


Berechnet  Gefunden 


M 


»» 


Cu  -  Ag  -  0,495  Cal.  ,  -  0,418  Cal. 

Cu  -  Fe  -  2,64       „  i  -  3,163 

Cu  -  Pt  +  0,327      1,  1  +  0,320 

Cu  —  Zn  —  0,353     v  —  0,585 

Cu  -  Cd  !       -  0,617     „  '  -  0,616 

Cu  -  Ni  :       +  4,68        „  !  -H  4,362      „ 

Die  Uebereinstimmung  ist  für  die  Combinationen: 
Cu  -  Pt,  Cu  -  Cd,  Cu  -  Ag 
eine  vorzügliche,  während  sich  für  die  übrigen  Combinationeo 
grössere  oder  geringere  Abweichungen  ergeben.  Allein  bei 
der  grossen  Schwierigkeit,  so  kleine  Wärmemengen  mit  ab- 
soluter Genauigkeit  zu  messen,  und  in  Anbetracht  dessen, 
dass  auch  die  kleinen  electromotorischen  Kräfte  mit  unver- 
meidlichen Versuchsfehlern  behaftet  sein  dürften,  nehme  ich 
Anstand,  aus  diesen  Abweichungen  auf  die  Ungültigkeit  des 
Tho ms on'schen  Satzes  zu  schliessen.  Es  hat  vielmehr  den 
Anschein,  dass  bei  vollkommener  Genauigkeit  aller  Mes- 
sungen sich  auch  dieser  Satz  mit  voller  Schärfe  bewahrheiten 
würde. 
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Die  Verantwortlichkeit  für  die  von  Prof.  Boltzmann 
in  seiner  eingangs  citirten  Abhandlung  über  meine  Zahlen 
gemachte  Bemerkung  nehme  ich  auf  mich.  Ich  hatte  die 
damals  ausgeführten  Wärmemessungen  verglichen  mit  dem 
Thomson' sehen  Satz  unter  Zugrundelegung  der  von  Bec- 
querel  ermittelten  Werthe  für  die  thermoelectromotorische 
Kraft  der  betreffenden  Metallcombinationen.  Es  ergaben 
sich  dabei  bedeutende  Abweichungen.  Da  ich  es  nun  nicht 
für  wahrscheinlich  hielt,  dass  sich  für  die  von  mir  benutzten 
Metallindiyiduen  so  ganz  andere  thermoelectromotorische 
Kräfte  ergeben  würden,  wie  sie  Dr.  Klemen6i6  dann  in 
der  That  fand,  so  glaubte  ich  damals,  auf  die  Ungültigkeit 
des  Thomson 'sehen  Satzes  schliessen  zu  dürfen. 

Ich  wendete  mich  nunmehr  der  Aufgabe  zu,  die  localen 
Wärmeerscheinungen  an  den  Berührungsflächen  von  Metallen 
und  Electrolyten  messend  zu  verfolgen.  Diese  Versuche 
boten  ein  um  so  grösseres  Interesse,  als  man  hoffen  durfte, 
durch  sie  zu  einer  Erklärung  der  localen  Wärmeerscheinun- 
gen zu  gelangen,  welche  für  galvanische  Elemente  von  ver- 
schiedenen Experimentatoren  nachgewiesen  worden  sind. 

Es  liegen  über  diesen  Gegenstand  bisher  nur  die  nach 
einer  äusserst  sinnreichen  Methode  von  Bouty  ausgeführten 
Versuche  vor,  die  sich  aber  nur  auf  Electrolyte  erstrecken, 
durch  deren  Combination  sich  Elemente  ohne  secundäre 
Wärmeerscheinungen  zusammenstellen  lassen,  d.  h.  solche  für 
die  die  gesammte  von  dem  Element  entwickelte  Wärme  mit 
der  Strom  wärme  identisch  ist  Für  die  Frage,  deren  Auf- 
klärung ich  anstrebte,  boten  daher  diese  Versuche  nichts  von 
Belang.  Ob  es  mir  gelungen  ist,  diese  Lücke  durch  meine 
calorimetrischen  Messungen  auszufüllen,  wage  ich  bei  der 
grossen  Schwierigkeit  dieser  Versuche  nicht  zu  entscheiden. 
Ich  will  und  kann  für  meine  Versuche  nur  den  Werth  einer 
ersten  Annäherung  in  Anspruch  nehmen  und  fühle  mich  zu 
dieser  Einschränkung  um  so  mehr  verpflichtet,  als  dieselben 
zu  Resultaten  geführt  haben,  die  von  den  Bouty 's  bedeu- 
tend abweichen.  Bouty  fand,  dass  die  von  ihm  beobachteten 
localen  Wärraeerscheinungen  ganz  dem  Thomson'schen  Satz 
entsprechen,  während  meine  Resultate  trotz  wiederholter  Ver- 
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suche  zwar  untereinander  übereinstimmten,  von  dem  besagten 
Ph&nomen  aber  bedeutend  abwichen. 

Bouty  arbeitete  mit  sehr  kurzer  Yersuchsdauer,  während 
ich,  um  zu  einigermassen  messbaren  Wärmemengen  zu  ge- 
langen, jeden  Versuch  über  eine  Stunde  ausdehnen  musste. 
Es  ist  daher  sehr  wohl  denkbar,  dass  sich  bei  den  Bouty' - 
sehen  Versuchen  das  Peltier  -  Phänomen  in  vollkommener 
Reinheit  darstellte,  während  es  bei  meinen  Messungen  durch 
secundäre  Einflüsse,  wie  Strömungen  in  der  Flüssigkeit  u.  a. 
getrübt  und  verdeckt  wurde,  da  sich  alle  derartigen  Störun- 
gen bei  der  langen  Versuchsdauer  besonders  accentuiren 
mussten. 

Allein  es  kann  auch  andererseits  nicht  verkannt  werden, 
dass  sich  Zweifel,  ob  denn  der  Thomson' sehe  Satz  über- 
haupt im  vorliegenden  Falle  erfüllt  werden  kann,  geltend 
machen  lassen. 

Die  Messungen  Bouty 's  haben  zu  dem  allgemeinen 
Resultate  geführt,  dass  an  der  Kathode  eine  Abkühlung,  an 
der  Anode  dagegen  eine  Erwärmung  eintritt.  Ich  fand  diese 
Beobachtung  für  die  von  mir  untersuchten  Kupfer-  und  Zink- 
salze bestätigt,  während  sich  für  Cadmiumsulfat  und  Silber- 
nitrat das  umgekehrte  Resultat  einstellte:  es  erwärmte  sich 
die  Kathode,  während  sich  die  Anode  abkühlte.  Was  das 
Silbernitrat  anbelangt,  so  hatte  diese  Beobachtung  nichts 
Ueberraschendes ,  da  nach  den  Messungen  Bouty 's  der 
Thermostrom  in  Silbernitrat  zwischen  Silberelectroden  in 
entgegengesetzter  Richtung  verläuft  wie  bei  den  Kupfer-  und 
Zinksalzen  zwischen  Kupfer-,  bezw.  Zinkelectroden.  Bei  den 
Cadmiumsalzen  ist  das  aber  nicht  der  Fall,  es  musste  daher 
eine  anderweitige  Erscheinung  das  Peltier-Phänomen  stören. 
Eine  einfache  Ueberlegung  zeigt  auch,  wo  der  Grund  dieser 
Störung  zu  suchen  ist. 

Wenn  man  die  Lösung  eines  Electrolyten  zwischen  Elec- 
troden  aus  dem  in  ihm  enthaltenen  Metalle  electrolysirt,  so 
sind  die  durch  den  chemischen  Austausch  der  Ionen  beding- 
ten Wärmeerscheinungen  vollkommen  ausgeschlossen,  da  die 
Wärmetönung  an  der  einen  Electrode  durch  die  gleich  grosse 
und   entgegengesetzte   an   der  zweiten  Electrode  vollständig 
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compensirt  wird.  Anders  verhält  es  sich  dagegen  mit  ge- 
wissen an  den  Electroden  localisirten  Wärmeerscheinungen, 
unter  denen  in  erster  Linie  die  dem  Uebergang  der  Metalle 
aus  dem  gelösten  Zustand  in  den  festen  und  vice  versa  ent- 
sprechenden in  Betracht  kommen.  Es  kann  wohl  kaum  be- 
zweifelt werden,  dass  dieser  Uebergang  an  der  Kathode  eine 
namhafte  Wärmeentwickelung  bedingen  wird,  da  sich  dort 
das  Metall  compact  ausscheidet  während  an  der  Anode,  wo 
die  gleiche  Menge  des  Metalles  aufgelöst  wird,  eine  gleiche 
Wärmemenge  absorbirt  werden  muss.  Die  diesem  Vorgang 
entsprechenden  Wärmeerscheinungen  sind  also  im  allgemei- 
nen dem  zu  erwartenden  Feltier-Phänomen  entgegengesetzt, 
sodass  es  verständlich  ist,  dass  die  beobachtete  Wärmetönung 
kleiner  ausfällt  als  die  nach  dem  Thomson' sehen  Satze  zu 
erwartende,  ja  dass  sich  unter  Umständen  die  Wärmeerschei- 
nung umkehren  kann.  Es  würde  nach  diesen  Ueberlegungen 
die  an  der  Kathode  auftretende  Wärmetönung  sich  darstellen 
lassen  durch  den  Ausdruck: 

fTj  ^aJ^wt-F+R. 

Die  an  der  Anode  dagegen  wäre: 

n\=:zaJ^wt  +  F^R, 

wo  aJ^wt  die  dem  Joule'schen  Gesetz  entsprechende 
Wärmeentwicklung,  F  die  Peltier -Wärme,  und  R  die  nicht 
compensirte,  an  den  Electroden  localisirte  Wärmeerscheinung 
von  der  zuletzt  besprochenen  Art  bezeichnet.  Es  ist  dem- 
nach die  gesammte  an  den  Electroden  localisirte  Wärme- 
menge :  P  —  Ä  =  ^*  "  -^^  • 

Solange  nun  F>  R  ist,  würde  die  Erscheinung  qualitativ 
verlaufen,  wie  sie  aus  dem  thermoelectrischen  Verhalten  der 
Combination  zu  erwarten  ist,  sowie  aber  F<R  ist,  würde 
sich  die  Erscheinung  umkehren.  Quantitativ  könnte  aber 
nach  diesen  Ueberlegungen  der  Thomson'sche  Satz  für 
Electrolyte  überhaupt  nie  erfüllt  sein. 

Die  Versuche  wurden  in  folgender  Weise  ausgeführt. 
In  das  Calorimeter  tauchte  ein  unten  zugeschmolzenes,  mit 
der  Lösung  des  Electrolyten  gefülltes  Rohr,  dessen  aus  dem 
Calorimeter  hervorragender  Theil  mit  einer  Glocke  umgeben 
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war,  welche  mit  fein  zerriebenem  Eis  gefüllt  wurde.  Dieselbe 
hatte  den  Zweck,  eine  vollständige  Wärmeabgabe  seitens  der 
ausserhalb  des  Calorimeters  befindlichen  Flüssigkeitssäule 
herbeizuführen,  ehe  sie  durch  Strömungen  infolge  von  Con* 
Centrationsunterschieden  in  das  Oalorimeter  gelangte.  Die 
cjlindrischen  Electroden  waren  an  Eupferdrähte  gelöthet, 
welche  durch  einen  Gruttaperchaüberzug  vollständig  von  der 
electroljtischen  Flüssigkeit  isolirt  waren.  Die  Electroden 
waren  so  disponirt,  dass  sich  die  eine  derselben  in  dem  Ca- 
lorimeter  befand,  während  die  andere  in  die  ausserhalb  des 
Calorimeters  befindliche  Flüssigkeitssäule  tauchte.  Es  ver- 
steht sich  von  selbst,  dass  die  Länge  des  Rohres  so  bemes- 
sen war,  dass  es  von  einer  bedeutenden  Eisschicht  ip  dem 
das  Calorimeter  enthaltenden  Kübel  bedeckt  war.  Da  der 
Widerstand  der  Flüssigkeitssäule  sich  nicht  wesentlich  än- 
derte, wie  aus  der  Constanz  der  Stromintensität  erhellte,  und 
da  andererseits  die  ganze  Vorrichtung  für  je  einen  Kathoden- 
und  Anodenversuch  vollkommen  ungeändert  blieb,  so  konnte 
man  annehmen,  dass  bei  diesen  Versuchen  derselbe  Bruch- 
theil  der  von  der  ganzen  Flüssigkeitssäule  nach  dem  Joule'- 
schen  Gesetz  entwickelten  Wärmemenge  in  das  Calorimeter 
gelangte. 

Die  Concentration  der  angewendeten  Lösungen  war,  wie 
bei  den  Versuchen  mit  galvanischen  Elementen  so  gewählt, 
dass  ein  Moleculargewicht  des  wasserfreien  Salzes  in  100  Mo- 
leculargewichten  Wasser  aufgelöst  war.  Als  Einheit  der 
Stromintensität  fungirt  der  Strom,  der  während  der  Zeitein- 
heit —  1  Stunde  —  ein  in  Milligrammen  ausgedrücktes 
Atomgewicht  Kupfer  abscheidet:  also  unter  Zugrundelegung 
des  von  F.  und  W.  Kohlrausch  ermittelten  electrochemi- 
schen  Aequivalentes  des  Kupfers: 

0,05349  Amp. 

Die  Resultate  der  Versuche  waren  folgende: 

Kupfer  in  Kupfersulfat. 


Kathode  im  Calorimeter    .     .         0,029  905  Amp.  90,97  Cal. 

Anode       •,  -  .     .     ;     0,029  84«      „  92,56     j» 
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Die  mittlere  Stromintensität  beträgt: 

0,029  926  Amp. 
und  die  Peltier- Wärme: 

92,56  ^  90,97  ^  q^jq^  ^^^  ^ 


also  für  J  =  1 ; 


±  1,42  Cal. 


Stromintensität 


Entwickelte 
Wärmemenge 


Kathode  im  Calorimeter 
Anode       tt 


V 


0,028  399  Amp. 
0,028  615   77 


83,36  Cal. 
84,76  f7 


Die  mittlere  Stromintensität  beträgt: 

0,028  507  Amp., 
die  Peltier. Wärme:  0,7  Cal., 

also  für  J=  1:  ±  1,31  Cal. 

Im  Mittel  dieser  beiden  Versuchsreihen  ergibt  sich  also 
für  die  der  Stromintensität  Eins  entsprechende  Peltier- Wärme: 

±  1,37  CaL, 
und  zwar  +  für  die  Anode,   —  für  die  Kathode. 

Kupfer  in  Kupfernitrat. 


Stromintensität 


Entwickelte 
I  Wärmemenge 


Kathode  im  Calorimeter 
Anode       u  V 


.     '     0,040  743  Amp. 
.     i     0,040  725      ,1 

Mittlere  Stromintensität:  0,040  734  Amp. 
Peltier-Wärme:  0,27  Cal. 

also  für  J-l:  0,334  Cal. 


98,76  Cal. 
99,30     », 


Stromintensität 


Entwickelte 
Wärmemenge 


Kathode  im  Calorimeter 
Anode 


»> 


»» 


0,041  039  Amp. 
0,041 058      t, 


100,77  Cal. 
101,80     7, 


Mittlere  Stromintensität:  0,041  046  Amp. 
Peltier-Wärme:  0,265  Cal. 

für  J  =  1 :  0,345  Cal. 

Es  ergäbe  sich  demnach  im  Mittel  dieser  beiden  Yer« 
Suchsreihen  die  der  Stromintensität  Eins  entsprechende  Peltier« 
Wärme  zu:  ±0,35  Cal. 
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Dieser  Werth  ist  aber  unzuverlässig,  da  trotz  aller  Vor- 
sicht nicht  zu  yermeiden  war,  dass  sich  an  der  Kathode 
basisches  Nitrat  ausschied.  Der  Werth  f)ir  die  Peltier- 
Wärme  dürfte  also  zu  klein  ausgefallen  sein.  Ich  glaube, 
man  wird  sich  nicht  wesentlich  von  der  Wahrheit  entfernen, 
wenn  man  die  Peltier- Wärme  im  Kupfernitrat  ebenso  gross 
annimmt,  wie  in  dem  Kupfersulfat. 

Zink  in  Zinksulfat. 


Stromiutensität 


Entwickelte 
Wärmemenge 


Kathode  im  Calorimeter 
Anode       ?»  » 


0,027  067  Amp. 
0,027 105      », 


78,59  Cal. 
80,82      )9 


Mittlere  Stromintensität:  0,027  086  Amp. 
Peltier- Wärme:  1,115  Cal. 

für  J^«  1:  2,202  Cal. 

Stromintensität 


Entwickelte 
Wärmemenge 


Kathode  im  Calorimeter   .    . 
Anode       )>  •> 


•        • 


0,026  943  Amp. 
0,026  866   ., 


78,77  Cal. 
80,86   7, 


Mittlere  Stromintensität:  0,026  905  Amp. 
Peltier- Wärme  1,045  Cal. 

für  J=l:  2,078  Cal. 

Es  beträgt  mithin  im  Mittel  dieser  beiden  Versuchsreihen 
die  der  Stromintensität  Eins  entsprechende  Peltier- Wärme: 

±2,14  Cal., 
und  zwar  +  für  die  Anode,    —  für  die  Kathode. 


Cadmium  in  Cadmiumsulfat. 


Stromintenaität 


Kathode  im  Calorimeter 
Auodt*       ?j  » 


■         • 


0,021  685  Amp. 
0,021  729       .? 


Mittlere  Stromintensität:  0,021  707  Amp. 
Peltier- Wärme:  1,64  Cal. 

für  •/  =  1 :  4,04  Cal. 


Entwickelte 
Wärmemenge 


67,99  Cal. 
64,71      „ 
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Stromintensität 


Entwickelte 
Wärmemenge 


T 


Kathode  im  Calorimeter    .    .     !    0,022  013  Amp.     !      71,19  Cal. 
Anode       v  „  .     .     '     0,022  012      n        '       67,45     ,, 

Mittlere  Stromintensität:  0,022012  Amp. 
Peltier-Wärme:  1,87  Cal. 

fftr  J  =  1 :  4,54  Cal., 

Es  beträgt  daher  im  Mittel  dieser  beiden  Versuchsreihen 
die   der  Stromintensität  Eins   entsprechende  Peltier- Wärme: 

±  4,29  Cal. 
und  zwar  —  für  die  Anode,    +  fQr  die  Kathode. 

Silber  in  Silbernitrat. 


Stromintensität 


Entwickelte 
Wärmemenge 


Kathode  im  Calorimeter      .     .       0,037  509  Amp.     i      75,44  Cal. 
Anode       »  •.  0,049  918      .,        .     118,10    »» 

Durch  Auflösung  der  beiden  Gleichungen: 

W^  =  aJ^^wt  —  J^pt,  W^  =  aJo^wt  +  J^pt 

erhält  man  für  die  der  Stromintensität  1  Amp.  entsprechende 
Joule- Wärme  den  Werth: 

aict=  50066  Cal. 
Es  ist  demgemäss  fl\r: 

Vers.  1.    Joule- Wärme      70,44  Cal.     Vera.  2.    Joule-Wärme     124,75  Cal. 
Entw.  Wärme    '<5,44_»_  Entw.  Wärme  118,10    ^ 

Peltier- Wärme  +5,00  Cal.  Peltier- Wärme  -6,65  CaL 

für./ =1+7,13     .,     ,  für  J=  1-7,13     m 


8trou>i„tenBität     '  Ä?X 


Kathode  im  Calorimeter     .     .       0,036  705  Amp.     I      74,76  Cal. 
Anode       -  j  0,036  417     ?,  63,91     7» 

Mittlere  Stromintensität:    0,036  562  Amp. 
Peltier- Wärme:  5,425  Cal. 

für  •/  =  1 :  7,93     Cal. 

Es    beträgt    demgemäss    die    der   Stromintensität   Eins 
entsprechende  Peltier- Wärme  im  Mittel  dieser  beiden  Ver- 
suchsreihen: ±7,53  Cal. 
und  zwar:         —  für  die  Anode,     +  für  die  Kathode. 
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Die  beiden  Versuchsreihen  ergaben  keine  so  gut  über- 
einstimmenden Einzelwerthe  wie  die  übrigen.  Es  boten  diese 
Versuche  eine  sehr  bedeutende  Fehlerquelle  infolge  der  den- 
dritischen Abscheidungen  des  Silbers  an  den  Electroden, 
wodurch  sich  der  Widerstand  in  dem  Apparat  fortwährend 
änderte.  Immerhin  lassen  die  Versuche  über  die  Richtung 
und  mit  hinreichender  Annäherung  auch  über  den  Werth 
der  localen  Wärmeerscheinung  keinen  Zweifel. 

Welche  Folgerungen  lassen  sich  nun  aus  diesen  Werthen 
über  die  Beziehung  zwischen  der  gesammten  von  einem  gal- 
vanischen Elemente  entwickelten  Wärme  und  dessen  Strom- 
wärme herleiten? 

Betrachten  wir  unter  diesem  Gesichtspunkte  das  Da- 
niell'sche  Element,  so  werden  wir  in  demselben  die  folgen- 
den Wärmevorgänge  zu  unterscheiden  haben.  Der  Strom 
geht  bei  geschlossenem  Element  von  dem  Zink  durch  die 
Zinksulfatlösung  zum  Kupfersulfat,  um  mittelst  der  Kupfer- 
electrode  das  Element  zu  verlassen.  Es  werden  daher  nach 
den  obigen  Versuchen  an  der  Zinkelectrode: 

2  Cal. 
entwickelt,  an  der  Kupferelectrode : 

1,4  Cal. 
absorbirt  werden,  während  an  der  Trennungsfläche  der  beiden 
Electrolyten  die  dem  Austausch  des  Kupfers  gegen  das  Zink 
in  ihren  Sulfaten  entsprechende  Wärmetönung,  sowie  die 
dem  Uebergange  des  Stromes  vom  Zinksulfat  zum  Kupfer- 
sulfat entsprechende  Peltier- Wärme  auftritt.  Von  der  letz- 
teren können  wir  auf  Grund  aller  Erfahrungen,  die  darüber 
vorliegen,  als  verschwindend  klein  absehen.  Die  beiden  an 
den  Electroden  localisirten  Wärmetönungen  sind  von  ent- 
gegengesetztem Vorzeichen  und  nahezu  gleich,  es  wird  daher 
so  gut  wie  gar  keine  Wärme  gebunden,  die  chemische  Wärme 
muss  sehr  angenähert  mit  der  Stromwärme  identisch  sein. 
Das  ist  ja  auch  durch  alle  Experimentatoren  übereinstim- 
mend erwiesen  worden. 

Anders  gestalten  sich  aber  die  Verhältnisse,  wenn  wir 
in  dem  DanielTschen  Elemente  das  Zink  durch  Cad- 
mium  ersetzen.     Der  Strom   fliesst   bei   geschlossenem  Ele- 
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mente  von  dem  Cadmium  durch  das  Cadmiumsulfat  zum 
Kupfersulfat  und  zum  Kupfer.  Es  werden  mithin  an  der 
Cadmiumanode :  4  Cal. 

absorbirt,  während  an  der  Kupferkathode  gleichfalls  eine 
Absorption  von  1,4  Cal. 

auftritt;  an  der  Grenzfläche  der  beiden  Sulfatlösungen  wird 
die  dem  chemischen  Austausch  der  beiden  Metalle  entspre- 
chende Wärmemenge  entwickelt. 

Es  wird  mithin  die  gesammte  von  dem  Element  ent- 
wickelte Wärmemenge  gleich  sein  der  zuletzt  besprochenen 
Wärmemenge,  vermindert  um  die  beiden  local  an  den  Elec- 
troden  auftretenden  Wärmetönungen;  dieselbe  muss  also  kleiner 
sein   als   die   aus  den  thermochemischen  Daten  berechnete. 

Zur  Bestimmung  der  gesammten,  von  dem  Element  ent- 
wickelten Wärmemenge  wurde  durch  das  in  dem  Eiscalori- 
meter  befindliche  Element  der  Strom  eines  Bunsen' sehen 
Elementes  eine  Stunde  lang  hindurchgeleitet,  und  zwar  in 
derselben  Richtung,  in  welcher  der  von  dem  Element  allein 
gelieferte  Strom  fliessen  würde.  Die  Stromintensität,  sowie 
die  Potentialdifferenz  zwischen  den  beiden  Electroden  wurden 
in  regelmässigen  Intervallen  von  fünf  Minuten  in  absolutem 
Maasse  bestimmt  und  für  jede  Einzelbeobachtung  der  Werth 
der  Stromenergie  durch  Multiplication  der  Stromintensität 
mit  der  gleichzeitig  beobachteten  Potentialdifferenz  ermittelt 
Das  Mittel  dieser  Einzelwerthe  erhielt  man  dann  durch  die 
Auflösung  des  Integrales: 


r/ 


JJdt 

0 

mit  Hülfe  der  Simpson' sehen  Regel.  Bezeichnen  wir  die 
von  dem  Elemente  entwickelte  Wärme  mit  W^  die  Strom- 
intensität mit  «/,  die  Potentialdifferenz  mit  J,  mit^  t  die  Zeit, 
mit  a  das  calorische  Aequivalent  der  Energieeinheit,  so  gibt: 

W-aJAt 
die  Wärme,   welche   das  Element  bei  der  gleichen  Strom- 
intensität  ohne  den  Hülfsstrom  entwickelt  hätte.  ^)   Es  wurden 
zwei  Versuche  mit  dem  Elemente: 

1)  Vgl.  Jahn,  Wied.  Ann.  28.  p.  25.  1886. 
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Cd,  CdSO,  aq  ||  CuSO^  aq  Cu 
ausgeführt. 

Versuch  1. 


yjjjc/^- 0,12104, 


yJjrf/  =  0,088837  Ämp.,       W=  154,49  CaL 

0 

Setzen  wir:  a  =  0,2377 , 

so  ist:  aJJt=  103,57  Cal. 

Die  von  dem  Element  entwickelte  Wärmemenge  beträgt 
also:  50,92  Cal. 

oder  für  die  von  uns  adoptirte  Stromeinheit: 

30,66  Cal. 

Versuch  2. 
t 


yjjjrf^  =  0,10406, 


jfjdt=^  0,081 240  Amp.,       ^=  135,36  Cal. 

0 

Es  ergibt  sich  demnach  für  die  von  dem  Element  ent- 
wickelte Wärmemenge: 

fF-  aJJt  =  135,36  -  89,05  =  46,31  Cal. 
oder  für  die  Einheit  der  Stromintensität: 

30,49  Cal. 
Es   ist   mithin   die   gesammte   von    dem   Elemente    ent- 
wickelte Wärmemenge  gleich: 

30,58  Cal. 
im  Mittel  dieser  beiden  Versuche. 

Nun    Beträgt   nach   den  Messungen  von  Thomson   die 
Wärmetönung: 

(Cd,  0,  SO3 aq)  =  89,88  Cal,       (Cu,  O,  SO3 aq)  ==  55,96  Cal., 
wonach  die  zu  erwartende  chemische  Wärme  gleich: 

33,92  Cal. 
wäre,   d.  h.  um   beiläufig  3,5  Cal.  höher   als   die   gesammte 
von  dem  Elemente  entwickelte   Wärme.     Die   letztere  geht 
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ihrer  Oesammtheit  nach  in  Stromwftrme  tiber.  Ich  fand  für 
die  electromotorische  Kraft  des  Elementes: 

0,6782,  resp.  0,6780, 
also  im  Mittel:  0,6781  Volt, 

woraus  sich  fQr  die  Stromwärme  der  Werth: 

31,04  Cal. 
ergibt,   also   in   sehr   naher  Uebereinstimmung   mit  der  ge- 
sammten,  von  dem  Elemente  entwickelten  Wärme. 

Es  ist  von  F.  Braun  gelegentlich  seiner  schönen  Unter- 
suchung über  die  Beziehung  von  chemischer  Wärme  und 
Stromwärme  darauf  hingewiesen  worden,  dass  für  sämmtliche 
Elemente,  welche  Silbersalze  enthalten,  die  Abweichungen 
zwischen  diesen  beiden  Grössen  besonders  gross  sind.  Meine 
Messungen  haben  dieselben  Resultate  ergeben.  So  fand  ich 
für  das  Element: 

Cu ,  Cu(N03)3  aq  i<  Ag^CNOa)^  aq,  Äg^ 
die  gesammte  entwickelte  Wärme  im  Mittel  zweier  Versuche 
gleich:  30,5  Cal. 

Da  sich  das  Kupfer  auflöst,  so  müssen  an  der  Kupfer- 
electrode:  1,4  Cal. 

entwickelt  werden,  wenn  wir  für  das  Kupfernitrat  denselben 
Werth  in  Rechnung  bringen,  wie  für  das  Kupfersulfat.  Ferner 
werden  an  der  Kathode,  wo  sich  die  der  aufgelösten  Kupfer- 
menge äquivalente  Menge  Silber  niederschlägt,  nach  unseren 
Versuchen:  7,53  Cal. 

entwickelt.    Es  sind  also:     9  Cal. 

jedenfalls  durch  die  localen  Processe  an  die  Electroden  gebun- 
den, mithin  für  die  Strombildung  verloren,  sodass  die  Strom- 
wärme: 30,5  —  9  =  21,5  Cal. 
betragen  sollte.    Ich   fand   für  die  electromotorische  Kraft 
dieses  Elementes  im  Mittel  von  vier  Bestimmungen: 

0,458  Volt, 
woraus  sich  die  Stromwärme  zu: 

20,96  Cal., 
also  in  sehr  befriedigender  Uebereinstimmung  mit  der  oben 
gefundenen  Zahl  berechnet. 

Nehmen  wir  an,  dass  auch  für  das  Silber  in  Silbersulfat 
die  locale  Wärmeerscheinung  dieselbe  sei,  wie  für  das  Silber 


780  Ä  Jahn. 

in  Silbemitrat,  so  lässt  sich  die  in  Frage  stehende  Beziehung 
noch  an  einigen  weiteren  Elementen  prüfen. 

Für  das  Element: 

Cu,  CuSO^  aq  ||  AgjjSO^  aq,  Ag, 
müssten  demnach  Gesammtw&rme  und  Strom  wärme  in  der- 
selben Beziehung  zu   einander   stehen,   wie   für   das  zuletzt 
besprochene  Element. 

Die  Gesammtwärme  wurde  in  zwei  Versuchen  gemessen. 

Versuch  1. 
yjjjd^«  0,063824, 

0 

t 

jfjdt^  0,038 071  Amp.,         fr=  75,74  Cal. 

0 

Es  beträgt  mithin  die  von   dem  Elemente   entwickelte 
Wärme:     fV-  aJAt  =  75,74  -  54,62  «  21,12  Cal. 
oder  für  die  Stromeinheit: 

29,67  Cal. 

Versuch  2. 
t 

-jjjj^  =  0,060289, 

0 

i 
--  f  Jdt  =  0,087 078  Amp.,       W^  71.875  Cal. 

0 

Daraus  berechnet  sich  die  von  dem  Element  entwickelte 
Wärme  zu: 

W^uJJt  =  71,88  -  51,59  =  20,29  Cal. 
oder  auf  die  Einheit  der  Stromintensität  bezogen: 

29,77  Cal. 
Die   gesammte   von   dem   Element    entwickelte   Wärme 
beträgt  also  im  Mittel  dieser  beiden  Versuche: 

29,72  Cal. 
Davon  sollten  nach  unserer  Voraussetzung: 

9  Cal. 
gebunden  sein,  sodass  für  die  Stromwärme: 

29,72  -  9  =  20,72  Cal. 
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blieben,    woraus   sich   für   die   electromotorische   Kraft   der 
Werth:  0,452  Volt 

berechnet.    Die  directe  Bestimmung  ergab: 

0,418  Volt, 
also   in   befriedigender   Uebereinstimmung   mit   der  berech- 
neten Zahl. 

Für  das  Element: 

Zn,  ZnSO,aq|!Ag,SO,aq,  Ag,, 

ergab  die  Bestimmung  der  Gesammtw&rme  folgendes  Resultat: 

yJjJd/  =  0,058  656, 

0 

t 

\fjdt  =  0,038  291  Amp.,     fr=  106,27  CaJ. 

0 

Es  beträgt  mithin  die  von  dem  Element  entwickelte  Wärme : 

fV^  aJJt  =  106,27  -  50,19  =  56,08  Cal. 

oder  auf  die  Einheit  der  Stromintensität  bezogen: 

78,34  Cal. 
Da    nun    nach    unseren    obigen   Versuchen    die   locale 
Wärmetönung  an  der  Zinkelectrode: 

+  2,14  Cal., 
an  der  Silberelectrode:  +  7,53  Cal. 
beträgt,  so  wären  also:  9,67  Cal. 
gebunden,  die  Stromwärme  müsste  mithin: 

78,34  -  9,67  =  68,67  Cal. 

betragen.    Ich  bestimmte  die  electromotorische  Kraft  dieses 
Elementes  zu:  1,515  bezw.  1,510, 

also  im  Mittel  zu:  1,513  Volt, 

woraus  sich  die  Strom  wärme  zu: 

69,25  Cal., 
also  in  sehr  naher  Uebereinstimmung  mit  dem  oben  gefun- 
denen Werthe  berechnet 
Für  das  Element: 

Cd,  CdSO^aq'IAgjSO^aq,  Agg 

ergaben  zwei  Versuche  zur  Bestimmung  der  Gesammtwärme 
folgende  Resultate: 
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Versuch   1: 
t 

yjjj^^  =  0,070  301, 


0 

t 


\jjdt  =  0,044  398  Amp.,     W  =  109,03  Cal. 

0 

Es  beträgt  mithin  die  von  dem  Element  entwickelte  Wärme: 

fr-  uJAt=^  109,03  -  60,16  «  48,87  Cal. 
oder  für  die  Stromeinheit: 

58,88  Cal. 

Ver  such  2: 
t 


yJjz/(/^  =  0,067  328, 


0 


Ijjrf^  =  0,042  382  Amp.,     W^  104,40  Cal. 

0 

Es  berechnet  sich  demgemäss  die  von  dem  Element  ent- 
wickelte Wärme  zu: 

W^  aJJt  =  104,40  -  57,61  =  46,79  Cal. 

oder  auf  die  Einheit  der  Stromintensität  bezogen  zu: 

59,05  Cal. 
Die   gesammte   von    dem  Element   entwickelte  Wärme- 
menge beträgt  also  im  Mittel  dieser  beiden  Versuche: 

58,97  Cal. 
Da   an   der  Cadmiumanode  Wärme   absorbirt  wird,    so 
kommt  dieselbe  hier  nicht  mehr  in  Betracht,  dagegen  ist  die 
an  der  Silberkathode  entwickelte  Wärmemenge  von: 

7,53  Cal. 
von  der  Gresammtwärme  abzuziehen,  um  die  Stromwärme  zu 
erhalten;  dieselbe  betrüge  mithin: 

51,44  Cal. 
Für  die  electromotorische  Kraft  dieses  Elementes  fand 
ich:  1,138,  bezw.  1,131, 

also  im  Mittel:  1,135  Volt, 

woraus  sich  die  Stromwärme  zu: 

51,95  Cal, 
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also  in  sehr  befriedigender  Uebereinstimmung  mit  dem  obigen 
Werthe  berechnet. 

Zum  Schluss  sei  es  mir  gestattet,  noch  auf  eine  Folge- 
rung der  bisher  dargelegten  Betrachtungsweise  hinzudeuten. 
In  dem  Element  von  Warren  de  la  Bue: 

Zn,  ZnCljaq||AgjCla,  Ag,, 
löst  sich  das  Zink  als  Zinkchlorid  auf,  während  die  äquivalente 
Menge  Chlorsilber  an  der  Kathode  unter  Abscheidung  von 
Silber  zerlegt  wird.  Nun  ist  es  aber  bei  der  Unlöslichkeit 
des  Chlorsilbers,  auch  in  concentrirter  Zinkchloridlösung,  klar, 
dass  von  einer  eigentlichen  Electrolyse  des  Chlorsilbers  nicht 
die  £.ede  sein  kann.  Man  hat  yielmehr  den  Vorgang  so 
aufzufassen,  dass  sich  auch  an  der  Kathode  zunächst  Zink 
ausscheidet,  welches  dann  sofort  das  Chlorsilber  nach  der 
Gleichung:  Zn  +  Ag^Clg  =•  ZnCl^  +  Agg 
zerlegt.  Es  kann  daher  auch  an  der  Berührungsfläche  von 
Silber  und  Chlorsilber  kein  Peltier-Phänomen  eintreten,  yiel- 
mehr wird  allein  die  an  der  Zinkelectrode  entwickelte  Wärme- 
menge von  der  Gesammtwärme  in  Abzug  zu  bringen  sein, 
um  die  Stromwärme  zu  erhalten.  Ich  habe,  um  diese  Folge- 
rung durch  den  Versuch  zu  prüfen,  die  während  der  Elec- 
trolyse von  gelöstem  Zinkchlorid  zwischen  Zinkelectroden 
auftretenden  localen  Wärmeerscheinungen  zu  messen  gesucht, 
bin  aber  zu  keinen  scharfen  Resultaten  gelangt,  da  die  Bil- 
dung von  basischem  Chlorid  den  Versuch  in  empfindlicher 
Weise  störte.  Immerhin  sprechen  aber  die  von  mir  erhaltenen 
Zahlen  sehr  deutlich  für  die  Richtigkeit  der  obigen  Behaup- 
tung.   So   erhielt  ich  für  eine  mittlere  Stromintensität  Yon: 

0,040  827  Amp. 
an  der  Kathode  eine  Entwicklung  von: 

85,25  Cal., 
an  der  Anode  von:  89,77  Cal. 

Demnach  betrüge  die  Peltier- Wärme: 

2,26  Cal 
oder  auf  die  Stromeinheit  bezogen: 

2,96  Cal. 

Die  Concentration  der  zu  diesen  Versuchen  verwendeten 
Lösung  war:  ZnCl2  +  ÖOÜ^O. 
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Da  ich  nun  für  das  mit  der  gleichen  Lösung  beschickte 
Warren  de  la  Bue'sche  Element  die  Gesammtwärme  im 
Mittel  zweier  Versuche  zu: 

48,99  Cal. 
bestimmt  habe,  so  würde  die  Stromwärme: 

48,99  -  2,96  -  46,03  Cal. 
betragen.    Die  electromotorische  Kraft  dieses  Elementes  be- 
trägt nach  meinen  Bestimmungen: 

1,017  Volt, 
woraus  sich  die  Stromwärme  zu: 

46,56  Cal., 
also  in  sehr  befriedigender  Uebereinstimmung  mit  der  obigen 
Zahl  berechnet. 

Die  Qesammtheit  dieser  Beobachtungen  drängt  also  zu 
dem  Schluss,  dass  die  secundären  von  den  galyanischen  Ele- 
menten entwickelten  Wärmemengen  an  den  Berübrungsstelleü 
der  Metalle  und  Electrolyte  localisirt  sind,  dass  sie  also  in 
der  That  als  eine  Art  Peltier-Phänomen  aufzufassen  sind. 

Es  ist  schon  früher  herrorgehoben  worden,  dass  die  Yon 
mir  für  Metalle  und  Electrolyte  gefundenen  Peltier- Wärmen 
mit  dem  Thomson'schen  Satz  nicht  übereinstimmen. 

In  der  nachstehenden  Tabelle  sind  die  direct  beobach- 
teten und  die  nach  dem  besagten  Satze  berechneten  Wärme- 
mengen zusammengestellt. 

I        Beobachtet  Berechnet 


-1,4    Cal.  -9,42  Cal. 

-2,14     »,  —9,57      ;, 


Cu  -  CuSO^ 

Zn  -  ZnSO^ 

Cd-CdSO^      ■        +4,29      „  -8,22      „ 

Ag-AgNOa  +7,53      »  +2.27      „ 


Den  berechneten  Werthen  liegen  die  von  Bouty^)  be- 
stimmten thermoelectrischen  Kräfte  zu  Grunde,  mit  denen 
die  neuerdings  von  GockeP)  ermittelten  Werthe  in  sehr 
befriedigender  Weise  übereinstimmen. 

Ueber  den  muthmasslichen  Grund  der  sehr  bedeutenden 


1)  Bouty,  Wiedemann,  Elcctricität.  2,  p.  351. 
2i  Gockel,  Wied.  Ann.  24,  p.  618.  1885. 
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Abweichungen  zwischen  den  beobachteten  und  den  berechne- 
ten Grössen  habe  ich  mich  schon  oben  geäussert;  hier 
möchte  ich  nur  noch  auf  eine  scheinbare  Schwierigkeit  zu- 
rückkommen. 

Die  Beobachtungen  von  Czapski,  Gockel  und  mir 
haben  übereinstimmend  zu  dem  Resultate  geführt ,  dass  der 
von  Helmholtz'sche  Satz,  der  nichts  anderes  zu  sein 
scheint,  als  der  auf  polarisationsfreie  Elemente  ausgedehnte 
Thomson'sche  Satz,  für  alle  bidher  untersuchten  Elemente 
mit  grosser  Annäherung  zutrifft.  Dieser  Satz  hat  aber 
für  einzelne  Electroden  gar  keine  Bedeutung,  worauf  schon 
D  u  h  e  m  hingewiesen  hat ,  und  das  Nichtzutreffen  dieses 
Satzes  für  einzelne  Electroden  kann  die  Beweiskraft  der  mit 
Elementen  ausgeführten  Versuche  um  so  weniger  in  Frage 
stellen,  als  in  neuester  Zeit  G.  Meyer^)  durch  sorgfältige 
Versuche  erwiesen  hat,  dass  im  allgemeinen  der  Werth  des 
Temperaturco^fficienten  eines  Elementes,  den  man  aus  den 
Temperaturco^fücienten  zwischen  Metallen  und  Flüssigkeiten, 
sowie  zwischen  Flüssigkeiten  und  Flüssigkeiten  berechnet, 
mit  dem  wirklich  beobachteten  nicht  übereinstimmt  Es 
scheinen  da  ziemlich  complicirte  Verhältnisse  yorzuliegen, 
deren  Aufklärung  künftigen  Untersuchungen  zu  überlassen  ist 

Vorstehende  Untersuchung  wurde  in  dem  chemischen 
Institute  der  hiesigen  Universität  ausgeführt  Es  ist  mir 
eine  angenehme  Pflicht,  dem  Diretor  desselben,  Hm.  Prot 
Skraup,  meinen  wärmsten  Dank  auszusprechen  für  die  zu- 
vorkommende Liebenswürdigkeit,  mit  der  er  mir  die  Räume 
und  Hülfsmittel  des  Instituts  zur  Benutzung  überliess. 

Graz,  im  Mai  1888. 

1)  G.  Meyer,  Wied.  Ann.  83.  p.  265.  1885. 
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IV.    Bemerkungen  zu  tlern  Aufsatze 
des  Hrn.  Foeppl  über  die  Leitungsfühigkeit  des 

Vacuums^);   van  E.  Edlund. 


In  der  citirten  Abhandlung  sucht  Hr.  Foeppl  experimen- 
tell zu  beweisen,  dass  der  electrische  Widerstand  der  Luft  in 
sehr  verdünntem  Zustande  ausserordentlich  gross  sei.  Seine 
Versuche  waren  in  folgender  Weise  angeordnet.  Zwei  aus 
Glasröhren  verfertigte  Spiralen  waren  miteinander  durch 
zwei  gerade  Glasröhren  luftdicht  verbunden,  und  die  in  diesem 
Röhrensystem  eingeschlossene  Luft  konnte  mit  einer  Queck- 
silberpumpe verdünnt  werden.  Ueber  die  eine  Spirale  A 
wurde  eine  andere  Spirale  aus  Kupferdraht  in  vielen  Win- 
dungen geschoben,  und  die  andere  Spirale  B  war  mit  ihrer 
horizontal  gerichteten  Axe  so  aufgestellt,  dass  die  Windungs- 
ebenen in  den  magnetischen  Meridian  fielen.  Von  einem 
Stativ  hing  senkrecht  über  die  Mitte  der  Spirale  B  ein 
Coconfaden  herab,  der  einen  in  dem  cylindrischen  Hohlraum 
der  Spirale  schwingenden  Magnetspiegel  trug.  Zum  Schutz 
gegen  Luftströmungen  diente  ein  über  die  Spirale  gestelltes 
Gehäuse  aus  Papier  und  Glas.  Die  Schwingungen  des 
Spiegels  konnten  mit  Hülfe  von  Fernrohr  und  Scala  in  der 
gewöhnlichen  Weise  beobachtet  werden. 

Wenn  nun  ein  durch  die  Kupferspirale  gehender  gal- 
vanischer Strom  geöflFnet  oder  geschlossen  würde,  könnte  man, 
falls  die  Luft  ein  ziemlich  guter  Leiter  wäre,  nachFoeppTs 
Ansicht,  erwarten,  dass  dadurch  eine  so  starke  Inductions- 
electromotorische  Kraft  in  der  Spirale  A  entstände,  dass  der 
dadurch  verursachte  Strom  auf  den  Magnetspiegel  einwirken 
würde.  Foeppl  fand  aber,  dass  der  Spiegel  keinen  Ausschlag 
zeigte,  man  mochte  den  inducirenden  Strom  so  stark  nehmen, 
wie  man  wollte.  Wenn  man  dagegen  statt  der  Glasspiralen 
zwei  ihnen  ähnlichen  Spiralen  aus  Kupferdraht,  welche  mit- 
einander durch  Kupferdrähte  verbunden  waren,  benutzte,  so 
wurde  der  Inductionsstrom  so  stark,  dass  der  Magnetspiegel 
herumgeworfen  wurde.     Hieraus  schliesst  Foeppl,  dass  der 

1)  Foeppl,  Wied.  Ann.  33.  p.  492.  1888. 
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Widerstand  der  verdünnten  Luft  oder  des  Vacunms  im  Ver- 
gleiche mit  dem  der  Metalle  ausserordentlich  gross  sein  muss. 

Dieser  Schlussfolgerung  kann  ich  meinestheils  nicht  bei- 
stimmen. Durch  experimentelle  Untersuchungen  ist  bewie- 
sen, dass  die  durch  Volta-  oder  Magnetinduction  in  den 
Metallen  erregte  electromotorische  Kraft  von  der  Natur  der 
Metalle  unabhängig  ist,  sie  ist  z.  fi.  für  Kupfer  gleich  gross 
wie  für  Platin  u.  s.  w.  Dieses  Gesetz  gilt  wohl  auch  für 
Leiter  zweiter  Ordnung,  wenigstens  ist  es  für  Zinkvitriol- 
lösung durch  Versuche  festgestellt  Es  entsteht  nun  die  Frage, 
ob  dasselbe  Gesetz  auch  für  gasartige  Körper  gültig  sei,  d.  h. 
ob  die  durch  Volta-  oder  Magnetinduction  in  den  Gasen 
erregte  electromotorische  Kraft  ebenso  gross,  wie  in  den 
Metallen  sei.  So  viel  ich  weiss,  hat  man  nicht  einmal  ver- 
sucht, diese  Frage  auf  theoretischem  oder  experimentellem 
Wege  zu  beantworten.  Die  Gase  verhalten  sich  in  electri- 
scher  Hinsicht  auf  ganz  andere  Weise  als  die  Leiter  erster 
und  zweiter  Ordnung.  Der  Potentialunterschied  zwischen 
zwei  Punkten  auf  einem  metallischen  oder  flüssigen  Leiter 
ist  dem  Widerstand  zwischen  denselben  Punkten,  multiplicirt 
mit  der  Stromstärke,  proportional;  bei  den  Gasen  dagegen 
ist  dieser  Unterschied  unabhängig  von  der  Stromstärke.  Bei 
den  metallischen  und  flüssigen  Leitern  ist  der  Widerstand 
dem  Querschnitte  umgekehrt  proportional,  bei  den  Gasen  ist 
derselbe  gleich  gross,  der  Querschnitt  mag  grösser  oder  kleiner 
sein.  Die  Wärmeentwickelung  des  Stromes  ist  bei  den  Lei- 
tern erster  und  zweiter  Ordnung  dem  Quadrate  der  Strom- 
stärke, bei  den  Gasen  dagegen  vielmehr  der  ersten  Potenz 
derselben  proportional.  Es  scheint  mir  deswegen  sehr  gewagt 
zu  sein,  ohne  alle  theoretische  und  experimentelle  Beweise, 
der  Inductionsconstante  für  die  Gase  denselben  Werth  wie 
für  die  festen  Körper  beizulegen.  Die  Schlussfolgerung,  die 
Foeppl  aus  seinen  Versuchen  gezogen,  basirt  aber  auf  dieser 
Annahme. 

Wenn  die  Stromleitung  ausschliesslich  aus  Leitern  erster 
und  zweiter  Ordnung  besteht,  so  wird  die  Stromstärke  i  nach 
der  Ohm'schen  Formel  ej[m  +  n)  berechnet,  wo  e  die  electro- 
motorische Kraft  und  m  +  n  den  gesammten  Widerstand  be- 

50* 
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deutet  Wenn  aber  der  Widerstand  n  yon  einer  Luftsäule 
herrührt y  so  wird  die  Eormel  i  =  {e  —  n)lm.  Nach  der 
ersten  Formel  entsteht  ein  Strom,  wie  schwach  auch  die 
electromotorische  Kraft  sei;  nach  der  letzten  muss  e>n  sein, 
wenn  ein  Strom  entstehen  soll.  Dass  diese  letzte  von  mir  ^) 
aus  theoretischen  Gründen  deducirte  Formel  richtig  sein 
muss,  ist  schon  experimentell  bewiesen.  Durch  die  Versuche 
von  Warren  de  la  Bue  und  Müller^)  und  andere  ist 
festgestellt,  dass  die  Stromstärke  im  fraglichen  Falle  durch 
die  Formel  i=s  e/(fn  +  n/i)  berechnet  werden  kann;  welche 
Formel  mit  der  meinigen  identisch  ist  Wenn  dann,  wie 
Foeppl  es  gethan,  die  Stromstärke  mit  der  unveränderten 
Ohm 'sehen  Formel  berechnet  wird,  kann  wohl  nicht  ein 
zuverlässiges  Resultat  erreicht  werden. 

Frühere  Versuche  über  den  Durchgang  des  Stromes 
durch  eine  Gassäule  haben  gezeigt,  dass,  sobald  die  Luft 
unter  einer  gewissen  Grenze  verdünnt  wird,  die  Stromstärke 
unverändert  bleibt,  wenn  der  Abstand  der  Electroden  z.  B. 
von  1  bis  30  cm  vergrössert  wird.  Diese  Thatsache  scheint 
wohl  zu  beweisen,  dass  der  Widerstand  der  verdünnten  Luft 
sehr  klein  sein  muss.  Uebrigens  ist  bekannt,  dass  man 
durch  Influenz  (nicht  Volta-  oder  Magnetinduction)  in  sehr 
verdünnter  Luft  Lichterscheinungen  hervorbringen  kann, 
welche  Thatsache  nicht  wohl  möglich  wäre,  wenn  die  Bewe- 
gung des  electrischen  Fluidums  durch  den  Widerstand  ver- 
hindert würde.  Ferner  ist  durch  Versuche  bewiesen,  dass 
der  Widerstand  bis  zu  der  äussersten  Verdünnung,  die  mit 
der  Pumpe  hervorgebracht  werden  kann,  unaufhörlich  al)- 
nimmt.  Das  Foeppl  bei  seinem  Versuche,  Inductionsströme 
in  verdünnter  Luft  durch  Voltainduction  hervorzubringen, 
ein  negatives  Resultat  erzielt,  kann  deswegen  meiner  Ansicht 
nach  nicht  darauf  beruhen,  dass  der  Widerstand  zu  gross 
sei,  sondern  hat  wahrscheinlich  seine  Ursache  darin,  dass  die 
Inductionsconstante  der  Gase  zu  unbedeutend  ist. 

Für  eine  solche  Erklärung  des  von  Foeppl  erhaltenen 

1)  E.  Edlund,  Wied.  Ann.  15.  p.  165.  1832. 

2)  W.  de  la  Rue  u.  Müller,  Compt.  rend.  86.  p.  1072.  1878. 
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Resultates  spricht  folgender  Umstand:  Hittor f^)  hat  gefun- 
den, dass  180  Bunsen'sche,  aus  Zink,  Kohle  und  Chrom- 
säurelösung bestehende  Elemente  im  Stande  waren,  durch 
die  verdünnte  Luft  zwischen  Electroden  sich  unter  Licht- 
erscheinung zu  entladen.  Wird  die  electromotorische  Kraft 
eines  Elementes  gleich  1,9  Volt  gesetzt,  so  wird  die  ganze 
electromotorische  Kraft  =  348  Volt.  Unter  Voraussetzung, 
dass  die  Inductionsconstante  fQr  die  Gase  ebenso  gross  sei, 
wie  für  die  Leiter  erster  Ordnung,  berechnet  Foeppl,  dass 
die  in  der  Spirale  A  inducirte  electromotorische  Kraft  mehr 
als  5000  Volt  betrug.  Um  den  Widerstand  zu  verringern, 
wurde  die  Spirale  B  weggenommen,  die  Spirale  J  durch 
ein  ganz  kurzes  Verbindungsrohr  geschlossen  und  darauf  die 
Spannkraft  der  eingeschlossenen  Luft  auf  1,5  mm  Quecksilber- 
druck gebracht.  Bei  dem  Oeffnen  und  Schliessen  des  indu- 
cirenden  Stromes  wurde  aber  keine  Lichterscheinung  in  der 
Spirale  beobachtet.  Nun  ist  die  Frage,  warum  konnte  Foeppl 
mit  seiner  starken  electromotorischen  Kraft  keine  Licht- 
erscheinung hervorbringen ,  da  dies  mit  einer  mehr  als 
14  mal  geringeren  Kraft  bei  den  Hittorf'schen  Versuchen 
gelungen  war,  obwohl  der  Strom  bei  diesen  Versuchen  auch 
den  bedeutenden  Widerstand  zwischen  den  Electroden  und 
dem  Gase  zu  überwinden  hatte?  Nach  meiner  Ueberzeugung 
erreichte  die  electromotorische  Kraft  bei  Foeppl's  Ver- 
suchen nicht  im  entferntesten  5000  Volt,  sondern  war  in 
der  That  viel  kleiner,  eine  Folge  davon,  dass  die  Induc- 
tionsconstante für  die  Gase  geringer  als  für  die  übrigen 
Leiter  ist. 

1)  Hittorf,  Wied.  Ann.  7.  p.  012.  Ib79. 
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V.    Magnetische  Untersuchung  einiger  Oase; 
von  A.  Toepler  und  JJ.  Hennig. 

(Aus  den  Sitzungsbcr.  d.  königl.  preuss.  Acad.  d.  Wiss.  zu  Berlin  vom 
15.  März  1888;  mitgetheilt  von  den  Herren  Verfassern.) 

(Hierin  Taf.  TI  Fig.  1.) 

BekaDBtlicb  bat  Quincke  durch  eine  verdienstvolle 
Experimentaluntersnchung^)  an  Flüssigkeiten  im  homogenen, 
magnetischen  Felde  eine  Druckerscheinung  nachgewiesen;  es 
entsteht  an  der  von  Luft  begrenzten  Flüssigkeitsoberfläche 
eine  hydrostatisch  messbare,  senkrecht  zur  Oberfläche  ge- 
richtete Druckdifferenz,  welche  durch 

ausgedrückt  werden  kann  und  bei  magnetischen  Flüssigkeiten 
nach  aussen,  bei  diamagnetiscben  nach  innen  wirkt  Hierbei 
bedeutet  k  eine  nur  von  der  Natur  der  Flüssigkeit  abhängige 
Constante,  H  die  Intensität  des  Magnetfeldes.  Quincke 
bestimmte  die  Constante  k  für  eine  grosse  Anzahl  von  Flüs- 
sigkeiten aus  der  Steighöhe  in  einer  U-förmigen  Glasröhre, 
indem  er  die  eine  der  beiden  Flüssigkeitskuppen  plötzlich 
einem  starken  Magnetfelde  aussetzte,  während  die  andere 
einer  magnetischen  Kraft  nicht  unterworfen  war,  und  macht 
dazu  die  Bemerkung,-)  dass  sich  dieselbe  Methode  auch  auf 
Gase  anwenden  lasse,  indem  man  die  atmosphärische  Luft 
über  einer  diamagnetischen  Flüssigkeit  durch  andere  Gase 
ersetzt. 

Es  war  nicht  zu  bezweifeln,  dass  derartige  Vergleichs- 
beobachtungen, nacheinander  mit  verschiedenen  Gasen  ange- 
stellt, mit  praktischen  Schwierigkeiten  verknüpft  sein  würden 
wegen  der  relativen  Kleinheit  der  zu  beobachtenden  Unter- 
schiede. In  der  That  würde  ein  Fehler,  welcher  bei  den  auf 
einander  bezogenen  Vergleichsbeobachtungen  beispielsweise 
in  der  Ausgleichung  oder  Bestimmung  der  Feldstärke  be- 
gangen würde,  einen  40  bis  50  mal  grösseren  Fehler  im  ge- 
suchten Resultate  zur  Folge  haben  können,  wenn  die  Gase 

l    Quincke,    Sitzungsbcr.  d.  Berl.  Acad.    1.    p.  17.  1>84  u.  \Vi«'d. 
Ann.  24.  p.  347.  1>>85. 
2)  1.  c.  p.  2r>. 
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unter  Atmosphärendruck  untersucht  werden.  Da  es  nichts- 
destoweniger wünschenswerth  erschien,  auf  Grund  der 
Quincke' sehen  Druckerscheinungen  magnetische  Beobach- 
tungen an  Gasen  anzustellen,  so  wurde  die  im  Folgenden 
beschriebene  Methode  benutzt,  bei  welcher  zwei  Hauptfehler- 
quellen, nämlich  die  magnetische  Wirkung  auf  die  das  Gas 
absperrende  Flüssigkeit  und  der  Einfluss  der  verschiedenen 
Gasschwere,  durch  ein  Compensationsverfahren  beseitigt  sind. 
Wenngleich  die  Versuchsanordnung  in  hohem  Grade  einfach 
ist,  so  erfordern  die  Beobachtungen  wegen  ihrer  Feinheit 
dennoch  Zeit  und  Mühe.  Dieser  Umstand,  sowie  die  That- 
sache,  dass  über  den  Magnetismus  der  Gase  verhältnissmässig 
wenige  Messungen  vorliegen,  mögen  es  rechtfertigen,  dass 
wir  Resultate  mittheilen,  welche  noch  der  Vervollständigung 
bedürfen. 

In  der  Fig.  1  ist  die  Zusammenstellung  des  benutzten 
Apparates  schematisch  dargestellt,  wobei  der  Deutlichkeit 
halber  von  der  Wiedergabe  der  wirklichen  Grössenverhält- 
nisse  abgesehen  ist. 

Zwischen  den  beiden  einander  gegenüberstehenden,  kreis- 
förmigen Polflächen  eines  Buhmkorff'schen  Electromagnets 
wird  eine  in  der  Mitte  schwach  geknickte,  im  übrigen  gut 
cylindrische,  beiderseits  offene,  enge  Glasröhre  ab  vermittelst 
zweier  seitlicher  Träger  nn  in  der  Weise  festgehalten,  dass 
eine  etwa  2  bis  8  cm  lange,  leicht  bewegliche  Flüssigkeits- 
säule cd  (meistens  Petroleum)  an  der  Knickungsstelle  im 
Gleichgewichte  einspielt.  Weder  die  Träger,  noch  die  ge- 
knickte Röhre,  welche  der  Kürze  halber  magnetische  Libelle 
heissen  mag,  sind  mit  dem  Electromagnete  oder  dessen  Träger 
in  Berührung,  wodurch  etwaige  Erschütterungen  der  Libelle 
durch  die  Deformationen  des  Eisenkerns  beim  plötzlichen 
Magnetisiren  und  Entmagnetisiren  ausgeschlossen  sind.  Auf 
die  Flüssigkeitskuppe  d  ist  ein  verticales  Mikroskop  m  mit 
Glasscala  im  Ocular  eingestellt;  das  Mikroskop  ist  ebenfalls 
auf  einem  besonderen  Gestell  befestigt. 

In  dem  Räume  zwischen  den  parallelen  Polflächen,  wel- 
cher nahe  als  ein  homogenes  Feld  anzusehen  ist,  ist  es  mög- 
lich,  der  Libelle   eine   solche  Stellung  zu   geben,   dass   die 
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magnetischen  Wirkungen  auf  die  Flttssigkeitskuppen  sich 
aufheben,  sodass  der  Flüssigkeitsfaden  bei  starker  Magneti- 
sirung  stehen  bleibt.  Werden  nun  in  die  Libellenschenkel 
zwei  yerschiedene  Gase  gebracht,  so  rührt  der  beim  Mag- 
netisiren  entstehende  Libellenausschlag  nur  von  der  Ver- 
schiedenheit im  Magnetismus  der  beiden  Gase  her.  In  Wirk- 
lichkeit braucht  selbstverständlich  die  erwähnte  Compensation 
nur  angenähert  erreicht  zu  sein;  eine  Abweichung  von  der 
völligen  Compensation  wird  durch  einen  Vorversuch  bestimmt 
und  in  Rechnung  gezogen.  Aus  dem  im  Mikroskop  gemes- 
senen Ausschlage  und  aus  der  als  bekannt  vorausgesetzten 
Feldstärke  berechnet  sich  die  Constante  k  sehr  einfach,  wenn 
man  vorher  den  Enickungswinkel  a  (vgl.  Fig.  1)  ermittelt 
hat.  Ist  dieser  Winkel  so  klein,  dass  für  ihn  Sinus  und 
Tangens  vertauscht  werden  können,  so  entspricht  einer  im 
Mikroskop  gemessenen  Verschiebung  von  der  Grösse  b  eine 
hydrostatische  Druckdi£ferenz  der  beiden  Kuppen  von  der 
Grösse:  absmuy 

wenn  a  das  specifische  Gewicht  der  Libellenllüssigkeit  be- 
deutet.   Bezeichnet  H  die  Feldstärke,  so  ist  also: 

/  4  X  }        (7  5  sin  » 

(1)  ^^~H*~    * 

Zu  bemerken  ist,  dass  die  Libelle  für  die  Beobachtung 
nur  so  eingestellt  zu  werden  braucht,  dass  die  beiden  Libellen- 
schenkel nahe  in  eine  Verticalebene  fallen;  es  ist  nämlich 
unter  der  gemachten  Voraussetzung,  dass  a  klein  ist,  gleich- 
gültig, ob  die  beiden  Libellenschenkel  gegen  den  Horizont 
gleiche  Neigung  haben  oder  nicht. 

Um  den  Enickungswinkel  der  Libelle  genau  festzustellen, 

bedient   man  sich,   wie  bei  der  gewöhnlichen  Röhrenlibelle, 

eines  sogenannten  Libellenprobers,  d.  h.  einer  in  drei  Punkten 

gestützten  Unterlage,  welche  mittels  einer  getheilten  Eleva- 

tionsschraube  um  kleine  Winkelgrössen  gegen  den  Horizont 

geneigt  werden  kann.     Verschiebt  sich  der  Flüssigkeitsfaden 

der  magnetischen  Libelle  um  die  Strecke  a,  falls  dieselbe  in 

der  Knickungsebene   um    die  kleine  Winkelgrösse  ß  geneigt 

wird,  so  ist:  ^ 

sin«  =  -  sin  i. 
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worin  /  die  Länge  des  Flüssigkeitsfadens  (genauer  den  Ho- 
rizontalabstand der  Kuppen)  bedeutet.  Dasselbe  Httlfsmittel 
dient  auch,  um  zu  ermitteln,  ob  die  Libellenschenkel  mit 
hinreichender  Annäherung  als  gerade  gelten  können.  Selbst- 
verständlich sind  nur  ausgesuchte  Röhren  zu  benutzen. 

Die  Kürze  der  Elüssigkeitssäule  ist  von  Nutzen,  da  sie 
der  Beweglichkeit  zu  Gute  kommt;  auch  der  Temperaturein- 
äuss  wegen  der  Längendehnung  wird  dadurch  yermindert. 
Bei  der  3  mm  weiten  Röhre,  welche  zu  den  unten  mitge- 
theilten  Beobachtungen  diente,  betrug  der  Knickungswinkel 
^=P53,5';  ein  Sealentheil  im  Mikroskop  entsprach  einer 
Verschiebung  der  Flüssigkeit  um  0,0437  mm.  Da  der  Flüs- 
sigkeitsfaden nach  jeder  Ablenkung  mit  erheblicher  Genauig- 
keit, nämlich  bis  auf  Bruchtheile  eines  Scaleninteryalls,  wie- 
der in  die  alte  Gleichgewichtslage  zurückkehrte,  so  ergiebt 
sich,  dass  das  Instrument  eine  Druckdifferenz  von  ein  Zehn- 
milliontel Atmosphäre  noch  anzeigt.  Diese  Genauigkeit  hat 
nichts  Ueberraschendes,  wie  man  sofort  erkennt,  wenn  man 
vergleichsweise  die  hydrostatischen  Kräfte  berechnet,  welche 
die  Luftblase  einer  gewöhnlichen,  feineren  Röhrenlibelle  bei 
deren  Neigung  in  Bewegung  setzen.  Diese  Kräfte  sind  noch 
kleiner  als  die  obigen. 

Die  Empfindlichkeit  des  Druckmessers  und  die  Kleinheit 
der  zu  messenden  Kräfte  machen  eine  ganz  besondere  Vor- 
kehrung für  die  Zu-  und  Ableitung  der  zu  untersuchenden 
Gase  nöthig.  Da  ein  Zehnmilliontel  einer  Atmosphäre  dem 
Schweredruck  einer  verticalen  Luftsäule  von  nicht  mehr  als 
etwa  0,8  mm  Höhe  gleichkommt,  so  ist  klar,  dass,  wenn  die 
Libellenschenkel  mit  verschiedenen  Gasen  gefüllt  sind,  schon 
durch  die  Verschiedenheit  der  Gasschwere  Druckdifferenzen 
entstehen  können,  welche  die  zu  messenden  Drucke  bei  weitem 
übersteigen.^)  Daher  wurde  an  das  Ende  der  Libelle  bei  b 
mittels  eines  kurzen  Gummischlauches  das  Rohrsystem  b  efg 
(s.  Fig.  1)  angesetzt  und  gehörig  befestigt.  Die  Verbindung 
zwischen  e  und  /  war  jedoch  beweglich,   sodass  das  gerade 

1)  Wollte  man  nach  der  im  Eingang  erwähnten  Vergleichsmethode 
beobachten,  so  würde  selbstverständlich  dieselbe  Schwierigkeit  za  be- 
achten seui. 
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Bohrstück /(^r  möglichst  genau  in  dieselbe  Horizontalebene 
eingestellt  werden  konnte,  in  welcher  die  Kuppen  der  beider- 
seits mit  Luft  gefüllten  Libelle  einspielten.  Die  Röhre  ^^ 
war  mindestens  50  cm  lang  und  endete  mit  einer  feinen  OefF- 
nung.  Zur  Füllung  mit  dem  zu  untersuchenden  Gase  diente 
die  enge  Zuleitung  hi,  welche  sich  in  den  Libellenschenkel 
b  bis  nahe  zur  Kuppe  d  fortsetzt.  Die  Füllung  geschieht 
langsam,  indem  man  zugleich  das  Ende  a  der  Libelle  ver- 
schliosst.  Wenn  das  ganze  Bohrsystem  von  d  bis  g  mit  dem 
Gase  erfüllt  ist,  so  schliesst  man  den  Hahn  h  und  öffnet 
wiederum  a.  Nunmehr  ist  die  Blase  offenbar  genau  an  der- 
selben Stelle  im  Gleichgewicht,  an  welcher  sie  vor  der  Ein- 
führung des  Gases  einspielte,  weil  die  Punkte  d  und  g  in 
derselben  Horizontalebene  liegen.  Der  Einfluss  der  ungleichen 
Gasdichte  ist  also  compensirt,  gleichgültig,  welche  Gasfüllung 
in  der  Bohre  besteht.  Diese  Compensation  ändert  sich  auch 
während  der  nun  folgenden  magnetischen  Beobachtung  für 
längere  Zeit  nicht,  denn  die  bei  g  durch  Diffusion  langsam 
eindringende  Luft  muss  erst  bis  zum  Punkte/  vorgeschritten 
sein,  bevor  sie  Einfluss  auf  das  Gleichgewicht  der  Gasmasse 
ausüben  kann.  ^)   Zu  erwähnen  ist  ferner,  dass  selbst  schwache 


1)  Bemerkung  von  Toepler:  Wie  sehr  die  aßrostatiscLen  Druck- 
kräfle  in  Betracht  kommen,  zeigte  sich,  wenn  man  an  dem  Apparate  nach 
geschehener  Füllung,  z.  B.  mit  Leuchtgas,  die  Röhre  fg  um  wenige  Mil- 
limeter höher  oder  tiefer  einstellte;  es  entstand  sofort  eine  mossbare 
Verschiebung  der  Libellenflüssigkeit.  Ich  will  auch  bemerken,  dass 
schon  früher  Hr.  Recknagel  (Wied.  Ann.  2,  p.  291.  1877)  sich  mit 
ähnlichen  feinen  aerostatischen  Messungen  befasst  hat.  Recknagel  niisst 
mit  seinem  Differentialmanometer,  welches  aus  einer  schwach  ansteigen 
den  Röhre  in  Verbindung  mit  einem  weiten  Gefäss,  ähnlich  dem  Druck- 
messer des  Riess'schen  Luftthermometers  besteht,  den  Unterschied  des 
Bodendrucks,  welcher  zwischen  einer  2  m  hohen  Gassäule  und  einer 
gleich  hohen  Luftsäule  besteht,  und  berechnet  daraus  das  specifische  Ge- 
wicht des  Gases.  Ich  kann  nicht  nur  die  Angaben  des  Hrn.  Recknagel 
bezüglich  der  Brauchbarkeit  der  Methode  bestätigen,  sondern  auch  hin- 
zufügen ,  dass  zu  derselben  Gasdiehtenbestimmung  mit  meiner  Libelle 
eine  Gassäule  von  nur  0,1  anstatt  2  m  völlig  ausreichte,  da  der  Ausschlag 
z.  B.  für  Leuchtgas  dann  schon  mehr  als  50  Mikroskopthcile  betrug. 
Recknagel  hat  auch  schon  Petroleum  als  manometrische  Flüssigkeit 
empfohlen.     Die  mit  der  Libelle  ermöglichten,  enorm  fehlen  Druckmes- 
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Luftströmungen  in  der  Nähe  von  a  die  Libelle  beunruhigen; 
man  thut  daher  gut,  in  dieses  Bohrende  einen  lockeren  Baum- 
wollpfropfen zu  stecken. 

Unter  Beachtung  der  besprochenen  Vorsichtsmaassregeln 
ergeben  sich  recht  befriedigende  Uebereinstimmungen  in  den 
Beobachtungen  der  durch  die  Gase  veranlassten  magnetischen 
Verschiebungen.  Als  Beispiel  lassen  wir  eine  Beihe  succes- 
siver  Mikroskopablesungen  folgen,  welche  bei  Sauerstofffällung 
erhalten  wurden,  als  das  Feld  mit  10  Bunsenelementen  ab- 
wechselnd  magnetisirt  und  entmagnetisirt  wurde: 

11,5        12,1         12,0        11,5    Mittel:     11,8. 
84,9         34,7         84,1  v  84,6. 

Die  mittlere  Differenz  22,8  ist  jedenfalls  bis  auf  wenige  Pro- 
cente  genau.  Durchschnittlich  gleich  gute  Einstellungen  er- 
gaben die  anderen  Gase.  Zu  bemerken  ist^  dass,  wie  auch 
die  eben  mitgetheilte  Zahlenreihe  erkennen  lässt,  die  Aus- 
schläge der  Libelle  bei  unveränderter  Füllung  und  wieder- 
holter Magnetisirung  stetig,  aber  langsam  kleiner  wurden, 
was  wohl  zum  Theil  in  der  einseitigen  Veränderung  des  Flüs- 
sigkeitsfadens durch  Gasabsorption  begründet  sein  mag. 

Eine  Hauptsache  ist  selbstverständlich  die  Beschaffen- 
heit der  Libellenflüssigkeit.  Dieselbe  muss,  abgesehen  von 
ihren  chemischen  und  molecularen  Beziehungen  zu  den  Gasen, 
leicht  beweglich  und  sehr  gut  benetzend  sein  und  eine  nied- 
rige Dampfspannung  besitzen.  Ausser  dem  vortrefflich  geeig- 
neten Petroleum  vom  specifischen  Gewicht  0,801  wurden 
Alkohol  und  Schwefelsäure  versucht,  ersterer  bei  Beobach- 
tungen mit  Sauerstoff.  Diese  stimmten  mit  den  mittelst 
Petroleum  angestellten  gut  überein.    Schwefelsäure  erfordert 

sungen  scheinen  inir  geeignet,  gewisse  Eigenschaften  und  Erscheinungen 
bei  Gasen  und  Dämpfen,  z.  B.  Ausdehnimgsco^fßcienten ,  Dissociation 
u.  8.  Wm  ohne  Einfluss  der  Gefässwände  zu  studiren.  Zu  den  beschriebe- 
nen magnetischen  Beobachtungen  sei  noch  bemerkt,  dass  die  beiden 
Kuppen  zum  Zwecke  der  Coinpensation  auch  in  zwei  getrennten,  jedoch 
durch  einen  und  denselben  Strom  erzeugten  und  miteinander  abgegliche- 
nen Magnetfeldern  liegen  können.  Diese  Anordnung  bietet  die  Möglich- 
keit, das  magnetische  Verhalten  der  Gase  mit  Bezug  auf  das  Vacuum  zu 
untersuchen. 
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ein  weites  Libellenrohr  und  kann  wegen  der  grossen  Träg- 
heit des  Einspielens  nur  ausnahmsweise  benutzt  werden. 

Die  in  der  folgenden  Tabelle  mitgetheilten  Resultate 
sind  ohne  weiteres  yerständlich.  Für  jedes  G-as  wurde  die 
beim  Magnetisiren  des  Feldes  entstehende  Verschiebung  der 
Flüssigkeit  gemessen  und  davon  in  Abzug  gebracht  die  un- 
mittelbar vorher  beobachtete  kleine  Verschiebung  bei  beider- 
seitiger Luftfüllung.  Die  Zahlen  der  Tabelle  sind  bei  mehrmals 
erneuerter  Gasftillung  erlangte  Mittelwerthe  solcher  Differenz- 
beobachtungen und  beziehen  sich  auf  das  C.-Gr.-S.-System.  Die 
Feldintensitäten  wurden  für  die  hauptsächlich  angewandten 
Stromstärken  nach  der  Quincke 'sehen  Methode  mit  einer 
Eisenchloridlösung  vom  specifischen  Grewichte  1,505  bestimmt, 
deren  magnetische  Constante  k  nach  Quincke  329  beträgt« 
Kleine  Variationen  der  Feldstärke  wurden  nach  dem  Gange 
einer  in  der  Entfernung  aufgestellten  geaichten  Bussole  in 
Rechnung  gezogen. 


Namen 
des  Gases 


Feld- 
stärke 


Beobacht.  Drack-  '  Beobacht.    Magneti- 

Verschie-  säule        mahnet.         sehe 

bung  in    ,  in  Druck  in  g  Const&nte 

C.G.S.      Scalenth.  '  Millim.       pro  qcm       >fc  10^^ 


Sauerstoff  (unrein) ) 
Vorversuch)  \ 
Sauerstoff  rein  . 
Stickoxyd  .  . 
Stickstoff  rein  . 
Stickoxydul  .  . 
Wasserstoff  .  . 
Kohlensäure  .  . 
Kohlenoxyd  .  . 
Schwofelwaßserstoff 
Cyan  .... 
Leuchtgas      .    . 


6600 

8030 

7800 

6-iOO 

9100 

9920 

9730 

10020 

10100 

10100 

9920 

9980 


20,0 

28,9 

34,9 

2,6 

-11,9 

-13,4 

-14,5 

-15,0 

-11,7 

-15,4 

-15,6 

-12,9 


0,0288 

0,0416 

0,0503 

0,0037 

-0,0171 

-0,0193 

-0,0209 

-0,0216 

-0,0169 

-0,0222 

-0,0225 

-0,0186 


0,00231 

0,00333 

0,00403 

0,00030 

—0,00137 

-0,00155 

-0,00167 

-0,00173 

-0,00135 

-0,00178 

—0,00180 

-0,00149 


0,530 

0,517 

0,662 

0,120 

-0,165 

-0,158 

-0,176 

-0,172 

-0,132 

-0,175 

-0,18a 

-0,150 


Die  beiden  ersten  Versuche  wurden  mit  verunreinigtem 
Sauerstoff  angestellt  und  hatten  nur  den  Zweck,  zu  con- 
statiren,  dass,  wie  bei  Flüssigkeiten,  so  auch  bei  Grasen  die 
magnetischen  Drucke  den  Quadraten  der  Feldstärken  pro- 
portional sind.  Dies  ist  in  der  That  der  Fall,  da  jene  Quad- 
rate etwa  im  Verhältniss  43 :  65  stehen,  und  die  nach  Formel  (1) 
berechneten  Werthe  für  k  bis  auf  einen  in  die  Fehlergrenzen 
fallenden  Unterschied  übereinstimmen. 
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Grrössere  Sorgfalt  wurde  auf  den  dritten  und  fünften 
Versuch  mit  reinem  Sauerstoff  und  Stickstoff  verwendet; 
ersterer  war  electroijtisch^)^  letzterer  aus  Luft  durch  An- 
wendung von  Pjrogallussäure  und  Natron  dargestellt.  Diese 
Beobachtungen  können  als  vorläufige  Probe  für  eine  Be- 
ziehung dienen,  welche  durch  das  Verhalten  schwach  mag- 
netischer Substanzen  in  Lösung,  sowie  besonder  durch  die 
von  Plttcker')  und  E.  BecquereP)  mit  Sauerstoff',  Stick- 
stoff und  Luft  angestellten  Wägungsversuche  sehr  wahrschein- 
lich gemacht  ist,  nämlich:  dass  die  magnetische  Druckwirkung 
der  Gl-ase,  bezogen  auf  den  leeren  Baum,  unter  sonst  gleichen 
Umständen  dem  Gasdrucke  proportional  ist,  und  dass  in 
Gemischen  chemisch  indifferenter  Gase  die  magnetischen 
Drucke  sich  addiren. 

Seien  k^j  K  und  ki  die  unbekannten  magnetischen  Drucke, 
welche  Sauerstoff,  Stickstoff  und  Luft  in  der  Feldeinheit  auf 
die  Flächeneinheit  gegenüber  dem  Vacuum  entwickeln  wür- 
den, wenn  diese  Gase  die  dem  normalen  Atmosphärendrucke 
entsprechende  Dichte  besitzen,  so  beobachtet  man  in  Wirk- 
lichkeit durch  die  obigen  Libellenversuche  zwei  Werthe  A 
und  Bj  welche  durch  die  Gleichungen: 
(2)  ko  —  ki^A  und : 

(3)  kn-ki^B 

definirt  sind.  Seien  nun  m  und  n  die  Partialdrucke  (in  At- 
mosphären ausgedrückt),  welche  Sauerstoff  und  Stickstoff  in 
ihrer  Mischung  als  Luft  besitzen,  so  würde  nach  obiger  Be- 
ziehung: 

(4)  ki^mko  +  7ikn 
sein,  wobei: 

(5)  1  =  ?w  +  7« 

ist.  Wegen  Gl.  (6)  ist  es  nicht  möglich,  aus  (2).  (8)  und  (4) 
die  Werthe  ko  und  kn  zu  rechnen;  diese  Grössen  können 
überhaupt  aus  Gasgemischen  bei  unverändertem  Gesammt- 


\)  Das  Gas  enthielt  nur  eine  durch  den  Geruch  kaum  wahrnehmbare 
Spur  von  Ozon. 

2)  Plücker,  Pogg   Ann.  88.  p.  87.  1851  u.  84.  p.  161.  1851. 

8)  E.  Becqnerel,  Ann.  de  chim.  et  de  phys.  44.  p.  209.  1855.  Vgl. 
auch  G.  Wicdemann,  Electricität.  3.  p.  864  u.  f. 
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drucke  nicht  bestimmt  werden.    Wohl  aber  geben  die  Glei- 
chungen die  Bedingung: 

j£  —  "  . 
B  ""  »I  * 

Da  A  und  B  die  beiden  Werthe  von  k  sind,  welche 
nach  der  Tabelle  für  Sauerstoff  und  Stickstoff  gefunden  wur- 
den,  so  folgt  für  das  Yerhältniss  njm  aus  der  magnetischen 
Beobachtung  der  Werth  4,0;  in  Wirklichkeit  ist  er  3,8;  der 
Versuch  kann  daher  als  Bestätigung  der  vorausgesetzten 
Beziehung  gelten. 

Als  nahezu  rein  kann  auch  noch  wegen  seiner  Darstel- 
lung aus  reinem  Ammoniumnitrat  das  untersuchte  Stickoxydul 
gelten;  seine  Constante  stimmt  mit  derjenigen  des  Stickstoffes 
sehr  nahe  überein. 

Die  Untersuchung  des  magnetischen  Stickoxydgases  war 
umständlich,  da  das  Petroleum  vor  der  Einwirkung  der  höhe- 
ren Oxyde  des  Stickstoffes  geschützt  werden  musste.  Daher 
wurde  die  Libelle  zuerst  mit  Kohlensäure  gefüllt  und  diese 
durch  Stickoxyd  verdrängt.  Das  Gas  erwies  sich  als  mit 
17  Volumenprocenten  Stickoxydul  verunreinigt  und  ergab 
aus  den  Beobachtungsdaten  direct  berechnet  die  magnetische 
Constante  0,073.  Daraus  wurde  die  in  der  Tabelle  verzeich- 
nete Grösse  k  10^^  des  reinen  Gases  nach  der  Gleichung: 

83  (Ä  10^«)  -  17 . 0,158  =  100 . 0,073 , 

welche  aus  der  oben  besprochenen  Relation  folgt,  berechnet. 

Für  die  übrigen  Gase  können  die  Zahlen  der  letzten 
Columne  nur  als  erste  Annäherung  gelten,  da  dieselben, 
wenn  auch  vorsichtig  dargestellt,  auf  ihre  Reinheit  nicht 
geprüft  wurden.  Bei  allen  Beobachtungen  wurde  weder  auf 
den  Feuchtigkeitsgehalt  des  Gases,  noch  auf  den  Barometer- 
stand Rücksicht  genommen.  Von  den  Unterschieden  der 
Grösse  k  lässt  sich  wenigstens  das  eine  bestimmt  behaupten, 
nämlich  dass  sie  in  der  Hauptsache  nicht  von  Fehlern  der 
Libellenablesung  herkommen,  und  dass  daher  eine  sorgfältige 
Wiederholung  dieser  oder  ähnlicher  Beobachtungen  mit  Be- 
rücksichtigung aller  Correctionen  nicht  zwecklos  erscheint. 

Die  älteren  Beobachtungen  von  Faraday,  Plücker  und 
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Becquerel  lassen  es  noch  zweifelhaft,  wie  sich  Stickstoff, 
Stickoxydul  und  die  meisten  anderen  Gase  unserer  Tabelle 
gegen  den  leeren  Raum  verhalten.  Jedoch  weiss  man,  dass 
der  Magnetismus  oder  Diamagnetismus  der  beiden  genannten 
Gase  im  Vergleich  zum  Magnetismus  des  Sauerstoffes  sehr 
kleine  Werthe  hat  Man  kann  daher  mit  einiger  Annäherung 
den  Werth  der  Giösse  k\0^^  für  Sauerstoff  und  Stickoxyd 
mit  Bezug  auf  den  leeren  Raum  angeben,  indem  man  zu  den 
Ziffern  der  letzten  Columne  unserer  Tabelle  die  Zahl  +0,16 
hinzufügt,  welche  zugleich  angenähert  die  magnetische  Con« 
staute  der  Luft  darstellen  würde.  Der  Werth  ftir  Sauerstoff 
wird  dann  0,82.  Vergleicht  man  ihn  mit  dem  Mittel  werthe 
der  von  Quincke  beobachteten  und  gleichfalls  auf  den  leeren 
Raum  umgerechneten  Zahlen  für  den  Diamagnetismus  des 
Wassers,  so  ergibt  sich  das  Verhältniss  Wasser  :  Sauerstoff 
=  —  10:2,0.  Nach  Becquerel  folgte  für  das  Verhältniss 
dieser  Magnetismen  aus  Wägungsbeobachtungen  —10:1,82, 
aus  Torsionsbeobachtungen  —10:1,91. 

Von  der  enormen  Kleinheit  der  in  Rede  stehenden 
Drucke  in  schwächeren  Magnetfeldern  kann  man  sich  eine 
ungefähre  Vorstellung  verschaffen,  wenn  man  nach  der  obigen 
Erörterung  die  Fläche  rechnet,  auf  welche  unsere  Atmosphäre 
bei  der  mittleren  Totalintensität  des  Erdmagnetismus  für 
Deutschland  (0,46  C.-G.-S.)  den  magnetischen  Druck  1  g 
ausübt.  Diese  Fläche  beträgt  ungefähr  eine  halbe  Quadrat- 
meile. 

Schliesslich  sei  bemerkt,  dass  die  oben  beschriebene  Ver- 
suchsanordnung von  Töpler  herrührt;  derselbe  hat  auch  die 
ersten  Beobachtungen  an  Sauerstoff  und  Leuchtgas  ange- 
stellt. Hennig  setzte  die  Beobachtungen  im  Töpler'schen 
Laboratorium  fort  und  ermittelte  die  in  der  Tabelle  ange- 
gebenen Zahlen. 

Nachtrag.  Nachdem  die  obige  Arbeit  bereits  für  die 
Sitzungsberichte  übergeben  war,  erfuhren  wir  durch  gütige  Mit- 
tbeiluDg  des  Hrn.  Quincke,  dass  derselbe  seit  1884  eine  mag- 
netische Lintersuchung  der  Gase  selbst  durchgeführt  hat  und 
demnächst  die  Ergebnisse  zu  veröffentlichen  gedenkt,   dass 
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auch  vorläufige  Mittheilungen  in  den  „Verhandlungen  des 
naturhistorisch-medicinischen  Vereins  zu  Heidelberg^'  vom 
2.  Mai  1884  und  in  einem  Vortrage  vor  der  British  Asse- 
ciation  im  verflossenen  September  stattgefunden  haben.  Letz- 
terer Vortrag  war  uns  unbekannt,  und  auch  die  erstere  Notiz 
hatten  wir  leider  nicht  beachtet,  was  hauptsächlich  daher 
kommt,  dass  in  der  Ueberschrift  zu  der  eingangs  citirten 
AbhandluYig  in  Wiedemann'd  Annalen  von  1885  gesagt 
ist:  ,.Ein  Theil  der  Resultate  dieser  Untersuchungen  wurden 
der  k«  Academie  und  dem  naturhistorisch-medicinischen  Ver- 
ein zu  Heidelberg  am  2.  Mai  1884  mitgetheilt,''  und  dass  in 
der  Abhandlung  selbst  jene  Notiz  über  Gase,  die  in  dem 
Heidelberger  Berichte  vorkommt,  nicht  enthalten  ist.  Bei 
nachträglichem  Vergleiche  dieser  Notiz  mit  unseren  vorläu- 
figen Besultaten  finden  wir  allerdings  keine  grosse  Ueberein- 
stimmung,  was  die  ausgesprochene  Ansicht  über  die  Schwie- 
rigkeit der  Beobachtungen  bestätigt;  unsere  Ergebnisse,  soweit 
sie  in  Betracht  kommen,  schliessen  sich  eher  an  die  älteren 
Beobachtungen  von  Faraday  und  Becquerel  an.  In  Er- 
wartung der  in  Aussicht  stehenden,  genaueren  Resultate  des 
Hrn.  Quincke  sei  nur  bemerkt,  dass  für  die  Fortsetzung 
unserer  Beobachtungen  die  Absicht  bestand,  diejenigen  Gase, 
deren  Constanten  bezüglich  des  Vacuums  voraussichtlich  klein 
sind,  wie  Stickstoff,  Stickoxydul,  Wasserstoff  u.  s.  w.  paar- 
weise nach  unserer  Methode,  und  zwar  in  verdichtetem  Zu- 
stande zu  vergleichen.  Es  lässt  sich  hierzu,  wie  leicht  ein- 
zusehen, mit  einer  verhältnissmässig  einfachen  Zuthat  die- 
selbe Versuchsanordnung  benutzen,  deren  Vortheile  dann 
möglichst  genaue  Resultate  erwarten  lassen  Die  Beziehung 
auf  den  leeren  Raum  würde  dann  durch  besondere  Unter- 
suchung an  einem  einzelnen  Gase  herzustellen  sein. 
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VI.    Ueher  Fra%inhofer^8che  Hinge 
tnid  die  Farhenerscheimmgen  behauchte»*  Platten; 

von  Wilhelm  Donle. 

(Aus  dem  physikalischen  Institut  der  Universität  München.) 

(Hierin  Taf.  VI  Flf.  2.) 

Unter  den  überaus  mannigfaltigen  und  farbenprächtigen^ 
der  Forschung  immer  noch  neuen  StofiP  bietenden  Phänomenen, 
die  man  mit  der  Bezeichnung  der  ,,Fraunhofer'8chen  £eu- 
gungserscheinungen'^  zusammenfasst,  sind  sowohl  die  sogenann- 
ten Fraunhofer' sehen  Ringe,  als  auch  insbesondere  die  in 
der  Ueberschrift  genannten  Farbenringe  behauchter  Platten  in 
allen  Einzelheiten  ihrer  Erscheinung  noch  nicht  völlig  aufge- 
klärt, und  es  soll  deshalb  in  Folgendem  an  der  Hand  zahl- 
reicher Experimente  versucht  werden,  einige  neue  Momente 
zur  Erklärung  dieser  Phänomene  beizubringen. 

Fraunhofer^)  hat  bekanntlich  die  nach  ihm  benannten 
Binge  nicht  nur  durch  eine  grosse  Anzahl  unregelmässig  ver- 
theilter  Stanniolblättchen  von  gleichen  Durchmessern,  sondern 
auch  durch  Bestreuen  einer  Glasplatte  mit  Lycopodiumsamen, 
der  sich  durch  die  überaus  gleichmässige  Grösse  der  einzelnen 
Pollenkörner  auszeichnet,  hervorgebracht  und  als  Beugungs- 
phänomen erklärt.  Aber  erst  Verdef)  hat  unter  Anwen- 
dung des  von  Babinet')  aufgestellten  Princips,  dass  ein 
dunkles  Schirmchen  oder  eine  Gruppe  solcher,  abgesehen 
von  der  Schwingungsphase,  dieselbe  Beugungserscheinung  gibt, 
wie  gleichgestaltete  Oeffnungen,  gezeigt,  dass  bei  Anwendung 
sehr  vieler  unregelmässig  vertheilter  Schirmchen  die  von 
einem  einzigen  hervorgebrachte  Erscheinung  nicht  ihrem 
Wesen,  sondern  nur  der  Intensität  nach  geändert  wird.  Ein 
späterer  Versuch  O sann's*),  die  Lycopodiumringe  durch 
Dispersion  des  Lichtes  in  der  zum  Experiment  verwendeten 

IJ  Schumacher,  Astronom.  Abhandlungen  Heft  S.  p.  58 f. 

2)  Verde t,  Ann.  de  chim.  et  de  phys.  \%)  3L  p.  129.  1352. 

3)  B abinet,  Compt.  reud.  4.  p.  638.  1837. 

4j  Oäanu,    Verhaudlungeo  der   physik.-med.    Gedellsch.    in   Würz- 
barg. 9.  p.  161.  1859. 

Ann.  (L  Phys.  u.  Chem.   N.  F.  XXXIV.  51 


802  H'.  Donle. 

Glastafel  zu  erklären,  darf  schon  wegen  der  Farbenfolge  als 
Yollkommen  missglückt  betrachtet  werden.  Neuerdings  hat 
Hr.  Exner^)  in  einer  Abhandlung,  die  ich  unten  noch  mehr- 
mals zu  erwähnen  Gelegenheit  haben  werde,  besonders  auf 
die  röthlich  gelbe  Aureole,  von  der  die  Lichtquelle  unmittel- 
bar umgeben  erscheint,  aufmerksam  gemacht  zum  Unterschied 
von  den  Ringen  behauchter  Platten,  bei  denen  der  erste 
Bing  durch  einen  völlig  dunklen  Raum  von  der  direct  ge- 
sehenen Lichtquelle  getrennt  ist.  Die  Ringe  behauchter 
Platten  erklärt  Hr.  Exner*)  für  Fraunhofer'sche  Ringe, 
deren  Aureole  infolge  nicht  völlig  unregelmässiger  Verthei- 
lung  der  Wassertüpfchen,  wie  auch  schon  Dove')  vermuthete, 
sich  zum  Theil  in  einen  dunklen  Raum  verwandelt  hat,  und 
zwar  soll  eine  den  Dreiecksgittem  analoge  Anordnung  den 
dunklen  Raum,  die  nahezu  gleiche  Grösse  der  Wassertüpf- 
chen  die  Ringe  bedingen. 


Es  dürfte  vielleicht  zunächst  von  Interesse  sein,  auf 
einige  Besonderheiten  der  Lycopodiumringe  hinzuweisen,  die 
ich  nirgends  erwähnt  fand. 

Die  Lycopodiumringe  bleiben  wegen  der  fast  genau 
gleichen  Grösse  der  Pollenkörner  und  ihrer  ganz  unregel- 
mässigen Vertheilung  völlig  unverändert  um  die  centrale 
Lichtquelle  herum  stehen,  wie  man  auch  die  bestäubte  Platte 
senkrecht  gegen  die  directe  Strahlenrichtung  verschieben  mag. 
Es  ist  dies  auch  erklärlich,  da  überhaupt  die  ganze  Ring- 
erscheinung nur  von  der  merklich  gleichen  Grösse  der  beu- 
genden Körperchen,  nicht  aber  von  ihrer  Lagerung  abhängig 
ist.  Ein  im  ersten  Augenblick  überraschendes,  jedoch  leicht 
zu  deutendes  Resultat  ist  es  aber,  dass  das  Ringsystem  auch 
noch  ohne  die  geringste  Aenderung  stehen  bleibt,  wenn  die 
bestäubte  Platte  zum  directen  Lichtstrahl  irgendwie  geneigt 
wird.  Dieses  Ergebniss  erklärt  sich  dadurch  vollkommeD, 
dass  die  einzelnen  Pollenkörner  mit  nur  ganz  geringen  Ab- 
weichungen Kugeln  von  gleichem  Radius  sind,  und  dass  in- 


1)  Exner,  Wien.  Ber.  76.  (2).  p.  522.  1877. 

2)  Exner,  1.  c.  p.  530. 

3)  Dove,  Pogg.  Ann.  26.  p.  310.  1832. 
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folgedessen  von  einem  parallelen  Lichtbündel  durch  irgend 
ein  solches  Pollenkorn  stets  ein  Strahlenbündel  von  durch- 
weg gleichem  Querschnitt  aufgehalten  wird,  weshalb  die  fun- 
damentale Beugungserscheinung  für  jedes  beugende  Eörper- 
chen  die  gleiche  ist.  Denkt  man  sich  nun  bei  Drehung  der 
Platte  um  irgend  eine  zur  Strahlenrichtung  senkrechte  Axe 
die  auf  der  Platte  aufgestreuten  Pollenkörner  durch  ihre 
Projectionen  auf  einem  zur  directen  Strahlenrichtung  senk- 
rechten Schirm  ersetzt,  was,  wie  Enochenhauer^)  beweist, 
für  kleine  von  der  Einfallsrichtung  des  Lichtes  aus  gerech- 
nete Beugungswinkel  gestattet  ist,  so  ist  klar,  dass  die  kugel- 
förmigen Körner,  weil  ihre  Projectionen  stets  die  gleichen 
bleiben,  auch  jetzt  noch  von  jedem  einfallenden  elementaren 
Lichtbündel  den  gleichen  Theil  wie  vorher  hinwegnehmen, 
dass  ferner  die  Lagerung  dieser  Projectionen  ebenso  willkür- 
lich ist,  als  die  ursprüngliche  Anordnung  der  Samenkörner 
auf  der  Platte,  und  dass  infolgedessen  die  Erscheinung  beim 
Drehen  der  Platte  genau  die  nämliche  sein  muss. 

Es  lässt  sich  erwarten,  dass  bei  einer  Ersetzung  der 
beugenden  Kügelchen  durch  ebene  runde  Scheibchen  die 
Drehung  der  Platte  auch  eine  Aenderung  der  Beugungs- 
erscheinung hervorbringt,  und  zwar  müssen  die  bei  senkrechter 
Incidenz  der  Lichtstrahlen  kreisförmigen  Ringe  bei  einer 
Drehung  der  Platte  in  elliptische  übergehen,  entsprechend 
der  nun  elliptischen  Projectionen  der  beugenden  Eörperchen 
und  ihrer  genau  gleichen  Orientirung.  Derjenige  Ringdurch- 
messer,  welcher  der  Drehungsaxe  der  Platte  parallel  ist, 
bleibt  unverändert  und  wird  die  kleine  Axe  der  neuen  Ellipse, 
während  der  ^hierauf  senkrechte  Durchmesser  des  Farben- 
ringes gemäss  der  durch  die  Drehung  verursachten  Verkleine- 
rung des  entsprechenden  Scheibchendurchmessers  in  der  Pro- 
jection  grösser  werden  muss.  Obwohl  dieses  Verhalten  bei 
flachen  runden  Scheibchen  an  und  für  sich  evident  ist,  glaubte 
ich  es  doch  auch  experimentell  bestätigen  zu  müssen.  Am 
einfachsten  erhält  man  solche  runde  und  unregelmässig  ver- 
theilte  Scheibchen,  wenn  man  einen  Tropfen  Blut,  etwas  mit 

1)   Kuochenhaucr,    Die    Undulationstheorie    des    Lichts,    Berlin 
1839.    p.  15.  V 
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Wasser  verdünnt,  auf  einer  Glasplatte  ausbreitet,  ein  Ver- 
fahren, das  auch  Delezenne^)  in  einer  Abhandlung  „Sur 
les  couronnes'^  angewendet  bat.  Man  erhält  auf  diese  Weise 
bei  senkrechter  Incidenz  der  Lichtstrahlen  ein  sehr  schönes 
Ringsystem  mit  Aureole  unmittelbar  um  die  Lichtquelle,  das 
in  allen  Einzelheiten  mit  den  Lycopodiumringen  überein- 
stimmt, jedoch  sehr  viel  grösser  als  dieses  ist.  Man  muss 
deshalb,  um  diese  Ringe  genügend  lichtstark  zu  erhalten  und 
sie  vollständig  zu  überschauen,  das  Auge  der  Lichtquelle 
sehr  nahe  bringen.  Da  nun  die  die  Erscheinung  verursachen- 
den Blutkörperchen  flach  und  tellerförmig  sind,  so  gehen, 
wie  vorausgesagt,  beim  Neigen  der  Platte  gegen  die  Richtung 
des  Lichtstrahles  in  der  That  die  kreisförmigen  Farbenringe 
in  elliptische  über,  deren  grosse  Axe  senkrecht  zur  Drebungs- 
axe  der  Platte  liegt. 

Ein  weiteres  sehr  beachtenswerthes  Untersuchungsresultat 
lässt  einige  Vermuthungen  zu  betreffs  der  Entstehung  der 
die  direct  gesehene  Lichtquelle  umgebenden  Aureole  gebeug- 
ten Lichtes,  ein  Resultat,  das  auch  Hr.  Exner^)  vorüber- 
gehend erwähnt.  Derselbe  beobachtete  nämlich  bei  der  mit 
den  Lycopodiumringen  identischen  Beugungserscheinung  eines 
mit  sehr  vielen  gleichen  Oefihungen  unregelmässig  bedeckten 
Schirmes,  dass  bei  Anwendung  eines  rothen  Glases  die  Au- 
reole nicht  gleichmässig  erhellt,  sondern  aus  überaus  zahl- 
reichen, durch  dunkle  oder  doch  lichtschwächere  Zwischen- 
räume getrennten  Pünktchen  zusammengesetzt  war.  Die 
gleiche  Beobachtung  wie  Hr.  Exner  habe  ich  ebenfalls  bei 
monochromatischem  Lichte  gemacht;  völlig  neu  dürfte  aber 
sein,  dass  sich  die  Aureole  auch  noch  in  lauter  vollkommen 
getrennte  Lichtpünktchen  auflöst,  wenn  man  von  der  be- 
stäubten Platte  mittels  eines  runden  Sehloches  von  circa 
^4 — IV2  ^^  Durchmesser  eine  kleine,  aber  sonst  beliebige 
Partie  auswählt  und  durch  diese  hindurch  die  Lichtquelle 
betrachtet.  Es  treten  dabei  natürlich  auch  die  Beugungs- 
erscheinungen des  angewendeten  Sehloches  auf,  die  sich  aber 

1)  Delezeiine,  M6inoires  de  la  societö  doa  tciences  de  Lille.  1. 
p.  29  tr.  1837-38. 

1)  Exner,  1.  c.  p.  525. 
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als  ein  den  Lichtpunkt  sehr  nahe  umschliessendes,  äusserst 
feines  Ringsystem  vollkommen  getrennt  von  der  übrigen  Er- 
scheinung erkennen  lassen. 

Diese  Pünktchen  sind  verschieden  gestaltet,  meist  rund, 
oft  aber  auch  mehr  oder  weniger  langgestreckt;  sie  sind 
gegen  das  directe  Flammenbild  zu  gelblich  bis  weiss,  von 
der  Farbe  der  Lichtquelle,  am  entgegengesetzten  Saume 
schwach  orange  und  roth  gefärbt.  Die  Rothf&rbung  ist  am 
Saume  der  Aureole  besonders  lebhaft  und  übertrifft  hier  so- 
gar die  rothen  Säume  der  Ringe  an  Intensität.  Gleichzeitig 
mit  diesen  die  Aureole  bildenden  Pünktchen  und  dem  rothen 
Saume  der  Areole  selbst  ist  wenigstens  der  erste  Farbenring 
zwar  lichtschwach,  entsprechend  der  jetzt  geringeren  Anzahl 
der  beugenden  Körperchen,  aber  doch  noch  vollkommen  deut- 
lich erkennbar.  Sowohl  der  Saum  der  Aureole,  als  der  noch 
sichtbare  erste  Farbenring  sind  jedoch  nicht  mehr  vollständig 
zusammenhängend,  was  wohl  davon  herrühren  mag,  dass 
durch  Anwendung  der  kleinen  Oeffnung  eine  neue  Beugungs- 
erscheinung mit  ihren  Minimis  über  die  ursprüngliche  Ring- 
erscheinung sich  lagert,  ähnlich  wie  es  Hr.  Exner^)  beim 
experimentellen  Nachweis  des  Princips  von  Babinet  in  den 
Figuren  6,  7,  8  und  12  darstellt. 

Bei  eingehender  Betrachtung  der  die  Aureole  zusammen- 
setzenden Lichtpünktchen  fiel  es  mir  auf,  dass  ein  Paar 
gleichgestaltete  stets  symmetrisch  zu  beiden  Seiten  der  direct 
gesehenen  Lichtquelle  lagen,  was  besonders  dann  mit  Sicher- 
heit festgestellt  werden  konnte,  wenn  die  Pünktchen  nicht 
rund,  sondern  länglich  und  dadurch  besonders  kenntlich  ge- 
staltet waren.  Ausser  dieser  paarweisen  Anordnung  liess 
sich  keine  weitere  Regelmässigkeit  der  Yertheilung  consta- 
tiren.  Besonders  charakteristisch  ist  nun,  dass  wenn  man 
das  Sehloch  auf  der  bestäubten  Platte  langsam  hin  und  her 
schiebt,  diese  Pünktchen  gewissermassen  durcheinanderge- 
wirbelt werden,  andere  und  andere  zur  Lichtquelle  symme- 
trische Lagen,  auch  meist  ganz  andere  Formen  annehmen, 
während  ja,  wie  schon  oben  bemerkt,  die  Ringe  selbst  und 

li  Exncr,  l.  c.  p.  526. 
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der  rothe  Saum  der  Aureole  Yollkommen  starr  mit  dem 
leuchtenden  Punkte  verbunden  scheinen.  Sehr  bemerkens- 
werth  ist  ferner,  dass  wenn  die  bestäubte  Platte  gedreht 
wird,  während  man  unter  Anwendung  eines  feinen  Sehloches 
die  Auflösung  der  Aureole  in  leuchtende  Pünktchen  wahr- 
nimmt, dann  immer  noch  der  rothe  Saum  der  Aureole  und 
der  bei  kleinem  Sehloch  meist  nur  sichtbare  erste  Ring  ganz 
unverändert  stehen  bleibt,  hingegen  die  Pünktchen  ihren 
Abstand  vom  mittleren  Lichtpunkte  ändern,  und  zwar  wird 
der  Abstand  in  der  zur  Drehungsaxe  senkrechten  Richtung 
grösser. 

Auf  Qrund  dieser  Thatsachen  lässt  sich  die  Entstehung 
der  Lycopodiumringe  und  der  hellen  Aureole  folgendermassen 
auf  ganz  einfache  Weise  erklären:  Die  Ringe  entstehen,  wie 
schon  Fraunhofer^)  sie  erklärt,  durch  zahlreiche  und  da- 
durch die  Intensität  der  Erscheinung  bedingende  Ueberein- 
anderlagerung  des  durch  ein  einzelnes  beugendes  Körperchen 
entstehenden  elementaren  Ringphänomens.  Dabei  ist  als 
erster  dieser  Ringe  der  gefärbte  Saum  der  an  die  Lichtquelle 
sich  anschliessenden  Aureole  anzusehen.  Es  folgt  dies  nicht 
nur  aus  dem  oben  erwähnten  Verhalten  des  Saumes  der 
Aureole  bei  Veränderung  der  Stelle,  durch  welche  hindurch 
man  den  Lichtpunkt  betrachtet,  sondern  auch  aus  einer  Reihe 
von  Messungen  der  Ringdurchmesser,  die  ich  mit  dem  Spec- 
trometer  ausführte.  Trotz  der  beträchtlichen  Lichtstärke  der 
Ringe  bei  Beobachtung  mit  blossem  Auge  wird  die  Erschei- 
nung im  Spectrometer  äusserst  lichtschwach,  und  sind  die 
Grenzen  der  Aureole  und  des  ersten  Ringes  nur  schätzungs- 
weise einzustellen;  der  zweite  Ring,  der  doch  mit  blossem 
Auge  stets  sehr  deutlich  sichtbar  ist,  ist  bei  Messung  mit 
dem  Spectrometer  überhaupt  nicht,  oder  nur  bei  sehr  inten- 
sivem und  mit  Linsen  auf  die  sehr  kleine  CoUimatoröffnung 
concentrirtem  Sonnenlicht  zu  erkennen.  Innerhalb  welch 
beträchtlicher  Grenzen  infolge  dieser  Umstände  die  gemesse- 
nen Beugungs winke!  schwanken,  trotzdem  nach  einer  erst- 
maligen Einstellung  unter  Zwischenschaltung  von  Ruhepausen 

\)  Schuuiiicher,  astroii.  Abhandl.  Heft  3.  p.  öM. 
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für  das  Auge  diese  Einstellung  mehrmals  controlirt  und  eyen- 
tuell  corrigirt  wurde ,  möge  folgende,  aus  den  directen  Ab- 
lesungen sich  ergebende  Tabelle  zeigen: 

Beugungswinkel  für  das  äusserste  Roth. 


a)  Der  Aureole 

b)  des  ersten  Ringes 

1°  1«' 

50" 

20 

22' 

20" 

1   19 

10 

2 

22 

50 

1   19 

20 

2 

23 

10 

1   18 

40 

2 

24 

20 

1   18 

50 

2 

23 

10 

1   19 

50 

2 

22 

10 

1   18 

30 

2 

22 

40 

l   19 

0 

2 

23 

50 

1   19 

10 

;      ..     2 

24 

10 

im  Mitteilt    19'      2,2'  im  Mittel  2«    23'     11,1' 

Den  Beugungswinkel  für  den  zweiten  King  habe  ich 
leider  in  keinem  Falle,  auch  nicht  bei  besonders  günstigem 
Sonnenlicht  mit  einiger  Sicherheit  messen  können.  Da  der 
Radius  der  kreisförmigen  Oeffnung  am  Collimator  unter 
dem  Winkel  8'  10"  erschien,  so  sind  die  zur  Berechnung  zu 
ziehenden  Winkel  P  15'  52,2"  und  2»  20'  1,1".  Berechnet 
man  nach  der  Verdet'schen  FormeP)  für  den  nten  dunk- 
len Ring  den  Durchmesser  der  beugenden  Eörperchen: 

,       (0,22  +  w)  1 

«   =        ; , 

sm<p       ' 

indem  man  mit  Exner  ^)  eine  mittlere  Wellenlänge  A= 0,000550 
zu  G-runde  legt  und  auf  die  Bemerkung  V erdet's')  Rücksicht 
nimmt,  dass  die  gemessene  äusserste  rothe  Grenze  der  Ringe, 
wo  die  Lichtintensität  sehr  gering  ist,  der  Lage  nach  zu- 
sammenfällt mit  dem  Minimum  des  mittleren  weissen  Lichtes 
von  obiger  Wellenlänge,  so  erhält  man  die  Durchmesser: 

0,03041     und    0,02999  mm. 
Dagegen  ergab   die   directe  mikrometrische  Messung  unter 
dem  Mikroskop  aus  zwanzig  ersten  Messungen: 

0,03167  mm,  aus  zwanzig  weiteren 

0,03174  mm,  also  im  Mittel 
_  0,03170  mm. 

1)  V erdet,  Wellentheorie  des  Lichts,  deutsch  von  Exner,  1.  p.  207. 

2)  Exner,  1.  c.  p.  526. 

3)  Vcrdet,  Ann.  de  chim.  et  de  phys.  (3)  84«  p.  137.  1852. 


808 


fV.  Donle. 


Die  Abweichungen  von  diesen  letzteren,  sehr  gut  überein- 
stimmenden Werthen  betragen  sonach  ca.  4  und  3,4  Proc, 
welche  in  Anbetracht  der  kaum  1  Proc.  übersteigenden 
Abweichungen  der  Winkelmessungen  vom  Mittel  doch  zu 
beträchtlich  sind,  um  für  die  Bestimmung  der  Durchmesser 
der  beugenden  Eörperchen  die  Verdet'sche  Annahme  für 
zulässig  zu  erachten.  Ich  habe  daher  neuerdings  Messungen 
gemacht,  und  zwar  mit  rothem  Licht,  das  nach  der  spec- 
troskopischen  Untersuchung  zwischen  den  Wellenlängen 
0,000  732  und  0,000  620  mm  gelegen  war,  sonach  eine  mitt- 
lere Wellenlänge  von  X  =  0,000  676  mm  besass.  Die  Ein- 
stellung geschah  diesmal,  wie  es  auch  die  Theorie  verlangt, 
auf  die  Minima,  wovon  das  erste  sehr  gut,  das  zweite  aber 
schwieriger  zu  erkennen  war.  Doch  zeigen  die  gefundenen 
Winkelwerthe^  dass  es  mir  durch  wiederholte  Controle  dieser 
schwierigen  Einstellung  gelungen  ist,  auch  in  letzterem  Falle 
genügende  Uebereinstimmung  zu  erzielen.  Zur  Berechnung 
habe  ich  ferner  nicht  die  abgekürzte  Verdet'sche  Formel, 
sondern  die  von  Prof.  Lommel  in  den  Tabellen  seiner  Ab- 
handlung: „lieber  die  Anwendung  der  BesseTschen  Func- 
tionen in  der  Theorie  der  Beugung^' ^),  gegebenen  genaueren 
Werthe  der  Gangunterschiede  der  Randstrablen  für  die 
Minimumstellen  benutzt,  nämlich: 

._  1^21967  i  _  2,23313  A 
sin  (f  I  sin  q  ^ 

Es  ergab  sich  als 

Beugungswinkel 

für  das  zweite  Miniimiin 


fUr  da«  erste  Minimum 

!• 

30 

10" 

29 

50 

29 

40 

30 

0 

29 

?.o 

29 

20 

30 

20 

29 

50 

29 

20 

29 

40 

30 

10 

29 

40 

im  Mitlei  1« 

29' 

47,5 

bezw.  l^ 

26' 

37,5" 

2« 

45' 

10 

2 

43 

40 

2 

44 

40 

2 

44 

10 

2 

45 

0 

2 

45 

20 

2 

45 

40 

2 

44 

50 

2 

45 

10 

2 

44 

40 

2 

44 

10 

2 

44 

20 

im  Mittel  2» 

44 

44.16' 

bezw.  2*^ 

41 

34,16' 

1)  Lommel,  Schlömilch's  Zeitsehr.  f.  Math.  ii.  Fhys.  15.  p.  167.   1S70. 
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Hieraus  berechnet  sich: 

d  =  0,03272  mm  und  d  =  0,03213  mm, 
sonach  Abweichungen  von  nur  3,2  und  1,3  Proc.  Es  dürfte 
daher  nach  letzteren  Resultaten  wohl  gerechtfertigt  erschei- 
nen, die  Verdet'sche  Annahme  dahin  zu  berichtigen,  dass 
die  äusserste  rothe  Grenze  der  Farbenringe  nicht  genau  zu- 
sammenfällt mit  den  Minimumstellen  für  mittleres  weisses 
Licht,  sondern  dass  vielmehr,  wenn  auch  die  Messungen 
Fraunhofer's^)  berücksichtigt  werden,  auf  diese  Stellen 
etwa  die  Minima  für  A,  =  0,000  570  zu  liegen  kommen. 

Was  nun  den  Ursprung  der  Aureole  betrifft,  so  entsteht 
dieselbe  durch  gegenseitige  Einwirkung  solcher  Strahlen,  die 
an  mindestens  zweien,  unter  günstigen  Umständen  an  meh- 
reren zufallig  in  nahezu  gleichen  Abständen  oder  in  Paral- 
lelreihen angeordneten  Körperchen  gebeugt  worden  sind. 
Denn  erstens  ist  durchaus  kein  Grund  vorhanden,  warum 
bei  der  Hervorbringung  des  Phänomens  nur  an  einem  ein- 
zigen Körperchen  gebeugte  Strahlen  thätig  sein  sollen,  und 
warum  nicht  auch  Strahlen,  die,  an  verschiedenen  Körper- 
chen gebeugt,  nach  derselben  Richtung  gehen,  miteinander 
interferiren.  Ferner  ist,  wie  es  in  der  That  stattfindet,  die 
stetige  Veränderung  des  Aussehens  der  durch  ein  kleines 
Sehloch  in  Punkte  aufgelösten  Aureole  beim  Verschieben 
der  kleinen  Oeffnung  auf  der  bestäubten  Platte  eine  noth- 
wendige  Folge  der  obigen  Erklärung,  da  die  Anordnung  der 
Körperchen  und  folglich  die  gegenseitige  Einwirkung  der  an 
ihnen  gebeugten  Strahlen  von  Stelle  zu  Stelle  wechselt. 
Schliesslich  muss  irgend  ein  zur  Lichtquelle  symmetrisches 
Punktpaar  dieser  aufgelösten  Aureole,  da  sein  Abstand  nach 
obiger  Ansicht  nicht  vom  Durchmesser,  sondern  von  der 
gegenseitigen  Entfernung  der  Körperchen  abhängt,  vom 
direct  gesehenen  Lichtpunkt  nach  dem  Rande  der  Aureole 
hinrücken,  jemehr  die  Platte  gedreht,  oder  mit  anderen  Worten, 
der  zur  Bestimmung  des  fieugungswinkels  zu  berücksich- 
tigende gegenseitige  Abstand  der  einzelnen  Lycopodiumkör- 
perchen,  bezw.  ihrer  Projectionen  auf  einem  zur  Strahlen- 
richtung senkrechten  Schirm,  verkleinert  wird.    Auch  diese 

T)  1.  c.  p.  58. 
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Folgerung  wird,   wie  bereits  erwähnt,   durch  die  Erfahrung 
bestätigt. 

Dass  solche  die  Aureole  zusammensetzende  Punktpaare 
stets  innerhalb  des  ersten  Ringes,  d.  h.  innerhalb  des  als 
Ring  zu  betrachtenden  rothen  Saumes  der  Aureole  fallen 
müssen,  ist  ohne  weiteres  klar,  wenn  man  berücksichtigt, 
dass  die  Entfernung  gleichliegender  Ränder  zweier  oder  meh- 
rerer zufällig  regelmässig  angeordneter  Lycopodiumkörner 
mindestens  gleich,  in  den  allermeisten  Fällen  grösser  ist  als 
der  Durchmesser  eines  Körnchens,  und  dass  folglich  das 
Beugungsbild,  welches  aus  der  gegenseitigen  Einwirkung  der 
an  gleichliegenden  Rändern  gebeugten  Strahlen  entsteht, 
innerhalb  des  von  einem  einzigen  Körperchen  herrührenden 
Beugungsphänomens  liegen  muss.  Wenn  ferner  ein  farbiges, 
z.  B.  ein  rothes  Glas,  das  fast  nur  rothe  Strahlen  durchlässt, 
die  Aureole  ebenfalls  in  einzelne  Pünktchen  auflöst,  so  er- 
klärt sich  dies,  wie  folgt:  Die  erwähnten  Pünktchen  sind  in 
Wirklichkeit  kleine  erste  Beugungsspectren,  die  noch  deut- 
lich roth  gesäumt  sind;  die  übrigen  Farben  geben  wegen 
der  Uebereinanderlagerung  einer  Reihe  Yon  solchen  kleinen 
Spectren  im  selben  Punktpaar,  das  ja  yon  verschiedenen, 
aber  analog  angeordneten  Partien  der  bestreuten  Platte  her- 
rührt, möglicherweise  auch  infolge  der  Ueberdeckung  durch 
zweite,  nahezu  auf  dieselbe  Stelle  treffende  kleine  Spectra, 
in  ihrer  Zusammenwirkung  einen  gelblich  weissen,  vielleicht 
auch  schwach  orangefarbenen  Ton.  Nimmt  man  nun  durch 
ein  rothes  Glas  alle  anderen  Farben  ausser  der  rothen  hin- 
weg, so  bleibt  offenbar  nur  der  rothe  Saum  jedes  dieser 
kleinen  Spectren,  während  die  übrigen  Farben  und  somit  der 
gelblichweisse  Rest  eines  solchen  Pünktchens  verschwunden 
ist.  Die  Aureole  erscheint  nicht  mehr  continuirlich,  sondern 
rothpunktirt  auf  dunklem  Grunde.  Als  weiterer  Beweis  mag 
noch  angeführt  werden,  dass  die  Punktirung  um  so  bestimm- 
ter auftritt,  je  besser  das  Glas  nur  eine  Farbe  durchlässt; 
bei  einem  hellen  rothen  Glas,  das  nur  ganz  schwache  Ab- 
sorption im  Grün  zeigt,  ist  dieselbe  kaum  wahrzunehmen, 
dagegen  tritt  dieselbe  stets  bei  Anwendung  von  Natrium- 
licht auf. 
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Die  Farbenringe  behauchter  Platten  unterscheiden  sich, 
wie  erwähnt;  Yon  den  eben  beschriebenen  Fraunhofer 'sehen 
Ringen  dadurch,  dass  die  Lichtquelle  von  einem  yöllig  dunk- 
len Raum  umgeben  ist,  der  von  einem  zunächst  schwach 
blaugrünen,  dann  intensiver  gelben  und  rothen  Ring  einge- 
schlossen wird;  nicht  eben  selten  sieht  man  noch  einen  zwei- 
ten Ring  mit  derselben  Farbenfolge.  Meist  hat  die  ganze 
Erscheinung  ein  mehr  oder  weniger  strahliges  Aussehen,  ähn- 
lich wie  die  Figur,  welche  Fraunhofer^)  für  das  durch 
gleiche  gekreuzte  Gitter  entstehende  Beugungsbild  gezeichnet 
hat  Ist  die  Behauchung  sehr  zart,  so  erhält  man  nur  einen, 
am  äussersten  rothen  Rande  ziemlich  scharf  begrenzten  Far- 
benring von  massiger  Intensität;  der  übrige  Raum  erscheint 
dunkel  oder  doch  nur  ganz  schwach  erhellt.  Sind  die  Farben 
jedoch  durch  einen  günstigen  Zufall  lebhafter,  so  tritt  nicht 
nur  die  strahlige  Structur  der  ganzen  Erscheinung  stärker 
hervor,  sondern  es  schliesst  sich  auch  noch  unmittelbar  an 
den  äusseren  rothen  Saum  des  Ringes  ein  schwach  grünlich- 
blauer Saum  an,  der  allmählich  mehr  ins  Gelbe  geht  und 
schliesslich  mit  einem  ganz  schwachen  rothen  Schimmer 
endigt,  was  offenbar  als  ein  nicht  vollständig  ausgebildeter 
zweiter  Ring  anzusehen  ist 

Die  eine  oder  die  andere  dieser  Erscheinungen  tritt 
jedesmal  auf,  wenn  man  eine  zuvor  gut  gereinigte  und  tüchtig 
abgeriebene  Glasplatte  ein-  oder  zweimal  schwach  behaucht 
Wenn  die  Behauchung  sich  durch  Verdunsten  allmählich  wie- 
der verliert,  so  verschwindet  zunächst  der  genannte  äussere 
Schimmer;  der  eigentliche  Farbenring  erscheint  wenn  auch 
lichtschwächer,  gut,  und  zwar  roth  begrenzt,  wird  dann  vom 
Roth  nach  innen  fortschreitend  schwächer  und  schwächer, 
und  mit  einem  mal  ist  die  ganze  Erscheinung  vollständig 
ausgelöscht  Dabei  rücken^  was  bemerkenswerth  ist,  die  Far- 
ben nicht  dem  Oentrum  näher,  sondern  jede  Farbe  verschwin- 
det an  ihrer  Stelle,  eine  Beobachtung,  die  bereits  Dove*) 
gemacht  hat.    Behaucht   man  dieselbe  Stelle   mehrere  mal 

1)  Fraunhofer,  Denkschriften  der  k.  bayr.  Acad.  8.  Tafel  VI. 

2)  Dove,  Pogg.  Ann.  26.  p.  310.  1832. 
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hintereinander,  so  verengert  sich  der  centrale  dunkle  Baum 
mehr  und  mehr,  um  schliesslich  ganz  zu  verschwinden,  wobei 
dann  meist  die  Lichtquelle  gefärbt  erscheint.  Mehrere  der 
hier  angeführten  Beobachtungen  finden  sich  bei  Dove  (1.  c.) 
und  bei  H.  Meyer ^);  auch  Hr.  Exner  erwähnt  die  hier  und 
da  auftretende  Färbung  der  Flamme,  ohne  die  Erscheinungen 
näher  zu  discutiren;  den  von  demselben  noch  gesehenen  Bing 
mit  innerem  rothen  Rande  habe  ich  leider  nur  einmal  beob- 
achten und  da  nicht  weiter  verfolgen  können,  als  ich  durch 
eine  bethaute  Fensterscheibe  nach  dem  Monde  sah;  derselbe 
ist  wegen  der  Farbenfolge  ohne  Zweifel  durch  Brechung  her- 
vorgerufen. 

Sehr  merkwürdige,  mannigfaltige  und  farbenprächtige 
Kingerscheinungen,  die  von  den  eben  beschriebenen  völlig 
verschieden  sind,  erhält  man,  wie  vorhin  schon  angedeutet, 
durch  sehr  starke,  öfter  aufeinander  folgende  Behauchung. 
Der  centrale  dunkle  Kaum  ist  dann  vollständig  verschwun- 
den, und  anstatt  eines  die  Spectralfarben  aufweisenden  Ringes 
sieht  man  ausser  dem  gefärbten  centralen  Räume  meist  zwei 
weitere  Ringe  mit  abwechselnd  complementären  Farben. 

Diese  complementären  Farbenringe  sind  oft  prächtig 
rosenroth  und  grün  oder  braunroth  und  gelblichgrün,  oft 
blau  und  gelb  oder  braunviolett  und  grünlichgelb,  und  zwar 
umgibt  die  eine  oder  die  andere  Farbe  abwechselnd  unmittel- 
bar die  Lichtquelle;  dabei  zeigen  die  Durchmesser  der  Aureole 
und  die  Breite  der  ohne  jeden  Zwischenraum  sich  anschliessen- 
den Ringe  grosse  Verschiedenheit.  Die  Erscheinung  ist  auch 
jetzt  strahlig  und  nach  aussen  stets  mit  einem  röthlich  bis 
gelblich  weiss  gefärbten  verwaschenen  Hof  umgeben,  der  sich 
in  beträchtlicher  Breite  und  mit  allmählich  abnehmender 
Intensität  nach  aussen  hin  erstreckt.  Bei  sehr  andauernder 
und  starker  Behauchung  werden  diese  Erscheinungen  unter 
beträchtlicher  Zunahme  des  strahligen  Aussehens  undeutlicher 
und  lichtschwächer,  treten  aber  beim  Verdunsten  der  Behau- 
chung wieder  stärker  hervor  und  zeigen  nacheinander  ver- 
schiedene Complementärfarben. 

11  H.  Meyer,  Togg.  Ami.  9(5.  p.  235,  Iikt  p.  ioS  u.  2:»4.   1S55. 


Fraunhofer' sehe  Ringe,  813 

Benutzt  man  bei  Betrachtung  der  Erscheinung  wie  oben 
])eim  Studium  der  Lycopodiumringe  kleine  Sehlöcher,  so 
ändert  sich  bei  der  ganzen  Erscheinung  nur  die  Lichtinten- 
sität, der  eigentliche  Charakter  des  gesehenen  Kingsystems 
wird  jedoch  dadurch  in  keiner  Weise  umgestaltet. 

Da  die  Absicht,  die  Ringe  behauchter  Platten  auch  mes- 
send zu  verfolgen,  durch  ihre  rasche  Vergänglichkeit  voll- 
ständig vereitelt  wird,  so  war  ich  darauf  bedacht,  die  Erschei- 
nungen durch  eine  geeignete  Präparation  von  Glasplatten  zu 
üxiren,  um  sie  so  jederzeit  mit  allen  ihren  Einzelheiten  be- 
liebig lange  zur  Beobachtung  bereit  zu  haben.  Nach  vielen 
vergeblichen  Versuchen  ist  es  mir  in  der  That  gelungen, 
sämmtliche  oben  beschriebene  Erscheinungen  zum  Theil  in 
gleicher  Schönheit  zu  erzeugen;  die  mikroskopische  Besich- 
tigung dieser  dauerhaft  hergestellten  Platten  führte  sodann 
überdies  zu  Resultaten,  die  den  Ursprung  der  Ringe  ganz 
unzweifelhaft  erkennen  Hessen.  Mit  diesen  Erfahrungen  aus- 
gestattet, geschah  dann  natürlich  die  mikroskopische  Unter- 
suchung der  wirklichen  Behauchung  unter  ganz  anderen  Ge- 
sichtspunkten, und  es  konnte  auch  an  den  behauchten  Platten 
der  Grundcharakter  der  Structur  in  Uebereinstimmung  mit 
jenen  mit  Sicherheit  constatirt  werden. 

Wenn  man  nämlich  bedenkt,  dass  die  Sublimation  fester 
Körper  ein  der  Oondensation  von  Wasserdampf  ganz  ana- 
loger Vorgang  ist,  so  lässt  sich  wohl  schliessen,  dass,  wenn 
beim  Niederschlagen  von  Wasserdampf  eine  gewisse  Gleich- 
förmigkeit der  Anordnung  sich  herausbildet,  auch  wohl  bei 
der  Sublimation  gewisse  Regelmässigkeiten  in  der  Gruppirung 
des  Sublimates  auftreten  könnten.  Letzteres  findet  nun  in 
der  That  statt,  und  zwar  bei  verschiedenen  sublimirbaren 
Körpern  in  verschiedenem  Grade.  Am  günstigsten  erwies 
sich  die  Sublimation  von  Salmiak,  weniger  geeignet  für  die 
Beobachtung  war  wegen  der  verhältnissmässig  raschen  Ver- 
flüchtigung Jod,  am  ungünstigsten  Quecksilbersublimat  und  Zin- 
nober. Die  Sublimation  von  Salmiak  ergibt  auf  einer  kalten 
Glasplatte  einen  äusserst  zarten,  weisslichgrauen  Niederschlag, 
der  sich  zwar  leicht  von  der  Platte  wegwischen  lässt,  sich 
aber  andererseits,  da  er  nicht  hygroskopisch  ist,  und  wenn 
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man  Vorsorge  trägt,  dass  die  bereiften  Stellen  nicht  mit  an- 
deren Körpern  in  Berührung  kommen,  beliebig  lange,  ohne 
sich  irgendwie  zu  verändern,  auf  der  Platte  erhält  Erwärmt 
man  den  Beschlag  wieder  gelinde,  so  wird  der  Ueberzug 
äusserst  zart,  oft  kaum  sichtbar  und  meist  gerade  dann  für 
den  vorliegenden  Zweck  besonders  brauchbar. 

Indem  ich  durch  so  hergestellte  Platten  eine  punktför- 
mige intensive  Lichtquelle  betrachtete,  erhielt  ich  an  sehr 
vielen  Stellen  mehr  oder  minder  lichtstarke,  oft  äusserst 
schöne  und  regelmässige  Höfe  von  der  verschiedensten  Grösse, 
die  sich  in  allen  Einzelheiten  der  Erscheinung  vollständig 
identisch  erwiesen  mit  dem  Ringphänomen  behauchter  Plat- 
ten. Es  trat  vor  allem  stets  der  charakteristische,  die  Licht- 
quelle unmittelbar  umgebende  dunkle  Raum  au£  Oft  liessen 
sich  zwei|  sogar  drei  Höfe  deutlich  erkennen,  wobei  dann 
stets  der  innerste  am  intensivsten  und  schönsten,  von  den 
beiden  anderen  bald  der  äussere,  bald  der  innere  lichtstärker 
war.  Letzterer  und  der  Umstand,  dass  die  Abstände  der  auf- 
einanderfolgenden Ringe  durchaus  nicht  gleichmässig  erschie- 
nen, brachten  mich  auf  die  Yermuthung,  dass  diese  Ringe 
völlig  voneinander  unabhängig  und  nur  durch  Ueber-  oder 
Nebeneinanderlagerung  mehrerer  beugenden  Systeme  von 
analoger  Anordnung  entstanden  sein  müssten.  In  der  That 
hatte  ich  bei  den  Platten,  welche  mehrfache  Ringe  zeigten, 
wiederholt  Salmiakdämpfe  auf  derselbsn  Stelle  sich  nieder- 
schlagen lassen. 

Eine  Stelle  auf  einer  Platte,  die  einen  grossen  und  regel- 
mässigen, auch  ziemlich  lichtstarken  Ring  ergab,  zeigte  unter 
dem  Mikroskop  eine  sehr  grosse  Anzahl  wie  Federbärte  aus- 
>^^  sehende  Krystallanhäufungen  in  ganz  unregel- 

~:^/j^^        massiger   Vertheilung.      Alle   diese   Federchen 
v3_4^_^      bildeten  Gitter   mit   drei  bis  sechs   vollständig 
-^^^^^lEz        gleich    grossen    Zwischenräumen,     sodass    der 
^        durch  diese  Stelle  gesehene  Ring  wohl  nur  da- 
durch entständen  sein  konnte,  dass  jedes  solches  Elementar- 
gitter zu   beiden  Seiten   des  Lichtpunktes  Beugungsspectra 
von  der  Höhe  der  Lichtquelle  hervorrief.     Da  nun  auf  sehr 
kleinem  Raum  äusserst  viele  solche  Elementargitter  und  in 
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beliebiger  Richtung  vertheilt  sind,  da  überdies  zufällig  meh- 
rere nach  der  gleichen  Richtung  orientirt  sein  können,  so 
müssen  Beugungsfransen  nach  allen  Richtungen  hin  entstehen. 
Die  ersten  und  lichtstärksten  Beugungsspectra  werden,  weil 
durch  Gitter  von  gleicher  Breite  hervorgerufen,  alle  in  nahezu 
gleichem  Abstand  von  der  Lichtquelle  auftreten,  da  die  räum- 
liche Vertheilung  der  Elementargitter  beim  ersten  Beugungs- 
bild nicht  so  stark  merklich  wird,  und  müssen  sich  somit  zu 
einem  Ring  aneinanderreihen.  Bei  den  zweiten  Spectren, 
die  bei  einer  so  geringen  Anzahl  von  G-itteröffnungen,  wie 
im  vorliegenden  Falle,  ohnehin  schon  sehr  lichtschwach  sind, 
¥rird  sich  die  Vertheilung  der  Elementargitter  auf  einer 
grösseren  Fläche  insofern  geltend  machen,  als  zwei  durch 
Zufall  völlig  gleich  orientirte  Elementargitter  für  ein  und 
dieselbe  Farbe  schon  merklich  auseinanderliegende  zweite 
Maxima  ergeben.  Es  fallen  also  die  zweiten  Spectra  und  in 
höherem  Grade  die  allenfalls  noch  vorhandenen  dritten  nicht 
genau  an  dieselbe  stelle,  sondern  mehr  oder  minder  über- 
einander und  ergeben  somit  einen  hellen  Lichtschein  von 
gelblicher  oder  röthlich  gelber  Farbe,  der  breit  und  verwa- 
schen mit  nach  aussen  hin  abnehmender  Intensität  den  ersten 
starken  und  gut  begrenzten  Ring  umgibt.  Dass  dieser  Licht- 
schein wirklich  von  den  zweiten  Beugungsspectren  seinen 
Ursprung  nimmt,  ersieht  man  dann  am  besten,  wenn  man 
sich  mit  der  vor  das  Auge  gehaltenen  Platte  der  Lichtquelle 
beträchtlich  nähert,  wodurch  die  Ringe  kleiner  und  intensiver 
werden,  und  der  ursprünglich  unbestimmte  Lichtschein  sich 
zu  einem  ausgesprochenen,  wenn  auch  weniger  scharf  begrenz- 
ten zweiten  Ring  gestaltet. 

Genau  dasselbe  lässt  sich  für  die  Ringe  behauchter  Plat- 
ten feststellen,  und  es  war  somit  kein  Zweifel  mehr,  dass 
auch  diese  durch  unzählige,  nach  allen  Richtungen  orientirte 
Gitter  mit  gleichen  Oeffnungen  entstehen  und  nicht,  wie 
Hr.  Exner  meint,  wie  die  Fraunhofer'schen  Ringe  unter 
gleichzeitiger  Anordnung  der  beugenden  Körperchen  in  regu« 
lären  Dreiecken.  Uebereinstimmend  mit  dieser  Anschauung 
ist  es  auch,  dass  kleine  und  lichtstarke  Höfe,  auch  bei  be- 
hauchten Platten,   wegen  der  zu  ihrer  Erzeugung  nothwen- 
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digen  Gitter  mit  beträchtlich  grossen  Spaltbreiten,  vielleicht 
auch  wegen  geringer  Schwankungen  in  den  Gitterconstanten, 
oft  nicht  vollkommen  kreisförmig,  sondern  zackig,  mit  einem 
Zahnrad  vergleichbar,  erscheinen,  weil  bei  solchen  der  Um- 
stand, dass  die  einzelnen,  sonst  beliebig  gerichteten  Gitter 
nicht  alle  an  nahezu  derselben  Stelle,  sondern  oft  beträcht- 
lich auseinander  liegen,  sich  mehr  im  Beugungsbild  geltend 
macht,  als  bei  sehr  nahe  aneinander  liegenden  Gittern  mit 
kleinen  Zwischenräumen. 

Wenn  ich  auch  die  erwähnte  federartige  Structur  der 
einzelnen  Erystallgruppen  durch  Zufall  nur  auf  einer  Platte 
erhalten  habe,  und  ich  den  dadurch  entstehenden  Farbenring, 
der  zwar  für  das  blosse  Auge  genügend  lichtstark,  im  Spec- 
trometer  aber  trotz  Concentration  des  Lichtes  auf  die  CoUi- 
matoröffnung  kaum  erkennbar  war,  nicht  habe  messen  können, 
wobei  mir  dann  die  direct  mit  dem  Mikrometer  gemessene 
Gitterconstante  den  Beweis  für  die  Richtigkeit  meiner  An- 
sicht geliefert  hätte,  so  habe  ich  doch,  einmal  auf  Gitter  auf- 
merksam gemacht,  auch  auf  anderen  Platten  nach  den  ver- 
schiedensten Richtungen  hin  eine  gitterartige  Anordnung 
constatiren  können. 

Die  einzelnen  Salmiakkrystalle  selbst  sind  von  der  ver- 
schiedensten Gestalt,  oft  rund,  oft  eckig  oder  nadeiförmig, 
meist  sind  kleinere  Erystalle  in  fast  rechteckigen,  oft  auch 
in  vollständig  oder  nahezu  kreisförmigen  Haufen  angeordnet, 
welch  letztere  dann  an  äusserst  zahlreichen  Stellen  zu  dreien 
oder  fünfen,  oft  in  grösserer  Anzahl  bis  zu  zehn,  linear  und 
gitterförmig  gereiht  sind,  und  zwar  so  regelmässig,  dass  bei 
allen  diesen  Gittern  gleichliegende  Ränder  stets  merklich 
gleiche  Abstände  haben.  Manche  Platten  zeigen  ausser  den 
eben  genannten  linearen  und  nach  allen  Richtungen  liegen- 
den Gittern  an  vielen  Stellen  mehrere  Parallelreihen  von 
gleichen,  fast  quadratischen  Krystallgruppen  von  solcher 
Regelmässigkeit,  dass  man  glaubt,  ein  regelrechtes  quadra- 
tisches Gitter  vor  sich  zu  haben.  Bei  Platten,  die  um  den 
Lichtpunkt  mehrere  verschieden  intensive  Farbenringe  zeigen, 
lassen  sich  auch  stets  mit  Entschiedenheit  mehrere,  oft  äus- 
serst feine  gitterartige  Anordnungen  mit  verschiedener  Spalt- 
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breite  an  derselben  Stelle  erkennen.  £ine  derselben  mit 
einem  kleinen  und  einem  zweiten  sehr  grossen  Farbenring 
zeigte  z.  K  nahe  gleiche  Krystallgruppen  in  fast  gitterfSr- 
miger  Anordnung  in  einen  äusserst  fein  und  regelmässig 
punktirten  Grund  eingelagert,  und  zwar  so,  dass  jede  solche 
Krystallgruppe  von  einem  überall  gleich  breiten,  von  jeder 
Panktirung  völlig  freien  Bing  umgeben  war.  Den  ersten 
sehr  intensiven  Bing  glaubte  ich  zunächst  durch  die  fast 
gitterförmige  Anordnung  der  Krystallgruppen  verursacht,  es 
hat  sich  aber  herausgestellt,  dass  die  genannten  völlig  leeren 
Bäume,  welche  als  je  zwei  Spalten  von  gleicher  Breite  und 
gleichem  Abstand  homologer  Bänder  betrachtet  werden  kön- 
nen, die  Ursache  des  ersten  kräftigen  Farbenringes,  die  feine, 
gitterartige  Grundirung  die  des  zweiten  noch  sichtbaren  Binges 
gewesen  ist. 

In  Zusammenfassung  des  Vorhergehenden  hat  sonach 
die  mikroskopische  Betrachtung  als  Ursache  der  Binge  ein 
Vorhandensein  von  unzähligen,  nach  allen  Bichtungen  orien- 
tirten  Gittern  von  gleicher  Gonstante  ergeben.  Bei  einer 
Behauchung  erscheinen  diese  linearen  Gitter  meist  noch  viel 
regelmässiger  und  mit  mehr  Oeffnungen,  woraus  sich  der 
meist  viel  grössere  Glanz  der  Erscheinung  erklärt. 

Zur  Unterstützung  und  zum  Beweis  für  die  Bichtigkeit 
dieser  Anschauung  habe  ich  die  Durchmesser  von  mehreren 
besonders  lichtstarken,  mit  Salmiakbeschlag  erzeugten  Binge 
gemessen.  Dann  wurde  aus  dem  bei  einem  Gitter  von  der 
Oeffhungsbreite  a  und  der  Entfernung  zweier  Oeffnungen  d 
für  den  Beugungswinkel  S  geltenden  Intensitätsausdruck: 

.   ^    a  sin  5     .   ,       (a  +  d)sinö 
8in*7T — I —    sin'nTi-  ^ — 

J  —      2  , 

~       *      ,a*sin*d         .   ,    ia  +  d) sind 

k  A 

resp.  aus  der  Bedingung  für  die  im  zweiten  Factor  enthal- 
tenen mten  Hauptmaxima  zweiter  Olasse: 

sin  *  =  /^V,    resp.  für  diesen  Fall    sin  S  =  J^ 

a  •{•  d  a  +  d 

die  Entfernung  (a  +  d)  gleichliegender  Spaltränder  des  Git- 
ters berechnet  und  schliesslich  diese  Gitterconstante  mit  der 
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direct  mit  Mikroskop  und  Mikrometer  gemessenen  verglichen. 
Dabei  mussten  selbstverständlich  wegen  der  obenerwähnten 
häufigen  gleichzeitigen  Existenz  zweier  oder  mehrerer  beu- 
gender Systeme  an  derselben  Stelle  meist  die  Constanten 
beider  Systeme  gemessen  werden.  Als  Wellenlänge  wurde 
A  =  0.000  687  5  der  Linie  B  als  die  Grenze  des  ohne  beson- 
dere Hülfsmittel  sichtbaren  Roth  angenommen.  Die  Un- 
sicherheit der  Einstellung  auf  die  rothen  Ränder  der  Farben- 
ringe und  die  Fehler  der  mikrometrischen  Längenbestim- 
tnung  vmrden  durch  eine  sehr  grosse  Anzahl  von  Messungen 
thunlichst  zu  eliminiren  gesucht.  Um  von  der  Grösse  der 
einzelnen  Abweichungen  eine  Vorstellung  zu  gewinnen,  sei 
es  gestattet,  eine  solche  Messung  ausführlich  mitzutheilen. 
Für  den  Ringdurchmesser  wurden  die  Winkel  gemessen: 


4« 

16' 

40' 

4« 

16' 

20' 

4 

15 

40 

4 

16 

40 

4 

16 

20 

4 

16 

0 

4 

15 

40 

4 

16 

40 

im  Mittel  4^  16'  15",  woraus  sich  der  Beugungswinkel  für 
den  äussersten  rothen  Saum  unter  Berücksichtigung  der  Cor- 
rectur  wegen  der  Collimatoröifnung  zu  2^  4'  57,5"  und  die 
Gitterconstante : 

/      •    j\  0,000  687  5  .^  ^,  Qi\£% 

("  +  ^  =  8iS^20  4-5775  '  =  Ö'Ö^Ö®2  "'^ 

ergibt.  Letztere  wurde  mittelst  des  Mikrometers  zwanzigmal 
gemessen;  für  das  Verständniss  der  nun  folgenden  Tabelle 
möge  erwähnt  werden,  dass  die  Zähler  der  darin  vorkom- 
menden Brüche  die  an  der  Trommel  des  Mikrometers  abge- 
lesenen Theile,  wobei  die  Zehntel  geschätzt  wurden,  die 
Nenner  die  Anzahl  der  Gitteröffnungen  angeben: 

26,0,5  =  5,20  21,6/4  =  5,40  15,7  3  =  5,23 

21,5/4  =  5,38  20,7/4  =  5,17  10,2,2  =  5,10 

10,7if2  =  5,35  15,1/3  =  5,03  15,43  =  5,13 

25,8/5  =  5,16  15,8/3  =  5,27  21,0  4  =  5,25 

15,7/3  =  5,23  20,04  =  5,00  10,5/2  =  5,25 

16,2/3  =  5,40  15,2/3  =  5,07  16.2 '3  =  5,40 

15,9/3  =  5,30  25,5/5  =  5,10 

Hieraus  ergibt  sich  die  Gitterbreite  im  Mittel: 

{a  +  d)  =  5,221  Trommeltheile       -- 5.221  .  i^  mm       =  0,01866  mm, 
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sonach  eine  Abweichung  von  etwas  über  1  Proc.  Ferner 
wurde  flir  andere  Farbenringe  in  ebenfalls  sehr  guter  Ueber- 
einstimmung  erhalten: 


Beugungs  Winkel 


Gitterconstante  in  mm 
berechnet         gemessen 


0«  48"  16"      (8)  0,04897  0,04859  (25) 

2  58  14        (8)  0,01327  0,01358  (25) 

1  32  51       (10)  0,0254«  0,02588  (25) 

0  55  36,25  (8)  0,04248  0,04167  (30) 

Die  in  der  ersten  und  dritten  Rubrik  beigefügten  ein- 
geklammerten Zahlen  geben  die  Anzahl  der  gemachten  Ein- 
zelmessungen an. 

Es  erübrigt  noch  die  Erklärung  der  Erscheinungen  bei 
mehrfacher  starker  Behauchung.  Betrachtet  man  eine  solche 
Platte,  welche  unmittelbar  an  den  Lichtpunkt  sich  an- 
schliessende complementär  gefärbte  Ringe  zeigt,  unter  dem 
Mikroskop,  so  erkennt  man,  dass  die  früher  kleinen,  fast 
kreisrunden  Tröpfchen  zu  grossen,  meist  unregelmässig  ge- 
stalteten Wasserflächen  zusammengeflossen  sind,  die  jedoch 
an  manchen  Partien  durch  schmale,  von  Flüssigkeit  völlig 
freie  Stellen  in  nach  vielen  Richtungen  gitterartiger  Anordnung 
(bis  zu  vier  oder  fünf  gleichbreite  Streifen  in  gleichen  Ab- 
ständen) getrennt  sind.  Es  ist  also  die  Erscheinung  ohne 
Zweifel  das  Resultat  des  Zusammenwirkens  zweier  Strahlen- 
gattungen, deren  eine  durch  die  freie  Stelle,  deren  andere  durch 
die  Flüssigkeitslamelle  hindurchgegangen  ist,  mit  anderen 
Worten,  man  hat  es  mit  einer  Beugung  durch  ein  sogenanntes 
lamellares  Gitter^)  zu  thun,  und  es  sind  infolgedessen  die 
für  diese  Erscheinungen  aufgestellten  Formeln  ohne  weiteres 
anwendbar,  eine  Messung  und  Controle  derselben  durch  die 
Theorie  jedoch,  wie  leicht  erklärlich,  völlig  unausführbar. 

Auch  diese  Erscheinungen  der  complementärf arbigen 
Ringe  nachzubilden  und  zu  fixiren,  ist  mir  gelungen,  indem 
ich  eine  Auflösung  von  Sandarakharz  in  einem  empirisch 
gefundenen   Gemische   von    Aether   und   Weingeist   in   sehr 

\\  Verdet,  Wellentheorie.   1.  p.  184   oder   Quincke,   Pogg.  Ann. 
i:V2.  p.  364  1867. 
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dünner  Schicht  über  eine  G-Iasplatte  goss  und  eintrocknen 
liess.  Die  mikroskopische  Betrachtung  solcher  Platten  lässt 
einen  gleichmässigen,  im  durchfallenden  difiusen  Tageslicht 
Farben  dünner  Bl&ttchen  zeigenden  Grund  erkennen,  auf 
welchen  kleine,  in  manchen  Fällen  runde,  in  anderen  lang- 
gestreckte Körperchen  in  sehr  grosser  Anzahl  und  Regel- 
mässigkeit aufgelagert  sind.  Mit  monochromatischem  Licht, 
z.  B.  mit  Natriumlicht  erhält  man  daher  fast  stets  einen  oder 
zwei,  je  nach  der  Dicke  genannter  Schicht  mehr  oder  minder 
intensive  Ringe  mit  dunklem,  centralem  Räume,  seltener  aber 
auch  eine  Aureole  und  einen  Ring,  sodass  man  im  letzteren 
Falle  keine  Beugungserscheinung  durch  Gitter,  sondern  durch 
unregelmässig  gelagerte,  nahezu  gleich  grosse  Körperchen  vor 
sich  hat. 

unter  besonders  günstigen  umständen,  meist  bei  mehr- 
maligem Begiessen  der  Platte  mit  Lösung,  erhält  man  eine, 
den  Spectralfarben  zeigenden  Ringen  behauchter  Platten  mit 
dunklem,  centralem  Räume  analoge .  aber  meist  sehr  zackige 
Ringerscheinung;  es  fehlen  dann  aber  an  solchen  Stellen  die 
Farben  dünner  Blättchen  im  diffusen  Tageslicht  vollständig. 

Dass  die  durch  starke  Behauchung  oder  auf  die  letzt- 
erwähnte Art  hervorgebrachten  complementären  Ringe  nicht 
blosse  Farben  dünner  Blättchen  sind,  die  ja  bei  gleichförmi- 
ger Dicke  der  Schicht  um  einen  allerdings  sehr  nahen  Licht- 
punkt herum  ebenfalls  complementäre  Ringe  zeigen  müssten, 
dafür  spricht  in  erster  Linie  die  Kleinheit  der  Ringe;  denn 
bei  einem  dünnen  Blättchen  von  bestimmter  Farbe  könnte 
bei  Betrachtung  eines  Lichtpunktes  nur  an  einer  solchen 
Stelle  ein  complementärer  Ring  vorhanden  sein,  wo  die  auf- 
treffenden Strahlen  zur  Erreichung  des  erforderlichen  Gang- 
unterschiedes unter  demselben  Winkel  aus  dem  Blättchen 
austreten  würden,  um  welchen  man  das  Blättchen  im  diffusen 
Tageslicht  drehen  muss,  um  die  Complementärfarbe  zu  seheL. 
Nun  ist  dieser  Winkel,  wie  man  sich  durch  Neigen  der  Platte 
gegen  den  Lichtstrahl  ohne  weiteres  überzeugen  kann,  in  der 
That  sehr  bedeutend,  sodass  von  vornherein  das  Auge  wohl 
kaum  solche  stark  divergirende  Strahlen  auf  der  Netzhaut 
zur  Vereinigung  bringen  könnte,  während  die  Winkel,  unter 
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denen  die  beobachteten  complement&ren  Binge  in  der  That 
erscheinen,  von  der  Grössenordnnng  der  oben  direct  gemes- 
senen Winkel  sind.  Infolge  dieses  Umstandes  dürfte  also 
wohl  die  soeben  ausgesprochene  Entstehnngsursache  dieser 
Ringe  ausgeschlossen  sein. 

Nimmt  man  aber,  wie  oben  schon  bemerkt,  noch  eine 
Gitterwirkung  hinzu,  so  erkl&ren  sich  die  complementären 
Ringe  bei  behauchten  Platten  auf  einfachste  Weise  als 
lameUare  Gittererscheinungen.  Die  Farbenringe  der  künst- 
lich mit  Sandaraklösung  hergestellten  Platten  sind  jedoch, 
obwohl  in  der  Erscheinung  die  gleichen  wie  jene,  bezüglich 
ihrer  Entstehung  wohl  etwas  anders  zu  erklären,  da  bei 
ihnen  auf  der  dünnen  Lamelle  fast  völlig  undurchsichtige 
Körperchen  aufgelagert  sind,  während  das  Charakteristikum 
tur  das  lamellare  Gitter  das  ist,  dass  belegte,  aber  das  Licht 
fast  ungeschwächt  durchlassende,  also  nur  einen  bestimmten 
Gangunterschied  bedingende  Stellen  mit  solchen  abwechselni 
welche  dem  Licht  einen  völlig  ungehinderten  Durchtritt  ge- 
statten. Jedoch  erklärt  sich  auch  für  jenen  Fall  das  Phä- 
nomen sehr  einfach.  Denn  ein  auf  ein  dünnes  Blättchen  von 
bestimmter  Dicke  senkrecht  auffallender  Strahl  weissen  Lichtes 
erscheint  nach  seinem  Austritt  nicht  mehr  weiss,  sondern 
irgendwie  gefärbt,  da  in  dem  Lichtstrahl  gewisse  Farben 
durch  Interferenz  vollständig  oder  theilweise  ausgelöscht  sind. 
Erhalten  nun  die  einzelnen  Farben  eines  solchen  Strahles, 
der  ja  noch  sämmtliche  Lichtgattungen  enthält,  weil  Inter- 
ferenz, nicht  Absorption  stattgefunden  hat,  durch  irgendwelche 
beugende  Körperchen  neuerdings  Gangunterschiede,  so  kann 
und  muss  der  Fall  eintreten,  dass  die  eben  ausgelöschten 
Strahlen  vermöge  der  erlangten  Wegdifferenz  wieder  vrirk- 
sam  werden,  während  die  anderen,  vorher  die  Mischfarbe 
des  Lichtes  bedingenden,  ausgelöscht  werden.  Bei  einem 
gewissen  Beugungswinkel  muss  sonach  eine  zu  derjenigen 
complementäre  Farbe  auftreten,  welche  die  Lichtquelle  un- 
mittelbar umgibt. 

Heisst  man,  um  die  Ideen  zu  fixiren,  diejenige  Lichtsorte 
von  der  Wellenlänge  X  für  eine  gewisse  Newton^sche  Farbe 
dann  die  charakteristische,  wenn  für  sie  das  Maumum  der 
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Intensität  im  durchgehenden  Lichte  eintritt,  also  die  Dicke 
der  Schicht  ein  gerades  Vielfaches  von  \X  ist,  so  erkennt 
man,  dass  bei  einer  Entfernung  (a  +  b)  gleichliegender  Spalt- 
ränder des  Gitters  dann  im  gebeugten  Lichte  dieselbe  oder 
nahezu  dieselbe  Newton'sche  Farbe,  wie  bei  dem  ohne  nach- 
herige Ablenkung  durchgegangenen  Licht,  auftritt,  wenn 
(a  +  ^)  •  sin  ^  =  772 .  A  ist,  wobei  S  den  Beugungswinkel,  m  eine 
ganze  Zahl  bedeutet.  Dass  für  die  charakteristische  oder 
überhaupt  für  irgend  eine  Farbe  wirklich  die  für  ein  gewöhn- 
liches Gitter  geltenden  Formeln  anzuwenden  sind,  und  dass 
die  durch  den  Durchgang  des  Lichtes  durch  die  Lamelle  bedingte 
Intensität  gewissermassen  als  constanter  Factor  im  Resultat 
erscheint,  möge  folgende  Betrachtung  in  Kürze  darthun. 
Man  denke  sich  eine  in  einen  Spalt  von  der  Breite  a 
eingesetzte  dünne  Lamelle  (cf.  Fig.  2)  vom  Brechungsexpo- 
nenten n  und  der  Dicke  J,  sodass  der  auf  Luft  reducirte 
Weg  des  durch  das  Blättchen  gehenden  Lichtes  n .  A  beträgt. 
Trifft  dann  auf  einen  Streifen  der  oberen  Fläche  CD  der 
Lamelle  von  der  Breite  1  die  Lichtmenge  1  einer  bestimmten 
Farbe  mit  der  Geschwindigkeit: 

ilf.  sin2;r  Y 

senkrecht  auf,  so  soll  in  einer  zum  Spalte  senkrechten  Ebene 
die  nach  der  Richtung  ö  gebeugte  Lichtintensität  gesucht 
werden  unter  gleichzeitiger  Berücksichtigung,  dass  der  an 
der  Unterseite  ^S  der  Lamelle  austretende  gebeugte  Licht- 
strahl aus  Strahlen  zusammengesetzt  ist,  die  in  der  Lamelle 
eine  null-,  zwei-,  vier-, .  .  .  277i-fache  Reflexion  erfahren  haben. 
Bezeichnet  man  noch  mit  r  den  an  der  Fläche  CD  in  Luft 
reflectirten,  mit  g  den  gebrochenen,  mit  q  den  im  Blättchen 
reflectirten  und  mit  /  den  schliesslich  an  der  Unterfläche -.-1J5 
austretenden  Antheil  einer  ankommenden  Lichtmenge  1.  so 
genügen  diese  Coöfflcienten  unter  der  vereinfachenden  An- 
nahme, dass  kein  Licht  verloren  geht,  und  die  Amplitude 
durch  diese  Brechungen  und  Reflexionen  keine  Veränderung 
erleidet,  wie  leicht  zu  zeigen  ist,  den  Relationen  : 

r  «  -  (>;       r^  +  gy  =  Q^'\'  gy  =  1. 
woraus  folgt:    gy  =  1  —  o^     ^^  ^  ^  —  2  —  gy. 
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Betrachtet  man  nun  einen  Streifen  von  der  Breite  dr 
an  der  Unterfläche  der  Lamelle  im  Abstände  .<*  von  der 
Kante  A^  so  hat  der  aus  diesem  Streifen  austretende  und 
nach  der  Richtung  d  gebeugte  Lichtstrahl,  welcher,  ohne 
irgend  eine  Reflexion  erfahren  zu  haben,  durch  das  Blättchen 
gegangen  ist,  wegen  seines  um  ir.sind  im  Vergleich  zum 
entsprechenden  Randstrahl  mehr  zurückgelegten  Weges  die 
CTesch  windigkeit : 

^.;'.Af.sin2;T(^  —     ^      —    .^^dx. 

Die  anderen  Theilstrahlen  haben  nach  der  Reihe  die 
Geschwindigkeiten : 

9  1  r   •     o     l  ^         a*  sin  (^        o  w  J  \   , 

ü^gy.M%m2n\Y—     -^      —3-^    )//.r, 

I           Af    '     o      l  f        ar  sin  «^        ^  nA\   , 
o » r/ ;- .  3/  sm  2  ;r  1^  ^ . o  y  j  dx , 

irgy  ,Ms\n27i\-Y  —      .       —  «    .\dx    u.  s.  w. 

Die  aus  allen  diesen  Antheilen  resultirende  Geschwindig- 
keit des  gesammten,  an  der  Unterfläche  des  Streifens  dx 
nach  der  Richtung  Ö  austretenden  Lichtes  ist  dann,  wenn 
man  zur  Abkürzung: 

2«f'_-.^«"'^_  1^-1  =  0;      2;r*?^-  =  e  setzt: 

V  =  gyM[%\nd  +  o-sin(Ö  -  «)  +  p*sin(«  —  2«)  +  ...]rf^ 
=  gyM  [sin  0  +  u-  {sin  (ö  -  6)  +  p»  sin  (fl  -  2c) 

+  p*  sin(^  —  3«)  +  ...jjrfr. 

Summirt  man  die  in  {}  Klammer  stehende  Reihe  in  be- 
kannter Weise,  so  erhält  man: 


V  ^  gyM 


sin  ö  +  ^»  'i*"  ^^  "  *^  ~  ^'  *'"  ^  I  d  r 
sm  f7  -h  p     1  _  2p« cos  f  +  ^*  J  ^'*^ 


,-.  sin  ö  —  o^  sin  (Ö  +  p)  , 
=i(/y.M-   ,      „ 'i        — — .dx. 

•"  1  -  2  9' cos  e  +  g* 

Setzt  man  die  Werthe  für  d  und  £  wieder  ein  und  formt 
gleichzeitig  unter  Berücksichtigung  obiger  Relationen  den 
Nenner  um.  so  kommt: 
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gyM 


=  QvM* ^^ — ■ ^ — -. — -  dx 

^y  +  4  (1  -  ^y)  sin  *27r '*- 

.    ^     It       ,csiu5  +  /iJ\       o.  «    (t       j-sin^— 7iJ\ 

""^MT-  -T"    )-«''«»2"(t ir    ), 

Bezeichnet  man  vorläufig  den  Nenner  obigen  Bruches 
abkürzend  mit  iV,  so  erhält  man  durch  Auswerthen  der  im 
SUiler  stehenden  sinus  und  entsprechendes  Zusammenfassen: 

■»^y-yisin2;r  ^  •  cos2;k : g^co^27t , 

—  cos2.T  „,  •  8in2;r —    y--    — (>*sin2;i-     -^ i^-*'* 

Hieraus  erhält  man  die  Intensität  des  gesammten  nach 
der  Richtung  S  gebeugten  Lichtes: 


J  =  g^y^ 


cos2;r r (^2cos2jr : — 


-)4 


0 
a 

L  r  r/«;,»  o     xetnd  +  nJ         ««•    o     Jcsin^  — »J\  .  1^1 
+   J  Isin2;r , o*8in2;r-         -        f"^\  { 

0 

"^  '    3  *    471*  sm*  (5  IL  A  A 

—  o^  I  sm  2;i y +  sin  2.t  ^  I 

1    r«^«  n     ^^        ^^«  o     rt  sin  d  +  n  J 

+   cos  2;i  -r cos  2;i v — 

—  (>^  l  cos  271     . cos  271  .  )       I 

Nach    einigen    leicht    ausfahrbaren    Transformationen 
erhalt  man: 

-  (1  +  p«)  sin  2.T  Y  (l  -  cos  2  sr  "  *['?* ) 
+  [(1  -  p»)  cos  2n  "f-  (l  -  cos  2jr  ^ij^i) 


a  sin  d         ck     nA 
7t    - .-    C0s2n:    . 

A  A 

2 


+  (1  +  p^sm2:r      y     «sm 


■■■2'"']') 


+ 
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-  2  (2  -  r/)  8i"'«  ^  sin  2«  ^^-]' 

2//;'8in-;r  cos2;i-j  +(2-^;')8m2;i  -.     8in2;r-^    ? 

,    ^    4   9    •    A     <s  sin  <^    ■    1  i>    *    9     <>  sin  ^     *^  9  n     ^^ 

+  4^-y*  sm*«    -^  -  +  IGsm^^r      -  -  sm*2;r   r 
10         •«     Asiii(!f_.    9o     /»^l 

und  schliesslich,  wenn  man  für  N  seinen  Werth  wieder  ein- 
führt nnd  gleichzeitig  Zähler  und  Nenner  mit  N  kürzt: 

.    ,     asiuc) 
8in*7i       . 

J  =  la'*''^)   a^M'       ~    • —    - 

oder  auch: 


sin^n 


4(1  —^j-)  8111 '2 71  -r 

1- . 


Der  so  erhaltene  Ausdruck  für  die  Intensit&t  be- 
steht ersichtlich  aus  zwei  Factoren,  von  denen  der  erste 
allein  von  der  Beugung  herrührt  und  mit  der  für  die  £eu- 
gungserscheinung  eines  einfachen  Spalts  gültigen  Formel 
identisch  ist,  während  der  zweite  eingeklammerte,  vom  Beu- 
gungswinkel Ö  völlig  unabhängige  Factor  nichts  anderes 
darstellt,  als  die  Intensität  des  aus  dem  dünnen  Blättchen 
senkrecht  austretenden  Lichtes. 

Bei  der  Beugung  durch  eine  Reihe  äquidistanter  und 
gleich  breiter  Spalten  kommt  nur  noch,  wie  es  ja  auch 
beim  gewöhnlichen  Gitter  der  Fall  ist,  der  Factor: 

.   ,       (a  +  <<)  sin  d 


.   ,     (a  +  cO  sin  ^ 
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hinzu,  wo  p  die  Anzahl  der  Spalten,  [a  +  d)  die  Entfernung 
gleichliegender  Spaltränder  bedeutet,  sodass  man  f&r  ein 
Gitter  von  der  oben  vorausgesetzten  Eigenschaft  für  die  dem 
Beugungswinkel  «5  entsprechende  Lichtintensität  den  Aus- 
druck erhält: 


.    „    a  sm  5     .  ,       (a  +  rf)  sin  (^ 
HiVL^n  — ;—     %VQrpn  -  -    -  .        - 


TT-  .  8in-7F  >- ; 


1 A_ 


Die  Theorie  ergibt  sonach  in  Uebereinstimmung  mit 
obiger  Voraussage,  dass  im  gebeugten  Licht  dann  eine  Farbe 
in  demselben  Schwingungszustand  nur  mit  fast  /»^facher  In- 
tensität wie  im  directen  durch  die  Lamelle  gegangenen  vor- 
handen ist,  wenn  der  Gangunterschied  der  Randstrahlen  für 
diese  Farbe  ein  ganzes  Vielfaches  der  Wellenlänge  beträgt 
oder,  unter  m  eine  ganze  Zahl  verstanden,  wenn : 

(a  +  ^sin*(y  =  mX 
ist,  da  durch  einen  solchen  Werth  der  die  Beugungserschei- 
nung darstellende  Factor  ein  Maximum  wird,   während    der 
andere  eingeklammerte  Ausdruck  vollständig  die  Rolle  einer 
Constanten  spielt. 

Es  w^urde  schon  oben  bemerkt,  dass  unter  dem  Beii- 
gungswinkel  Sc  für  die  charakteristische  Farbe  des  Blätt- 
chens nur  nahezu  dieselbe  Newton'sche  Farbe  wie  im  direc- 
ten Licht  erscheint.  Denn  eine  der  charakteristischen  Wel- 
lenlänge \c  benachbarte  Farbe  A'  [die  Wellenlängen  mögen 
der  Kürze  halber  gleich  zur  Bezeichnung  der  Farbe  gebraucht 
werden]  würde  bei  einem  Beugungswinkel  Ö^  nur  eine 
Phasenänderung  mXc  erfahren,  während  sie,  um  mit  demsel- 
ben Schwingungszustand,  wie  im  directen,  auch  im  gebeug- 
ten Licht  vorhanden  zu  sein,  eine  Phasenänderung  m//  hätte 
erfahren  müssen.  Da  jedoch  dieser  Unterschied  in  der  Phase 
für  die  Farbe  X'  und  infolgedessen  die  Unterschiede  in  der 
Vibrationsgeschwindigkeit,  re?p.  in  der  hieraus  resultirenden 
Intensität  für  benachbarte  Farben  jedenfalls  sehr  gering 
sind,  so  bleibt  die  Farbe  des  durch  Beugung  entstandenen 
ersten  Ringes  mit  nur  geringer  Aenderung  der  Nuance  die 
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gleiche,  wie  diejenige,  welche  das  direct  gesehene  Flammen- 
bild, resp.  das  dünne  Blättchen  im  diffusen  weissen  Lichte 
zeigt. 

Infolge  der  eben  erwähnten  Ursache  sind  auch  die 
Aureolen  und  Ringe  nie  durchaus  gleichmässig  gefärbt,  son- 
dern ändern  von  Stelle  zu  Stelle  die  Nuance,  jedoch  unter 
Beibehaltung  des  Grundcharakters  der  Farbe.  XJeberein- 
stimmend  mit  vorstehender  Erklärung  ist  es  auch,  dass  bei 
Platten,  welche  in  monochromatischem  Licht  einen  dunklen 
Raum  um  die  Lichtquelle  zeigen,  dieser  dunkle  Raum  bei 
Betrachtung  einer  weissen  Lichtquelle  nahezu  die  zur  Farbe 
des  Lichtpunktes  und  des  ersten  gebeugten  Ringes  comple- 
mentäre  Färbung  zeigt,  während  bei  solchen  Platten,  welche 
in  einfarbigem  Licht  die  Fraunhofer'sche Aureole  aufwei- 
sen, diese  Aureole,  wie  man  von  vornherein  erwarten  muss, 
bei  auftreffendem  weissen  Licht  nahezu  in  der  gleichen 
Farbe  erscheint,  wie  die  Lichtquelle. 

Es  erübrigt  mir  nur  noch,  dem  Vorstand  des  hiesigen 
Instituts,  Hrn.  Prof.  Dr. Lommel,  sowie  Hrn.  Prof.  Dr. Narr 
für  die  vielseitige  Anregung  und  Unterstützung  mit  Rath 
und  That  bei  Ausführung  dieser  Arbeit  meinen  besten  Dank 
auszusprechen. 

München,  im  April  1888. 


yil.    IHe  Newton^schen  Itvnge  im  durchgehetiden 

Lichte  (exper^inienteUer  Tlieil): 

von  E.  Gutnlich. 

(Himi  T»f.  VI  Flg.  S~7.) 

Als  ich  vor  einigen  Jahren  auf  dem  von  den  Herren 
Sohncke  und  Wangerin  eingeschlagenen  Wege  ^)  die  Theorie 
der  Newton 'sehen  Ringe  im  durchgehenden  Lichte  ent- 
wickelte^, war  ich  leider  nicht  in  der  Lage,  die  theoretisch 
gefundenen  Resultate  durch  Experimente  zu  bestätigen..  Erat 

1)  Sohncke  u.  Wangerin,  Wied.  Ann.  12.  p.  1  u.  201.  1841. 

2)  E.  Gumlich,  Wied.  Ann.  26.  p.337.  1385. 
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im  Laufe  des  vorigen  Jahres  wurde  ich  durch  die  Güte  des 
Hm.  V.  Helmholtz  in  den  Stand  gesetzt,  dies  nachzuholen, 
und  ich  möchte  nicht  versäumen,  ihm  bei  dieser  Gelegenheit 
den  wärmsten  Dank  hierfür  auszusprechen,  ebenso  den  Herren 
K5nig|  Lummer  und  Lehmann,  die  mich  dabei  mannig- 
fach freundlichst  unterstützten. 

Bei  den  Messungen  kam  folgender  Apparat  zur  Ver- 
wendung (Fig.  3). 

Auf  das  frei  bewegliche  Mittelstück  eines  mit  feiner 
Kreistheilung  versehenen  Spectralfusses  wurde  die  von  Schmidt 
und  Hänsch  zu  Berlin  gefertigte  Linsencombination  fest  auf- 
geschraubt Dieselbe  bestand  aus  einer  planparallelen  Platte 
und  einer  planconvexen  Linse,  beide  Theile  zusammengehalten 
durch  eine  doppelte  Fassung  aus  Messing,  und  zwar  so^  dass 
von  der  einen  Fassung  aus  sechs  Schrauben  durch  Löcher 
der  zweiten  Fassung  hindurchgingen,  sodass  die  letztere  durch 
Schraubenmuttern  an  die  erstere  beliebig  angedrückt  werden 
konnte;  zur  besseren  Begulirung  des  Druckes  waren  ausser- 
dem zwischen  beide  Fassungen  in  Höhlungen  derselben  sechs 
kleine  Spiralfedern  eingelegt.  Vermöge  eines  mit  dem  ganzen 
Mittelstücke  fest  verbundenen  Armes,  der  zur  Kreitheilung 
führte  und  ein  Mikroskop  trug,  konnte  man  die  jeweilige 
Stellung  des  Linsensystems  bis  auf  Minuten  genau  ablesen. 

Als  Lichtquelle  benutzte  ich  anfangs  einen  mit  Koch- 
salzlösung getränkten  Asbestdocht  über  einem  Bunsenbrenner, 
was  jedoch  wegen  der  mangelhaften  Lichtstärke  nur  sehr 
ungenügende  Besultate  gab.  Viel  besser  wurden  dieselben, 
als  ich  statt  dessen  eine  sehr  intensiv  leuchtende  Natrium- 
lanipe  verwendete.  Das  so  erhaltene  Licht  wurde,  durch  ein 
Collimatorrohr  möglichst  parallel  gemacht,  auf  das  Linsen- 
system geworfen  und  auf  der  anderen  Seite  mit  dem  Mikro- 
skope beobachtet  Das  letztere  war  befestigt  an  einem  mit 
Horizontal-  und  Verticalverschiebung  versehenen  kleinen 
Kathetometer,  dessen  Nonien  noch  0,02  mm  abzulesen  ge- 
statteten, und  vermittelte  also  direct  die  Messungen  in  einer 
£bene.  Die  Messungen  nach  der  Tiefe  zu,  also  in  der 
zur  Eathetometerebene  senkrechten  Richtung,  würden  sich 
einfacher  gestaltet  haben,   wenn  man  das  ganze,   auf  seiner 
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Oberfläche  mit  einer  Millimetertheilung  versehene  Mikroskop 
etwa  in  einer  Hülse  hätte  verschieben  und  so  die  verschie- 
dene Tiefenlage  der  anvisirten  Punkte  direct  auf  der  Thei- 
lung  hätte  ablesen  können.  Da  das  Mikroskop  jedoch  fest 
lag,  musste  statt  dessen  der  Objectivauszug,  der  leider  auch 
nicht  mit  einem  Getriebe,  sondern  nur  mit  der  Hand  bewegt 
werden  konnte,  mit  einer  Theilung  in  halbe  Millimeter  ver- 
sehen werden,  und  es  war  daher  durch  eine  Voruntersuchung 
zu  bestimmen,  welche  thatsächliche  Verrückung  des  anvisir- 
ten Gegenstandes  einer  bestimmten,  abgelesenen  Verschiebung 
des  Mikroskopauszugs  in  jeder  möglichen  Stellung  desselben 
entsprach.  Dies  gelang  folgendermassen:  Ich  drehte  das 
Mikroskop  so,  dass  seine  Axe  parallel  wurde  der  horizonta- 
len Verschiebung  des  Kathetometers,  stellte  in  derselben 
Bichtung  ein  anzuvisirendes  Object,  feine  Nadelspitze  oder 
Coconfaden,  auf,  und  verschob  den  Eathetometeraufsatz  — 
ohne  den  Mikroskopauszug  zu  benutzen  —  solange,  bis  das 
betreffende  Object  vollkommen  deutlich  erschien.  (Jedesmal 
acht  Einstellungen.)  Sodann  wurde  der  Auszug  um  5  mm 
herausgezogen  und  gleichzeitig  der  ganze  Eathetometerauf- 
satz so  weit  zurückgeschoben,  bis  wieder  das  Bild  ganz  deut- 
lich war  —  die  dazu  nöthige  Verschiebung  betrug  beispiels- 
weise 4,79  mm.  Hierauf  wurde  das  Objectiv  bis  zum  Theil- 
strich  10  herausgezogen  und  das  Eathetometer  entsprechend 
—  etwa  um  9,40  mm  zurückverschoben  und  so  fort  bis  zum 
Theilstriche  100,  wo  schliesslich  einer  Verschiebung  des  Ob- 
jeetivs  um  100  mm  eine  Zurückziehung  des  Eathetometerauf- 
satzes  oder,  was  dasselbe  ist,  eine  Verschiebung  des  anvisir- 
ten Gegenstandes  um  96,02  mm  entsprach.  Auf  diese  Weise 
wurden  20  Gleichungen  gewonnen,  die  sich  folgendermassen 
weiter  verwerthen  Hessen:  Sei  allgemein  a  die  Verschiebung 
des  Objectivrohres  vom  Mullpunkt  an  gerechnet,  b  die  zuge- 
hörige Verschiebung  des  anvisirten  Objectes,  so  ist  die  Diffe- 
renz zwischen  beiden  (^  — a),  jedenfalls  eine  Function  der 
Verschiebung  a,  die  sich  in  eine  nach  Potenzen  von  a  fort- 
schreitende Reihe  wird  entwickeln  lassen,  sodass  man  setzen 

kann:  b^a  ^  x,a  +  y,n^ -{- z,a^  + 

Die  Coefficienten  x,  y,  r....  dieser  Entwickelung  kann  man 
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aus  den  20  Beobachtungsgleichungen  nach  der  Methode  der 
kleinsten  Quadrate  berechnen,  und  wenn  man  die  so  er« 
haltenen  Werthe  in  die  Gleichungen  einsetzt,  dann  ergibt 
die  Differenz  zwischen  Rechnung  und  Beobachtung  sofort, 
ob  man  bereits  eine  genügende  Anzahl  von  Gliedern  in  der 
Entwickelung  berücksichtigt  hat,  oder  ob  man  weiter  gehen 
muss.  So  genügte  es  z.  B.  bei  der  gewöhnlich  angewandten, 
starken  Vergrösser ung  (von  linear  52 — 92,  je  nach  Stellung 
des  Objectivs),  noch  das  quadratische  Glied  der  Reihe  zu 
berücksichtigen,  denn  die  Rechnung  ergab  einen  wahrschein- 
lichen Fehler  von  ca.  0,05  mm,  —  eine  Grösse,  die  jedenfalls 
weit  unter  der  Grenze  der  zu  erwartenden  Einstellungsfehler 
liegt.  Wendete  man  dagegen  schwächere  Vergrösserung  (ca. 
23 — 7 7 fach)  an,  so  blieb  der  wahrscheinliche  Fehler  einer 
Beobachtung  bei  Berücksichtigung  von  zwei  Coefficienten  jr 
und  y  noch  0,56  mm ,  bei  Berücksichtigung  von  drei  Cogffi- 
cienten  immer  noch  0,12  mm.  Es  empfahl  sich  also  schon 
aus  diesem  Grunde,  bei  der  Tiefenmessung,  wenn  irgend 
möglich,  von  der  stärkeren  Vergrösserung  Gebrauch  zu 
machen,  ganz  abgesehen  davon,  dass  bei  Anwendung  der 
schwächeren  Vergrösserung  die  Einstellungsfehler  so  viel 
grösser  sind,  und  man  das  Objectiv  oft  um  mehrere  Milli- 
meter verschieben  konnte,  ohne  dass  die  Schärfe  des  Bildes 
sich  wesentlich  zu  ändern  schien,  während  andererseits 
freilich  die  Verschwommenheit  der  Erscheinungen  in  man- 
chen Fällen  den  Gebrauch  der  stärkeren  Vergrösserung  ge- 
radezu ausschloss. 

Die  zunächst  erforderliche  Bestimmung  der  Brennweite, 
resp.  des  Krümmungsradius  der  Linse  lieferte  recht  unbe- 
friedigende Resultate:  Trotzdem  fünf  verschiedene  Methoden 
zur  Anwendung  kamen,  und  ich  bei  den  Versuchen,  die  theil- 
weise  einen  Raum  von  20  m  in  Anspruch  nahmen,  und  des- 
halb von  einem  einzelnen  gar  nicht  vorgenommen  werden 
konnten,  von  verschiedenen  Seiten  freundlichst  unterstützt 
wurde,  blieb  doch  die  Unsicherheit  eine  ziemlich  bedeutende; 
auch  die  von  Hrn.  Sohncke^)  angegebene  Modißcation 
der  Methode   der  Spiegelung  ergab,   obwohl   mehrfach   und 

1)  Sohncke,  Wied.  Ann.  12.  p.  1  u.  201.  1881. 
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mit  vorzüglichen  Instrumenten  ausgeführt,  keine  befriedi- 
gende ,  innere  Uebereinstimmung.  Der  wahrscheinlichste 
Werth  des  Krümmungsradius  war  2,41  m.  —  Die  Dicke 
der  Grlaslinse  wurde  mit  dem  Sphärometer  zu  5,706  mm  be- 
stimmt. —  Die  Justirung  des  ganzen  Apparates  geschah  in 
folgender  Weise:  Zunächst  wurden  Spectralfuss  und  Katheto- 
meter  durch  Libellen  möglichst  horizontal,  resp.  vertical  ge- 
stellt, und  dann  durch  Drehung  des  Linsenaufsatzes  die 
Ebene  desselben  parallel  zur  Ebene  des  Kathetometers,  also 
senkrecht  zur  Axe  des  Beobachtungsmikroskopes,  gerichtet. 
Da  sich  im  Lager  des  letzteren  ein  Femrohr  mit  Gauss'- 
schem  Ocular  nicht  anbringen  liess,  musste  dies  so  bewerk- 
stelligt werden,  dass  man  zunächst  den  Mikroskopauszug 
bis  fast  zur  Berührung  mit  der  planen  Fläche  der  Linse  her- 
auszog und  beobachtete,  ob  bei  der  Verschiebung  des  Mikro- 
skopes  über  die  Fläche  der  Linse  hinweg  das  Objectiv  u^d 
sein  Spiegelbild  dieselbe  relative  Lage  beizubehalten  schie- 
nen. Die  feinere  Einstellung  wurde  sodann  dadurch  hervor- 
gebracht, dass  man  mit  Hülfe  der  stärksten  Vergrösserung 
auf  die  über  die  ganze  hintere  Linsenfläche  zerstreuten  Ly- 
copodiumkörner  einstellte  und  das  Linsensystem  so  lange 
drehte,  bis  bei  derselben  Stellung  des  Objectivauszugs 
sämmtliche  Lycopodiumkömer  auf  der  ganzen  Oberfläche 
gleichmässig  scharf  erschienen;  es  dürfte  hierdurch  die  nor- 
male Stellung  des  Linsensystems  bis  auf  V^ — ^U^  garantirt 
werden  können.  Sodann  wurde  das  Lager  des  Collimator- 
rohres  mit  Hülfe  eines  Fernrohrs  mit  Gauss'schem  Ocular 
senkrecht  gerichtet  gegen  die  planparallele  Platte  und  das 
Collimatorrohr  eingelegt.  Es  war  also  auf  diese  Weise  der 
Fall  des  senkrecht  einfallenden  Lichtes  reaiisirt;  wollte  man 
dann  den  Einfallswinkel  des  Lichtes  ändern,  so  hatte  man 
nur  nöthig,  den  Arm  des  Linsensystems  um  den  gewünschten, 
auf  der  Kreistheilung  abzulesenden  Winkel  zu  drehen. 

Was  zunächst  das  Aussehen  der  Ringe  betrifft,  so  er- 
scheinen dieselben,  mit  dem  Mikroskop  betrachtet,  nament- 
lich in  der  Nähe  des  Mittelpunktes  als  ungemein  verschwom- 
mene, nebelhafte  Gebilde,  um  so  schwerer  erkennbar,  je  stärker 
die  angewandte  Vergrösserung,  und  je  grösser  der  Einfalls- 
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winke!  des  Lichtes  ist.  Die  Deutlichkeit  ist  noch  am  grdsa- 
ten  in  der  centralen  Einfallsebene  des  Lichtes,  sie  nimmt  um 
so  mehr  ab,  je  weiter  man  sich  von  derselben  entfernt,  und 
erreicht  ihr  Minimum  in  der  auf  dieser  centralen  Eünfalls- 
ebene  senkrecht  stehenden  centralen  Querebene.  Hier  war 
bei  grösserem  Einfallswinkel  mit  starker  Vergrösserung  über- 
haupt nichts  mehr  zu  entdecken,  bei  Anwendung  der  schwä- 
cheren Vergrösserung  blieb  eine  geringe  Anzahl  von  Ringen 
auch  hier  noch  sichtbar,  wenn  auch  sehr  schwer  einstellbar. 

Die  Messungen  selbst  ergaben  für  senkrecht  einfallendes 
Licht,  wie  die  Theorie  erwarten  liess,  nichts  Neues:  War 
das  Mikroskop  einmal  auf  einen  beliebigen  Punkt  der  in 
diesem  Falle  kreisförmigen  Ringe  scharf  eingestellt,  so  konnte 
man  dasselbe  über  das  ganze  System  mit  derselben  Stellung 
des  Objectivauszugs  hinwegbewegen,  ohne  dass  irgendwo  die 
I^utlichkeit  sich  vermindert  hätte.  Das  ganze  System  liegt 
also  hier  in  einer  Ebene,  nämlich  der  inneren  Ebene  der 
planparallelen  Platte.  Für  die  Maassverhältnisse  der  Ring- 
durchmesser gilt  das  bekannte  Gesetz  der  Quadratwurzeln. 

Ganz  anders  sind  die  Verhältnisse  bei  schräg  einfallen- 
dem Lichte. 

Die  Theorie  verlangt,  dass  in  diesem  Falle  die  Ringe 
nicht  mehr  Kreise  sind,  sondern  Curven  doppelter  Krümmung, 
die  sämmtlich  auf  einer  geradlinigen  Fläche  dritter  Ordnung 
liegen,  der  Interferenzfläche.  Diese  letztere  soll  eine  zur 
entsprechenden  Interferenzfläche  im  reflectirten  Lichte  spiegel- 
bildliche Lage  haben  (wenn  man  als  spiegelnde  Fläche  die 
innere  Fläche  der  Glasplatte  betrachtet);  während  dieselbe 
also  im  reflectirten  Lichte  sich  innerhalb  der  der  Licht- 
quelle zugewandten  Glasplatte  ausbreiten  würde,  soll  sie  in 
unserem  Falle  innerhalb  der  dem  Lichte  abgewandten  Linse 
liegeui  im  übrigen  aber  sämmtliche  für  die  Interferenzfläche 
im  reflectirten  Lichte  bereits  durch  die  Herren  Sohne ke 
und  W  an  gerin  nachgewiesene  Eigenthümlichkeiten  zeigen, 
mit  dem  einzigen  Unterschiede,  dass  ihre  Gestalt  nicht,  wie 
beim  reflectirten  Lichte,  abhängt  von  der  Dicke  der  Glas- 
platte, sondern  von  der  Dicke  der  Glaslinse,  gemessen  im 
Mittelpunkte  des  Linsensystems. 
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Auch  in  unserem  Falle  wird  also  die  Interferenzfläcke 
zwei  Gerade  enthalten,  welche  sämmtliche  Ringe  treffen,  und 
zwar  die  in  der  centralen  Einfallsebene  des  Lichtes  liegende 
Hauptgerade  und  die  senkrecht  dazu  liegende  centrale  Quer- 
gerade. Die  Hauptgerade  soll  bei  schrägem  Einfalle  des 
Lichtes  nicht  mehr  parallel  sein  den  planen  Flächen  der 
Platte,  sondern  mit  diesen  einen  Winkel  bilden,  dessen  Grösse 
einzig  und  allein  abhängt  vom  Einfallswinkel  des  Lichtes. 
Die  Quergerade  dagegen  wird  stets  parallel  bleiben  den 
Flächen  der  Platte,  sie  soll  ohne  Schnitt  unter  der  Haupt* 
geraden  vorbeigehen,  und  zwar  um  so  tiefer  unter  die  letz« 
tere  sinken,  je  grösser  der  Einfallswinkel  des  Lichtes  ist. 
Die  auf  diesen  beiden  Geraden  liegenden  Durchmesser  der 
Kinge  sollen  das  Gesetz  der  Quadratwurzeln  befolgen,  und 
zwar  sollen  die  in  Richtung  der  Hauptgeraden  gemessenen 
Durchmesser  gleich  sein  den  in  Richtung  der  Quergeniden 
gemessenen,  wenn  man  sich  die  ersteren  durch  Parallele  zur 
Miki'oskopaxe  auf  die  Ebene  der  Platte  projicirt  denkt. 

Die  lichtferne  Hälfte  der  Ringe  wird  schneller  und  tiefer 
unter  eine  senkrecht  zur  Einfallsebene  durch  die  Hauptgerade 
gelegte  Ebene  —  die  Hauptebene  —  sinken,  als  sich  die 
licht  nahe  Hälfte  darüber  erhebt;  zum  Theil  wird  die  licht« 
nahe  Hälfte  noch  unter  Hauptebene  liegen. 

Es  wurde  nun  zunächst  die  Lage  der  Interferenzorte  in 
der  centralen  Einfallsebene  geprüft.  Zu  diesem  Zwecke 
waren,  wenn  man  die  Richtungen  der  horizontalen  und  verti* 
calen  Verschiebung  des  Kathetometers  als  Coordinatenaxen 
bezeichnet,  die  scheinbaren  Coordinaten  des  Mittelpunktes 
des  Ringsystems  zu  suchen,  was,  da  man  mit  der  angewandten 
starken  Vergrösserung  nie  einen  Ring  vollkommen  überblicken 
konnte,  nur  dadurch  zu  erreichen  war,  dass  man  die  erst 
horizontal,  dann  vertical  gestellten  Fäden  des  Mikroskops 
als  Tangenten  an  ein  und  denselben  Ring  legte  und  durch 
Halbirung  der  so  erhaltenen  Grössen  die  Mittelpunktscoordi- 
naten  berechnete.  In  der  für  den  Mittelpunkt  gefundenen 
Höhe,  die  also  gleichzeitig  die  Einfallsebene  des  Lichtes 
darstellt,  wurde  dann  das  Mikroskop  mittelst  der  horizon- 
talen Verschiebung  des  Kathetometers  an  das  eine  Ende  des 
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Bingsystems  verschoben  und  mit  Hülfe  des  Objectivauszuges 
auf  den  zwischen  dem  Fadenpaare  erscheinenden  Ring  scharf 
eingestellt^  dessen  Abscissen  direct  der  Nonius  des  Katheto- 
meters  angab,  und  die  Stellung  des  Objectivrohres  abgelesen. 
Sodann  wurde  der  ganze  Kathetometeraufsatz  um  ein  be- 
stimmtes Stück  in  horizontaler  Richtung  nach  der  Mitte  zu 
verschoben,  das  Mikroskop  wieder  scharf  eingestellt^  die  neue 
Stellung  des  Objectivrohres  abgelesen,  und  so  fort  über  das 
ganze  System  hinweg.  Die  so  abgelesenen  Stellungen  des 
Rohres  hatte  man  sämmtlich  mit  Hülfe  der  oben  bestimm- 
ten Correctionen  x  und  y  zu  reduciren,  die  bei  dieser  Ver- 
grösserung  resp.  —  0,05964  und  +  0,000 181  9  betrugen,  also 
beispielsweise  bei  der  Stellung  50,  resp.  52  des  Mikroskop- 
rohres : 

50  +  50.ar  +  50*..v«  47,471 
52  +  52  g  4-  52«  ,y  =  49.342 

Die  Differenz   l,b71 

der  so  gefundenen,  aufeinander  folgenden  Werthe  ergibt  die 
factische  Verschiebung  der  Interferenzpunkte  in  Richtung  der 
Mikroskopaxe.  Trägt  man  di^se  Grössen,  von  einem  belie- 
bigen Anfangspunkte  ausgehend,  als  Ordinaten  eines  schief- 
winkeligen Coordinatensystems  auf,  dessen  Abscissen  durch 
die  entsprechenden  horizontalen  Verschiebungen  des  Katheto- 
meteraufsatzes  geliefert  werden,  so  sollen  die  Verbindungs- 
linien der  betreffenden  Endpunkte  eine  gerade  Linie  bilden. 
Fig.  4,  in  der  die  Erscheinungen  für  die  Einfallswinkel 
ß-  =  28^/4,  45,  54^/4,  60^  in  vierfacher  Vergrösserung  wieder- 
gegeben sind,  zeigt,  dass  dies  in  der  That  in  sehr  befrie- 
digender Weise  der  Fall  ist.  Die  Abweichungen  von  einer 
Geraden  betragen  im  Maximum  0,3  mm  und  zeigen  auch 
keinerlei  Gang,  der  auf  andere  Ursachen,  als  auf  die  unver- 
meidlichen Beobachtungsfehler  scbliessen  Hesse. 

Diese  Hauptgerade  soll  nun  mit  der  Platte  einen  Winkel 
0)  bilden,  dessen  Grösse  gegeben  ist  durch  die  Formel: 
tg  CD  =  sin  &  cos  i9*/{l  +  cos*^-),  wenn  &  der  Einfallswinkel  des 
Lichtes  ist,  und  zwar  soll  die  Gerade  nach  der  lichtnahen 
Hälfte  des  Systems  aufsteigen.  Dies  letztere  lässt  sich  leicht 
dadurch  verificiren,  dass  man  die  plane  Fläche  der  Linse  mit 
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Lycopodiumsamen  best&ubt  und  nun  das  Mikroskop,  von  der 
lichtfemen  Hälfte  beginnend,  in  der  Bichtung  der  Einfalls- 
ebene vorschiebt.  Man  kommt  dann  in  der  lichtnahen  Hälfte 
auf  einen  Punkt,  wo  neben  den  Ringerscheinungen  auch  die 
Lycopodiumkömer,  die  vorher  unsichtbar  waren,  deutlich  und 
deutlicher  werden,  dann  aber  wieder  verschwinden,  und  man 
findet  beispielsweise  für  den  Einfallswinkel  &  «  28^/4^,  in 
Uebereinstimmung  mit  der  Theorie,  dass  die  Körner  am  deut- 
lichsten erscheinen  etwa  beim  115.  Ring,  bei  i9-  =  45^  beim 
24.  Ring  etc.  Bei  den  Ringen  mit  niedrigerer  Ordnungszahl 
liegen  demnach  die  scheinbaren  Interferenzen  vollkommen 
innerhalb  der  Glascombination,  bei  den  folgenden  liegt  ein 
Theil  derselben  jedoch  ausserhalb  des  ganzen  Systems  in 
der  Luft. 

Die  Neigung  der  Hauptgeraden  a>  findet  man  aus  den 
vorher  angegebenen  Messungen  auf  folgende  Weise: 

Es  sei  (cf.  Fig.  5)  PO  die  Richtung  der  einfallenden 
Strahlen,  AB  CD  das  Linsensystem  in  normaler  Stellung, 
also  bei  senkrecht  einfallendem  Lichte,  M  das  längs  der 
Kathetometersohle  EF  horizontal  verschiebbare  Mikroskop, 
dann  ist,  wie  oben  nachgewiesen,  die  Hauptgerade  parallel 
AD.  Aendert  man  nun  den  Einfallswinkel  dadurch,  dass 
man  das  um  O  drehbare  System  um  den  gewünschten  Win- 
kel 19*  in  die  Stellung  A"^ B'  C  D'  dreht,  so  ist  nunmehr  die 
Hauptgerade  5  T  nicht  mehr  parallel  A  D\  sondern  bildet 
mit  ihr  den  zu  bestimmenden  Winkel  cu. 

Nimmt  man  an,  man  habe  nach  der  Drehung  um  d-  zu- 
nächst den  Punkt  L  ins  Auge  gefasst,  dann  nach  der  Ver- 
schiebung des  Mikroskops  um  das  Stück  GN  den  Punkt  J, 
80  war,  um  diesen  scharf  zu  sehen,  das  Objectivrohr  um  ein 
Stück  herauszuziehen,  das  nach  der  Reduction  durch  x  und  y 
gleich  ist  dem  Stücke  JH.  Man  kennt  also  im  Dreieck  JHL 
die  Grössen  LH  (=  GN^  direct  abgelesen  an  Nonius)  und 
JH  (abgelesen  auf  dem  Mikroskopauszuge),  und  findet  dem- 
nach igX^JH'LHj  somit  aber,  da  -«^^  der  Aussen winkel 
des  Dreiecks  LKR  ist,  auch  den  gesuchten  ^cü^t?*  — JL 
Setzt  man   also    tgA  =  x,    so  hat   man   JH^  x.LH    und 

kann  aus  sämmtlichen  Beobachtungen  die  Grösse  x  nach  der 
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Methode  der  kleinsten  Quadrate  bestimmen,  somit  A  as  arctg  sr 
finden,  und  damit  auch  den  Werth  von  w.  Hierbei  hat  man 
noch  zu  berücksichtigen,  dass  die  Einstellungen  in  der  Nähe 
des  Mittelpunktes  des  Systems  ungemein  unsicher  werden, 
da  die  Ringe  hier  kaum  mehr  sichtbar  sind,  —  es  ist  des- 
halb vollkommen  gerechtfertigt,  diesen  Beobachtungen  bei 
der  Ausgleichung  ein  geringeres  Gewicht  —  etwa  das  Ge- 
wicht ^/a  —  zu  ertheilen.  Mit  Berücksichtigung  dieses  Um- 
standes  ergaben  sich  für  die  verschiedenen  Einfallswinkel 
i9-  folgende  Werthe  von  w: 

^  =  28»/4^:     w  (beob.)       =  18^17'     ,  ^  =  45^:     bt  (beob.)       =  18^    9 
w  (berechu.)  =  13  25  w  (berechn.)  =  18  26 


r  =  +    0<>   8' 


r  =  +    OMT 


0  1  T' 


^  =  54»/4^:     oi  (beob.)       =  20^   8'     i  ^  =  60«':     w  (beob.)       =  19^  28 
(ü  (berechn.)  =  19  28  w  (berechii.)  =  19   15 


r  =  -    O^MC     I  r  =  ~    0*13'. 

Bedenkt  man  die  Unsicherheit  des  Winkels  xfj  die  bei 
der  angewandten  Methode,  das  Mikroskop  senkrecht  zum 
Linsensystem  zu  stellen,  wohl  noch  bis  zu  ^/o^  betragen  kann, 
sowie  die  Schwierigkeit  der  Beobachtung,  die,  um  auf  diesem 
Wege  überhaupt  ans  Ziel  zu  gelangen,  ftlr  jeden  Punkt  min- 
destens 5 — 8  Einzeleinstellungen  nöthig  machte,  so  darf  die 
Uebereinstimmung  zwischen  Theorie  und  Beobachtung  gewiss 
als  eine  befriedigende  betrachtet  werden. 

Aus  theoretischen  Gründen  ergibt  sich,  dass  ^o)  bei 
einem  Einfallswinkel  des  Lichtes  von  54^//^  sein  Maximum 
erreicht  haben  muss.  Leider  gelang  es  nicht,  Versuche  mit 
grösserem  Einfallswinkel  als  60^  anzustellen,  weil  die  vor- 
stehende Fassung  der  Linse  das  Licht  am  Eintritt  hinderte. 
Da  jedoch  die  theoretische  Formel  für  die  Grösse  des  ^  ro 
durch  das  Experiment  bestätigt  zu  sein  scheint,  so  ist  jeden- 
falls auch  die  aus  ihr  abgeleitete  Maximalbestimmung  richtig, 
und  der  Rückgang  des  beobachteten  Werthes  w^^  gegenüber 
«54»/^  spricht  ebenfalls  dafür,  wenn  auch  die  Diiferenz  der 
theoretisch  geforderten  Werthe  noch  innerhalb  der  Grenzen 
der  Beobachtungsfehler  liegt 

Demnächst  war  zu  untersuchen  die  Lage  der  Ringpunkte 
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in  der  zur  centralen  Bintallsebene  senkrechten  Ebene ,  der 
centralen  Querebene,  Sämmtliche  Punkte  sollten  hier  eben- 
falls auf  einer  Geraden  liegen,  die  aber  bei  jedem  Einfalls- 
winkel parallel  den  planen  Flächen  des  Systems  verläuft. 

Nur  beim  Einfallswinkel  &  ==  28'/^^  gelang  es  überhaupt, 
einige  Interferenzen  in  dieser  Richtung  auch  mit  starker 
Vergrösserung  zu  sehen,  bei  den  grösseren  Einfallswinkeln 
musste  schwächere  Vergrösserung  gewählt  werden,  die  natür- 
lich viel  unsicherere  Einstellungen  ergibt.  Es  zeigte  sich 
aber  doch,  dass  man  in  jedem  Falle  die  sämmtlichen  Punkte 
des  ganzen  Systems  in  dieser  Richtung  deutlich  erkennen 
konnte ,  ohne  die  Stellung  des  Objectivrohres  zu  ändern, 
wenn  man  einmal  auf  einen  bestimmten  Punkt  eingestellt 
hatte,  was  an  sich  schon  zum  Beweise  genügen  würde.  Auch 
die  graphische  Aufzeichnung  gibt  zwar  natürlich  bei  Anwen- 
dung der  schwächeren  Vergrösserung  stärkere  Abweichungen, 
dieselben  sprechen  jedoch  ebenfalls  ihrem  Vorzeichen  nach 
nur  für  zufällige  Einstellungsfehler,  die  mit  stärkerer  Ver- 
grösserung bei  19- =  28^  .4^  vorgenommenen  Messungen  stimmen 
dagegen  auch  der  Grösse  nach  ganz  vorzüglich  miteinander 
überein  (cf.  Fig.  6). 

Nach  der  Theorie  soll  die  Quergerade  ohne  Schnitt  hinter 
der  üauptgeraden  vorbeigehen,  und  zwar  soll  die  Entfernung 
beider  Linien  voneinander  mit  dem  Einfiillswinkel  des  Lichtes 
wachsen. 

Auch  dies  wurde  durch  die  Messungen  vollkommen  be- 
stätigt, und  zwar  in  dem  Falle,  wo  stärkere  Vergrösserung 
anwendbar  war  [&  =  2Ö^/\j),  auch  quantitativ.  Es  wurde  aus 
zwei  correspondirenden  Einstellungen  auf  die  Hauptgerade  die 
Grösse  berechnet,  um  welche  das  Objectivrohr  hätte  heraus- 
gezogen werden  müssen,  wenn  man  gerade  im  Mittelpunkte 
des  Systems  die  Lage  der  Hauptgeraden  hätte  fixiren  wollen. 
Stellte  man  dann  die  Quergerade  wirklich  ein,  so  ergab 
sich  für  d'  =  28^/j,  dass  das  Mikroskop  noch  um  0,42  mm 
weiter  herausgezogen  werden  musste,  um  von  dem  betreffen- 
den Punkte  der  Hauptgeraden  aus  gezählt  die  auf  der  Quer- 
geraden  liegenden  Punkte  deutlich  zu  sehen,  —  die  Theorie 
ergab  0,59  mm  entsprechend: 
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&  =  28*/4°  (starke  Vergrösserunfi;)  beob.:  0,42  mm 

berechn.:  0,59    »> 

r  =  +  0,17  mm 

^  =  45<>  (schwache  Vercr.)  beob.:  0,88  mm       i^  =  54«' <*  (beob.):  3,56  mm 

perechn.;  1,53    m      i  (perechii.):  2,37    v, 

r  =  +  0,65  mm    ,  ü  =  —  1,19  mm. 

Um  von  der  G-estalt  der  Interferenzfläche  auch  ausser- 
halb der  Haupt-  und  Quergeraden  ein  Bild  zu  gewinnen, 
verfährt  man  nach  Angabe  von  Sohncke^)  am  besten  fol- 
gendermassen :  Man  denkt  sich  die  durch  die  horizontale 
und  verticale  Verschiebung  des  Kathetometers  bestimmte 
Ebene  in  lauter  Rechtecke  zerlegt,  deren  Projection  auf  die 
plane  Fläche  der  Linse  parallel  der  Mikroskopaxe  natürlich 
ebenfalls  ein  entsprechendes  Gitter  bilden  würde,  und  zwar 
wird  bei  der  Projection  die  Grösse  der  verticalen  Seiten  der 
Bechtecke  nicht  geändert,  die  der  horizontalen  wird  gleich 
der  Horizontalverschiebung  des  Mikroskopes  dividirt  durch 
den  Cosinus  des  Einfallswinkels.  Nimmt  man  nun  in  den 
betreffenden  Eckpunkten  der  Bechtecke  Einstellungen  auf 
die  Bingp unkte  vor,  dann  erhält  man  durch  die  Grösse  der 
Verschiebung,  welche  man  dem  Mikroskop  ertheilen  muss, 
um  den  jeweilig  eingestellten  Punkt  scharf  zu  sehen,  direct 
ein  Bild  von  der  Gestalt  der  Fläche.  Es  ergibt  sich  dann 
in  der  That  sofort,  entsprechend  der  Theorie,  dass  die  cen- 
trale Einfallsebene  eine  Symmetrieebene  für  die  Interferenz - 
fläche  ist,  nicht  aber  die  Querebene.  Am  deutlichsten  erkennt 
man  die  Verhältnisse,  wenn  man  sich  durch  die  Hauptgerade 
eine  auf  der  Einfallsebene  senkrecht  stehende  Ebene  (die 
Hauptebene)  gelegt  denkt,  die  also  in  unserem  Falle  eine 
verticale  Lage  haben  würde,  und  nun  zusieht,  welche  Hebung 
über,  resp.  Senkung  unter  diese  Ebene  dem  betreffenden 
Interferenzorte  zukommt.  Im  Folgenden  sind  die  Beobach- 
tungen fbr  zwei  Einfallswinkel  wiedergegeben,  sodass  die 
Zahlen  schon  durch  ihre  Stellung  die  entsprechende  Lage 
der  Bingpunkte  anzeigen,  und  zwar  sind  die  beobachteten 
Zahlen  die  Mittel  aus  den  für  die  beiden  symmetrischen 
Hälften  erhaltenen  Werthe,   während  die  aus  den  theoreti- 

1)  Sohncke,  l.  c. 
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sehen  Formeln  hierfür  berechneten  Grössen  in  Klammer 
darunter  stehen.  Die  Bichtung  der  mit  0,00  bezeichneten 
Zahlen  würde  also  zugleich  die  Richtung  der  Hauptgeraden, 
die  Bichtung  der  stark  gedruckten  die  der  Quergeraden  an- 
geben, das  i:  Zeichen  sagt,  ob  das  Mikroskop,  von  der  Ein- 
stellung auf  den  entsprechenden  Punkt  der  Hauptgeraden 
an  gerechnet,  zurückgezogen  oder  vorgeschoben  werden 
musste. 

^  =3  28 'Z^**  (starke  Vergrössening) 

-0,47        -0,52        -0,50        +0,20 
[-0,16]     [-0,23]     [-0,57]     [-0,09] 

-0,14         -0,14        -0,42        -0,50       +0,07        +0,08       +0,05 
[-0,08]     [-0,04]     [-0,08]     [-0,57]     [-0,03]    [+0,08]     [+0,06] 

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  mm 

if  =  45°  (schwache  Vergrösaserang) 

-0,55        -1,49        -0,91        +0,06 
[-0,45]     [-0,93]    [-1,58]      [-0,10. 

-0,23         -0,25        -0,96         —0,91        +0,04        +0,09       +0,00 
[-0,07]     [-0,12]     1-0,27]      [-1,58:      L~0,08]     [+0,04]     [  +  0,04] 

0,00  0,00  0.00  0,00  0,00  0,00  0,00  mm 

Nach  demselben  Principe  verfahrend,  kann  man  auch 
einem  einzelnen  Binge  folgen  und  findet  dann  beispielsweise 
die  in  Fig.  7  gegebenen  Werthe:  (Bing  Nr.  13). 

Bedenkt  man,  dass  der  Objectivauszug,  durch  den  diese 
Messungen  vermittelt  wurden,  nur  in  halbe  Millimeter  getheilt 
war,  also  die  Zehntel  bereits  auf  Schätzung  beruhen,  dass 
die  Beduction  der  Mikroskopangaben  auf  die  thats&chliche 
Verschiebung  bei  Anwendung  der  starken,  resp.  schwachen 
Vergrösserung  noch  mit  wahrscheinlichen  Fehlem  von  0,05. 
resp.  0,12  mm  behaftet  ist,  und  zieht  man  die  Verschwom- 
menheit der  Gebilde  seitwärts  von  der  Hauptgeraden  nament- 
lich bei  grösseren  Einfallswinkeln  in  Betracht,  durch  welche 
es  bedingt  wurde,  dass  die  Einzeleinstellungen  auf  ein  und 
denselben  Punkt  mit  der  starken  Vergrösserung  Abweichun- 
gen bis  zu  2  mm,  mit  der  schwachen  sogar  bis  zu  5  mm 
ergeben  konnten,  so  Hess  sich  eine  derartige  Uebereinstim- 
mung  zwischen  Theorie  und  Experiment,  durch  welch  letz- 
teres wenigstens  der  ganze  Charakter  der  Interferenzfläche 
wiedergegeben  wird,  wohl  kaum  von  vornherein  erwarten. 
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Die  grössten,  bei  den  gegebenen  Verhältnissen  fast  un- 
überwindlichen Schwierigkeiten  stellten  sich  den  Messungen 
entgegen  bei  Bestimmung  der  Durchmesser  der  Terschiedenen 
Ringe.  Die  Theorie  verlangt,  dass  die  Durchmesser  der 
Ringe,  gemessen  in  Richtung  der  Hauptgeraden  und  der 
darauf  senkrecht  stehenden  Quergeraden,  das  Gresetz  der 
Quadratwurzeln  befolgen,  aber  nur  in  dem  Falle  des  senk- 
recht einfallenden  Lichtes  einander  ohne  weiteres  gleich 
sind.  Bei  jedem  anderen  Einfallswinkel  soll  erst  die  Pro- 
jection  der  auf  den  Hauptgeraden  liegenden  Ringdurchmesser 
auf  die  plane  Fläche  der  Linse,  ausgeführt  in  Richtung  der 
Mikroskopaxe,  gleich  sein  den  entsprechenden,  in  Richtung 
der  Quergeraden  direct  gemessenen  Ringdurchmessern.  Y>iQ 
absolute  Grösse  der  letzteren  ergibt  sich  theoretisch  als: 


rf=2.l7^ 


/' 


\  cos  Kt  ' 


wenn  man  mit  A  die  Wellenlänge,  mit  ß-  den  Einfallswinkel 
des  Lichtes,  mit  r  den  Krümmungsradius  der  Linse  und  mit 
h  die  Ringnummer  bezeichnet,  wobei  noch  zu  bemerken  ist, 
dass  diese  Form^  in  unserem  Falle  nicht  für  die  dunkeln, 
sondern  für  die  hellen  Ringe  gilt,  welch'  letztere  ich  der 
grösseren  Deutlichkeit  halber  bei  den  Messungen  allein  be- 
rücksichtigte, während  in  der  Formel  für  die  dunklen  Ringe 
statt  h  einzutreten  hätte  [(2ä  — l)/2]. 

Diese  Formel  für  die  Durchmesser  der  Ringe  hat  die 
Annahme  zur  Grundlage,  dass  Platte  und  Linse  sich  nur 
in  einem  Punkte,  dem  Mittelpunkte  des  ganzen  Systems,  be- 
rühren, eine  Annahme,  die  thatsächlich  wohl  nie  vollkommen 
erreicht  werden  kann  und  ganz  besonders  dann  nicht,  wenn 
man  nicht  in  der  Lage  ist,  für  eine  gleichmässige  Tempera- 
tur zu  sorgen.  Obiger  Uebelstand  machte  sich  auch  bei  den 
vorliegenden  Messungen  sehr  unangenehm  fühlbar,  denn  die- 
selben wurden  in  einem  kleinen  Dunkelzimir  r  angestellt, 
dessen  Temperatur  sehr  rasch  stieg.  Es  oste  dies  zur 
Folge  haben,  dass  die  Schrauben,  womi  v.ie  beiden  Glas- 
fassungen zusammengehalten  waren,  si'  verlängerten,  den 
Druck  der  Federn  unterstützten  unu  die  Glascombination 
auseinander  pressten,  sodass  die  Ringe  rasch  an  Grösse  ab- 
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nahmen.  Ein  nach  dieser  Richtung  hin  angestellter  Versuch 
ergab  in  der  That  das  in  folgender  kleinen  Tabelle  zusam- 
mengestellte Resultat,  deren  erste  Spalte  die  Temperatur, 
welche  zur  Zeit  der  Messungen  an  einem  an  dem  Linsen- 
system angebrachten  Thermometer  abgelesen  wurde,  die  zweite 
Spalte  die  dazu  gehörigen  Durchmesser  des  ersten,  die 
dritte  Spalte  die  entsprechenden  des  zehnten  Ringes  enthält: 

Temperatur      17,0        18,7        19.9        21,0        22,0        22,5  • 

dy  6,68         6,06        5,86        4,84         3,32         5,32  mm 

rfjo  15»90      15,58      15,22       15,12      15,08       15,12  mm 

Es  fand  also  bei  einer  Temperaturzunahme  um  4^  eine 
Abnahme  des  Durchmessers  des  ersten  Ringes  von  nahezu 
30  Proc.  statt,  was  der  Grösse  nach  mindestens  dem  Dreissig- 
fachen  eines  Einstellungsfehlers  entsprechen  würde.  Weiter 
zeigt  die  Tabelle,  dass  diese  Abnahme  keineswegs  gleichmässig 
erfolgte,  ja  sogar  einmal  in  das  Gegentheil  umzuschlagen 
scheint,  was  wohl  nur  auf  veränderte  Spannungsverhältnisse 
der  Glascombination,  Biegung  der  Platte  oder  dgl.  zurückzu- 
führen sein  dürfte.  Da  die  Herstellung  einer  constanten 
Temperatur  als  vollkommen  unausführbar  von  vornherein 
ausgeschlossen  werden  musste,  die  directen  Messungen  aber 
nur  absolut  unbrauchbare,  negative  Resultate  ergeben  konn- 
ten, so  kam  es  darauf  an,  wenigstens  einen  möglichst  grossen 
Theil  des  Temperatureinflusses  durch  die  Art  und  die 
Reihenfolge  der  Messungen  zu  eliminiren,  und  in  der  That 
gelang  das  in  ziemlich  befriedigender  Weise  auf  folgendem 
Wege:  Es  wurde  zunächst  durch  eine  vorläufige  Messung 
der  Mittelpunkt  des  ganzen  Systems  bestimmt;  hierauf  mass 
ich,  von  diesem  ausgehend,  die  Halbmesser  der  Ringe  auf 
den  Hauptgeraden  nach  einer  Seite  hin  und  zurück  und 
nahm  das  Mittel  (I),  sodann  die  entsprechenden  Halbmesser 
in  Richtung  der  Quergeraden  hin  und  zurück  und  nahm  das 
Mittel  (II),  und  schliesslich  wieder  die  Halbmesser  auf  den 
Hauptgeraden  und  nahm  das  Mittel  (III).  Das  Mittel  aus 
I  und  III  ergab  dann  erst  das  bei  der  Rechnung  in  Betracht 
kommende,  mit  II  zu  vergleichende  Resultat.  Wäre  die  Vor- 
aussetzung gültig,  dass  die  Abnahme  der  Ringdurchmesser 
proportional  ist  der  auf  die  Messungen  verwandten  Zeit,  resp. 
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der  damit  verbundenen  Temperatarerhöhung^  so  würde  diese 
Methode  jedenfalls  in  y ollkommen  genügender  Weise  den 
Temperatnreinfluss  eliminirt  haben.  Da  diese  Annahme 
jedoch,  wie  die  kleine  Tabelle  zeigt,  keineswegs  streng  erf&lit 
ist,  so  konnte  auch  nur  auf  eine  theilweise,  aber  doch  schon 
recht  beträchtliche  Elimination  des  Wärmeeinflusses  gerech- 
net werden.  Die  Resultate  sind  in  den  folgenden  Tabellen 
zusammengestellt,  und 'zwar  enthält  die  erste  Spalte  die 
Nummer  des  Ringes,  die  zweite  die  Grösse  des  direct  ge- 
messenen Halbmessers  in  Richtung  der  Quergeraden,  die 
dritte  die  entsprechenden,  bereits  auf  die  plane  Fläche  pro- 
jicirten  Halbmesser  in  Richtung  der  Hauptgeraden,  die  vierte 
die  entsprechenden  Differenzen,  die  fünfte  die  Mittel  aus  2 
und  3,  die  sechste  Spalte  die  entsprechenden,  aus  der 
theoretischen  Formel  berechneten  Werthe,  die  siebente  die 
Differenzen  zwischen  5  und  6.  Die  letzte  Spalte  gibt  so- 
mit zugleich  auch  die  bei  der  angewandten  Beobachtungs- 
methode  noch  übrig  bleibenden  Abweichungen  vom  Gesetze 
der  Quadratwurzeln,  denn  die  theoretische  Formel  für  die 
Grösse  der  Ringhalbmesser: 

enthält  eben  in  dem  Factor  \'h  dies  Gesetz  als  wesentlichen 
Bestandtheil. 
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Der  Gang  der  Abweichungen  v  in  der  vierten  und  sieben- 
ten Spalte,  deren  Grösse  die  Einstellungsfehler  immerbiD 
noch  bedeutend  übersteigt,  lässt  natürlich  noch  das  Vorhan- 
densein einer  das  Besultat  systematisch  verOJachenden  Feh- 
lerquelle, eben  des  nicht  ToUkommeD  eliminirten  Temperatur- 
einflusses, erkennen,  allein  die  Wirkung  derselben  ist  doch 
vermittalst  der  angewandten  Methode  so  weit  verringert,  dass 
man  unter  Berücksichtigung  der  Schwierigkeit  der  Verhält- 
oisse  Theorie  und  Experiment  auch  in  diesem  Punkte  als 
in  ziemlich  genügender  Uebereinstimmung  stabend  wird  be- 
trachten dürfen. 


VIII.    lieber  TotalrefiexUm  an  doppeltbrecheitden 
EryattUlen;   von  Joh,  yorrenberg, 

(Ziim  Theil  nach  der  Tnaug^ur&ldiMertation  bearbeitet  vom  Hm.  Verf.) 
laitTii  laf.  Ti  rif.  s-ia.> 


I. 


Die  vorliegende,  auf  Anregung  der  Herren  Prof.  Ket- 
teier und  Dr.  Pulfrich  ausgeführte  Ezperimentalunter- 
suchung  bezweckt,  einige  Lücken  auszufallen,  welche  sämmt- 
iiche  mit  Hülfe  der  Totalreflexion  zur  experimentellen  Prüfung 


844  •/.  Norrenbery. 

der  Fr esnel-Huygens' sehen  Gesetze  bisher  ausgeführ- 
ten Arbeiten  zeigen.  Während  die  Beobachtungen  von 
Woliaston^),  W.Kohlrausch^),  Danker»)  und  Pulfrich*) 
angestellt  wurden  mit  monochromatischem  Lichte,  mit 
demjenigen  einer  Na-Flamme,  stellte  ich  mir  zunächst  die 
Aufgabe,  die  Abhängigkeit  der  Gestalt  und  Neigung 
der  Grenzcurven  von  der  Wellenlänge  des  die  Kry- 
stallfläche  beleuchtenden  Lichtes  genauer  zu  prä- 
cisiren. 

Da  ferner  eine  Prüfung  der  die  Totalreflexion  begleiten- 
den  Polarisationsverhältnisse  bisher  noch  nicht  ausgeführt 
worden,  der  theoretische  Zusammenhang  von  Grenz  winke], 
Neigungswinkel  und  Polarisationsazimuth  aber  von  Kette- 
ler^)  schon  nachgewiesen  ist,  so  habe  ich  gleichzeitig  mit 
den  eben  genannten  Versuchen  die  Bestimmung  des  Po- 
larisationsazimuthes  des  unter  dem  Grenzwinkel 
reflectirten  Lichtes  verbunden. 

Die  ersten  Beobachtungen  beziehen  sich  vorwiegend  auf 
eine  KalkspathÜäche  parallel  zur  optischen  Axe.  Jedoch 
hielt  ich  es  mit  Bücksicht  auf  die  für  das  Polarisationsazi- 
muth erhaltenen  Besultate  für  nothwendig,  meine  Unter- 
suchungen auch  auf  eine  natürliche  Spaltfläche  des  Kalk- 
spathes  auszudehnen.  Von  zweiaxigenKrystallen  wurde  ferner 
eine  Gypsplatte  parallel  der  optischen  Axenebene  untersucht 
und  die  Grenzcurven  für  vier  Fraunhofer 'sehe  Linien  fest- 
gestellt. Im  Hinblick  auf  die  von  W.  Kohlrausch  1.  o. 
für  eine  Weinsäureplatte  angegebenen  Resultate  wurde  das 
Augenmerk  auch  auf  die  Polarisationsverhältnisse  in  der 
Richtung  der  optischen  Axen  gelenkt. 

Die  theoretischen  Relationen,  durch  welche  sich  Grrenz- 
und  Neigungswinkel  in  ihrer  Abhängigkeit  von  den  optischen 
Constanten  des  Krystalls  darstellen,  waren  schon  früher  durch 

1)  Wollaston,  Phil.  Trans.  1S02.  p.  305  u.  881;  Gilbert,  Ami.  31. 
p.  252.  ls34. 

2)  W.  Kohlrausch,  Wied.  Ann.  0.  p.  36.  7.  p.  427.  1879. 

3)  Danker,  N.  Jahrb.  f.  Min.  1885.  Beil.  4.  p.  241. 

4)  Pulfrich,  ibid.  Beil.  5.  p.  167.  1887. 

5)  Ketteier,  Wied.  Ann.  28.  p.  230  u.  520.  1S86. 
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die  Herren  Ketteier  1.  c,  Liebisch^)  und  Pnlfrich  1.  c. 
ermittelt  worden.  Es  bedeute  N  den  Brechungsexponenten 
des  umgebenden  Mediums,  n^  und  n^  die  Hauptindices  des 
Krystalls  (w2>7ij),  u  den  Winkel  zwischen  Normale  der 
(rrenzfläche  und  der  optischen  Äxe,  endlich  d  den  Winkel 
zwischen  der  Ebene  beider  und  der  Einfallsebene,  das  soge- 
nannte Azimuth  der  Einfallsebene.  Alsdann  ergiebt  sich 
unter  Berücksichtigung,  dass  der  zu  einer  beliebigen  Schnitt- 
fläche gehörende  Extremexponent  durch  die  Formel: 

(1)  n\'  =  n^^  —  (wg*  —  Wi*)  cos*/w 

definirt  ist,  für  den  der  ausserordentlichen  Welle  entsprechen- 
den Grenzwinkel  die  Gleichung: 


{^Z,  -  l]  sin«<5  +  f  ~*  -  \\  cos«  c^ 


Umgekehrt  ergibt  sich  hieraus  zur  Bestimmung  des  Azimuths 
der  Einfallsebene  der  kurze  Ausdruck: 

(3)  8in^y  =  \^--^>"-;^^- 

Mut.  mut.  gelten  diese  Relationen  auch  f&r  die  drei  Haupte 
schnitte  zweiaxiger  Kr)'8talle.  Für  den  Hauptschnitt  eines 
einaxigen  Kristalls,  auf  dessen  Yerificirung  es  uns  bei  den 
Beobachtungen  zunächst  ankommen  wird,  vereinfachen  sich 
die  vorstehenden  Gleichungen  dadurch,  dass  durch  Einsetzen 
des  Werthes  ju  =  90®  n\  und  Wj  identisch  werden. 

Berücksichtigen  wir,  dass  ige  =  g  den  Radiusvector  der 
Grrenzcurve  darstellt,  so  erhält  diese  letztere  durch  Gl.  (2) 
die  Gestalt  einer  Ellipse,  einer  Hyperbel  oder  zweier  Ge- 
raden, sobald  N  grösser,  kleiner  oder  gleich  n\  wird. 

Frojiciren  wir  in  der  von  den  genannten  Herren  ausge- 
führten Weise  den  Winkel  zwischen  Grenzcurve  und  Re- 
flexionsebene auf  eine  zur  Beobachtungsrichtung  normale 
Ebene  und  nennen  diesen  projicirten  Winkel  den  Neigungs- 
winkel S,  so  ergibt  sich  für  denselben  die  Gleichung: 

(4)  tg  5  =  A'^  — -jj-^iT  sin  S.  cos  ö .  sin  e  Age  . 

71.        /Z   a 


1)  Liebisch,  N.  Jabrli.  f.  Min.  18{^5.  2.  p.  181.  1886.  2.  p.  47. 
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Auch  die  Formeln,  durch  welche  für  den  Fall  der  Total- 
reflexion die  SchwingungBrichtung  des  einfallenden  und  des 
reflectirten  Lichtes  bestimmt  werden,  sind  vor  kurzem  von 
Eetteler  1.  c.  abgeleitet  worden.  Aus  der  auf  die  Wellen- 
normale bezüglichen  Grenzbedingungen  ergaben  sich  folgende 
Relationen: 

sin  (r  +  e)  sio  9^      * 
...  ^     *        sin (r  +  e)  cos (r  —  e)  cos  6^^  —  tg ^ sin  *r 

sin  (r  —  e)  sin  9^ 

tgör  = 


sin (r  —  e) cos (r  +  e) cos  Ö^  —  tg  d- sin  *r 

Es  bedeuten  in  diesen  Formeln  (entsprechend  der  Auf- 
fassung Fr  es  nel's)  Qti  Od,  0r  die  Schwingungsazimuthe  dea 
einfallenden,  durchgehenden  und  reflectirten  Lichtes,  &  den 
Winkel  zwischen  Strahl  und  Normale;  e  den  Grenzwinkel 
und  r  den  zugehörigen  Brechungswinkel  der  Normalen. 

In  Fig.  8  sei  die  Ebene  (XZ)  die  Einfalls-,  die  Ebene 
{XY)  die  reflectirende  Trennungsebene.  Dem  unter  dem 
Grenzwinkel  e  einfallenden  Strahle  EO  entspreche  der  ge- 
brochene Strahl  OSf  welcher  bei  der  Totalreflexion  stets 
in  der  Trennungsebene,  und  die  Normale  ON,  die  immer  in 
der  Einfallsebene  bleibt.  Ferner  bedeute  die  Ebene  AOZ 
den  durch  die  optische  Axe  OÄ  und  das  Einfallsloth  gehen- 
den Hauptschnitt.  Aus  der  Betrachtung  des  Dreiecks  AZN 
ergeben  sich  alsdann  folgende  Relationen. 

(6)  cos  a  =  cos  u  ,  cos  r  +  sin  ju .  sin  r .  cos  d. 

(7)  cos  ju  =a  cos  r .  cos  a  +  sin  r  sin  a .  cos  Qa» 

(8)  sin  Q)d .  sin  c^  =  sin  S .  sin  a. 

Ebenso  ist  im  Dreieck  ZNS: 

(9)  cos  r,  =  cos  r .  cos  &  —  sin  r .  sin  & ,  cos  Ö<j  =  0. 
Hierzu  kommen  die  beiden  Gleichungen: 

(10)  4  =  J.         (J-         -L)cos2«, 

(11)  ^S  '^  ==  ^'^  (^  ""  ^«)  ^^"^  ^'^osa. 
Aus  Gleichung  (9)  folgt: 

(12)  cos  hd  =  ctg  r .  ctg  & . 
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Durch  Einsetzen  dieses  Werthes  in  (7)  erhalten  wir  nach 
einer  einfachen  Transformation: 

cos  fA  =5  cos  r  (cos  u  +  sina  ctg  &) , 
und  hieraus  unter  Zuziehung  von  (11): 

3)  cos a  =  >  .    ^   a. 

''  (»I  —  »f  j  cos  fl 

Lösen  wir  diese  Gleichung  nach  r  auf,  so  ergibt  sich: 

/i  >*\  4.  nt  —  (ns  —  «?)  C08*u 

(14)  tg  r  Ä  -T-«-* — ■  T-s ^— , » 

^  °  (»1  —  n  J)  sin  /i  cos  ficoaö 

sodass  die  praktische  Anwendung  von  (5)  vorher  die  suc- 
cessive  Ausf&hrung  der  Gleichungen  (14),  13),  (11)  und  (12) 
erfordert. 

Eine  weitere  Betrachtung  der,  wie  bemerkt,  schon  von 
Eetteler  abgeleiteten  Gl.  (5)  lehrt,  dass  in  Bezug  auf 
das  Schwingungsazimuth  eine  gewisse  Asymmetrie 
herrscht  Während  nämlich  bezüglich  des  Brechungsexpo- 
nenten, des  Grenz-  und  Neigungswinkels  kein  Unterschied  zu 
Tage  tritt,  ob  ein  Lichtstrahl  eine  gewisse  Bichtung  des 
Ery  Stalles  in  dem  einen  oder  anderen  Sinne  durchläuft,  ist 
in  Bezug  auf  das  Schwingungsazimuth  ein  solcher  Unterschied 
thatsächlich  vorhanden.  Denn  ersetzen  wir  in  GL  (5)  (vgL 
Figur  9)  den  Winkel  ö  durch  n  +  S^,  so  wird  hierdurch 
r^  =  JT  —  r  und  successive  a^  ^  n  —  a\  0-^^  —  &  und  nach 
(8)  ©1  as  0.  Infolgedessen  erhalten  wir  statt  (5)  die  folgende 
ijrleiehung: 

^   *'  o     »•        sin  (r  +  c  )  cos  (r  —  e')  cos  C^^  —  tg  d^  ein*^  r 

Infolgedessen  also  nach  p.  846: 

tg0/=-tg@e. 
In  gleicher  Weise  ergibt  sich  auch: 

tg  0r  =»  -  tg  e:. 

Natürlich  wird  die  erwähnte  Asymmetrie  nur  hervor- 
gerufen  durch  die  asymmetrische  Lage  der  Begrenzungsfläche 
zur  optischen  Axe;  innerhalb  des  Erystalles  bleibt,  wie  sich 
aus  den  von  Schrauf^)  ausgeführten  Beobachtungen  ergibt, 


1)  Schrauf,  Zeitschr.  f.  Kryst.  11.  (1)  p.  6.  1885. 
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die  Symmetrie  auch  für  die  Scbwingungsriclitung  rollständig 
gewahrt. 

Wir  wollen  nun  aus  den  allgemeinen  Grleichungen  (5) 
und  (5a)  die  wichtigsten  Specialfälle  abzuleiten  suchen.  Wir 
bringen  dieselben  deshalb  auf  die  übersichtlichere  Form: 

sin  Sj^  (cos  e  —  V  cos  ?•) 

(15)  tgör=       -"ZT/ '^-     i     ^     '         • 

^     '  o     »^       COS  cy^  (cos  r  —  y  cos  ö )  —  tg  Ö-  sm  r 

—  sin  ^^  (cos  e'  +  y  cos  r) 
( 1  Oa )  tg  (->r  =  -  g  ^^^  ^^^  —  „"TcosTT"-  tg  ^  sin  r ' 

WO  V  die  Bedeutung  von  n^N  hat 

1.  Ist  die  den  Kry stall  begrenzende  Fläche  ein  Haupt- 
schnitt, so  ist  wegen  pi  =  90^  auch  r  =  90®,  und  somit  bleibt 
die  gebrochene  Wellennormale  in  der  Trennungsebene.  In 
Anbetracht,  dass  nach  (6)  c^  =  ^  und  somit  nach  (11)  &  einen 
im  allgemeinen  von  Null  verschiedenen  Werth  besitzt,  wird 
hd  =  90^  und  somit  unter  Fortfall  des  ganzen  ersten  Gliedes 
des  Nenners: 

X     t\  — -cosc'  ,      /w/        cose' 

Da  sich,  wie  Ketteler^)  gezeigt,   der  Winkel  S  für   diesen 
Fall  durch  die  Eelation  bestimmen  lässt: 

^  COS  e  ^  cos  e 

SO  besteht  zwischien  öchwingungsazimuth  und  Neigungswinkel 
die  Beziehung: 

-  ctg  ir)r  =  tg  S;  -  ctg  r->/=  t-  S'. 

Führen   wir  statt  des  Schwingungsazimuthes  i-)   das  Polari- 
sationsazimuth  Ä  =  90^+0  ein,   so   erhalten   wir  für  beide 
Fälle  die  Gleichung: 
(16)  tgÄ  =  tg^\ 

d.  h.  Neigungswinkel  und  Polarisationsazimuth  sind  einander 
gleich. 

2.  Fällt  bei  einer  beliebigen  Schnittfläche  die  Einfalls- 
ebene mit  dem  Hauptschnitte  zusammen  ^  =  0®,  so  bleiben 
Strahl   und  Wellennormale   in   der  Einfallsebene.     Da  hier 


1)  Ketteier,  1.  c.  p.  844. 
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r.ach  (14)    wegen    rra90— i>,    Öj  =  0^  ist,    so    wird    auch 

<->,  =  0/-O'>  oder: 

(17)  Ä«Ä'-90S 

d.  h.  das  reflectirte  Licht  ist  senkrecht  zur  Einfallsebene  pola- 
risirt,  oder  Einfalls«  und  Schwingungsebene  fallen  zusammen. 
Diese  Co'incidenz  beider  Ebenen  bleibt  nicht  bestehen,  wenn 
die  Schnittfläche  der  optischen  Äxe  parallel  ist,  da  hier  für 
/^  =  0^  auch  Ä  =:  5  =  0®  wird. 

3.  Steht  bei  einem  beliebigen  Schnitte  die  Einfallsebene 
senkrecht  zur  Ebene  von  Axe  und  Einfallsloth,  also  zum 
Hauptschnitt  (5  =  90^),  so  ist  nach  (14)  r  =  90^,  also  fällt 
die  Wellennormale  in  die  Trennungsfläche.  Da  nach  Gl.  (8) 
sin  0d  =  8in/Ä/sina,  nach  Gl.  (6)  aber  «  =  90^  wird,  so  erhal- 
ten wir  für  diesen  Fall  die  bemerkenswerthe  Relation: 

(18)  0ei=iU. 

Durch  Einsetzen  der  erhaltenen  Werthe  in  Gl.(15)  ergibt  sich: 

t,    g.         —  sin  II .  cos  e  \    A.  j 

tg  (')r  =    -— '    ^^,  .  = tg  ju  oder: 

(19)  *o  ör  =  —  ^  •  tg  /i ;  und  ebenso: 

(19a)  tgf-V«      ^-*«i"- 

Für  den  speciellen  Fall  eines  Hauptschnittes  ju  »  90^,  er- 
halten wir: 

0,  =  -  90«;       0/  =  +  900;  Ä  «  0^      Ä'  =  180^ 

d.  h.  in  beiden  Fällen  ist  das  reflectirte  Licht  in  der  Ein- 
fallsebene  polarisirt,   die  Schwingungen  finden  senkrecht  zu 

ihr  statt. 

IL 

Zur  Ausführung  der  Messungen  diente  das  Kohlrausch'- 
sehe  Totalreflectometer.  Das  benutzte  Fernrohr,  welches  eine 
etwa  zehnfache  Vergrösserung  bot  \  ruhte  in  einer  passenden 

1)  Einem  vielfach  vertreteuen  Irrthume  gegenüber  sei  darauf  auf- 
merksam gemacht,  dass  die  Schärfe  der  Grenze  durchaus  nicht  an  den 
Grad  der  Vergrösseruug  gebunden  ist.  In  dem  benutzten  Fernrohre 
zeigte  sich  die  Grenze  mindestens  ebenso  scharf,  wie  auch  bei  der 
1 V  o  lachen  Vergrösseruug  des  minimalen,  ursprünglich  dem  Apparate  bei- 
gegebenen Feniröhrchens. 

Ann.  d.  Phjs.  o.  Chem.    N.  F.    IXXIV.  54 
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Hülse ;  welche  an  einer  mit  dem  Apparate  fest  verbun- 
denen, langen  Eisenstange  angebracht  war.  Bei  Anwen- 
dung von  weissem  Lichte  trat  an  Stelle  des  gewöhnlichen 
Oculars  ein  kleines  Taschenspectroskop,  vor  dessen  Spalt 
als  Marke  ein  dünner  Querfaden  gespannt  wurde.  Die  zu 
untersuchende  Krystallplatte  wurde  nach  den  bekannten 
von  Kohl  rausch  angegebenen  Regeln,  natürlich  vor  An- 
bringung des  Spectroskopes,  orientirt.  Um  mich  zu  über- 
zeugen, dass  die  spiegelnde  Fläche  senkrecht  zu  ihrer 
Drehungsaxe  befindlich  war,  bediente  ich  mich  auch  häufig 
des  Gauss' sehen  Oculars. 

Was  die  Messungen  mit  weissem  Lichte  betrifft,  so  wurde 
nach  erfolgter  Orientirung  zunächst  das  Femrohr  mit  Hülfe 
von  Na-Licht  so  eingestellt,  dass  die  Grenzcurve  das  Maxi- 
mum der  Deutlichkeit  erreichte.  Hierauf  wurde  das  Oculajr 
des  Fernrohres  durch  das  kleine  Browning' sehe  Taschen- 
spectroskop  ersetzt,  wobei  Sorge  zu  tragen  war,  dass  der 
horizontal  gestellte  Spalt  desselben  genau  die  Stelle  des 
Fadenkreuzes  einnahm.  Die  Grenzcurve  trat  dann  auch  hier 
deutlich  und  scharf  hervor,  nur  erschien  infolge  der  geringen 
Vergrösserung  des  Spectroskopoculars  alles  kleiner  und  mehr 
zusammengerückt 

Da  der  grösste  Theil  der  Beobachtungen  im  Winter 
ausgeführt  wurde,  so  musste  ich  hierbei  leider  auf  die  An- 
wendung von  Sonnenlicht  verzichten  und  mich  mit  dem 
weissen  Lichte  eines  Arg  and 'sehen  Brenners  begnügen. 
Um  die  einzelnen  Spectralfarben  deutlich  als  scharfe  Linien 
hervortreten  zu  lassen,  diente  mir  das  monochromatische 
Licht  von  Salzperlen,  die  in  einer  dicht  vor  dem  Argand'- 
sehen  Brenner  aufgestellten  Bunsen'schen  Flamme  verbrannt 
wurden.  Beide  Flammen  wurden  in  einer  Entfernung  von 
über  einem  Meter  vom  Apparate  aufgestellt  und  das  Licht 
derselben  durch  eine  grosse  Linse  auf  den  Krystall  concen- 
trirt.  Diese  von  Mach  und  Arbes^)  zuerst  in  Anwendung 
gebrachte  Beleuchtungsmethode  besitzt  sowohl  den  Vorzug 
der  grösseren  Helligkeit  und  Deutlichkeit,  als  auch  werden 


1)  Mach  u.  Arbes,  Kep.  d.  Physik.  22.  p.  31.  1886. 
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durch  die  grosse  Entfernung  zwischen  Lichtquelle  und  Appa- 
rat die  störenden  Temperatureinflüsse  bedeutend  verringert. 

Die  an  Gyps  ausgeführten  Messungen  wurden  im  Som- 
mer mit  dem  von  einer  hellen  Wolke  reflectirten  Lichte  an« 
gestellt,  das  mittels  Heliostat  und  Linse  auf  dem  Fläschchen 
vereinigt  wurde.  Ln  übrigen  war  die  Versuchsanordnung 
dieselbe  wie  vorhin.  Dieses  Verfahren,  welches  sich  unmittel- 
bar an  das  ursprüngliche  Wollaston'sche  anschliesst,  kann 
als  das  für  das  Eohl  rausch 'sehe  Totalreflectometer  geeig- 
netste angesehen  werden.  Die  Beobachtungen  können  im 
hell  erleuchteten  Zimmer  ausgeführt  werden,  und  ist  jede 
andere  als  durch  die  Nähe  des  Beobachters  entstehende 
Temperaturänderung  ausgeschlossen. 

Bei  meinen  Beobachtungen  bediente  ich  mich  stets  des 
streifend  einfallenden  Lichtes.  Dabei  habe  ich  mich  durch 
Einstellen  auch  auf  die  Grenze  des  reflectirten  Lichtes  häufig 
überzeugt,  dass  beide  Grenzen  immer  vollständig  zusammen- 
fielen. Es  war  mir  nicht  möglich,  eine  Abweichung  festzu- 
stellen, wie  solche  von  Danker^)  beobachtet  wurde.  Aller- 
dings kann  durch  falsche  Beleuchtung  eine  der  Grenzcurve 
ähnliche  Erscheinung  eintreten,  wenn  nämlich  die  Licht- 
strahlen nicht  mehr  streifend,  sondern  unter  einem  kleineren 
Winkel  als  90^  auffallen.  Durch  die  Bandstrahlen  des  Licht- 
kegels entsteht  dann  auch  eine  Grenze,  die  sich  jedoch  von 
der  wirklichen  Grenze  der  Totalreflexion  durch  ihre  geringere 
Schärfe  und  durch  den  Umstand  unterscheidet,  dass  dieselbe 
bei  kleinen  Verschiebungen  des  Apparates  nicht  an  derselben 
Stelle  bleibt  Der  streifende  Eintritt  wurde  dadurch  erleich- 
tert, dass  die  Krystallplatten,  in  Form  von  flachen  Cylindem, 
mit  verticalen  Mantelflächen  versehen  wurden. 

Die  Bestimmung  des  Grenzwinkels  wurde  ausgeführt 
durch  Einstellen  der  Grenzcurve  auf  den  Durchschnittspunkt 
von  Querfaden  und  Spectrallinie.  Durch  Beleuchten  der 
Ejrystallplatte  von  links  und  rechts  wurde  der  doppelte  Grenz- 
winkel bestimmt,  wodurch  die  durch  eine  etwaige  mangelhafte 
Orientirung  entstehenden  Fehler  zum  Theil  eliminirt  wurden. 


1)  Danker,  N.  Jahrb.  f.  Min.  1885.    Beil.  4.  p.  241. 
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Die  Ablesungen  erfolgten  an  einem  horizontalen  Theilkreise, 
welcher  mit  zwei  um  180^  auseinander  liegenden  Nonien  ver- 
sehen war,  die  eine  Bestimmung  von  6'  erlaubten.  Aus  den 
an  beiden  Nonien  gemachten  Ablesungen,  die  jedoch  infolge 
einer  grossen  Excentricit&t  stark  differirten,  wurde  das  Mittel 
genommen. 

Der  frühere  kleine,  in  der  Flüssigkeit  befindliche  Theil* 
kreis  zur  Bestimmung  der  Neigung  der  Einfallsebene  zur 
optischen  Axenrichtung  wurde  durch  einen  anderen  in  8^ 
getheilten  Kreis  ersetzt,  an  dessen  beiden  Nonien  man  nach 
einiger  Uebung  noch  10"  bequem  sch&tzen  konnte.  Die  Ab- 
lesungen erfolgten  stets,  nachdem  das  Fläschchen  an  dem 
Apparate  befestigt  war. 

Die  Lage  der  optischen  Axe  bei  Kalkspath  resp.  der 
beiden  Axen  bei  Gyps  wurde  zum  Theil  aus  einer  in  grossem 
Maassstabe  ausgeführten  Zeichnung  entnommen,  zum  Theil 
erhielt  ich  dieselbe  durch  Rechnung,  indem  ich  die  beobach* 
teten  Grenzwinkel  in  die  Gleichung  (3)  einsetzte. 

Durch  passende  Ventilation  wurde  die  Temperatur  des 
Beobachtungsraumes  nahezu  constant  gehalten.  Da  jedoch 
immerhin  kleine  Schwankungen  innerhalb  1  bis  Vj^  Grad 
unvermeidlich  waren,  so  wurden  sämmtliche  beobachteten 
Grenzwinkel  auf  eine  passende  Mitteltemperatur  reducirt,  und 
zwar  nach  der  einfachen  Gleichung: 

(20)  sin  etQ  =  ,,  -  •  sin  e«. 

Die  Messung  des  Neigungswinkels  der  Grenzcurve  konnte 
natürlich  nur  bei  homogenem  Lichte  ausgeführt  werden,  bei 
Benutzung  des  Spectroskops  hat  die  Neigung  der  jetzt  sicht- 
baren Grenzcurve  nichts  mit  dem  eigentlichen  Neigungswinkel 
zu  thun.  Zur  Ausführung  der  Messungen  war  das  Fernrohr 
mit  einem  drehbaren  Fadenkreuze  versehen  worden,  wobei 
die  Genauigkeit  des  die  Drehung  bestimmenden  Yertical- 
kreises  V  betrug.  Jedoch  konnte  die  Parallelstellung  von 
Faden  und  Grenze  nur  mit  einer  Genauigkeit  von  5 — 10' 
erzielt  werden.  Um  auch  hier  von  der  Orientirung  möglichst 
unabhängig  zu  sein,  wurde  die  Bestimmung  links  und  rechts 


Reflexion  an  doppeltb rechenden  Krystallen.  858 

vorgenommen.  Die  Temperatur  musste  hierbei  möglichst 
constant  gehalten  werden;  eine  Reduction  auf  eine  Mittel- 
temperatur ist  nicht  möglich ,  indem  hierf&r  keine  einfache 
Beziehung  wie  beim  Grrenzwinkel  vorhanden  ist. 

Wie  zur  Bestimmung  des  Grenz-  und  Neigungswinkels 
diente  mir  das  Kohlrausch 'sehe  Totalreflectometer  auch 
zur  Messung  des  Polarisationsazimuthes.  Die  Verwendbar- 
keit  dieses  Apparates  wird  erreicht  durch  Anbringung  eines 
um  seine  Längsaxe  drehbaren  Nicols,  welcher  bei  den  Beob- 
achtungen mit  homogenem  Lichte  zwischen  Fadenkreuz  und 
Objectivlinse,  bei  solchen  mit  weissem  Lichte  zwischen  Ob- 
jectiv  und  Spectroskopspalt  eingeschaltet  und  mit  dem  Theil- 
kreise  fest  verbunden  wird. 

Die  Beobachtungen  wurden  ausgeführt  durch  Einstellen 
des  Nicols  auf  das  Verschwinden  der  Grrenzcurve,  resp.  auf 
das  Intensitätsminimum  des  in  der  Nähe  dieser  Grenze  reflec- 
tirten  Lichtes.  Dieses  Verschwinden  tritt  bei  zwei  diametral 
gegenüberliegenden  Stellungen  des  Nicols  ein,  sobald  sowohl 
die  Richtung  der  auf  denselben  auffallenden  Strahlen,  als 
auch  die  Längsaxe  des  Nicols  genau  mit  der  Drehungsaxe 
des  Fernrohrs  zusammenfällt.  Sind  diese  beiden  Bedingun- 
gen jedoch  nicht  erfüllt,  so  zeigen  die  beiden  Ablesungen 
Differenzen,  die  mehr  oder  minder  von  180^  verschieden  sind. 
Man  kann  diese  Fehlerquelle,  welche  unter  Umständen  zu 
bedeutenden  Abweichungen  Veranlassung  geben  kann,  wenn 
auch  nicht  vollständig,  so  doch  mit  hinreichender  Genauig- 
keit eliminiren,  indem  man  aus  den  Bestimmungen  in  den 
beiden  diametral  gegenüberliegenden  Quadranten  das  Mittel 
nimmt ^).  Dieses  Verfahren  wurde  bei  den  folgenden  Unter- 
suchungen stets  eingeschlagen.  Die  bei  dem  angewendeten 
ßeobachtungsverfahren  zu  erreichende  Genauigkeit  ist  die- 
selbe, wie  sie  auch  bei  den  von  Schrauf)  u.  a.  benutzten 
Methoden  erzielt  wurde.    Sie  beträgt  durchschnittlich  1  bis 

1)  cf.  van  de  Saude-Bakhuyzen,  Pogg.  Ann.  145.  p.  259.  1872. 
-  R.  T.  aiazebrook,  Phil.  Mag.  10.  p.  247.  1880.  — J.  MacConnel, 
Phil.  Mag.  (5)  19.  p.  317.  1885. 

2)  Schrauf,  1.  c  p.  847. 
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1^3  Grad  und  kann  auch  durch  eine  50  malige  Wiederholung, 
wie  sie  vielfach  vorgenommen  wird,  nicht  wesentlich  erhöht 
werden. 

in. 

1)  Kalkspath  parallel  der  Axe.  Alle  möglichen 
Specialfälle;  von  denen  oben  die  ftede  war  (vgl.  p.  845),  lassen 
sich  unter  Anwendung  einer  einzigen  Flüssigkeit  erledigen, 
deren  ßrechungsexponent  für  eine  mittlere  Farbe  mit  dem 
ordentlichen  Index  des  Kalkspaths  übereinstimmt,  und  die 
sich  von  letzterem  ausserdem  durch  eine  ungleiche  Dispersion 
unterscheidet.  Eine  Flüssigkeit  von  der  verlangten  Qualität 
ist  das  Monobromnaphtalin,  C^gH^Br,  welches  sich  auch  in- 
folge seiner  übrigen  Eigenschaften,  namentlich  seiner  hohen 
Siedetemperatur  und  seiner  Haltbarkeit,  zur  Benutzung  im 
Kohl  rausch' sehen  Apparate  eignet. 

Tabelle  1. 

Brechungsexponenten  von  Monobromnaphtalin 

und  Kalkspath. 


Linie 


Wellen- 
länge 


Li. 
Na 

Tl 


U,760 

0,6705 

0,58S9 

0,5349 

0,4587 


Monobrom- 
naphtalin 

/  =  16.1'^  C. 


l,63ybS 
1.64816 
1,65846 
1,66868 
1,69394 


Kalkspath 


«.. 


1,64993 
1,65391 
1.05850 
1 ,66292 
1,67196 


1,48268 

1,4842(» 
1,48639 
1,48840 
1,49245 


Da  bei  einer  Temperatur  von  16,1^  C.  der  Brechungs- 
exponent desselben  für  die  Linie  D  mit  dem  der  ordentlichen 
Welle  entsprechenden  Index  des  Kalkspaths  übereinstimmt, 
so  werden  wir  in  der  einen  Hälfte  des  Spectrums  Total- 
reflexion an  Kalkspath,  in  der  anderen  Totalreflexion  an 
Flüssigkeit  haben. 

Die  Bestimmung  der  Brechungsexponenten  erfolgte  mit 
Hülfe  eines  grossen  Meyerstein'schen  Spectrometers.  Als 
Temperaturcoefficient,  d.  h.  als  Abnahme  des  Brechungsexpo- 
nenten  bei  einer  Temperaturerhöhung  von  V  C.  ergab  sich 


Reflexion  an  doppeltbrechenden  Kristallen, 


855 


der  Werth  0,000455,  welcher  mit  dem  von  Fock^)  angege- 
benen übereinstimmt. 

Nachdem  das  NuUazimuth.  von  der  optischen  Axe  an 
gezählt ,  in  der  unter  II  p.  852  angegebenen  Weise  ermit- 
telt worden,  wurde  zur  Bestimmung  des  Grenzwinkels  ge- 
schritten und  alle  beobachteten  Werthe  auf  16,1®  C.  reducirt. 
Aus  der  in  grossem  Maassstabe  ausgeführten  graphischen 
Darstellung  sämratlicher  Beobachtungen  wurden  für  die  von 
10  zu  lO'*  wachsenden  Azimuthe  die  Werthe  der  Grenzwinkel 
entnommen  und  mit  den  aus  Formel  la  berechneten  ver- 
glichen. Die  Resultate  dieser  graphischen  Interpolation  sind 
in  der  folgenden  Tabelle  enthalten. 

Tabelle  2. 

Grenzwinkel  zwischen  Kalkspath  parallel  der  Axe 

und  Monobromnaphtalin. 


i- 
h 

Ka. 

Li. 

Na 

Tl 

Cs. 

e'  beob.   J 

e'  beob.   J 

«•beob.   J 

e'  beob. ;   J 

e'  beob.   J 

^"^ 

0403(3  •  _4,o 

64'a5  '  4-  1,5' 

63<^42,5  +  2,4 

630  7^5'  ^  0,3' 

61<>45  ' 

-  1,8' 

.) 

h:>  —  —1,2 

64  36   4-  1,4 

64  -  -  0,9 

63  28,8  >  1,1 

62  4,8 

-  1,8 

) 

6G  4,S  -u,5 

65  38,4  +  0,3 

65  1,2  !—  2,2 

64  28,8  -  0,5 

63  — 

-  5,4 

) 

GT  50,4  —2,^ 

6T  24   -  0,4 

66  48   ±0 

66  12   -  0,2 

64  38,4 

-  5,6 

) 

70  21,6  -2.4 

69  52,8  '-  0.9 

69  14,4  4-  0,1 

68  36   +  0,4 

67  4,8 

+  5,9 

) 

l'^   83,(i  —6,4 

73  —  -  6,1 

72  21,6  +  0,8 

71  38,6  -  4,2 

69  55,2 

+  4,0 

) 

TT  33,6  —9,3 

76  57,6  —  3,i? 

76  2,4  -  3,9 

75  9.6  -  4,2 

73  9,6 

+  1,4 

) 

t 

Sl  31.2  —12.2 

80  14.4  -  9,6 

79  4,8  -  8,5 

76  36 

+  2,1 

; 

—  ■    — 

—     — 

84  53  —13,2 

83  2,5  —  5,0 

79  32,2 

+  2,0 

) 

—     — 

—     — 

90  —  .  — 

84  57   -16,0 

80  35,5 

-10,4 

Wie  aus  dieser  Tabelle  hervorgeht,  zeigen  Beobachtung 
und  Rechnung  eine  befriedigende  Uebereinstimmung  (A  be- 
deutet beob.  —  berechn.).  Von  einzelnen  mit  grösseren 
Schwierigkeiten  verbundenen  Beobachtungen  abgesehen,  über- 
schreiten die  Differenzen  nicht  die  Grenze  der  Genauigkeit 
der  graphischen  Darstellung  und  der  beim  Kohlrausch'- 
schen  Apparate  vorkommenden  Beobachtungsfehler. 

Eine  bessere  Uebersicht  erhalten  die  Werthe  der  Grenz- 
winkel durch  die  in  Fig.  10  der  Tafel  wiedergegebene  gra- 
phische Darstellung.     Als  Abscissen   sind   die  Azimuthe  S^ 


\)  Fock,  ZeitMihr.  f.  Kryatall.  4.  p.  583.  1880. 
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als  Ordinalen  die  Grenzwinkel  e  aufgetragen.  Man  sieht^ 
wie  für  die  Ka«-  und  Li« -Linie  die  Grenzwinkel  schon  den 
Werth  90*^  erreichen,  wenn  das  Azimuth  13® 6' 05",  resp. 
17®  46' 31'  beträgt  Letztere  Werthe  bestimmen  sich  aus 
Gleichung  (3)  durch  Einsetzen  von  e'  =  90®.  Für  die  Na- 
Linie  erhält  der  Grenzwinkel  den  Werth  90®,  sobald  die  Ein- 
fallsebene durch  die  optische  Axe  hindurchgeht,  während  für 
Tl  und  Cs«  der  Grenzwinkel  überhaupt  nicht  den  Werth  90^ 
erreicht.  Ferner  ist  aus  derselben  Fig.  10  ersichtlich,  dasa 
in  der  Richtung  der  optischen  Axe  das  totalreflectirte  Licht 
nur  grüne  und  blaue  Farben  enthält,  und  dass  nur  für  diese 
Farben  eine  dem  ordentlichen  Strahle  entsprechende  Grenz- 
curve  vorhanden  sein  kann.  Näherte  man  sich  durch  Drehen 
der  Yerticalaxe  langsam  dem  Grenzwinkel  e^  =  90  ®|  so  rück- 
ten die  beiden  Grenzcurven  ^)  stetig  aus  dem  Blauen  nach 
dem  Grünen  vor,  um  schliesslich  im  Gelb  zu  verschwinden. 
Bei  einer  höheren  Temperatur  als  16,1  ®C.  trat  dieses  Ver- 
schwinden der  Grenzcurven  schon  im  Grün,  bei  niederer  erst 
im  Both  ein.  Es  ist  dies  leicht  erklärlich,  da  der  Brechungs- 
exponent der  Flüssigkeit  von  der  Temperatur  abhängig  ist; 
die  bei  16,1®  C.  für  die  i>- Linie  stattfindende  Coincidenz  mit 
dem  Brechungsexponenten  von  Ealkspath  tritt  deshalb  bei 
anderen  Temperaturen  auch  für  andere  Farben  ein. 

Drehte  man  nun,  nachdem  die  Grenzcurve  im  Gelb  ver- 
schwunden war,  die  Verticalaxe  noch  weiter,  sodass  das  Fem- 
rohr jetzt  gegen  die  Bückseite  der  reflectirenden  Erystall- 
fläche  gerichtet  war,  so  traten  jenseits  des  Gelb  wieder  beide 
Grenzcurven  auf,  um  bei  weiterem  Drehen  im  Ultraroth  zu 
verschwinden.  Diese  letzteren  Grenzcurven  rühren  aber  jetzt 
von  einer  Totalreflexion  an  der  Flüssigkeit  her;  berücksich- 
tigt man  die  Brechung  der  Grenzstahlen  an  der  Mantelfläche 
des  Ejrystallcylinders,  so  lassen  sich  auch  diese  Beobachtungen 
zur  Bestimmung  der  ordentlichen  Brechungsexponenten  des 
Kalkspaths  verwenden. 

Eine  noch  grössere  Anschaulichkeit  erhalten  die  ermittel- 

1 )  Zur  Unterscheidung  beider  Grenzen  diente  ein  vorgehaltenes  Nico). 
Beim  Azimuth  ö  =  0^  fielen  beide  Grenzen  genau  zusammen,  ein  Zeichen, 
dass  die  Platte  genau  parallel  zur  Axe  geschliffen  war. 
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ten  Resultate,  wenn  wir  die  dem  Grenzwinkel  e'  entsprechen- 
den und  dem  Azimuth  S  als  Polarwinkel  zugeordneten  Badii- 
vectoren  g  =»  ige  graphisch  darstellen ,  wie  dies  Figur  1 1 
zeigt.  Wir  erhalten  dann  sofort  die  vollständigen  Grenz- 
curren  der  Totalreflexion,  wie  sie  das  in  der  Flüssigkeit  be- 
findliche Auge  auf  der  Krystallfläche  bei  Beleuchtung  mit 
mehrfarbigem  Lichte  wahrnehmen  würde. 


Die  Bestimmung  des  Neigungswinkels  musste,  wie  be- 
merkt, mit  homogenem  Lichte  ausgeführt  werden.  Da  die 
Intensität  des  durch  Verbrennen  der  Ka-  und  Cs-Salze  er- 
zielten Lichtes  eine  zu  geringe  ist,  so  beschränken  sich  die 
Beobachtungen  auf  die  durch  Beleuchtung  mit  Li-,  Na-  und 
Tl-Licht  entstehenden  Grenzcurven.  Wie  beim  Grenzwinkel, 
so  wurden  auch  hier  durch  graphische  Interpolation  die  den 
von  10  zu  10^  steigenden  Azimuthen  entsprechenden  Nei- 
gungswinkel ermittelt  und  mit  den  nach  Formel  (4)  berech- 
neten Werthen  verglichen. 

Tabelle  3. 

Neigungswinkel  5an  einer  Ealkspathfläche  parallel 

der  Aze. 


90^ 
60 
50 
40 
30 
20 
10 
5 


Na 


5  beob. 


00 
13 
16« 
20 
24 
28 


54' 
15 


±  0' 

00 

—  « 

12  48' 

-  7 

16  36 

-21 

19  54 

+  1 

22  54 

—  0 

25  — 

— 

26  48 

— 

ca.  270 

±  0 
-  2 
±  0 
-0,7 

+  14 

+  11 
+  14 
+  26 


Tl 


S  beob. 

00 

12  42' 

16  SO 

19  45 

22  12 

23  12 
19  36 


±  0' 

+  8 
+  18 
+  28 
+  38 
+44 
+  6 


Obgleich  die  Differenzen  hier  an  einzelnen  Stellen  die 
Grenzen  der  Beobachtungsfehler  übersteigen,  so  muss  doch 
die  Uebereinstimmung  als  eine  befriedigende  bezeichnet  wer- 
den, indem  die  Temperatur  auf  den  Neigungswinkel  von 
grossem  Einflüsse  ist,  und  die  durch  sie  hervorgerufenen 
Fehler  ohne  zu  weitläufige  Rechnung  nicht  eliminirt  werden 
konnten. 


858  ,        •/.  Norrenhei^g. 

Während  ilir  Ka«,  Li«  und  Na,  wie  aus  der  graphischen 
Darstellung  in  Fig.  12  ersichtlich,  die  Neigungswinkel  von 
ihrem  Anfangs werthe  O  an  sich  einem  durch  die  Formel  (6) 
bestimmbaren  Werthe  nähern,  kehrt  für  Tl  und  üs  die  Grenz- 
curve  wieder  in  ihre  ursprüngliche  Verticalstellung  zurück, 
was  durch  die  bei  den  Azimuthen  d  »  0  und  J  »  90^  eintre- 
tende Co'incidenz  von  Badiusvector  und  Normale  bedingt  ist. 
Für  kleine  Azimuthe  überzeugte  schon  ein  einfacher  ad 
oculos- Versuch  von  der  für  verschiedene  Farben  eintretenden 
Verschiedenheit  des  Neigungswinkels.  Stellte  man  für  ein 
solches  Azimuth,  und  zwar  für  die  Z>- Linie  den  Faden  des 
Fadenkreuzes  parallel  zur  Grenze,  so  zeigten  beide  bei  einer 
Beleuchtung  mit  Li-  oder  Tl-Licht  eine  mehr  oder  minder 
grosse  Neigung  gegeneinander. 


Entsprechend  der  Bestimmung  des  Grenz-  und  Neigungs- 
winkels, wurde  auch  das  Polarisationsazimuth  an  einer  zur 
optischen  Axe  parallel  geschliffenen  Kalkspathfläche  mit 
Hülfe  des  Spectroskops  für  mehrere  Spectralfarben  ermittelt, 
und  zwar  unter  Anwendung  von  Monobromnaphtalin.  Für 
eine  solche  Fläche  sollen,  wie  die  Theorie  zufolge  Gleichung 
(16)  verlangt,  für  beliebige  Flüssigkeiten  Polarisationswinkel 
R  und  Neigungswinkel  S  übereinstimmen.  Die  Beobach- 
tungen wurden,  wie  dies  auch  schon  für  den  Neigungswinkel 
geschehen  war,  nur  für  Li.,  Na  und  Tl  ausgeführt.  Die 
Messungen  ergaben  jedoch  für  diese  drei  Farben,  abgesehen 
von  Beobachtungsfehlern,  die  gleichen  Werthe  für  das  Polari- 
sationsazimuth,  indem  fast  für  den  ganzen  Verlauf  der 
Curven,  wie  Fig.  12  zeigt,  die  DiflFerenzen  der  für  Li-  und 
Tl-Licht  stattfindenden  Neigungswinkel  und  somit  auch 
der  Polarisationsazimuthe  die  Grenzen  der  Beobachtungs- 
fehler (vgl  p.  853)  kaum  übersteigen.  Es  sind  in  der  folgen- 
den Tabelle  deshalb  nur  die  für  Na-Licht  erhaltenen  Resul- 
tate mitgetheilt,  jeder  Werth  ist  das  Mittel  aus  acht  bis  zehn 
Beobachtungen.  Da  in  diesem  speciellen  Falle  0  =  h\  so 
konnte  bei  Beleuchtung  von  links  und  rechts  beobachtet  und 
aus  beiden  Beobachtungen  das  Mittel  genommen  werden. 
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Tabelle  4. 

Polarisationsazimuth  R  für  Kalkspath  parallel  der 

Axe  und  Monobromnaphtalin. 


B  beob.  \8  her.  —  R  beob.f'       ö         B  beob.  iiS  her.  —  Ä  beob. 


90°  I        0<>  \^        ±0'  ij      40^      '      20,8'>  +0,9^ 

80  i        4,4®  I  ±0  '      30        I      24,0  +1,3 

70  8,8  i  ±0 

60  '      13.1  +0,3 

50  17,1  +0.5 


20        ,      28,1       ;  +3,3 

10  36,1       !  +9,5 


Wie  aus  dieser  Tabelle  hervorgeht,  kann  die  Ueberein- 
stimmung  des  Neigungswinkels  und  des  Polarisationsazimuths 
innerhalb  des  Intenralles  d  s  90^  bis  30^  als  eine  YoUstän- 
dige  bezeichnet  werden ,  während  bei  kleineren  Azimuthen 
wachsende  DiflFerenzen  auftreten.  Eine  mehrfache  Wieder- 
holung der  ganzen  Beobachtungsreihe  unter  Aenderung  der 
Yersuchsbedingungen.  z.  6.  mit  monochromatischem  statt  mit 
weissem,  mit  reflectirtem  statt  mit  streifend  einfallendem 
Lichte,  bestätigte  die  mitgetheilten  Werthe.  üebrigens  finden 
die  bei  niedrigen  Azimuthen  auftretenden  Differenzen  eine 
einfache  Erklärung  in  niedrigen  Temperaturschwankungen; 
durch  dieselben  verlieren  die  Grenzcurven  ihre  geradlinige 
Gestalt  (cf.  Fig.  11)  und  verwandeln  sich  in  langgestreckte 
Ellipsen  oder  Hyperbeln.  Auch  ist  bei  kleinen  Azimu- 
then infolge  der  Verbreiterung  des  Strahlenbündels  und 
der  dadurch  bedingten  Lichtschwächung  der  Grad  der  Ge- 
nauigkeit überhaupt  geringer  als  bei  grösseren  Azimuthen. 
Hierzu  tritt  noch  der  Umstand,  dass  direct  von  der  Licht- 
quelle herkommende,  vielleicht  zum  Theil  polarisirte  Strahlen, 
ohne  an  der  Erystallfläche  reflectirt  zu  werden,  in  das  Fem- 
rohr und  auf  das  Nicol  gelangen  und  somit  Aenderungen  des 
zu  beobachtenden  Polarisationsazimuths  hervorrufen  können. 

Mit  der  zu  erreichenden  Genauigkeit  ist  also  für  den 
Fall  dass  die  Grenzcurve  die  Gestalt  zweier  Geraden 
hat,  die  Colncidenz  des  Neigungswinkels  und  Pola- 
risationsazimuthes  erwiesen.  Um  jedoch  auch  für  die 
anderen  Formen  der  Grenzcurve  diese  Colncidenz  zu  prüfen, 
stellte   ich,   da   dieselbe  unter  Benutzung  der  verschiedenen 
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Spectralfarben  nicht  darzuthun  war,  nunmehr  Beobachtungen 
mit  anderen  Flüssigkeiten  an,  und  zwar  mit  Schwefelkohlen- 
stoff, Aethylenbromid,  Benzol,  deren  Brechungsexponenten 
zwischen  den  Hauptindices  des  Kalkspathes  liegen  und  somit 
eine  hyperbolische  Gestalt  der  Grenzcurve  bewirken.  Die 
Versuche  wurden  in  bekannter  Weise  mit  monochromatischem 
Lichte  ausgeführt,  wobei  Neigungswinkel  und  Polarisations- 
azimuth  sowohl  gleichzeitig,  als  auch  in  getrennten  Beobach- 
tungsreihen ermittelt  wurden.  Es  ergaben  sich  für  das  Po- 
larisationsazimuth  R  überall  kleinere  Werthe,  als  für  den 
Neigungswinkel  S  (cf.  Tab.  5).  Bemerkenswerth  ist,  dass  die 
für  die  verschiedenen  Flüssigkeiten  beobachteten  Polarisa- 
tionsazimuthe,  wie  eine  Vergleichung  der  Tabellen  (4)  und  (5) 
ergibt,  nur  unbedeutend  von  den  für  Monobromnaphtalin  er- 
mittelten Werthen  abweichen. 

Tabelle  5. 

Neigungswinkel  und  Polarisationsazimuth  für 

Kalkspath  parallel  der  Axe. 


Azimuth 

Schwefelkohlenstoff 

Aethylenbromid 

Benzol 

d 

3'=  1,63190 

.V  =  1,53631 

N=  1,50024 

S                R 

^              Ä 

5          1       R 

90« 

0*^                0® 

0<»              0^ 

0^                0^ 

85 

2,5                1,9 

-1,2 

2,1 

6,5                 2,9 

80 

5,0               3,9 

8,2             4,3 

14,5                 5,2 

70 

9,3               7,9 

17,6 

8,7 

((5  =  75)27,0«        B,5 

60 

14,1              11,5 

35,0      '      12,0 

—                 — 

50 

17,2              14,9 

—               — 

—          1       — 

40 

24,0              18,0 

1 

'~~'          1 

30 

32,3             21,1 

■^"' 



—                 — 

Fragen  wir  nun  nach  den  möglichen  Ursachen  dieser 
bedeutenden  Abweichungen  von  R  und  S^  so  können  wir  die- 
selben zunächst  in  Oberflächenveränderungen  suchen,  welche 
beim  Poliren  der  Krystallfläche  hervorgerufen  werden.  Eine 
solche  Abhängigkeit  des  Polarisationsazimuthes  von  dem  be- 
nutzten Polirmittel  wurde  schon  von  Seebeck ^),  Conroy^ 
und  Wernicke^)   beobachtet;    insbesondere    fand   Conroy 


1)  Seobeck,  Pogg.  Ann.  21.  p.  290.  1830;  22.  p.  126.  1831. 

2)  Conroy,  Free.  Roy.  Soc.  40.  p.  173.   1886. 

3)  Wem  icke,  Wietl.  Ann.  80.  p.  452.  1887. 
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das  an  einer  polirten  Fläche  stattfindende  Polarisationsazi- 
muth  stets  kleiner  als  an  einer  natürlichen  Spaltfläche.  Wenn 
wir  jedoch  die  Oberflächen  Veränderungen  als  alleinige  Ur- 
sache der  beobachteten  Differenzen  betrachten,  so  bleibt  es 
immerhin  auffallend,  dass  diese  Fehlerquelle  für  denjenigen 
Fall  wo  die  Grenzcurven  geradlinig  sind  (Monobromnaph- 
talin),  fast  ohne  Wirkung  bleiben  soll.  Es  schien  mir  daher 
andererseits  sehr  wohl  möglich,  dass  das  Polarisationsazimuth 
in  viel  empfindlicherer  Weise  von  der  Orientirung  abhängt, 
als  etwa  Neigungswinkel,  Grenzwinkel  und  firechungsexpo- 
nent.  Wenngleich  sich  nun  die  benutzte  Platte  in  Beziehung 
auf  diese  letzteren  Attribute  als  ziemlich  genau  der  Axe 
parallel  geschliffen  erwiesen  hat,  so  ist  möglicherweise  die 
kleine  Abweichung  ß^90^ — ju  doch  schon  ausreichend,  um 
namentlich  für  kleinere  Azimuthe  S  die  beiden  Winkel  R 
und  5  zu  einiger  Divergenz  zu  bringen.  In  der  That  lässt 
sich  die  strenge  Gleichung  (15)  für  sehr  kleine  ß  auf  die 
Näherungsformel  bringen: 

tg  S  -  tg  Ä  =  -?4 .  ^.^ .  ??*--J»? '-».•)  «5?!^ . 

®  ®  3      am  5  »j* 

und  andererseits  scheinen  einige  unter  der  Annahme  ß^\Q' 
mit  Gleichung  (15)  versuchsweise  ausgeführte  Berechnungen 
der  Beobachtungsreiben  in  Tabelle  5  auch  wirklich  dieser 
Deutung  zu  entsprechen.  Um  so  Wünschenswerther  war  es 
daher,  die  Beobachtungen  an  einer  natürlichen  Spaltfläche 
fortzusetzen,  da  bei  dieser  die  beiden  Glieder  im  Nenner  des 
Ausdrucks  für  R  resp.  ('^r  zu  coordinirtem,  selbständigem 
Einflüsse  gelangen,  und  da  zudem  durch  das  Polirmittel  ent- 
stehende Fehlerquellen  ausgeschlossen  sind. 

2)  Beobachtungen  an  einer  natürlichen  Spalt- 
fläche von  Kalkspat h.  Bie  Beobachtungen  an  der  natür- 
lichen Spaltfläche  wurden  in  derselben  Weise  vorgenommen, 
wie  bisher,  und  zwar  unter  Anwendung  von  homogenem 
Lichte.  Grenzwinkel,  Neigungswinkel  und  Polarisationsazi- 
muth wurden  in  derselben  Beobachtungsreihe  nebeneinander 
bestimmt.  Die  Beobachtungen  wurden  zunächst  unter  An- 
wendung von  Monobromnaphtalin  ausgeführt,  dessen  Brechungs« 
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exponent  sich  etwas  geändert  und  auf  iVj)s=  1,65821  (/=15,0^C.) 
gesunken  war.  Da  derselbe  den  Hauptindex  der  Spaltfläche 
(it'  =  1,57364)  übertrifft,  so  ist  die  Gestalt  der  Grenzcorve  eine 
Ellipse.  Wie  die  folgenden  Tabellen  zeigen,  stehen  die  Be- 
obachtungen sowohl  für  den  Grenz-  und  Neigungswinkel,  als 
auch  für  das  Polarisationsazimuth  in  sehr  guter  Ueberein- 
stimmung  mit  den  berechneten  Werthen.  Den  Berechnungen 
ist  für  den  Winkel  zwischen  Einfallsloth  und  Axe  der  Werth: 

iu«  44^37' 45" 
zu  Grunde  gelegt,  als  Mittel  aus  den  von  mehreren  Beobach» 
tem  angegebenen  Werthen. 

Tabelle  6. 

Grenz-  und  Neigungswinkel  für  Kalkspath 

(natürliche  Spaltfläche)  in  Monobromnaphtalin» 


Azimuth 

Grenzwinkel 

Neigungswinkel 

6 

t  beob.   j 

A 

S  Jbeob._ 

A 

90» 

6S<»  50'     : 

+  1,5' 

0 

±  0 

80 

63    58,5 

-1,5 

2,2» 

-10 

70 

64    35      1 

+  1,2 

4,7 

+  5 

60 

65    27      i 

-0,7 

6,6 

-  2 

50 

66    38,2 

±0 

^,2        , 

+  16 

40 

68      l 

+  1 

9,0       1 

+  24 

30 

69    21 

-2,5 

^,2 

-  5 

20 

70   89,2 

+  1,2 

6,5        1 

-  5 

10 

71    28,5  i 

-1,5 

3,7        ' 

+  2 

0 

71    49      i 

±0 

0           1 

±  0 

Tabelle  7. 
Polarisationsazimuth. 


Azimuth 

R  beob. 

A 

Azimuth 

R  beob. 

J 

90» 

-41,70 

-0,5" 

270» 

41,50 

+  0,7<> 

HO 

-44,6 

^0,4 

260 

40.1 

±0 

70 

-48,0 

-0,5 

250 

38,0 

+  1,2 

60 

-52,1 

-0,4 

240 

38,4 

+  0,7 

50 

-56,7 

-0,5 

230 

39,8 

-0,2 

40 

-61,2 

-1,2 

220 

44,2 

+  1,0 

30 

-67,8 

-  0,6 

210 

51,0 

+  1,0 

20 

-75,5 

+  0,5 

200 

61,4 

+  0.2 

10 

-82,0 

-0,2 

190 

74.2        1 

+  0,5 

0 

-90,0 

±0 

180 

90,0 

±0 

Verfolgen   wir   die   Polarisationserscheinungen   für   den 
ganzen   Verlauf  der  Grenzcurve,   so    ergeben   sich   für   das 
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Foiarisationsazimuth  R  zwei  Maxima,  wo  dasselbe  den  Wert 
90^  erreicht,  nämlich  bei  den  beiden  diametral  gegenüber- 
liegenden Azimuthen  3  =  0«  oder  360<>  und  ^  =  180<^.  Die 
beiden  Minima  fallen  jedoch  nicht  in  die  Mitte,  sondern 
treten  ein  etwa  bei  d*  =  115^  und  245®,  m.  a.  W.  die  die 
Folarisationsazimuthe  darstellende  Curve  ist  symmetrisch  zur 
optischen  Axe,  jedoch  nicht  symmetrisch  bezüglich  der  auf 
ihr  senkrecht  stehenden  Creraden. 

Es  ist  somit  auch  für  eine  elliptische  Gestalt  der 
Grenzcurve  die  Richtigkeit  der  Gleichungen  (5)  und 
(5a)  als  erwiesen  zu  betrachten.  Um  den  Grund  der 
oben  bei  einer  Schlifffläche  des  Ealkspaths  beobachteten 
Abweichungen  zu  erforschen,  wurde  das  Foiarisationsazimuth 
auch  für  solche  Flüssigkeiten  bestimmt,  deren  Anwen- 
dung eine  hyperbolische  Gestalt  der  Grenzcurven  bedingt. 
Als  solche  Flüssigkeiten  dienten  wieder  Aethylenbromid  und 
Benzol,  deren  Brechungsexponenten  zwischen  den  Extrem- 
exponenten der  natürlichen  Spaltfläche  liegen.  Da  jedoch 
die  für  das  Foiarisationsazimuth  ermittelten  Werthe  selbst 
bei  den  verschiedenen,  unter  gleichen  Bedingungen  ausge- 
führten Beobachtungsreihen  variirten,  so  muss  auf  deren 
Mittheilung  Terzichtet  werden. 

Die  sowohl  bei  der  Schlififfläche  als  auch  bei  der  natür- 
lichen Spaltfläche  beobachteten  Abweichungen  yon  der  Theorie 
scheinen  somit  weniger  in  der  durch  das  Foliren  bewirkten 
Oberflächenänderung  als  in  der  Gestalt  der  Grenzcurven  ihren 
Grund  zu  haben.  Für  geschlossene  wie  für  unendlich  ge- 
streckte Ellipsen  ergaben  die  Beobachtungen  eine  vollständige 
Uebereinstimmung  mit  der  Theorie,  während  für  alle  Fälle,  wo 
es  sich  um  Hyperbeln  handelte,  grössere  die  Grenzen  der  Beob- 
achtungsfehler überschreitende  Differenzen  constatirt  wurden.^) 

3)  Beobachtungen  an  einer  Gypsplatte  parallel 
der   Axenebene.    Die   Messungen    an   Gyps    beschränken 

1)  Die  Beobachtungen  wurden  ausgeführt  zum  Theil  mit  streifend 
einfallendem,  zum  Theil  mit  retlectirtem  Lichte.  Obschon  die  Formeln 
(5j  und  (5a)  nur  für  den  Fall  der  Reflexion  abgeleitet  sind,  so  erwiesen 
doch  die  angestellten  Messungen  die  vollständige  Uebereinstimmung  der 
bei  beiden  Beleuchtungsarten  Btattflndenden  Folarisationsazimuthe. 
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sich  auf  die  BestimmuDg  des  Grenzwinkels  in  Schwefelkohlen- 
stoff, und  zwar  —  die  Beobachtungen  wurden,  wie  bemerkt, 
mit  Wolkenlicht  ausgeführt  —  f&r  vier  Fraunhofer'sche 
Linien.  Die  spectrometrische  Untersuchung  der  Flüssigkeit 
ergab  fCLr  den  Brechungsezponenten  folgende  Werthe  bei  der 
Temperatur  t  =  23,0^  C : 

Tabelle  8. 
Brechungsexponenten  von  Schwefelkohlenstoff. 


Linie 


N 


Linie 


C 
D 


1,61621 
1,62516 


E 
P 


1,63785 
1,64962 


Im  ganzen  wurden  bei  der  Bestimmung  des  Grenzwinkels 
16  Azimuthe,  die  auf  drei  Quadranten  vertheilt  waren,  be- 
rücksichtigt Die  graphische  Interpolation  der  Beobachtun- 
gen geschah  durch  eine  in  besonders  grossem  Massstabe  aus- 
geführte Zeichnung.  Die  folgende  Tabelle  enthält  die  Grenz- 
winkel e  zwischen  den  Azimuthen  0^  und  90^  Ihre  Berech- 
nung erfolgte  wieder  nach  Formel  (2).  Da  die  Differenzen 
nirgends  die  Grenze  der  Beobachtungsfehler  erreichen,  so  ist 
die  Uebereinstimmung  als  eine  vollständige  zu  betrachten. 

Tabelle  9. 
Grenzwinkel  für  Gyps  parallel  der  Axenebene. 


Azimuth 

C 

D 

E 

F 

J 

€   beob  ■     J 

e   beob.   J 

e'   beob.  J 
680  27,5'  ±0' 

e'   beob.   J 

90*^ 

69<>56'   ±0' 

69°  15'  1  ±0' 

67*'40,5  ±0 

80 

69  58   -  -1 

69  17   ±0 

68  29    ±0 

67  41,5  -1.5 

70 

70  03,2  1  +0,2 

69  22,5  ,  +0,5 

68  84,5  +0,7 

67  46,5  -1,0 

60 

70  11,7  +0,5 

69  31   +1,0 

68  42,5  +1,.') 

i>7  53,5  1  —0,7 

50 

70  22,5  +1,0 

69  42   +  2,0 

68  52,5  +2,5 

68  3    ±0 

40 

70  32   !  -0,5 

69  51,5  +1,0 

69  2    +2,2 

68  12,5  +0,5 

30 

70  41    -2 

70  02,5  + 1,7 

69  10,5  +1,7 

68  21    +0,2 

20 

70  49,5  -2 

70  10,5  +1,5 

69  17    +0,7 

68  29    +1,2 

10 

70  56   1  -1 

70  16,5  +2 

69  21    -0,2 

ß8  33,5  +1,0 

(I 

70  59   1  ±U 

70  16,5  ±0 

69  23    ±0 

68  34    ±0 

Was  die  Polarisationserscheinungen  der  beiden  Grenzen 
angeht,  so  verliefen  dieselben,  wie  zu  erwarten  war,  ganz 
regelmässig.  Bei  der  Verticalstellung  der  kurzen  Diagonale 
des  vorgehaltenen  Nicols  blieb  die  dem  Oval  entsprechende 
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Grenze  in  allen  Lagen  sichtbar.  In  der  Richtung  der  opti- 
schen Axen  behielten  beide  in  eine  einzige  Linie  zusammen- 
fallenden GrenzcuTTen  ihre  entgegengesetzte  Polarisation  bei, 
indem  beim  Drehen  des  Nicols  die  Grenze  niemals  verschwand. 
Bei  geringer  Aenderung  des  Azimuthes  traten  wieder  beide 
Grenzcurven  getrennt  und  mit  senkrecht  aufeinander  stehen- 
der Folarisationsrichtung  auf. 

Die  nachträglich  ausgeführte  Untersuchung  der  Gyps- 
platte  mit  dem  Fulfrich'schen  Totalreflectometer  konnte 
die  obigen  Messungen  und  die  geschilderten  Polarisations- 
erscheinungen nur  bestätigen. 

Ich  komme  zum  Schlüsse  der  Arbeit  auf  diese  Dinge 
deshalb  zurück,  da  einige  von  Dr.  Steeg  und  Reuter  be- 
zogene Topas-,  Baryt-  und  Arragonitplatten,  die  nicht  voll- 
ständig der  Axenebene  parallel  ausgefallen  waren,  ganz  eigen- 
thümliche  Erscheinungen  zeigten,  die  wohl  einiges  Licht  auf 
die  auffalligen  Zeichnungen  und  Resultate  werfen,  welche 
W.  Kohlrausch ^)  für  eine  parallel  zur  Axenebene  geschlif- 
fene Weinsäureplatte  mitgetheilt  hat. 

Statt  des  Durchschneidens  der  beiden  Grenzcurven,  wie 
es  beim  Gyps  wirklich  der  Fall  war,  zeigten  die  erwähnten 
Kry  st  allplatten  den  W.  Kohlrausch'schen  Zeichnungen 
ganz  ähnliche  Erscheinungen.  Es  beweist  dies,  dass  auch 
die  von  ihm  benutzte  Weinsäureplatte  der  optischen  Axen- 
ebene nicht  vollständig  parallel  war.  Die  Erscheinungen 
sind  in  Fig.  13—15  wiedergegeben.  Fig.  13  zeigt  die  abge- 
wickelte Mantelfläche  des  Cylinders  des  Pulfrich'schen 
Apparates,  und  zwar  für  Arragonit;  Fig.  14  den  entsprechen- 
den Schnitt  durch  die  sogenannte  Strahlen-  oder  Indexfläche, 
wie  die  einfache  Betrachtung  eines  Holzmodelles  derselben 
erkennen  lässt.  Fig.  15  endlich  ist  ein  in  der  Richtung  der 
optischen  Axe  aus  diesen  Curven  herausgegriffenes  Stück,  so 
wie  es  im  Kohlrausch 'sehen  Totalreflectometer  zur  An- 
schauung kommt,  und  stimmt  genau  mit  den  Kohlrausch'- 
schen  Zeichnungen  überein.  Den  genähert  kreisförmigen 
Theilen  in  Fig.  14  entsprechen  in  Fig.  13  die  horizontalen 


1)  W.  Koblrauecb,  Wied.  Ann.  6.  36;  7.  427.  1879. 
Ann.  (l..,Phjt.  n.  Chem.  N.  F.  XXXI V.  55 


866  •/•  Norrenberg, 

Geraden,  in  Fig.  15  die  yerticalen  Curvenstücke.  Es  beziehen 
sich  diese  Zeichnungen  natürlich  nur  auf  homogenes  Licht. 
Bei  weissem  Lichte  sieht  man  im  Totalreflectometer,  wie  die 
Curve  ß  constant  bleibt,  bis  die  yeränderliche  a  nahe  gekom- 
men, dann  aber  plötzlich  selbst  sich  zu  bewegen  beginnt, 
während  die  eben  angekommene  in  ihrer  Bewegung  innehält. 
Beide  Curyen  scheinen  ihre  Bewegung  ausgetauscht  zu  haben. 
Von  einem  Durchschneiden  der  beiden  Curven  ist  also  nichts 
zu  sehen. 

Ebenso  einfache  Resultate  ergaben  die  Polarisations- 
erscheinungen der  beiden  Curven.  Hatte  man  in  der  Extrem- 
lage a  dem  Nicol  die  Stellung  gegeben,  dass  nur  diese  Curve 
sichtbar  war,  so  wurde,  wenn  man  durch  Drehen  des  Cylin- 
ders  an  die  Gegend  der  grössten  Annäherung  heranrückte, 
ß  sichtbar,  um  dann  sogleich,  wenn  die  Lage  y  erreicht  war, 
wieder  zu  verschwinden.  Beim  Drehen  des  Nicols  verschwan- 
den die  in  der  Gegend  der  grössten  Annäherung  nahe  zu- 
sammenliegenden Curven  nie  vollständig.  Die  theilweise 
Polarisation,  welche  dort  herrscht,  erklärt  sich  aber  leicht, 
wenn  man  bedenkt,  dass  bei  einer  immer  grösser  werdenden 
Abweichung  der  Fläche  von  der  optischen  Axenebene  die- 
jenigen Polarisationserscheinungen  immer  charakteristischer 
hervortreten,  welche  für  den  zweiten  Hauptschnitt,  für  wel- 
chen das  Viereck  Fig.  14  sich  zu  einem  vollständigen  Kreise 
erweitert,  gültig  sind. 

Von  einer  Fortsetzung  der  Curven  über  das  ihnen  in 
Fig.  15  angewiesene  Gebiet  hinaus  wurde  bei  den  untersuch- 
ten Krystallplatten  nichts  bemerkt,  und  wage  ich  nicht  zu 
entscheiden,  worin  die  abweichenden  Resultate  bei  der  Wein- 
säureplatte ihre  Erklärung  finden. 
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IX.    Ueber  diffuse  Reflexion; 
von  J.  J8.  Messer  Schmitt  aus  Bamberg. 

(HIersa  Taf.  TU.) 

Während  die  Gesetze  der  Reflexion  an  ebenen  glatten 
Flächen  sich  aus  relativ  einfachen  Annahmen  theoretisch  ab- 
leiten lassen  und  die  erhaltenen  Formeln  durch  zahlreiche  Ver- 
suche mit  grosser  Annäherung  bestätigt  worden  sind,  so  liegt 
für  die  diffuse  Reflexion  sowohl  an  glatten  als  auch  an  rauhen 
Flächen  nur  ein  relativ  kleines  Beobachtungsmaterial  vor,  und 
ist  es  bis  jetzt  noch  nicht  gelungen,  die  Gesetze  derselben  von 
theoretischen  Gesichtspunkten  aus  zu  bewältigen.  Nachfolgende 
Arbeit,  mehr  experimenteller  Natur,  möge  einen  kleinen  Bei- 
trag zu  diesem  Gegenstande  liefern. 

An  eine  kurze  historische  Einleitung  über  den  gegenwär- 
tigen Stand  der  vorliegenden  Frage  soll  sich  die  Beschi'eibung 
der  zu  den  Versuchen  benutzten  Apparate  reihen,  hierauf  die 
Mittheilung  der  Versuche  selbst  folgen.  Es  sind  dies  einmal 
die  in  Potsdam  augestellten  Messungen  mit  dem  Spectralphoto- 
meter  zur  Bestimmung  der  Grösse  der  Intensität  des  reflectirten 
Lichtes,  wenn  einfiillender  und  reflectirter  Strahl  in  derselben 
Ebene  liegen.  Auf  Veranlassung  des  Hrn.  Prof.  E.  Wie  de - 
mann  habe  ich  dann  noch  ehiige  orientirende  Versuche  ver- 
schiedener Art  angeschlossen,  um  zu  zeigen,  inwieweit  bei  dem 
diffus  reflectirten  Lichte  andere  Fragen  als  bisher  berücksichtigt 
werden  müssen.  Dann  folgen  einige  Messungen  der  Helligkeit 
der  Phasen  von  Kugel  und  CyUnder;  zum  Schlüsse  soll  gezeigt 
w^erden,  dass  die  Beobachtungen  durch  die  bisher  aufgestellten 
Theorien  nicht  dargestellt  werden  können. 

Einleitung.  —  Anknüpfend  an  die  Untersuchungen  von 
Bouguer^)  und  Lambert-)  lässt  sich  das  Gesetz  über  die 
Intensität  Q  der  Beleuchtung  eines  Körpers  nach  Beer') 
folgendermassen  formuliren: 

1)  Boiiguer,  Essai  d'optique  Bur  la  gradation  de  la  lumiere.  Paris 
1729,  u.  Trait^  d'optique  sur  la  gradation  de  la  luunere.  Ouv.  posth. 
publ.  de  M.  l'Abbe  de  la  Caille.    Paris  1760. 

2)  Lambert,  Photometria  sive  de  mensura  et  gradibus  Imninis,  co- 
lorum  et  umbrae.    Augsburg  1760. 

3)  Beer,  Grundriss  des  photometrischen  Calcttls.  Braunschweig  1854. 
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^A  r  COS  i  .  COS  B       1         I 

Q^zJ.fx -^j        'dp.dfj, 

worin  J  die  Helligkeit  des  ausstrahlenden  Lichtes,  dp,  dq  die 
Flächenelemente  des  Licht  aussendenden,  bez.  Licht  empfangen- 
den Körpers,  r  der  Abstand  beider  Elemente,  i  und  «  Incidenz-, 
bez.  Emanationswinkel  und  u  die  Albedo,  einen  von  der  Natur 
des  Elementes  und  der  Farbe  des  Lichtes  abhängigen  Co^ffi- 
cienten,  bedeutet. 

Die  Versuche  Lambert 's  genügten  nicht,  um  über  die  Rich- 
tigkeit dieses  Gesetzes  zu  entscheiden,  und  die  Beobachtungen 
Bouguer's  bestätigten  dasselbe  durchaus  nicht,  worauf  Zöll- 
ner^) in  seinen  photometrischen  Untersuchungen  zuerst  auf- 
merksam machte.  Erst  in  neuerer  Zeit  hat  W,  Möller*) 
fllr  direct  emittirtes  Licht  das  Emanationsgesetz  an  glühenden 
Körpern  geprüft  und  als  richtig  befunden,  dagegen  ist  dasselbe 
nach  den  Versuchen  Angström' s  und  Godard's^)  für  die 
strahlende  Wärme  auch  nur  annähernd  richtig.  Einige  Mes- 
sungen von  Kanonowitsch*)  an  Papier  lieferten  ebenfalls 
sehr  grosse  Abweichungen. 

Hr.  Seeliger*)  liess  in  dieser  Richtung  neuerdings  Ver- 
suche anstellen,  welche  wie  die  Bougu  er 'sehen  Beobachtungen 
das  Gesetz  nicht  bestätigten.    Hr.  Lommel®)  versuchte,  theo- 

—  Auf  dieses  Werk  möge  wegen  der  Einzelheiten  verwiesen  sein.    Es 
»oll  nur  noch  bemerkt  werden,  dass  bei  Lambert  unter  i  und  t  (Inci 
denz-  und  Emanationswinkel)  stets  das  Complement  des  von  uns  so  be- 
zeichneten Winkels  verstanden  wird,  und  er  daher  statt  des  Cosinus  den 
Sinus  hat. 

1)  F.  Zöllner,  Photometri;*che  Untersuchungen.  Leipzig  1865.  p.  18. 

2)  W.  Möller,  Wied.  Ann.  24.  p.  266,  1884.  —  Eine  Wiederholung 
dieser  Versuche  und  einiger  ähnlicher  Art  wären  von  grossem  Interesse, 
um  zu  sehen,  ob  sie  das  Lambert'sche  Emanationsgesetz  wirklich  all- 
gemein bestätigen. 

3)  K.  Angström,  Wied.  Ann.  26.  p.  253.  1885.  L.  Godard,  Ann. 
de  chim.  et  de  phys.  (6)  10.  p.  354.  ISöT.  K.  Ängström,  Bihang  tili. 
K.  Svenska  Vet-Akad.  Handl.  13.  Afd.  L  No.  4. 

4)  K  an  onowitsch.  Schrift,  d.  math.  Abth.  d.  neuruss.  naturf.  Gres. 
2.  1879  u.  Fortschr.  d.  Phys.  35.  p.  430.  1^T9. 

5)  H.  Seeliger,  Vierteljahrsschrift  d.  astron.  Gesellsch.  20.  p.  111 
u.  267.  1885;  21.  p.  216.  1886. 

6)  E.  Lommel,  Sitzber.  d.  math.-phys.  Cl.  d.  Acad.  München.  1887. 
p.  95. 
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retisch  diesen  Fr.agen  nahe  zu  treten.  Auf  die  Arbeiten  dieser 
Herren  werde  ich  später  bei  der  Besprechung  meiner  Beob- 
achtungen noch  zurückkommen. 

Beschreibung  des  Apparates.  —  Der  zu  den  Messungen 
benutzte  Apparat  setzte  sich  aus  folgenden  Theilen  zusammen: 
1.  aus  den  Lichtquellen,  Ton  denen  die  eine  L  (Fig.  1)  das 
reflectirte  Licht  lieferte,  während  die  andere  /  als  Vergleichs- 
lampe diente;  2.  aus  den  zu  beobachtenden  Flächen  mit  den 
nöthigen  Vorrichtungen,  um  dieselben  gegen  die  Lichtquelle 
unter  verschiedenen  Winkeln  zu  neigen  imd  diese  wieder  zu 
messen;  Fig.  di  nebst  Kreis  kk\  3.  aus  dem  Photometer  abc. 

1)  Als  Lichtquelle  zur  Beleuchtung  der  reflectirenden  Sub- 
stanzen diente  eine  Lampe  mit  Patent-Rundbrenner  und  einem 
grossen  breiten  Reservoir,  um  Schwankungen  der  Helligkeit 
infolge  des  Sinkens  des  Petroleums  möglichst  zu  vermeiden. 
Auf  die  Lampe  wurde  ein  schwarzer  Blechcylinder  gesetzt,  der 
an  der  einen  Seite  in  Flammenhöhe  einen  runden,  ca.  20mm 
weiten  Ausschnitt  hatte. 

Zur  Herstellung  möglichst  parallelen  Lichtes  wurde  eine 
Linse  von  78,5  mm  Durchmesser  und  200  mm  Brennweite  zwi- 
schen Lampe  und  Substanz  eingeschoben.  Die  Divergenz  des 
Lichtes  betiiig  noch  ca.  3 — 4®.  Einige  Versuche  zur  Bestim- 
mung eines  etwa  vorhandenen  Einflusses  der  Divergenz  auf  die 
Resultate  durch  Verschiebung  der  Lampe,  bez.  Linse  in  der 
Richtung  des  Radius  zeigten,  dass  dieselbe  ohne  Einfluss  war. 

Die  Lichtquelle  {L)  mit  der  Linse  {(f)  waren  auf  einem 
kleinen  Brette  mit  Index  angebracht,  sodass  sie  sich  auf  der 
Peripherie  des  Metallkreises  [k  k)  von  0,5  m  Radius  drehen 
Hessen;  dadurch  konnte  das  Licht  unter  allen  möglichen  Win- 
keln auf  die  Substanzen  fallen.  Eine  nicht  genaue  Deberein- 
stimmung  des  Index  der  Beleuchtungslampe  mit  der  Richtung 
des  ausgesandten  Lichtes  vermischt  sich  so  sehr  mit  der  Nicht- 
Parallelität desselben,  dass  es  nicht  nachweisbar  ist.  Der  Fehler 
konnte  aber  einen  Grad  nicht  erreichen.  Die  Lampe  wurde 
immer  so  aufgestellt,  dass  die  Mitte  der  Flamme  von  der  Mitte 
des  Kreises  508  mm  und  die  vordere  Seite  des  Blechcylinders 
(des  Ausschnittes)  von  ebenda  477  mm  entfernt  war.  Die  Linse 
stand  bei  den  Beobachtungen  von  Porzellan-Biscuit  und  polirtem 
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Marmor  257  mm,  bei  allen  übrigen  273  mm  vom  Mittelpunkte 
des  Kreises  ab,  wodurch  die  Parallelität  indess  nicht  geändert 
wurde. 

Als  Vergleichslichtquelle  diente  eine  kleine  zum  Photo- 
meter gehörige  Lampe  mit  Blechcylinder,  die  in  ca.  60  cm 
Entfernung  vom  Vergleichsprisma  fest  aufgestellt  war. 

2)  Die  Substanzen  wurden  in  der  Mitte  des  schon  oben  an- 
gegebenen Kreises  auf  ein  Tischchen  gestellt,  welches  auf  einem 
Zapfen  drehbar  war,  und  dessen  Drehungen  mittelst  zweier 
einander  gegenüberliegender  Indices  am  Kreise  abgelesen 
werden  konnten.  In  der  Mitte  des  Tischchens  war  eine 
Marke  angebracht,  und  zwar  so,  dass,  wenn  man  den  unteren 
Band  der  Yorderfläche  der  zu  beobachtenden  Substanzen  mit 
derselben  coincidiren  Hess  und  den  Index  des  Tischchens  aul' 
Null  stellte,  die  Senkrechte  zur  reflectirenden  Oberfläche  auf  0^ 
zeigte.  Durch  die  Drehung  dieses  Tischchens  und  der  Beleuch- 
tungslampe liessen  sich  alle  möglichen  Einfalls-  und  Austritts- 
winkel herstellen  für  den  Fall,  dass  hierbei  der  einfallende  und 
austretende  Strahl  immer  in  einer  Ebene  lagen.  —  Eine  etwaige 
Neigung,  d.  h.  nicht  genaues  Senkrechtsteheu  der  vorderen 
Fläche  der  Substanz  wurde  durch  Lothung  möglichst  zu  ver- 
meiden gesucht,  die  etwa  übrig  bleibenden  Abweichungen  sind 
so  klein,  dass  dadurch  kein  merklicher  Fehler  zu  befürchten  ist. 

3)  Als  Photometer  benutzte  ich  zu  den  Untersuchungen  ein 
dem  astrophysikalischen  Observatorium  in  Potsdam  gehöriges 
Glan'sches  Spectralphotometer  in  der  Form,  die  ihm  Hr. 
H.  C.  VogeP)  zur  Anwendung  in  der  Astrophysik  gegeben, 
das  ich  schon  früher  verwendet  habe.^  Zu  meinen  Versuchen 
liess  ich  dasselbe  auf  einem  festen  Holzstativ  anbringen  und 
trennte  die  Beleuchtungslampe  ganz  vom  Photometer. 

Beim  Beobachten  ist  es  von  Vortheil,  wenn  die  beiden  zu 
vergleichenden  Spectralzonen  einander  möglichst  nahe  berühren. 
Deshalb  habe  ich  die  von  Gouy^)  angegebene  Abänderung  der 
Construction  augebracht,  bei  welcher  man  das  den  Collimator- 
spalt  halbirende  Plättchen  durch  einen  mittelst  einer  Scbrau))e 

1)  H.  C.  Vogel,  ßerl.  Monatsber.  März  1877.  p.  104. 

2)  J.  B.  Messerschmitt,  Wied.  Ann.  25.  p.  655.  1885. 

3)  Gouy,  Ann.  de  chim.  et  de  phjs.  (5)  18.  p.  5.  1879. 
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verschiebbai*en  Keil  ersetzt.  Eine  geringe  Verschiebung  dieses 
Flättchens  gestattet,  die  Farben  zur  Berührung  zu  bringen. 

Aul*  das  Collimatorrohr,  vor  dem  Spalte,  wurde  eine  Blech* 
kappe  gesetzt,  welche  wieder  durch  einen  Spalt  yom  über  der 
einen  Hälfte  des  Spaltes,  die  das  reflectirte  Licht  von  der 
Substanz  empfing,  dasselbe  durchliess.  Dieser  Spalt  war  1  mm 
breit  und  372  mm  vom  Mittelpunkte  des  Kreises  entfernt.  Vor 
der  anderen  Spalthälfte  war  ein  totalreflectirendes  Prisma  an- 
gebracht, das  von  der  Seite  her,  von  der  zum  Spectralphoto- 
meter  gehörigen  Vergleichslampe  aus  einer  Entfernung  von 
ca.  60  cm  das  Licht  erhielt 

Dieses  Licht  war  im  Vergleich  zum  reilectirten  noch  sehr 
hell,  was  die  Messungen  sehr  erschwerte.  Die  Grösse  der 
Abschwächuug  des  Lichtes  bei  der  diffusen  Reflexion  mögen 
folgende  Beobachtungen  zeigen.  Setzte  man  die  Beleuchtungs- 
lampe in  0,9  m  Entfernung  vom  Spalte  imd  die  Vergleichs- 
lanipe  0,6  m  vom  Spalte,  und  ist  die  HelUgkeit  der  ersteren 
gleich  10000,  so  ist  die  Menge  des  von  Biscuit  reflectirten 
Lichtes  für  einen  gewissen  Licidenzwinkel  i  und  Emanations- 
winkel €  wie  folgt: 

im  Roth,  K  =  598         beob.  im  Grün,  l  =  552        beob. 

I  e  HeUigkcit  t  b  Helligkeit 


10  20  12  I  so  60  11 

20  10  11  45  45  9 

30  30  14  60  30  6 

im  Blau,  X  —  485  beob. 

/  6  Helligkeit 

30  60  10 

45  45  11 

60  30  7 

Bei  anderen  Substanzen  erhält  man  ähnliche  Werthe.  ^) 
Die  Schwächung  des  Lichtes  ist  also  eine  ganz  enorme, 
und  daher  war  das  Spectrum  des  reflectirten  Lichtes  äusserst 
schwach  gegenüber  dem  der  Vergleichslampe,  um  die  Unter- 
schiede in  der  Lichtstärke  beider  zu  vergleichender  Spectra  zu 
vermindern,  habe  ich  das  Licht  der  Vergleichslampe  durch  ein 
Rauchglas  (sog.  London  smoke  glass)  abgeschwächt,  damit  die 

1)  Siehe  auch:  A.  H.  Lee,  On  a  Standard  for  estimating  the  amount 
of  light  reflected  by  various  subBtances.  Proc.  of  the  Amer.  acad.  of 
arte  and  sciences.    New.  Ser.    7.  p.  228.   1880. 
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Ablesimgeu  am  Nicol  keine  zu  kleinen  wurden.  Dieses  Glas 
schwächte  das  Licht  im  Roth  (A  =  598)  um  0,082;  im  Grün 
(i  =  552)  um  0,116;  im  Blau  (a  =  485)  um  0,083.  Ausser- 
dem wurde  der  Spalt  bei  den  Messungen  so  weit  geöffnet 
(0,4  mm  ca.),  dass  im  Sonnenspectrum  die  stärksten  Linien 
eben  verschwanden.  Dass  dadurch  keine  merklichen  Fehler 
entstehen,  zeigen  die  Messungen  K.Vierordt's*)  und  die  Unter- 
suchungen von  W;  Dietrich.-) 

Die  den  Strahlen  verschiedener  Wellenlängen  entsprechen- 
den Lagen  des  Beobachtungsfemrohrs  wurden  durch  graphische 
Interpolation  aus  Ablesungen  an  dem  Theilkreise  des  Photo- 
meters abgeleitet  Die  Dispersion  des  Prismas  war  so,  dass 
bei  Einstellung  der  Z)-Linie  auf  50^  35'  des  Kreises  sich  fol- 
gende weiteren  Einstellungen  ergaben: 

Theilkreis:        50*^0'        50»  30'        51«0'        52<>0'        öa^O         WO' 
Wellenlfingen:    666  598  552  485  439  406. 

Der  ganze  Apparat  war  so  auf  einem  Tische  aufgestellt, 
dass  das  CoUimatorrohr  des  Photometers  in  der  Richtung  des 
Badius  des  Kreises  gegen  den  Mittelpunkt  bei  0^  hinsah,  und 
der  Spalt  vertical  stand.  Letzterer  befand  sich  hierbei  in  einer 
Entfernung  von  396  mm  von  der  Mitte  des  Kreises.  Bei  dieser 
Aufstellung  wurde  der  Collimator,  da  keine  eigene  Vorrichtung 
zur  Controlirung  der  Parallelität  vorhanden  war,  mittelst  Lo- 
thung  möglichst  in  die  Richtung  des  Radius  gestellt  und  die 
Horizontalität  durch  eine  auf  das  CoUimatorrohr  gesetzte  Was- 
serwage geprüft.  Diese  Prüfung  wurde  von  Zeit  zu  Zeit  wieder- 
holt. Da  das  CoUimatorrohr  30  cm  lang  war,  dürfte  ein  durch 
die  Aufstellung  entstandener  Fehler  P  nicht  erreichen.  Ein 
etwaiger  Einfluss  ungenauer  Aufstellung  wurde  noch  durch  die 
Anordnung  der  Beobachtungen  zu  eliminiren  gesucht,  indem 
auf  beiden  Seiten  der  Normalen  zur  Substanz  beobachtet  wurde. 

Zwei  noch  nicht  besprochene,  vom  Photometer  abhängige 
Fehlerquellen  mögen  hier  noch  Platz  finden: 

1)  K.  Vierordt,  Die  Auwendung  des  Spectralapparates  zur  Photo- 
metrie der  AbsorptioDsspectren.  Tübingen  1873.  —  Die  Anwendung  des 
Hpectralapparates  zur  quantitativen  Analyse.    Tübingen  1876. 

2)  W.  Dietrich,  Die  Anwendung  des  Vierordt'sehen  Doppelspaltes 
in  der  Spectralanalyse.    Stuttgart  1881. 
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1)  Durch  die  nicht  ganz  richtige  Aufstellung  der  Licht- 
quelle kann  ein  Fehler  eintreten,  der  durch  eine  unveränder- 
liche Aufstellung  derselben  zu  heben  gesucht  wurde.  Ausser- 
dem wurden  nur  Differenzbeobachtungen  angestellt,  sodass  die 
«twa  hierdurch  entstehenden  Fehler  von  selbst  herausfielen. 

2)  Um  über  den  Einfluss  der  Verschiebung  der  Farben 
beim  Drehen  des  ISicols,  das  sog.  Schleudern,  einen  Anhalts- 
punkt zu  geben,  mögen  nachstehende  Zahlen  dienen.^)  Wenn 
mau  die  Z)-Linie  im  I.  Quadranten  des  Nicols  bei  0^  Ablesung 
auf  50^30'  des  Horizontalkreises  des  Photometers  stellte,  so 
ergaben  sich: 

Ableäungen  am  Horizontalkreis. 


Quadrant 

I 

II 

III 

IV 

Nicol  ü" 

50^  30' 

50»  25' 

=  50»  25 

bO""  30 

30 

30 

25 

23 

29 

60 

30 

27 

24 

27 

90 

30  = 

30 

25  = 

25. 

Der  Unterschied  der  Ablesungen  von  T  entspricht  im  Roth 
bei  B  einer  Grösse  von  20juw,  bei  D  von  12,  bei  -F  von  7 
und  bei  G  von  3  uu.  Da  aber  immer  nur  in  zwei  Quadranten 
beobachtet  wurde,  und  zwar  bei  Porzellan  im  I.  und  IV.,  bei 
den  anderen  Substanzen  im  I.  und  II. ,  und  die  Ablesungen  am 
Nicol  nur  ausnahmsweise  über  40^  auseinander  lagen,  so  ist 
der  Einfluss  des  durch  das  Schleudern  entstehenden  Fehlers 
entsprechend  kleiner.  Derselbe  kommt  um  so  weniger  in  Be- 
tracht, als  die  Intensitätsbeobachtungen  für  aneinander  liegende 
Farben  nahezu  dieselben  Werthe  ergaben. 

Messmethode.  —  Nachdem  der  Apparat  in  der  oben  angege- 
benen Weise  aufgestellt  war,  wurden  bei  jedem  Einfallswinkel  i  und 
Emanationswinkel  c,  welche  man  durch  die  Stellung  von  Lampe 
und  untersuchter  Substanz  erhielt,  durch  photometrische  Messun- 
gen auf  gleiche  Helligkeit  des  betreffenden  Bildes  je  sechs  Ein- 
stellungen gemacht,  und  zwar  bei  jeder  Stellung  mindestens  zwei- 
mal für  dieselbe  Farbe  beobachtet,  woraus  dann  das  Mittel 
genommen  wurde.    Die  Unsicherheit  von  sechs  solchen  Ein- 


1)  E.  Kctteler,  Theoretische  Optik.    Braunschweig  1885.    p.  600, 
gibt  ähnliche  Werthe  für  sein  Spectralphotometer. 
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Stellungen  bestimmte  ich  im  Mittel  aus  mehreren  hundert  Reihen 
zu  5  Proc.  Lässt  man  aber  die  Beobachtungen,  die  wegen  ihrer 
grossen  Lichtschwäche  sehr  unsicher  sind,  also  die  Beobach- 
tungen, für  welche  i  =>  85^  ist,  fort,  so  ist  die  Unsicherheit  nur 
noch  4  Proc.  Lässt  man  auch  noch  die  Beobachtungen  fort, 
bei  denen  €  ==  85^  ist,  so  geht  die  Unsicherheit  auf  3,6  Proc. 
zurück.  Es  ist  dies  ein  Zeichen,  dass  die  Schwäche  des  Lichtes 
von  ziemlich  starkem  Einfiuss  auf  die  Sicherheit  der  Beob- 
achtungen ist.  Zugleich  zeigen  aber  diese  Zahlen,  dass  die 
Beobachtungen  f&r  den  vorliegenden  Zweck  hinreichend  genau 
sind.  Um  eine  grössere  Genauigkeit  zu  erzielen,  müsste  man 
stärkere  Lichtquellen  benutzen,  wobei  aber  andere  Schwierig- 
keiten auftreten.  —  Einen  weiteren  Beweis  für  die  Güte  der 
Beobachtungen  werde  ich  weiter  unten  (p.  886)  geben. 

Ich  habe  nicht  die  Helligkeit  des  reflectirten  Lichtes  mit 
dem  directen  der  Beleuchtungslampe  verglichen,  da  man  nie 
sicher  ist,  ob  man  dieselbe  Stelle  der  Flanmie  im  directen 
Lichte  sieht,  sondern  eine  gewisse  Stellung  der  refiectirenden 
Platte  (nämlich  bei  10^  Incidenz-  und  10^  Emanationswinkel) 
als  Yergleichslage  gewählt,  mit  welcher  dann  alle  übrigen  ver- 
glichen wurden. 

Der  Apparat  war  in  einem  vollkommen  zu  vei*finsternden  und 
dunkel  angestrichenen  Zimmer  des  astrophysikalischen  Obser- 
vatoriums zu  Potsdam  aulgestellt.  Bei  den  Beobachtungen 
wurde  alles  fremde  Licht  möglichst  ausgeschlossen.  Die  Ein- 
stellungen selbst  wurden  ganz  im  Dunkeln  gemacht,  indem  ich 
das  Photometer  und  den  Kopf  mit  einem  Tuche  bedeckte, 
damit  das  Auge  möglichst  emptindlich  bliebe. 

Vor  jeder  Beobachtungsreihe  wurden  die  Lampen  gereinigt, 
gefüllt  (mit  gereinigtem  Petroleum,  sog.  Luxoröl)  und  nach  dem 
Anzünden  vor  Beginn  der  Beobachtungen  einige  Zeit  brennen 
gelassen.  Da  die  Lampen  nur  beschränkte  Zeit  constant  brann- 
ten, so  habe  ich  von  Zeit  zu  Zeit  auf  die  Vergleichslage  von 
neuem  eingestellt.  Der  Beleuchtungslampe  wurde  für  jede  Reihe 
eine  feste  Stellung  gegeben,  dann  die  Substanz  von  10  zu  10^ 
gedreht,  indem  ich  bei  jeder  Stellung  je  sechs  Einstellungen 
machte.  Hierbei  war  also  die  Ebene  des  eintretenden  und 
austretenden  Lichtstrahles  stets  dieselbe,  und  zwar  stand  sie 
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senkrecht  ziir  Substanz.  Da  ich  die  Substanz  vom  Emanations- 
winkel 0^  nach  beiden  Seiten  drehte,  bekam  ich  einen  Ueber- 
schuss  von  Beobachtungen  in  der  Art,  dass  bei  einer  gewissen 
Incidenz,  z.  £.  30^,  die  Emanation  sowohl  auf  der  einen  Seite 
der  Normalen  zur  Substanz  +10^.. ..  als  auch  auf  der  anderen 

— 10^ Beobachtungen  stattfanden.    Eine  Zeichnung  (Fig.  2) 

möge  dies  deutlicher  machen.  Stellt  AB  die  refiiectirende  Fläche 
und  CD  die  Normale  zu  ihr  dar,  und  fällt  das  Licht  von  rechts 
ein  (z.  B.  FC)j  so  bezeichne  ich  die  austretenden  Strahlen  rechts 
von  CZ>,  welche  also  auf  derselben  Seite  der  Normalen  wie 
der  einfallende  Strahl  liegen  (z.  B.  CH)  mit  —  a,  die  auf  der 
linken  Seite  zur  Normalen  (z.  B.  CG)  mit  +  e. 

Um  einen  etwaigen  Unterschied  der  diffusen  Reflexion  für 
Licht  von  verschiedener  Wellenlänge  zu  constatiren,  unter- 
suchte ich  Porzellan  an  drei  Stellen  des  Spectrums,  im  Roth 
(A  =  598),  Grün  {X  =  552)  und  Blau  {l  =  485  /i.a).  Das  Beob- 
achten  im  Blau  war  etwas  schwieriger  als  für  die  beiden  anderen 
Farben  und  strengte  die  Augen  mehr  an.  Bei  den  übrigen 
Substanzen  beobachtete  ich  nur  im  Grün  X  =  552  fiu. 

Beobaohtxingen.  —  Untersucht  wurden  Platten  aus: 

1)  Biscuit  (Porzellan),  2)  carranschem  Marmor,  3)  Sand- 
stein. 4)  Flächen  hergestellt  aus  Gyps  und  5)  aus  Schrot- 
kömen. 

1.  Biscuit.  —  Die  untersuchte  Fläche  war  7cm  breit 
und  14  cm  lang.  Sie  hatte  ein  sehr  feines  Korn  und  besass 
ein  mattes  gleichmässiges  Aussehen.  Sie  ist  ein  sehr  guter 
Repräsentant  zerstreut  reflectirender  Flächen. 

Ich  lasse  jetzt  die  Mittelwerthe  aus  den  Beobachtungen 
für  die  einzelnen  Farben  folgen.  Die  erste  Columne  enthält 
den  Incidenzwinkel  z,  die  zweite  den  Emanationswinkel  c  mit 
seinem  Vorzeichen,  die  dritte,  vierte  und  fünfte  die  Mittel- 
werthe für  Roth  [mr)j  Grün  (niy)  und  Blau  (m^).  Li  der 
sechsten  Columne  steht  das  Mittel  aus  den  letzten  drei  Zahlen; 
die  folgenden  drei  Columnen  enthalten  die  Abweichungen  im 
Sinne  Beobachtung  minus  Mittelwerth  fiir  bez.  Roth,  Grün 
und  Blau. 
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Zur  besseren  Uebereicht  seien  noch  die  beobachteten  Licht- 
quantitäten  für  die  positiven  und  negativen  Emanationen  zu- 
sanimeagestellt;  zugleich  seien  in  der  letzten  Zeile  die  Cosinus- 
zahlen, welchen  die  darüber  stehenden  beobachteten  Zahlen- 
wertbe  bei  der  Richtigkeit  des  Lambert'schen  (besetze»  gleich 
sein  mUssten,  zum  Vergleiche  angegeben. 

«  positiv. 
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Da  bei  der  Stellung  (=0,  «=0  nicht  beobachtet  werden  kann, 
und  ich  zur  Berechnung  der  Beobachtungen  /  =  U),  *  =»  10  als 
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Yergleichsstellung  annahm,  so  wurde  durch  Extrapolation  der 
Werth  für  /  =  0,  6  =  0  gesucht  und  dann  =  1000  gesetzt,  und 
dementsprechend  wurden  die  übrigen  Zahlen  verringert. 

Eine  graphische  Darstellung,  wie  sie  auch  Zöllner,  Bou- 
guer  folgend,  gibt,  möge  die  Verhältnisse  bei  der  diffusen 
Reflexion  anschaulicher  machen.  Sei  AB  (Fig.  3 — 7)  die  zer- 
streut reflectirende  Fläche,  und  CD  die  Normale  darauf  und  zu- 
gleich die  Länge  des  bei  senkrechter  Incidenz  und  Emanation 
reflectirten  Lichtes.  Der  in  C  und  Z>  berührende  Kreis  entspricht 
dem  Lambert' sehen  Cosinusgesetze.  Ich  gebe  die  Curven  fiir 
i  =  0  ( ),  £  =  0  ( )  und  i  =  e  (—  .  — ), 

2.  Marmor.  —  Ein  Stück  von  4  cm  Breite  und  8  cm 
Höhe  wurde  bei  verschiedener  Oberflächenbeschaffenheit  benutzt, 
und  zwar: 

1)  unpolirt,  wie  die  Fläche  beim  Schneiden  des  Steines 
entsteht;  dabei  hat  die  Fläche  ziemlich  grosse  Unregelmässig- 
keiten und  ist  ohne  jeden  Glanz;  2)  matt  polirt,  3)  blank 
polirt  Bei  den  beiden  letzten  Oberflächen  tritt  regelmässige 
Reflexion  auf.  Es  sei  gleich  hier  darauf  hingewiesen,  dass  die 
regelmässige  Reflexion  von  0^  an  abnimmt  und  am  schwächsten 
bei  ca.  60^  Incidenzwinkel  ist,  dann  aber  sehr  rasch  zunimmt 
und  mit  streifendem  Einfall  ihren  grössten  Werth  erreicht. 

Uupolirter  Marmor. 
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Matt  polirter  Marmor. 
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Blank  polirter  Marmor. 
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3.  Sandstein.  —  Es  war  dies  gelblichweisser  Sandstein 
mit  sehr  feinem  Korn,  ca.  17  cm  lang  und  11  cm  breit  Die 
Fläche  war  nicht  ganz  eben. 
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4.  Gryps.  —  Um  zu  sehen,  welchen  Einfluss  ünregehnässig- 
keiten  der  Oberfläche  der  zu  reflectirenden  Substanzen  auf  die 
diffuse  Reflexion  haben,  stellte  ich  zwei  Flächen  aus  Gyps  wie  folgt 
dar.  Auf  ein  ebenes  Brettchen  von  7,5  cm  Breite  und  15  cm 
Höhe  strich  ich  feuchten  Gjfs,  welchem  ich  beliebige  Erhöhun- 
gen gab,  bis  zu  1  cm  Höhe  circa.  Es  sah  hierbei  eine  solche 
Fläche  einem  Modelle  einer  Mondlandschaft  in  Gryps  nicht  un- 
ähnlich. Auf  die  eine  Fläche  streute  ich,  bevor  die  Masse 
getrocknet  war,  trockenen  Gyps,  wodurch  dieselbe  ein  mehr 
dunkles  Aussehen  mit  rauherer  Oberfläche  bekam.  Die  andere 
liess  ich  für  sich  trocknen;  sie  war  mehr  glatt  und  hell.  Die 
erstere  Fläche  werde  ich  mit  „Gyi)s  A",  letztere  mit  „Gyps  B" 
bezeichnen. 
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Gyps  B. 
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5.  Schrot.  —  Um  den  Einfluss  regelmässig  vertheilter  Er- 
höhungen auf  der  Obei*fläclie  eines  difi'us  zei-streuenden  Körpers 
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zu  studiren,  stellte  ich  zwei  Flächen  aus  Schrotköniern  her,  indem 
ich  dieselben  sehr  gleichmässig  vertheilt  auf  einem  Brettchen 
von  7  cm  Länge  und  Breite  befestigte.  Ich  benutzte  dazu 
Schrot  vom  Durchmesser  von  3,4  mm  und  von  3,9  mm.  Um 
die  Lichtstärke  des  reflectirten  Lichtes  zu  erhöhen,  bemalte 
ich  die  so  entstandenen  Flächen  mit  Cremserweiss ,  jedoch 
so,  dass  die  dazwischen  liegenden  leeren  Stellen  nicht  ausgefällt, 
d.  h.  die  Unebenheiten  möglichst  wenig  verändert  wurden.  Es 
ist  noch  zu  bemerken,  dass  diese  Flächen  infolge  der  Bemalung 
mit  Oelfarbe  etwas  glänzten.  Ich  werde  dieselben  mit  „Schrot 
klein"  und  „Schrot  gross"  bezeichnen. 

Schrot  klein. 
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EinfluBB  doB  AzimuthB  der  Einfallsebene  und  Emanations- 
ebene auf  die  LichtintenBität.  —  Im  allgemeinen  kann  es 
nicht  gleichgültig  sein,  ob  die  Einfallsebene  und  Emanations- 
ebene  eines  Lichtstrahles  bei  einem  diffus  reflectirenden  Köq)er 
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dieselbe  ist  oder  nicht,  d.  h.  ob  beide  unter  einem  gewissen 
Azimuth  gegeneinander  geneigt  sind. 

Bei  den  Beobachtungen  an  Biscuit  hatten  die  beiden 
Ebenen  ein  Azimuth  von  0  und  180^  und  es  zeigten  sich  hier- 
bei nur  geringe  Unterschiede  für  die  Helligkeit  in  den  beiden 
Azimuthen,  und  zwar  in  der  Weise ,  dass  für  die  kleineren 
Winkel  /  und  b  bei  0^  Azimuth  die  gemessene  Helligkeit  etwas 
grösser  ist  als  f&r  die  Beobachtungen  bei  180^  Azimuth.  Bei 
den  grossen  Winkeln  i  und  €  jedoch  übertrifft  die  Helligkeit 
bei  Azimuth  180^  die  bei  0^  Azimuth,  da  hier  die  Erschei- 
nungen des  streifenden  Einfalls  in  Betracht  zu  ziehen  sind. 
Um  zu  untersuchen,  wie  sich  die  Verhältnisse  in  anderen 
Ebenen  gestalten,  habe  ich  noch  einige  Versuche  angestellt 
Hierzu  wurde  folgender  Apparat  benutzt. 

Auf  die  Alhidade  eines  Theodoliten  wurde  nach  Weg- 
nahme des  Femrohrs  nebst  Höhenkreis  ein  Brettchen  befestigt 
und  auf  dasselbe  die  Substanz  so  gestellt,  dass  sie  noch  um 
eine  Horizontalaxe  gedreht  werden  konnte.  Hierbei  wurden 
die  Winkel  für  die  Einstellung  des  Horizontal-  und  Höhen- 
kreises vorher  mittelst  sphärischer  Trigonometrie  berechnet 
Diese  Substanz,  als  welche  ich  ein  Stück  weissen  Cartons  be- 
nutzte, wurde  vermittelst  einer  Graslampe  erleuchtet,  nachdem 
das  Licht  vorher  durch  eine  Linse  parallel  gemacht  worden 
war.  Als  Photometer  wurde  ein  Glan'sches  Spectralphoto- 
meter  benutzt,  das  durch  Wegnahme  des  Prismas  in  ein  ge- 
wöhnliches verwandelt  wurde.  Sowohl  bei  der  Aufstellung  als 
bei  den  Versuchen  selbst  wurde  die  nöthige  Vorsicht  getroffen, 
um  Fehler  zu  vermeiden. 

Es  zeigte  sich  hierbei,  dass  das  Azimuth  der  Einfallsebene 
zur  Emanationsebene  nicht  vernachlässigt  werden  darf.  Nach- 
folgende Zahlen,  Mittelwerthe  aus  mehrfachen  Einstellungen, 
welche  auf  6  Proc.  ca.  genau  sind,  mögen  die  dabei  vorkommen- 
den Abweichungen  zeigen: 

Azimuth        Einfallswinkel     Austrittswinkel      beob.  Intensität 
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Einige  Beobachtungen  an  einem  mit  Sandstein  matt  po- 
lirten  Marmor  liessen  schon  durch  den  blossen  AnbUck  die 
Abhängigkeit  der  Intensität  vom  Azimuth  erkennen. 

EinfluBs  der  Farbe.  —  Betrachtet  man  die  oben  ange- 
gebenen Beobachtungen  an  Biscuit,  bei  welchen  in  den  letzten 
drei  Columnen  gleich  die  Differenzen  zwischen  Beobachtung 
und  Mittelwerth  gegeben  sind,  und  bildet  man  die  Summe  der 
+  Differenzen,  d.  h.  diejenigen,  bei  welchen  die  beobachtete 
Zahl  grösser  ist  als  das  Mittel,  und  die  Summe  der  —  Diffe- 
renzen, bei  welchen  sie  kleiner  ist,  so  ergibt  sich: 

Roth        Grün        Blau    Gesammtsomme 

Summe  der  +  Abweichungen      +2006      +1528      +2011  +5545 

Summe  der  —  Abweichungen      —1744      —2026      -1777  —5547 

Summe      +   262      —  498      +  234  ^^       2. 

Die  Summe  der  +  und  —  Abweichungen  sind  einander 
gleich.  —  Bildet  man  aber  die  Summe  der  Abweichungen  in 
Procenten,  so  ergibt  sich: 

Roth        Grttn        Blau    Gesammtsumme 

Summe  der  +  Abweichungen       +436        +384        +338  +1108 

Summe  der  —  Abweichungen       —420        -444        —532 —1396 

Summe       +16        — llÖ~~— 194  —'288. 

Da  für  die  Beobachtungen  im  Roth  die  4-  Abweichungen 
grösser  sind,  als  im  Grün  und  Blau,  ebenso  ilir  die  Beobach- 
tungen im  Blau  die  —  Abweichungen  am  meisten  vorherrschen 
und  die  Differenzen  im  Sinne  Beobachtung  minus  Mittel  ge- 
bildet wurden,  so  folgt,  dass  die  Gesammtsumme  der  beobach- 
teten Helligkeit  für  Roth  grösser  ist,  als  für  Grün,  und  letztere 
wieder  grösser  als  für  Blau. 

FresneP)  fand  nun,  dass  der  Grenzwinkel,  für  den  zu 
der  unregelmässigen  Zurückwerfung  deutliche  regelmässige  hin- 
zutritt, für  die  verschiedenen  Wellenlängen  verschieden  ist,  und 
zwar  tritt  die  regelmässige  Zurückwerfung  für  Roth  firüher  ein, 
als  für  Gelb,  Grün  u.  s.  w.  Seine  eigenen  Experimente  und 
die  von  Hrn.  HankeP)  bestätigten  auch  dies  Resultat. 

Aus  diesem  Grunde  muss  auch  in  unserem  Falle  die  Summe 
der  Helligkeiten   des  von  einem   unregelmässig  reflectirenden 

1)  Fresnel,  Oeuvres  compUtes  1.  p.  226.  Paris  1866. 

2)  W.  Hankel,  Pogg.  Ann.  100,  p.  802.  1857. 
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Körper  zurückgeworfenen  Lichtes  für  Roth  grösser  sein,  als 
für  Grün  und  Blau  u.  s.  w.,  wie  sich  das  auch  in  den  Beobach- 
tungen ausspricht.  Bei  den  grossen  Incidenz-  und  Bmanations- 
winkehi  ist  dies  deutlicher,  so  z.  B.  für  i  =  80^  und  e  =  +60^ 
+  70^,  +80^ —  Bildet  man  noch  die  Summe  der  Abweichungen 
für  die  +  Emanationen  allein,  so  kommt: 

Roth    Grün    Blaa  Gesammtsumme 
Summe  der  +  Abweichungen  in  Proc.     +275    +257    +213  +745 

Summeder— Abweichungen  in  Proc^    —320    -^6?    1377  -965 

Surnine^  ~-"~45  "-^Ü  ~  ^  64  -220." 

Es  bleibt  auch  hier  der  Unterschied  bestehen.  Der  starke 
üeberschuss  der  negativen  Abweichungen  bei  allen  Farben 
rührt  offenbar  von  dem  starken  Anwachsen  der  Helligkeit  beim 
Eintritt  der  regelmässigen  Reflexion  her.  Da  gerade  bei  diesen 
grossen  Winkeln  die  Aufstellungsfehler  des  Apparates  von  sehr 
grossem  Einfluss  sind,  weil  hier  die  Helligkeit  des  reflectirten 
Lichtes  sich  rasch  ändert,  so  zeigen  die  Beobachtungen  ausser- 
dem noch,  dass  sie  als  gut  bezeichnet  werden  dürfen,  und  dass 
die  Instrumentalfehler  keine  grossen  gewesen  sind. 

Es  mögen  hier  noch  einige  Beobachtungen  Platz  finden, 
welche  mit  dem  Spectralphotometer  über  die  Intensität  des 
reflectirten  Lichtes  für  verschiedene  Farben  von  verschiedenen 
Substanzen  angestellt  wurden.  Die  Herren  H.  C.  Vogel  und 
Müller^)  haben  seiner  Zeit,  als  sie  den  Mond  spectralphoto- 
metrisch  beobachteten,  zum  Vergleich  das  reflectirte  Licht 
einiger  irdischer  Substanzen  benutzt.  Ich  habe  die  Beobach- 
tungen wiederholt  und  noch  einige  an  anderen  Substanzen 
hinzugefügt.  Da  beide  Herren-)  auch  verschiedene  Färbungen 
auf  dem  Monde  constatiren  konnten,  und  es  wünschenswert h 
ist,  eine  grössere  Anzahl  irdischer  Vergleiche  zu  haben,  so  kön- 
nen diese  Beobachtungen  als  Anhaltspunkte  dienen. 

Es  mögen  zunächst  die  Beobachtungen  folgen.  Die  Ueber- 
schiiften  geben  die  benutzten  Substanzen;  in  der  ersten  Co- 
himne  steht  die  Wellenlänge.  Eine  Stellung,  nämlich  für  die 
Wellenlänge  552  fiu,  wurde  als  Vergleichsstellung  verwendet 
und  deren  Intensität  gleich  100  gesetzt. 

1 )  H.  C.  Vogel,  Berl.  Monataber.  März  1877.  p.  104  u.  Oct.  1880.  p.  801. 
2i  H.  C.  Vogel  u.  Müller,  Vierteljahrsschrift  d.  astron.  Gesellschaft. 
1882.  p.  230. 
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Mit  Äusnabme  der  Beleuchtung  tod  Discuit  wurde  als 
Lichtquelle  die  Sonne  benutzt  und  die  Substanzen  so  gestellt, 
dass  die  Strahlen  nahezu  senkrecht  einfielen  und  unter  ca.  30" 
austraten.  Bei  Biscuit  wurde  Lampenbeleuchtung  verwendet 
und  hierbei  Incidenz-  und  Emanationswinkel  =  10"  gesetzt. 

Die  Beobachtungen  stimmen  mit  denen  der  oben  genannten 
Herren  gut  übereiii.  Für  das  Himmelslicht  wäre  es  wünschens- 
werth,  einmal  Beobachtungen  mit  dem  Speotralphotometar  unter 
verschiedenen  Azimuthen  und  Höben  anzustellen  unter  Berück- 
sichtigung des  Sonnenstandes,  wie  dies  für  gewöhnliches  Licht 
zum  Theil  duichgeftihrt  worden  ist') 

Folarisation  des  diffus  refleotirten  Z>ioht«8.  —  Einige 
hierüber  angestellte  Versuche  an  einem  mit  Sandstein  matt 
geschliffenen  Marmor  und  mattem  Cartonpapier  unter  Anwen- 
dung einer  dichroskopischen  Loupe  and  eines  Savarfschen 
Polarisators  ergaben  sowohl  für  Lampenlicht  als  lÜr  directes 
Sonnenlicht  folgende  Besultate. 

Für  nahe  senkreclite  Beleuchtmig  ist  selbst  für  flmanations- 
winkel  >  80"  kaum  eine  PoUrisatioo  nachweisbar.     Wachsen 

1)  Wild,  BuU.  de  l'acad.  d.  St.  P^terabourg.  21.  p.  312.  1B7«.  L. 
Weber,  Wied.  Ann.  2«.  p.  374.  1885;  Astron.  Nachr.  118.  Nr.  2810.  1887. 
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dagegen  die  Incidenzwinkel,  so  hängt  die  Polarisation  von  dem 
Winkel  ab,  den  die  Ebene  des  austretenden  Straliles  mit  dem 
des  einfallenden  bildet  Sind  beide  Ebenen  auf  derselben  Seite, 
haben  sie  also  ein  Azimuth  0^,  so  ist  fast  keine  Polarisation 
vorhanden,  selbst  für  sehr  grosse  Incidenz-  und  Emanations- 
winkeL  Stehen  jedoch  beide  Ebenen  unter  einem  Azimuth 
von  180^  zu  einander,  so  tritt  zunächst  bei  kleinen  lucidenz- 
winkeln  imd  gi*ossen  Emanationswinkeln  schwache  Polarisation 
auf.  Pur  Incidenzen  von  i  =  60^  an  ist  bei  «=  +80^  die 
Polarisation  schon  sehr  stark,  nimmt  aber  mit  €  ab  und  ist 
für  6  =  0^  verschwunden.  Wächst  i  noch  mehr  bis  über  80^, 
so  nimmt  auch  die  Polarisation  des  refiectirten  Lichtes  zu, 
selbst  bis  6  =  0^ 

Stehen  die  beiden  Ebenen  der  einfallenden  und  austreten- 
den Strahlen  unter  verschiedenen  Azimuthen  zu  einander,  so 
treten  alle  Zwischenstufen  zwischen  den  Resultaten  bei  Azimuth 
0  und  180®  auf.  Bei  allen  diesen  Beobachtungen  schwingt  der 
Strahl  senkrecht  zur  Ebene,  welche  durch  den  eintretenden 
Strahl  und  durch  den  beobachteten  gelegt  werden  kann.  ^) 

Aus  diesen  Beobachtungen  erklärt  sich  auch,  warum 
Arago^)  und  später  Secchi')  für  den  Mond  nachwiesen,  dass 
besonders  im  ersten  Viertel  (und  in  den  grauen  Mondflecken) 
polarisirtes  Licht  vorhanden  sei,  für  den  Vollmond  dagegen  keines. 

Kugel  und  Cylinder.  —  Zur  Erkenntniss  der  physischen 
Beschaflfenheit  der  Himmelskörper,  besonders  auch  der  Planeten 
unseres  Sonnensystems,  bietet  die  Photometrie  ein  unschätz- 
bares Hülfs  mittel,  wie  die  Beobachtungen  von  Seidel^),  Bond*^, 
Zöllner®),  Engelmann^,  H.  C.  Vogel%  Müller  und  anderen 

1)  A.  ÄngBtröm,  Pogg.  Ann.  90.  p.  582.  1853.    De  la  Provostaye 
und  Desains,  Compt  rend.  33.  p.  444.  1851. 

2)  Arago,  Cumpt.  rend.  18.  p.  1119.  1844  u.  Astronomie  1.  (2.)  p.  Ib. 
3j  Secchi,  Monthly  Notices  Astr.  Soc.  20.  p.  70.  1860. 

4)  L.  Seidel,  Monumenta  saecularia  d.  Münch.  Acad.  1859. 

5)  G.  P.  Bond,  Mem.  of  the  Amer.  Acad.  New  Ser.  8.  1861. 

6)  F.  Zöllner,  Photometr.  Unters.  Leipzig  1865;  Pogg.  Ann.  Jubelb. 
p.  624.  1874. 

7j  K.  Engelmann,    Ueber  die  Helligkeitsverhältniöse  der  Jupiter- 
trabanten.   Leipzig  1871. 

8)  H.  C.  Vogel,  Berl.  Monatsber.  Oct.  1880.  p.  801. 
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zur  Genüge  dargethan  haben.  Allein  es  haben  sich  aus  den 
Beobachtungen  auch  Eigenthümlichkeiten  in  den  Helligkeits- 
änderungen, hervorgerufen  durch  die  Phasen,  gezeigt,  die  sich 
nicht  immer  recht  erklären  lassen.  Abgesehen  von  den  Beobach- 
tungen am  Monde  seien  nur  die  Beobachtung  Bremiker's^) 
über  die  Helligkeit  der  Venus  bei  Gelegenheit  der  Sonnen- 
finsterniss  vom  18.  Juli  1860  und  die  Beobachtungen  Mül- 
ler's^)  an  kleinen  Planeten  (besonders  an  Ceres  u.  a.)  an- 
geführt. 

Zöllner  hat  fiir  den  Mond  durch  Bechnung  gefunden, 
dass  die  HeUigkeit  desselben  die  eines  £[reiscylinders  von  dem- 
selben Durchmesser  wie  der  Mbnd,  und  dessen  Höhe  zwei  Drittel 
dieses  Durchmessers  ist.  Die  Henen  Searle^)  und  Seeliger*) 
haben  allerdings  nachgewiesen,  dass  dieses  Resultat  Zöllner 's 
infolge  eines  Irrthums  nicht  richtig  ist  und  nur  zufälhg  die  von 
Zöllner  gefundene  Formel  mit  den  Beobachtungen  harmonirt. 

Lambert  findet  für  die  Helligkeit  eines  Planeten  bei  ver- 
schiedenen Phasen  den  Werth:  (sin«  —  rcosv)/:^,  wo  t?,  die 
Phase,  der  äussere  Winkel  am  Planeten  im  Dreieck  Erde, 
Planet,  Sonne  ist. 

Die  Herren  Searle  imd  Seeliger  finden  an  Stelle  der 
Zolin er'schen  Formel  fiir  einen  Cylinder  mit  der  Phase  v  für 
die  beobachtete  Lichtquantität: 

L  =  ^- [sin(ü  -  ß)-[v-  ß) cos(v  -  /9)],     wo  t;  <  2/S, 
und:  L  =■  — [sec/9]  .[sint?  —  ü.cosi?  —  2ß  sin/9  sin(r  —  /?j], 

71 

WO  V  >  2ß  und  ß  der  Winkel  ist,  den  die  Erhebungen  mit  der 
Mondoberfläche  bilden.  Searle  gibt  auch  eine  Tafel  fiir  ver- 
schiedene Werthe  von  ß. 

Da  man  meines  Wissens  bis  jetzt  noch  nicht  den  Versuch 
angestellt  hat,  einmal  experimentell  den  Einfluss  der  Phase  — 
d.  i.  der  Aussenwinkel  am  Dreieck  Beobachter,  Körper,  Licht- 
quelle —  auf  die  Helligkeit  zu  untersuchen,  Hess  ich  eine  Kugel 

1)  C.  Bremiker,  Berl.  Monatsber.  1860.  p.  693. 

2)  G.  Müller,  Astron.  Nachr.  110.  Nr.  2631;  114.  Nr.  2724. 

3)  A.  Searle,  Proc.  of  the  Amer.  Acad.  1884.  p.  310. 

4)  H.  Seeliger,  Vierteljahrsschr.  d.  astron.  Oesellsch.  21.  p.  228.  1886. 
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und  einen  Cylinder  herstellen.  Der  Durchmesser  beider  betrug 
1,2  cm,  die  Höhe  des  Cylinders  mass  10  cm.  Zur  Beobachtung 
benutzte  ich  den  oben  (p.  869)  beschriebenen  Apparat  und  drehte 
hierbei  den  Spalt  des  Photometers  so  weit  auf,  dass  der  Oeff- 
nungswinkel,  welchen  der  Spalt  mit  den  Rändern  der  Kugel 
bildete,  von  der  Grösse  war,  dass  alles  von  der  Kugel  auf  den 
Spalt  fallende  Licht  ausgenutzt  wurde.  Beim  Cylinder  wurde 
ungefähr  1,5 — 1,6  cm  der  Höhe  verwendet.  Da  das  Spectrum 
dieses  reäectirten  Lichtes  sehr  schwach  war,  habe  ich  das 
Prisma  des  Photometers  weggenommen  und  direct  beobachtet, 
indem  die  beiden  Spaltbilder  zur  Berührung  gebracht  wurden, 
nachdem  deren  Farbe  künstlich  durch  farbige  Gläser  gleich 
gemacht  worden  war.  Durch  diese  Anordnung  erhielt  man 
hellere  und  leichter  zu  beobachtende  Bilder.  —  Die  Kugel, 
bez.  der  Cylinder  wurde  in  der  Mitte  des  Tischchens  auf- 
gestellt und  durch  die  verschiedenen  Stellungen  der  Beleuch- 
tungslampe die  Phasen  erzeugt. 

Allein  es  stellte  sich  jetzt  ein  anderer  Uebelstand  ein,  der 
die  Sicherheit  eines  Theiles  der  Beobachtungen  verminderte. 
Wurde  die  Phase  kleiner  als  80**,  so  zeigte  deren  Spaltbild 
auch  eine  Phase,  welche  Eigenthümlichkeit  ich  trotz  verschie- 
dener Versuche  nicht  wegbringen  konnte,  und  ich  stellte  des- 
halb immer  auf  den  helleren  Theil  ein.  Die  beobachtete  Curve 
verläuft  sehr  regelmässig. 


Phase 


Kugel 


A 

B 

IGO 

1000 

'  1000 

150 

944 

1  898 

140 

793 

,  909 

130 

680 

803 

120 

571 

'  695 

110 

483 

.  600 

100 

377 

'  458 

90 

288 

'  378 

Cylinder 
A     !~^ 


«,               K:ugel 
Phase! ^^— 


1000  ; 
1127 

1024  , 

1052  I 

916  ; 

866  I 

663 

492  ' 
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982 
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987 
899 
801 
655 
507 


80 
70 
60 
50 
40 
30 
20 


202 
142 
87 
69 
51 
40 
52 


B 

256 

211 

126 

104 

67 

43 

16 


Cylinder 
A     B 


365 
257 
185 
97 
68 
44 
26 


415 
309 
166 
92 
56 
53 
34 


Unter  A  sind  die  Helligkeiten  gegeben,  die  beide  Körper 
reflectirten,  nachdem  deren  Oberflächen  mit  Kreide  weiss  ge- 
macht waren;  in  den  Columnen  B  sind  die  HeUigkeiten  ge- 
geben, die  beide  Körper  reflectirten,  nachdem  deren  Oberflächen 
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mit  einer  dünnen  Gypsschicht  bedeckt  und  dadurch  mit  star- 
ken Unregelmässigkeiten  versehen  waren.  Die  Erhöhungen  be- 
trugen mehrere  Millimeter  und  vergrösserten  den  mittleren 
Durchmesser  beider  Körper  um  ca.  3  mm. 

Auf  der  beigegebenen  Rg.  8  sind  die  erhaltenen  Werthe 
graphisch  dargestellt  und  dazu  die  (Jurven  gezeichnet^  wie  sie 
sich  nach  Lambert  und  Zöllner,  bez.  Searle- Seeliger 
ergeben.  Man  erkennt  daraus,  dass  die  von  mir  gefundenen 
Werthe  für  die  Kugel  B  am  nächsten  noch  durch  die  L am- 
ber t'sche  Formel  dargestellt  wird.  Die  Beobachtungen  Zöll- 
ner's  am  Monde  dagegen  geben  viel  kleinere  "Werthe. 

Vergleichung  swischen  Theorie  und  Beobachtungen.  — 
Treffen  Lichtstrahlen  auf  einen  Körper,  so  können  unter 
der  Voraussetzung,  dass  der  Körper  weder  fluorescirt,  noch 
phosphorescirt  oder  sonst  selbständig  Licht  aussendet,  zwei 
Vorgänge  unterschieden  werden.  Der  eine  Theil  der  Strahlen 
wird  gleich  an  der  OberÜäche  reflectirt,  der  andere  dringt  in  den 
Körper  ein.  Die  in  den  Körper  eindringenden  Strahlen  können 
zerfallen  in  solche,  welche  den  Körper  durchsetzen,  solche,  welche 
vollständig  absorbirt,  und  solche,  welche  von  innen  heraus 
reflectirt  werden.  Wir  betrachten  nur  die  letzteren,  die  mit 
dem  von  der  Oberfläche  reflectirten  Lichte  uns  das  gesammte 
reflectirt«  Licht  liefern. 

Die  Helligkeit  eines  beleuchteten  gegebenen  Körpers  hängt 
von  den  geometrischen  und  physikalischen  Beziehungen  des- 
selben zu  dem  einfallenden  Lichte  ab.  Die  dabei  in  Frage 
kommenden  Momente  und  die  Grössen,  welche  in  die  die  Hellig- 
keit bestimmenden  Gleichungen  in  der  einen  oder  anderen 
Weise  eintreten,  sind  die  folgenden: 

1)    der    Incidenz Winkel   i\    2)    der  Emanationswinkel    6; 

3)  der  Winkel,  den  die  Ebenen  der  einfallenden  und  aus- 
tretenden  Strahlen   miteinander  bilden,   d.  i.  ihr  Azimuth  w\ 

4)  das  von  der  Oberfläche  reflectirte  Licht,  sei  es  regel- 
mässig oder  diflFus  zurückgeworfen.  Diese  beiden  Theile  können 
aber  getrennt  behandelt  werden,  da  das  regelmässig  zurück- 
geworfene Licht  nur  in  ganz  gewissen  Richtungen  auftritt,  was 
von  der  mehr  oder  weniger  körnigen  Structur  der  Oberfläche 
abhängt.     Wir  haben   es  hier  nur  mit  dem  di£fus  reflectirten 


892  «/.  B,  Messerschmitt 

Lichte  zu  tbun;  5)  das  aus  dem  Innern  des  Körpers  heraus 
reflectirte  Licht,  komme  es  direct  oder  nach  mehrfachen  Reflexio- 
nen oder  von  der  Bückfläche  des  Körpers.  Hierbei  ist  für  die 
verschiedenen  Substanzen  der  Brechungsexponent  zu  berück- 
sichtigen. 6)  Ferner  kommt  das  DifFusionsvermögen  der  Grenz- 
fläche des  Körpers  und  das  der  im  Innern  desselben  liegenden 
Theile  in  Betracht.  Man  versteht  darunter  die  Fähigkeit,  Licht 
zu  verbreiten,  die  von  der  Feinheit  des  Kornes  der  Oberfläche 
der  Substanzen  und  der  inneren  Structur  abhängt.  Die  beiden 
Diffusionsvermögen   brauchen   nicht  einander  gleich  zu  sein.  ^) 

7)  Das  jeder  Substanz  eigenthümliche  Absorptionsveimögen. 
welches  im  allgemeinen  eine  Function  der  Wellenlänge  sein  wird. 

8)  Die  Tiefe,  aus  der  noch  Licht  reflectirt  wird,  welche  von 
dem  Absorptionsvermögen  abhängt.  9)  Die  Polaiisation  des 
reflectirten  Lichtes.  2) 

Zöllner')  suchte  die  Lambert'sche  Formel: 

Qr        COS  %  .  COS  e    ,       , 
=  J.  u -^ dp  dq 

ZU  stützen,  indem  er  die  Erscheinungen  der  strahlenden  Wärme, 
wie  sie  durch  Fourier*),  Poisson*)  undMelloni^  erforscht 
wurden,  auf  das  Licht  anwandte.  Allein  die  Beobachtungen 
über  die  diffuse  Reflexion  konnte  er  so  nicht  erklären,  sondern 
kommt  nur  zu  dem  Schlüsse,  dass  die  Helligkeitsänderungen, 
welche  eine  zerstreut  reflectirende  Oberfläche  bei  verschiedenen 
Incidenz-  und  Emanationswinkeln  des  ein-  und  ausstrahlenden 
Lichtes  zeigt,  ganz  charakteristisch  fftr  die  Natur  und  physi- 
kalische Beschaffenheit  jener  Oberfläche  sein  müssen. 

Eine  eingehende  theoretische  Untersuchung  über  die  difiuse 
Beflexion  hat  neuerdings  Hr.  L  o  m  m  e  1  ^  gegeben.  Er 
stellt  statt  des  Emanationsgesetzes  von  Lambert  den   Satz 


1)  Vgl.  0.  Chwolson,  Bull,  de  Tacad.  d.  St.  Petersbourg.  31.  p.  213. 
18S6  u.  A.  Lallemand,  Journ.  de  Phys.  5.  p.  329.  1876. 

2)  J.  Violle,  Compt.  rend.  105.  p.  111.  1887  u.  oben  p.  887. 

3)  F.  Zöllner,  Phot.  Unters,  p.  15. 

4)  M.  Fourier,  Theorie  analytique  de  la  chaleur.  Paris  1822.  §.  4s. 

5)  Poisson,  Theorie  math^matique  de  la  chaleur.    Paris  1855. 

6)  Melloni,  La  thermochrose.    Naples  1850. 

7)  E.  Lommel,  Sitsber.  d.  Münch.  Acad.  math.-phys.  Ol.  p.  95.  1887, 
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auf,  dass  das  von  einem  Volumenelement  ausstrahlende  Licht 
auf  dem  Wege  innerhalb  des  strahlenden  Körpers  nach  Maass- 
gabe des  Absorptionsgesetzes  geschwächt  wird.  Unter  dieser 
Voraussetzung  entwickelt  er  flir  diflFus  reflectirende  Körper  von 
solcher  Schichtdicke  oder  Undurchsichtigkeit,  dass  bis  zur  Rück- 
seite desselben  kein  merkUches  Licht  vordringt,  die  Formel: 

/  l 

in       2m  cos»+coBel         i_  ^      L  ^^8  *  cos  e   J 

Unter  Berücksichtigung  der  Schichtdicke  £  findet  Hr.  Lom- 
mel  einen  viel  complicirteren  Ausdruck^),  der  eine  Anwendung 
nur  sehr  schwer  gestattet.  Uebrigens  gibt  ein  Vergleich  dieser 
Theorie  mit  Beobachtungen,  wie  Hr.  Lommel  selbst  zeigt, 
ebenso  wie  das  Lambert'sche  Gesetz,  nur  eine  Annäherung 
und  nicht  eine  vollkommene  Uebereinstimmung  beider. 

Hr.  S eiliger')  gelangt,  von  ähnlichen  Ueberlegungen  aus- 
gehend wie  Hr.  Lommel,  zu  der  Formel: 

Q>       j^      cos  i  cos  6 
=i  y  .da. df' —, • 
'              •^    ficoBt  +  cose 

wo  y  eine  beliebige  Constante,  da  das  leuchtende,  df  das  be- 
strahlte Flächenelement,  ju  der  Absorptionscoefficient  flir  die 
ausgesandten,  bez.  einfallenden  Lichtstrahlen,  i  und  e  der  In- 
cidenz-  und  Emanationswinkel,  und  zwar  abhängig  von  dem 
Brechungsvermögen  des  Körpers  sind. 

Hr.  Seeliger  will  diese  Formel  nur  für  die  Planeten  mit 
dichten  Atmosphären  angewendet  wissen  und  hat  dieselbe  mit 
Erfolg  auf  den  Planeten  Saturn  angewendet.*) 

Eine  Vergleichung  aller  dieser  Theorien  mit  den  Beobach- 
tungen zeigt,  dass  sie  dieselben  nicht  gut  darzustellen  vermö- 
gen. Auch  zeigen  sie,  dass  die  Formel  in  Bezug  auf  i  und  6 
nicht  symmetrisch  sein  könne.  Wollte  man  alle  bei  diesem 
Problem  in  Frage  kommenden  Momente  berücksichtigen,   so 


1)  Ueber  die  Bedeutung  der  einzelnen  Buchstaben  siehe  1.  c.  p.  97. 

2)  £.  Lommel,  1.  c.  p.  115. 

3)  H.  Seeliger,  Vierteljahr8chriftd.a8tr.Ge8ell8ch.  21.  p.  220.  1886. 

4)  H.  Seeliger,   Abhandl.  d.  Münch.  Acad.   II.  Cl.    16.   IL  Abth. 
p.  405.  1887. 
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käme  man  zu  weitläufigen  Formeln  mit  sehr  vielen  Constanten, 
die  bis  jetzt  noch  nicht  getrennt  bestimmt  werden  können,  wie 
die  Untersuchungen  von  Hm.  Lommel  darthun. 

Es  soll  nun  noch  in  Kürze  gezeigt  werden,  inwieweit  die 
vorhandenen  Theorien  das  vorliegende  Beobachtungsmaterial 
darzustellen  vermögen.  Einige  Tabellen  der  Differenzen  zwi- 
schen Bechnung  und  Beobachtungen,  in  Procenten  ausgedrückt, 
werden  darthun,  dass  dies  nur  mangelhaft  der  Fall  ist 

Das  Lambert'sche  Gesetz. 
B  i  8  c  u  i  t. 
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Die  Annahme  der  Proportionalität  der  Liehtquantitäten 
mit  dem  Cosinus  gibt  also  ziemlich  gute  Uebereinstimmung 
zwischen  Bechnung  und  Beobachtung  bei  Biscuit  bis  ca.  70^; 
schlechter  wird  dies  bei  den  anderen  Substanzen: 
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Man  sieht  daraus,  dass  die  Abweichungen  schon  bei  kleinen 
Winkebi  ziemlich  bedeutend  sind. 

Das  Lommersche  Gesetz. 
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Dabei  ist  die  Albedo  nach  Lambert  0,4  angenommen 
worden,  da  wir  es  hier  nur  mit  weissen  Körpern  zu  thun  haben 
und  die  wirklichen  Albedo  der  benutzten  Substanzen  nicht 
kennen.  Hierbei  zeigt  selbst  Biscuit,  das  der  Annahme  f&r 
die  Albedo  0,4  am  besten  entsprechen  muss,  keine  wesentlich 
bessere  Uebereinstimmung  als  das  Lambert 'sehe  Gesetz,  bei 
den  anderen  Körpern  weichen  die  Beobachtungen  in  noch  viel 
höherem  Grade  ab. 

Das  Gesetz  von  Seeliger,  der  dasselbe  allerdings  nur 
auf  Planeten  mit  dichten  Atmosphären  anwendet,  zeigt  ähnliche 
Abweichungen.  Man  erkennt  dies  schon  aus  der  Bestimmung 
der  Constanten  h  aus  den  Beobachtungen.  Bildet  man  z.  B.  für 
Biscuit:  cos  i  _ ,     l      _  . 

wo  h  die  beobachtete  Lichtquantität  bedeutet,  so  erhält  man  für  A: 

»=     20<>  30<>        40<>        50«        60«        70«        80<> 

k  -     0,16        0,09       0,56       0,37       0,25       0,10       0,03. 

EndUch  die  Annahme  einer  einfachen  Absorption: 


00«« 


=  5'.«—* 


gibt  auch  nur  eine  Annähenmg,  indem  zwar  die  Beobachtungen 
an  Biscuit  einigermassen  gut  dargestellt  werden,  ebenso  die 
von  Marmor,  aber  nicht  die  der  anderen  Flächen.  Versuche 
ähnlicher  Art  mit  anderen  Formeln,  wie: 


Q^e 


_  /Lzl£??_'  •  ***** * 
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gaben  ebenfalls  keine  günstigeren  Resultate,  ausser  wenn  man 
für  /  ziemlich  complicirte  Functionen  annahm,  so  z.  6.  bei 
Biscuit: 

/=  0,33  sin*  (40  +  i)  +  0,47  sin«  (40  +  1) .  cos^  (45  +  €) 

+  0,1  cos  (45  +  €) .  sin « , 

bei  Gyps  A:        /=«  0,9 .  sin*  (50  +  i)  u.  s.  w. 

Allein  solchen  willkürlichen  Werthsystemen  kann  höchstens 
nur  eine  praktische  Bedeutung  beikommen. 

Wie  jnan  sieht,  sind  alle  vorhandenen  Formeln  so  be- 
schaffen, dass  Einfalls-  und  Austritts  winket  miteinander  ver- 
tauschbar sind,  ferner  ist  auf  das  Azimuth  der  beiden  in 
Betracht  kommenden  Ebenen  zu  einander  keine  Rücksicht 
genommen  und  zeigen  auch  die  Yergleichungen  zwischen 
Theorie  und  Beobachtungen,  dass  keine  der  aufgestellten  For- 
meln das  Phänomen  der  diffusen  Reflexion  darsteUt.  l!>Iur  für 
die  Beobachtungen  von  Biscuit  findet  innerhalb  gewisser  Gren- 
zen ziemlich  gute  Uebereinstimmung  zwischen  Theorie  und 
Beobachtungen  statt,  weshalb  auch  in  einzelnen  Fällen  die 
Formeln  zur  praktischen  Berechnung  der  Helligkeit  des  diffus 
reflectirten  Lichtes  angewandt  werden  können. 

Ehe  indess  eine  Theorie  dieser  Erscheinungen  vollständig 
entwickelbar  und  prüf  bar  ist,  müssen  über  die  oben  angedeu- 
teten Punkte  noch  Untersuchungen  angestellt  werden,  durch 
welche  die  miteinander  verbundenen  sehr  verwickelten  Phä- 
nomene getrennt  werden. 

Zum  Schlüsse  erfülle  ich  noch  eine  angenehme  Pflicht, 
indem  ich  Hrn.  Director  Prof.  H.  C.  Vogel  in  Potsdam  und 
Hrn.  Prof.  E.  Wiedemann  in  Erlangen  meinen  besten  Dank 
ausspreche.  Ersterem  für  die  ausserordentliche  Bereitwilligkeit, 
mit  der  er  mir  nicht  nur  die  vorhandenen  Instrumente  des 
astrophysikalischen  Observatoriums  in  Potsdam  zur  Vertilgung 
stellte,  sondern  auch  einen  kostspieligen  Apparat  für  diese 
Untersuchungen  bauen  liess,  letzterem  für  die  reichliche  Unter- 
stützung und  Anregung,  die  er  mir  bei  der  Anstellung  weiterer 
Versuche  und  bei  der  Bearbeitung  vorliegender  Arbeit  an- 
gedeihen  liess. 

Erlangen,  physikal.  Institut,  im  Februar  1S88. 
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X.   Ueber  das  Leukoskop;   von  Eugen  Brodhun. 

(Hierin  Taf.  Till    FIf .  l-S.) 


Die  Ergebnisse  der  mit  dem  von  Hrn.  Geheimrath 
V.  Helmholtz  construirten  Leukoskop  angestellten  Unter- 
suchungen sind  rein  empirisch  gewonnen;  ein  Zusammen- 
hang zwischen  ihnen  und  dem  Wesen  unserer  Farbenem- 
pfindung ist  bisher  nicht  angegeben  worden.  In  dem  Folgenden 
will  ich  deshalb  versuchen,  die  gefundenen  Resultate  aus  der 
Natur  unserer  Farbenempfindung  zu  erklären  und  auf  diese 
Weise  einen  tieferen  Einblick  in  die  Wirkungsweise  des  In- 
strumentes zu  gewähren.  Anknüpfen  werde  ich  diesen  Ver- 
such an  eine  eingehende  experimentelle  Untersuchung  der 
Leukoskopeinstellungen  der  Farbenblinden. 

Ich  schicke  zunächst  eine  kurze  Beschreibung  des  Appa- 
rates voraus,  indem  ich  in  Bezug  auf  Einzelheiten  auf  frühere 
ausführlichere  Darstellungen^)  verweise. 

Durch  das  astronomische  Fernrohr  L^  L^  (Fig.  1)  er- 
blickt man  den  verticalen  Spalt  B  mit  Hülfe  der  Linse  L^j 
in  deren  Brennpunkt  derselbe  steht.  Zwischen  L^  und  R 
liegt  ein  Kalkspathrhomboeder  S^  mit  horizontaler  optischer 
Axe,  sodass  man  zwei  Spaltbilder  aus  senkrecht  zu  einander 
polarisirtem  Licht  sieht.  Durch  Verengern  oder  Erweitern 
des  Spaltes  kann  man  bewirken,  dass  die  Bilder  unmittelbar 
nebeneinander  fallen.  Zwischen  L^  und  L^  ist  das  um  die 
Axe  des  Instrumentes  drehbare  NicoPsche  Prisma  N  mit 
Theilkreis  angebracht;  zwischen  N  und  L^  kann  man  eine 
rechtsdrehende  Quarzplatte  von  beliebiger  Dicke  (etwa  bis 
25  mm)  einschalten.  Symmetrisch  zu  S^  mit  Bezug  auf  die 
Spaltebene  liegt  ein  zweiter  S^  gleicher  Kalkspath  S^  ^,  hinter 

11  A.  König,  Verhandl.  der  physik.  Ges.  in  Berlin  1882.  Nr.  2.  — 
Wied.  Ann.  17.  p.  990.  1882.  —  Zeitschr.  f.  Instrumentenkunde  1883. 
p.  20.  —  üiro  Kit  au,  Zur  Farbenlehre.  Inauguraldiss.  Göttingen  1878. 
—  Abhandl.  des  Tokio  Daigaku  (Universität  zu  Tökiol  1885.  N.  12. 

2)  Uober  den  Zweck  des  Kalkspaths  ^j  siehe  die  citirten  Abhandhingon 
von  A.  König. 

Auu.  d.  Phys.  u.  Cliem.   N.  F.    XXX IV.  57 
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diesem  ein  Foucault'sches  Prisma  F  mit  Theilkreis,  und 
weiter  die  Linse  L^,  deren  Brennpunkt  in  R  liegt,  sodass 
sie  hier  das  Bild  eines  fernen  Gegenstandes  (Lichtquelle), 
auf  den  das  Instrument  gerichtet  ist,  entwirft. 

Das  durch  den  Apparat  blickende  Auge  sieht  somit  zwei 
complementär  gefärbte  Spaltbilder,  die  Farbe  hängt  von  der 
Quarzdicke  und  der  Stellung  des  Nicols  ]V,  die  relative  Li- 
tensität  von  der  Stellung  des  Prismas  F  ab. 

Wir  wollen  die  Erregung,  die  die  Netzhaut  erfährt,  zu- 
nächst für  das  linke  Feld  in  mathematischer  Form^)  aus- 
drücken. 

Als  Nullpunkt  sowohl  von  F  wie  von  N  nehmen  wir  die 

Stellung,  in  der  bei  ausgeschaltetem  Quarz  jedes  Prisma  für 

sich  das  linke  Spaltbild  auslöscht.    Nun  stehe  Prisma  F  auf 

90  S  iVauf  0^  Ein  Lichtstrahl  von  der  Wellenlänge  A,  der  mit 

der  Intensität  Eins  F  verlassen  hat,  geht  dann  ungeschwächt 

durch  die  Kalkspathe  hindurch;  seine  Polarisationsebene  wird 

durch  den  Quarz  von  i>mm  Dicke  um  Dg{k)^  gedreht,  wenn 

Q(k)^  den  Winkel  bezeichnet,  um  den  ein  Quarz  von  1  mm 

Stärke  dreht,  und  verlässt  daher  das  Nicol'sche  Prisma  IV 

mit  der  Intensität: 

sin*  Dq{1). 

Wird  dieses  Prisma  um  ß^  nach  rechts  (in  der  Richtung 
des  Uhrzeigers)  gedreht,  so  ist  die  Intensität  des  Strahls: 

sinM2>p(Ä)-/9}, 

und  wenn  das  zweite  Nie  oPsche  Prisma  (-F)  anstatt  auf  90®  auf 
u^  gestellt  wird,  infolge  der  Zerlegung  durch  die  Kalkspathe: 

sin«asin2{i>()(A)-/9}. 

Bezeichnen  nun  Ä(A),  G{k),  Vß)  die  Erregungen,  welche 
die  drei  Grundempfindungen  eines  trichromatischen  Farben- 
systems (nach  der  Young-Helmholtz'schen  Theorie)  durch 
unseren  Lichtstrahl,  bevor  er  durch  die  Kalkspathe,  den 
Quarz  und  das  Nicol  N  hindurchgegangen  ist,  erfahren  haben 
würden,  so  sind  diese  Erregungen,  nachdem  er  das  Leukoskop 
passirt  hat: 


1)  Ich  benutze  diebelben  BezeichnuugCD,  die  A.  König  in  den  citir- 
ten  Abhandlungen  gewählt  liat. 
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Ä(i)8iii«a8in«{i>()(A)-/?} 

V{k)^m^as\Ti}\DQ{k)--  ß\. 

Nehmen  wir  anstatt  eines  homogenen  einen  anzer- 
legten Lichtstrahl^  so  wird  diese  Erregung  ausgedrückt  sein 
durch: 

I  sin2a/Ä{A)sin2{Z>()(A)~/?}(/A 

(1)  j  %m^afG{}C)%ixi^\DQ(X)'-ß]dl 

wo  Ä(A),  G(A),  V[X)  natürlich  auch  von  der  Art  der  Licht- 
queUe  abhängen.  Derselbe  Lichtstrahl  übt,  scheinbar  vom 
rechten  Felde  ausgehend,  auf  eine  andere  Stelle  der  Netz- 
haut desselben  Auges  eine  Erregung  aus,  die  ausgedrückt 
ist  durch: 

r  co83c^/Ä(A)co8«{J9()(A)-/9}rfA 

(2)  I  cos3  af  G(}L)  cos»  [DgW^ß}  dl 

I  cos^afV{X)cos^{Dg{k)'-ß}dX. 

In  den  letzten  sechs  Ausdrücken  sind  drei  variable 
Orössen:  a,  ß,  D,  Bei  der  Construction  des  Apparates  wurde 
die  Erwartung  gehegt^),  man  könne  diese  drei  Grössen  so 
bestimmen,  dass  die  Oleichungen: 

{%\TL^afR[X)%\TL^[DQ[iyß]dl^co9?afR{X^ 
(3){8in«a/G(A)  sm^[Do{iyß\  dl^QO%^afG[X)  C08»{Z>p(A)-./?}rfA, 
\Bm^afV[l)An^\DQ[iyß]dX^Q0%^afV{l)Q09^\DQ[iyß]dX 

erfüllt  sind.  Es  müssen  dann  beide  Theile  des  Lichtstrahles 
gleich  an  Farbe  und  Intensität  erscheinen.  Die  Farbe  muss, 
da  beide  Felder  immer  complementär  gefärbt  sind,  gleich  der 
der  Lichtquelle  sein.  Ist  diese  eine  gleichförmige  weisse 
Fläche,  so  müssen  beide  Felder  weiss  erscheinen.  Der  Name 
„Leukoskop''  ist  nach  dieser  Eigenschaft  des  Instrumentes 
gewählt. 

Für  das  dichromatische  Auge  sind,  da  es  nur  zwei  Grund- 
empfindungen (sie  seien  TV[X)  und  K{X))  besitzt,  auch  nur 
zwei  Gleichungen  zur  Herstellung  der  Gleichheit  zu  be- 
friedigen: 

\)  8.  H.  V.  Helmholtz,  Verhandl.  d.  physik.  Ges.  in  Berlin.  1882.  Nr.  2. 
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lsm^a/fV(k)  sm^Dg{Xyß}dl^cos^affi\)i)  cos^D(^{k)-ß\dk, 
^\m^afK  (A)  sm^Do(ky/^dl=^coH^afK  {l)  cos^DQ{k)-ß\dL 

Wir  können  also  hier  über  die  eine  der  drei  Variablen, 
etwa  D,  beliebig  TerfÜgen,  nnd  es  folgt  dann,  dass  der  Di- 
chromat im  Stande  sein  muss,  bei  jeder  Quarzdicke  ce  und  ß 
80  zu  bestimmen,  dass  er  vollständige  Gleichheit  der  Felder 
erhält. 

Die  Resultate  der  von  A.  König ^)  und  von  Diro  Ki- 
tao^)  mit  dem  Leukoskop  angestellten  Untersuchungen  sind 
im  wesentlichen  folgende: 

1.  Vollständige  Farbengleichheit  erhält  der  Trichromat 
in  keinem  Falle,  dagegen 

2.  angenäherte  Gleichheit  durch  passende  Stellung  der 
beiden  NicoTschen  Prismen  bei  jeder  Quarzdicke  von  9  mm 
an.  Bei  diesen  Einstellungen,  die  sich  mit  grosser  Genauig- 
keit ausführen  lassen,  ist  das  eine  Feld  etwas  gelblich,  das 
andere  etwas  bläulich  gefärbt. 

3.  Die  Stellung  des  Nicols  N  ist  abhängig  von  der  Farbe 
der  benutzten  Lichtquelle,  und  zwar  wird  der  Winkel  a  um 
80  grösser,  je  mehr  kurzwellige  Strahlen  das  Licht  relativ 
enthält.  Das  Leukoskop  ist  somit  sehr  brauchbar  zu  photo- 
metrischen Untersuchungen,  die  sich  auf  die  Vergleichung 
von  Lichtquellen  in  Bezug  auf  ihre  innere  Zusammensetzung 
beziehen. 

4.  Der  Dichromat  erhält  bei  jeder  Quarzdicke  vollkom- 
mene Gleichheit  beider  Felder,  zwar  stellt  (bei  gleicher  Quarz- 
stärke) 

5.  der  sogenannte  Grünblinde  stellt  anders  als  der  soge- 
nannte Rothblinde  ein.  Der  Apparat  eignet  sich  also  vor- 
züglich zur  Diagnose  der  Farbenblindheit.  2) 

I.     Experimentelles. 

Es  schien  von  praktischem,  wie  theoretischem  Inter- 
e^^se,  genauer  zu  untersuchen,  in  welcher  Weise  die  Einstel- 

1)  Siehe  die  citirten  Abhandlungen. 

2)  Dies  veranlasste  A.  König  zur  Construction  des  Ophthalun»- 
leukoskops;  s.  A.  König,  Centralbl.  f.  prakt.  Augenheilk.  (red.  J.  Hir^ch- 
berg.)  Dec.  1884.     Verhandl.  d.  physik.  Ges.  18^4.  Xr.   11. 
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lungen  von  cc  und  ß  für  dieselbe  Lichtquelle  beim  Rothblinden, 
wie  beim  Grrünblinden  Functionen  der  Quarzdicke  D  sind. 
Ich  habe  solche  Untersuchungen  auf  Vorschlag  von  Hrn. 
Dr.  A.  König  zunächst  an  meinem  eigenen  (grtUiblinden) 
Farbensystemdurchgeführt ,  indem  ich  als  Lichtquelle  ein- 
mal Gaslicht  (Argandbrenner)  und  zweitens  Sonnenlicht  (den 
dicht  grau  bewölkten  Himmel)  benutzte. 

Für  die  ersteren  Einstellungen  zog  ich  es  vor,  nicht  das 
Bild  der  Gasflamme  zu  beobachten,  sondern  unter  Heraus- 
nahme der  letzten  Linse  Z^  den  Spalt  direct  zu  beleuchten. 
Auf  diese  Weise  erhielt  ich  zwei  gleichmässig  gefärbt  erschei- 
nende Felder;  fremdes  Licht  wurde  sorgfältig  ausgeschlossen. 
Die  Quarzdicke  wurde  von  Millimeter  zu  Millimeter  verän- 
dert, und  zwar  von  1  bis  20  mm.  Hier  war  das  Einstellen 
schon  recht  schwierig  und  weiter  fortzuschreiten  kaum  mög- 
lich, da  bei  so  bedeutender  Stärke  des  Quarzes  die  Felder 
bei  keiner  Stellung  von  ß  wesentliche  Färbung  zeigen. 

Bei  jeder  Quarzdicke  wurden  zwölf  Einstellungen  von  ß 
und  cc  gemacht,  von  ß  in  jedem  Quadranten  drei.  Man 
erkennt  nämlich  bei  Betrachtung  der  Gleichungen  (3)  und  (4) 
leicht,  dass  in  jedem  Quadranten  von  ß  eine  Einstellung 
möglich  ist.  Denn  zunächst  ändern  sic&  die  Werthe  nicht, 
wenn  man  a  ungeändert  und  ß  um  180^  wachsen  lässt.  Ferner 
gehen,  wenn  man  ß  durch  /9+90^  und  cc  durch  90*^  —  a 
ersetzt,  die  sinus  in  die  cosinus  und  die  cosinus  in  die  sinus 
über,  also  die  rechten  Seiten  in  die  linken  und  die  linken  in 
die  rechten.  Die  Gleichheit  bleibt  mithin  ungestört,  aber 
die  Lichtstrahlen,  welche  in  dem  einen  Quadranten  das  rechte 
Feld  aussandte,  sendet  in  dem  folgenden  das  linke  aus,  und 
umgekehrt.  Bei  den  Einstellungen  der  Trichromaten  zeigt 
sich  dies  daran,  dass  dasjenige  Feld  bläulich  wird,  welches 
vorher  gelblich  war,  und  umgekehrt. 

Die  folgende  Tabelle  gibt  die  Werthe  a  und  ß,  die  also 
das  Mittel  aus  je  zwölf  Ablesungen  sind;  Fig.  2  enthält  diese 
Resultate  in  Curvenform  {b  und  B^)^  indem  die  D  als  Abscis- 
sen,  die  a  und  ß  als  Ordinaten  eingetragen  sind.  Bei  gerin- 
gen Quarzdicken  sind  bei  den  Einstellungen  auf  Gleichheit 
beide  Felder  sehr  dunkel,  und  zwar  um  so  dunkler,  je  geringer 
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die  Quarzdicke  ist;  die  Werthe  von  ß  werden  immer  kleiner, 
die  von  a  immer  grösser.  Als  Grenze  für  Z>  =:  0  wird  also 
vollständige  Dunkelheit,  ausgedrückt  durch  /?  =  0^,  a  =  90®, 
anzunehmen  sein.  Diese  Werthe  geben  also  die  Ausgangs- 
punkte unserer  Curven. 

Beobachter:  E.  Br.  (grbi.)         Lichtquelle:  Guslicht  (Argand). 


D 

a 

1 

2) 

a 

ß 

0  mm 

90,0« 

0<»        j 

11  mm 

41,9« 

285,9« 

1     » 

79,9 

29,90     : 

12    „ 

46,5 

295,9 

2    V 

73,0 

59,9       1 

13    ,, 

47,7 

312,4 

8    » 

65,2 

88,6      I 

14    „ 

47,1 

332,3 

4    » 

57,3 

118,8 

15    ,, 

46,9 

352,9 

5    » 

51,1 

146,6 

16    ,, 

45,9 

373,5 

6    V 

45,6 

174,4      1 

17    „ 

45,4 

394,2 

7    ,, 

40,2 

203,0 

18     ,j 

45,2 

413,3 

8    V 

87,4 

228,4 

19     j, 

45,4 

432,4 

9    „ 

36,3 

253,2 

7                 1 

20    ,1 

45,2 

452,6 

10    » 

37,3 

273,5      ' 

Die  Curven  der  ß  steigt,  wie  man  sieht,  beständig.  Auf- 
fallend ist  bei  ihr  die  zweimalige  Umbiegung  zwischen 
D  sa  10  mm  und  D  =  12  mm.  Von  Z>  ==  0  mm  bis  Z>  =  4  mm 
verläuft  sie  annähernd  linear,  von  hier  bis  D  =  10  mm  wird 
sie  ein  wenig  concav  nach  der  Abscissenaxe  zu,  vonZ>  =13  mm 
an  ist  der  Verlauf  wieder  wesentlich  geradlinig.  Sehr  ent- 
sprechend verhält  sich  die  Curve  der  a.  Sie  hat  ebenfalls 
eine  doppelte Einknickung  zwischen/)  =  10mm  und  D  =  12mm ; 
von  D  =:  0  mm  bis  Z>  =  9  mm  fällt  sie  beständig,  ein  wenig 
convex  gegen  die  Abscissenaxe,  von  hier  bis  Z>=13mm 
steigt  sie  und  verläuft  dann  annähernd  parallel  der  Abscissen- 
axe bei  a  =  45^ 

Die  Einstellungen  bei  Wolkenlicht  wurden  an  Tagen 
ausgeführt,  an  denen  der  Himmel  sich  möglichst  gleichmässig 
grau  gefärbt  zeigte;  sie  geschahen  th  eil  weise  mit  Hülfe  der 
Linse  Z^,  theilweise  ohne  dieselbe.  Ein  unterschied  war 
nicht  zu  constatiren.  Die  folgende  Tabelle  enthält  die  Zah- 
len für  a  und  ß,  die  sich  bei  den  Quarzdicken  1  mm  bis 
18  mm  ergaben;  jede  Zahl  ist  das  Mittel  aus  acht  Beobach- 
tungen; es  wurden  in  jedem  Quadranten  zwei  Ablesungen 
ausgeführt.    Fig.  2  (So)  enthält  die  Curve  für  die  ß,  diejenige 
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für  die  a  wurde  nicht  gezeichnet,  weil  sie,  wie  auch  eine 
Vergleichung  der  Tabellen  ergiebt,  fast  Yollständig  mit  der 
Curve  der  a  für  Gaslicht  zusammenfallt.  Man  darf  daraus 
aber  keineswegs  den  Schluss  ziehen,  dass  die  Einstellung  der 
a  überhaupt  von  der  Lichtquelle  unabhängig  ist.  Ich  habe 
dies  direct  durch  Benutzung  farbiger  Gläser  untersucht. 
Ausserdem  wird  es  auch  aus  der  weiter  unten  folgenden 
Discussion  der  Curven  hervorgehen. 


Beobachter:  E.  Br.  (grbl.) 


Lichtquelle:  Wolkenlicht. 


D 


0  mm 


1 
2 

3 

4 

O 

6 
7 
8 
9 

9,5 
10 


a 

^ 

D 

rt 

ß 

90,0<> 

0»        i 

10,5  1 

mm 

38,3<» 

306,8<> 

78,9 

32,5« 

11 

42,6 

806,6 

72,4 

64,1       1 

'    11,5 

47,9 

305,0 

65,0 

93,9 

1    12 

48,5 

806,9 

56,9 

127,2 

12,5 

49,3 

313,5 

50,3 

156,9    ; 

i     18 

49,1 

323,8 

45,3 

187,8      i 

14 

47,9 

348,2 

40,0 

218,95 

15 

46,5 

370,2 

38,2 

246,0 

16 

45,5 

392,8 

35,6 

277,9      1 

17 

44,6 

414,7 

35,6 

289,5 

18 

44,8 

488,4 

36,6 

301,0 

Der  Charakter  der  Curve  der  ß  ist  hier,  wie  man  er- 
kennt, derselbe  wie  beim  Gaslicht.  Die  Einknickungen  bei 
i>  =  10  mm  und  Z>  =  12  mm  sind  hier  viel  stärker  ausgebil- 
det, derartig  dass  die  Curve  sogar  eine  kurze  Strecke  fällt, 
während  sie  im  übrigen  immer  ziemlich  steil  ansteigt  Ich 
habe  wegen  dieser  besonderen  Unregelmässigkeit  auch  die 
Werthe  von  a  und  /?  für  9,5  mm,  10,5  mm,  11,5  mm,  12,5  mm 
Quarzdicke  bestimmt. 

Zu  beachten  ist  noch,  dass  die  Curve  der  ß  für  Sonnen- 
licht viel  steiler  als  die  für  Gaslicht  ansteigt,  dass  bei  jeder 
Quarzdicke  ß  für  Wolkenlicht  grösser  als  für  Lampenlicht 
gefunden  wird.  Es  stimmt  dies  überein  mit  den  Einstellungen 
des  normalen  Auges. 

Es  war  offenbar  wünschenswerth,  dass  derartige  Ein- 
stellungen, wie  ich  sie  für  das  grünblinde  Auge  ausge- 
führt hatte,  auch  von  einem  Rothblinden  durchgeführt  wurden. 
Sehr   erfreut   war   ich   daher,   dass  ein  College,   der  dieser 
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zweiten  Gruppe  der  Dichromaten  angehört,  Hr.  Dr.  Ritter, 
80  gütig  war,  sich  mir  für  diesen  Zweck  zur  Verfügung  zu  stellen. 

Als  Lichtquelle  wurde  wieder  der  Argandbrenner  benutzt 
und  in  genau  derselben  Weise  wie  bei  meinen  Beobachtungen 
verfahren;  nur  die  Anzahl  der  Grleichstellungen  bei  einer 
Quarzstärke  reducirte  ich  wesentlich.  Bei  den  geringeren 
Quarzdicken,  wo  die  Einstellungen  sehr  sicher  sind,  wurden 
meist  nur  zwei,  bei  den  höheren  (von  10  mm  an)  dagegen 
vier  Einstellungen  ausgeführt. 

Die  folgende  Tabelle  und  die  Curven  R  (für  ß)  und  r 
(für  ä)  in  Fig.  2  geben  die  Resultate. 

Beobachter  Hr.  Dr.  R.  (rbl.)       Lichtquelle:  Gaslicht  (Argand). 


D 

1 

a 

ß 

D 

fit 

ß 

0  mm 

900 

0« 

9  mm 

39,4^ 

!      269,0« 

1      yj 

80,7 

30,4» 

10      y, 

37,6 

'      295,4 

2    „ 

75,2 

62,3 

11     » 

38,8 

315,9 

3    ,, 

67,8 

91,3 

12     ,» 

40,6 

336,2 

4      iy 

60,4 

123,6 

13     „ 

43,0 

355,3 

5      ^y 

54,6 

151,1 

14      iy 

45,2 

372,3 

6       r, 

50,0 

182,4 

15     n 

45,4 

391,2 

7      r, 

47,0 

218,1 

17      , 

45,4 

434,7 

8      ?) 

41,5 

240,2 

20     „ 

45,0 

497,5 

Man  erkennt  sofort,  dass  die  Gestalt  der  Curven  R  und 
r  nicht  wesentlich  von  den  mit  J?^  und  b  bezeichneten  ab- 
weicht, r  zeigt  genau  den  gleichen  Typus  wie  b,  nur  ist  die 
Einknickung  schwächer  und  ein  wenig  nach  den  hohen  Quarz- 
stärken verschoben.  Die  Curve  fällt,  etwas  convex  nach  der 
Abscissenaxe  hin,  bis  D=  10mm,  steigt  dann  wieder  und 
verläuft  schliesslich  von  Z>  =  14  mm  ab  genau  wie  b  parallel 
der  Abscissenaxe  bei  45^.  Bei  der  Curve  R  ist  eine  Ein- 
knickung nur  sehr  schwach  zu  constatiren  (bei  13  mm);  sie 
ist  entsprechend  wie  bei  der  Curve  r  ein  wenig  nach  oben 
verschoben. 

Zu  bemerken  ist,  dass  die  Curven  B^  und  R  vom  An- 
fangspunkt aus  divergiren,  und  zwar  R  steiler  verläuft,  dass  aKo 
überall  der  Rothblinde  bei  gleicher  Quarzdicke  für  /^  anders 
als  der  Grünblinde,  und  zwar  einen  grösseren  Winkel  einstellt. 

Für  Sonnenlicht  hat  Hr.  Dr.  Ritter  keine  Einstellungen 
auf  Gleichheit  gemacht. 
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Ich  will  versuchen,  die  experimentell  gefundenen  Curven 
zu  discutiren. 

Man  kann  einen  Einblick  in  die  Wirkungsweise  des 
Leukoskops  gewinnen  durch  spectrale  Zerlegung  des  Lichts 
der  beiden  Felder.  Man  sieht  dann  bekanntlich  das  Spec- 
trum durchzogen  von  dunklen  Banden,  die  durch  Vergrösse- 
rung  des  Winkels  ß  nach  dem  violetten  Ende  hin  verschoben 
werden,  die  um  so  zahlreicher  werden,  je  stärker  die  Quarz- 
platte ist,  und  deren  Abstand  nach  dem  blauen  Ende  hin 
abnimmt.  Wo  die  Zerlegung  des  linken  Feldes  Auslöschung 
zeigt,  zeigt  die  des  rechten  volle  Intensität,  und  umgekehrt. 
Auf  diesem  Wege  wird  aber  schwerlich  der  Trichromat  weder 
die  Bedingungen  auffassen  können,  die  bei  den  Leukoskopein- 
stellungen  für  ein  farbenblindes  Auge  zu  erfüllen  sind,  noch 
die  Art  und  Weise,  wie  sie  erfüllt  werden.  Deshalb  will 
ich  einen  anderen  Weg  einschlagen  und  die  Discussion  aus- 
führen auf  Grund  der  Gleichungen  (3)  und  (4)  unter  Be- 
nutzung einer  der  für  qQ)  aufgestellten  Formeln  und  der 
von  A.  König  und  C.  Dieterici^)  bestimmten  Intensitäts- 
vertheilung  der  Elementarfarbenempfindungen  im  Spectrum. 

In  Bezug  auf  die  Benutzung  der  letzteren  muss  ich 
einiges  voraufschicken.  Die  Werthe  Ä  (A),  G(A),  F(A),  W[X\ 
K{X)  in  den  Formeln  (3)  und  (4)  bezeichnen  natürlich  die 
theoretischen  Grundempfindungen  und  nicht  die  Elementar- 
empfindungen. Die  letzteren  können  unter  der  Annahme, 
dass  die  Gesetze  von  der  Farbenmischung  Giltigkeit  haben 
(und  unter  dieser  Aunnahme  sind  die  Elementarfarbencurven 
überhaupt  bestimmt),  noch  nicht  näher  bekannte  lineare  ho- 
mogene Functionen  der  ersteren  seien.  Die  Gleichungen  (3) 
und  (4)  lassen  indessen  sofort  erkennen,  dass  sie  ebenso  wie 
für  die  Grundempfindungen  für  lineare  homogene  Functionen 
derselben,  also  auch  für  die  Elementarempfindungen  erfüllt 
sein  müssen.  Wir  können  also  hier  auch  die  letzteren  unter 
den  Zeichen  R{X),  G[X),   ^(Ä),   ^(Ä),  K[l)  verstehen.    Um- 

1)  SitzuDgaber.  d.  Berl.  Akad.  vom  29.  Jnli  1886. 
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gekehrt   folgt   daraus,   dass   man   auch  mit  dem  Leukoskop 
keine  Schlüsse  auf  die  Grundempfindungen  machen  kann. 

Ferner:  Die  Kegeln  der  Farbenmischung  sind  mindestens 
für  das  farbenblinde  Auge  (wie  ich  später  ausführlich  nach- 
weisen werde)  ^)  nur  bei  höheren  Intensitäten  einigermassen 
richtig.  Bevor  wir  also  die  Farbencurven  anwenden,  müssen 
wir  uns  überzeugen,  dass  sie  einen  für  unseren  Zweck  aus- 
reichenden Grad  von  Genauigkeit  besitzen.  Ich  habe  des- 
halb für  das  grünblinde  Auge  und  Gaslicht  (indem  ich 
/H^[)i)dk^fK(X)dX==1000  setzte)  die  vier  einzelnen  Aus- 
drücke  der  Gleichungen  (4),  die  ja  sämmtlich  gleichen  Werth 
haben  müssen,  für  verschiedene  Quarzdicken  berechnet.  Die 
folgende  Tabelle  gibt  die  Resultate;  hinter  jeder  Zahl  steht 
die  Abweichung  vom  Mittel  aus  den  vier  für  eine  Quarz- 
dicke gefundenen  Werthen.  In  der  Ueberschrift  der  Colonnen 
ist  abgekürzt:  DQ{k)-ß^P. 


B 


^va}cJ^l)Am^Pd}. 


Abweichung 
vom  Mittel 


C08VVli)CO8»Prf>l  i^-ti'lT 


3  mm 

5  ,, 
10  » 
15    >? 


147 
247 
237 
258 


5°/« 

3,7 

4,, 


144 
238 
222 
239 


vom  Mitt«) 


1  V 
3v 
3,. 


B     'ai„ Vira)«n«P.i  to'Ättef '-VAi;.)coB«Pi;.  Abweichung 


3  min 

5  ,, 
10  ,, 
15    „ 


118 

le^'o 

203 

14  „ 

230 

0„ 

238 

4,, 

Die  Mittelwerthe  sind  für: 

2)  =  3    5    10 


150 
259 
232 
255 


15  mm 


ro,' 
*  '0 

12  r. 

Im 
3v 


140   235   230    248. 

Mit  der  Uebereinstimmung  der  aus  der  /F-Curve  sich 
ergebenden  Zahlen  wird  man  zufrieden  sein  können,  wenn 
man  die  bedeutende  Anzahl  der  möglichen  Fehlerquellen 
in  Betracht  zieht.  Sieht  man  ganz  ab  von  den  Fehlern, 
die  im  Apparat  selbst  stecken  können  (Fehler  der  Thei- 
lungen,  des  Quarzcompensators),  so  sind  die  Beobachtungen 
von  Uj  von  ß,  die  Nullpunktbestimmungen  der  Nicols,  ferner 

1)  Vgl.  A.  König,  Sitziingsber.  d.  Berl.  Acad.  vom  31.  Äjiirz  1887. 
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?1 


» 


» 


?> 


» 


» 


?> 


>? 


>? 


?> 


» 


0^  15' 
0  48 
0  54 
0    57; 


die  Bestimmungen  der  Quarzstärke  mit  einem  gewissen  Fehler 
behaftet  Schiebt  man  alle  diese  Fehler  auf  die  Beobach- 
tungen Yon  Uj  80  ergibt  sich  für: 

Z)  =    3  mm  ein  Fehler  von 
D^    5 
Z)=10 
Z>=  15 

die  Abweichung  erreicht  also  in  keinem  Falle  einen  Grrad. 
Die  ^-Curve  wird  man  mithin  für  hinreichend  sicher  erach- 
ten müssen. 

Weniger  erfreulich  sind  die  aus  der  JST-Curve  gewonne- 
nen Werthe.  Bechnet  man  auch  hier  alle  möglichen  Fehler 
der  Beobachtung  Yon  e^  zu,  so  findet  man  aus  der  Rech- 
nung fQr: 

Z)  =    3  mm  einen  Fehler  von   2®  32' 
JL/  =    5    »         »  ?•  >?      3    22 

Z>  =  10    .?        V  V  ,,0      6 

Z)  =  15    V        ,,  „  „      1      0. 

Die  Abweichungen,  die  sich  für  die  beiden  ersten  Quarz- 
stärken ergeben,  sind  nun  offenbar  zu  gross,  als  dass  sie 
ganz  den  Leukoskopbeobachtungen  zugeschoben  werden  könn- 
ten, indessen  kann  auch  hier  die  üebereinstimmung  für 
unseren  Zweck  als  ausreichend  bezeichnet  werden,  da  wir 
hier  ja  nicht  eigentlich  mit  den  Farbencurven  rechnen,  son- 
dern sie  nur  benutzen  wollen,  um  uns  die  Wirkungsweise 
des  Leukoskops  zu  veranschaulichen. 

Die  Werthe  der  Intensitätsvertheilung  der  Elementar- 
farbenempfindungen  für  das  Interferenzgaslichtspectrum  sind 
für  das  grünblinde  Auge: 


X 

W 
0,140 

K 

1 

W 

K 

120  flu 

1 

1 

1   545  ^f& 

4,888 

0,884 

700  ,, 

0,428 

1 

,   585  II 

3,610 

685  ,, 

0,789 

580  11 

— 

1,732 

670  ), 

1,477 

515  » 

1,630 

8,552 

660  n 

2,381 

— 

1   500  II 

0,659 

5,908 

640  ,1 

5,176 

1    "" 

;  487  11 

0,264 

9,780 

620  n 

8,586 

,   0,071 

■  475  II 

0,108 

14,028 

605  ,, 

9,814 

!   0,348 

;  465  1, 

0,032 

14,410 

590  » 

9,553 

0,582 

•  450  II 

— 

11,879 

575  ,, 

8,207 

1   0,520 

i   488  II 

— 

7,858 

560  n 

6,527 

1   0,647 

i 
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wo  wieder  die  Einheiten  von  K  und  W  so  bestimmt  sind, 
dass  fW{X)dX^fK{X)dl^\QO0  ist  In  Fig.  3  ist  das- 
selbe  in  Curvenform  eingetragen  (die  Maxima  sind  mit  IV 
und  K  bezeichnet). 

Für  die  Berechnung  von  q{})  benutzte  ich  die  von  Soret 
und  Sarasin^)  angegebene  Formel: 

ist,  wenn  man  A  in  ixu  =  10-®  mm  ausdrückt. 

Die  folgende  Seite  enthält  eine  Tabelle,  in  der  die 
Werthe  für  q[X)  für  jede  dritte  Wellenlänge  innerhalb  des 
sichtbaren  Theiles  des  Spectrums  angegeben  sind. 

Wir  wollen  die  Discussion  anknüpfen  an  die  für  das 
grünblinde  Auge  bei  Gaslicht  gefundenen  Curven  B^  und  b. 

Die  Formeln  (4)  können  wir  schreiben,  indem  wir  für 
sin^a  einführen  1  —  cos^a: 

/  JV{X)  sin  2  {Dq  [X)  -  ß}  dX  =  cos  2  af  W  [X)  dX 

fK{X)  %m^{DQ{X)  -  ß}dX  =  co^^a/K  {X[ dX, 

oder  dafür: 

^^  fW{l)dl      '  ""  J'K(l)dl  -^o^u. 

Da: 

(6)  '  /  fV{X)  dX  ^fK  (;l)  dl{  =  1000) 

gesetzt  ist,  so  haben  wir: 

(7)  /^(A)  siü2{i9^  (A)  -  ß\dX  =//i:(;i)8in2{i9^(A)  -  ß\dX, 

Hierdurch  wird  ausgedrückt,  dass  im  linken  Felde  die 
Erregung  W  gleich  der  Erregung  Ä",  d.  h.  dass  das  linke 
Feld  weiss  (und  zwar  hier  in  dem  Weiss  des  Lampen- 
lichtes) gefärbt  ist.  Da  wir  wissen  (oder  indem  wir  (6) 
minus  (7)  bilden,  aus  der  Gleichung  ersehen),  dass  dann  stets 
auch  das  rechte  Feld  weisse  Farbe  zeigt,  so  genügt  es  für 
die  Discussion  der  Curve  /9,  die  letzte  Gleichung  zu  be- 
trachten. Dem  Verschwinden  des  sinus  entspricht  bei  der 
spectralen  Zerlegung  die  vollständige  Auslöschung  durch  das 
Nicol'sche  Prisma  iV,  dem  Werth  1  des  sinus  entsprechen  die 
Stellen,  wo  das  Licht  sich  ungeschwächt  zeigt. 


1)  J.  L.  Soret  u. 'E.  Sarasin,  Gompt.  rend.  83.  p.  318.  1876. 
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T 

abelle 

für 

9{l)' 

k 

Qi.l) 

i  _  ^ 

fifi  1 

17,66° 

k 

560 

fiii 

24,19° 

k 
'  470 

1 

^/* 

9{l) 

740  ufi  ' 

13,48« 

•  650 

1 

85,22° 

737*,, 

13,59 

647 

17,83 

557 

» 

24,46 

•  467 

:  35,72 

734  „ 

13,71 

644 

1 

18,01 

554 

', 

24,74 

1  464 

36,22 

731  „ 

13,83 

1  641 

„ 

18,19 

551 

?, 

25,03 

461 

36,74 

728  „ 

13,95 

638 

18,36 

548 

»> 

25,32 

458 

,  87,26 

725  „ 

14,07 

635 

„ 

18,55 

545 

„ 

25,62 

455 

37,80 

722  V 

14,18 

,  632 

„ 

18,73 

542 

}} 

25,92 

452 

38,38 

719  „ 

14,31 

629 

" 

18,92 

589 

„ 

26,23 

449 

38,91 

'716  „ 

14,43 

I  626 

19,11 

586 

» 

26,54 

'  446 

39,49 

713  „ 

14,56 

623 

19,30 

588 

» 

26,86 

443 

40,08 

710  „ 

14,69 

:  620 

** 

19,50 

530 

}) 

27,20 

440 

40,68 

707  „ 

14,82 

'.  617 

>, 

19,70 

527 

» 

27.53 

437 

41,30 

704  „ 

14,95 

614 

19,90 

524 

» 

27,86 

434 

41,93 

701  „ 

15,08 

611 

20,11 

521 

» 

28,21 

431 

42,57 

698  „ 

15,22 

608 

20,32 

518 

,> 

28,56 

428 

43,28 

695  „ 

15,35 

605 

20,53 

515 

>» 

28,91 

425 

43,91 

692  „ 

15,50 

602 

20,75 

512 

,» 

29,28 

422 

44,60 

689  „ 

15,64 

599 

20,97  . 

509 

» 

29,66 

419 

45,31 

686  „ 

15,78 

596 

21,19  , 

506 

„ 

30,03 

416 

46,03 

683  „ 

15,92 

593 

7  J 

21,42 

503 

" 

30,42 

413 

46,78 

680  „ 

16,07 

590 

21,65 

500 

„ 

30,82 

410 

47,55 

677  „ 

16,22 

587 

21,89 

497 

» 

31,22 

407 

48.33 

674  „ 

16,38 

;  584 

22,12 

494 

?> 

31,63 

404 

49,13 

671  „ 

16,53 

,  581 

22,37 

491 

„ 

32,05 

401 

49,96 

668  „ 

16,68 

578 

22,62  , 

488 

,) 

32,47 

398 

50,80 

665  „  ' 

16,84 

'  575 

22,87  ; 

485 

») 

32,91 

395 

51,66 

662  „ 

17,00 

,  572 

23,12 

,  482 

»1 

83,35 

392 

52,55 

659  „ 

17,15 

569 

23,38  ' 

479 

„ 

33,80 

389 

53,47 

656  „ 

17,33 

566 

28,64  1 

476 

» 

34,27 

386 

„ 

54,40 

653  „  , 

17,49 

563 

23,91 

473 

„ 

34,74 

383 
380 

1 

55,36 

1 

56,85 

In  Fig.  3  sind  auf  der  Abscissenaxe  die  k  (in  fiu),  als 
Ordinalen  erstens  die  Werthe  von  fV  und  K  und  zweitens 
(im  zehnfachen  Maassstabe,  so  dass  1  =:  50  mm  ist),  die  von 
sin^{DQ{k)  —  ß]  für  verschiedene  Quarzdicken  eingetragen 
(für  Z?  =  3,  5,  10,  15  mm). 

Für  Z>  =  1  mm  liegt  Dq(?,)  zwischen  13,5  und  50®;  es 
kann  also  der  sinus  nur  einmal  0  werden  für  einen  Werth  von 
ß,  der  zwischen  13,5  und  50®  liegt  Wenn  nun  durch  Mul- 
tiplication  mit  sin-(Z)^  (^)  — /^)  die  Ordinalen  der  Curven 
ir  und  K  so  verkleinert  werden  sollen ,  dass  gleiche 
Flächenstärken  übrig  bleiben,  so  ist  es  klar ,  dass  das 
Minimum  der  sin--Curve  in  der  Nähe  des  Schnittpunktes 
beider  Curven  (des  neutralen  Punktes)  liegen  muss.    In  der 
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Tbat  findet  es  sich  nach  der  Einstellung  bei  der  Wellen- 
länge 507  fjLfi.  Der  neutrale  Punkt  für  Gaslicht  liegt  etwa 
bei  X  a=  520  jitfi.  Dass  das  Minimum  der  sin'-Curre  weiter 
nach  dem  blauen  Ende  des  Spectrums  hin  liegt,  rührt  von 
dem  sehr  schnellen  Anwachsen  der  Werthe  Yon  q{X)  an 
diesem  Ende  her. 

Anfangs  verläuft  die  Curve  jS^  annähernd  linear,  also 
ßjD  behält  annähernd  denselben  Werth.  Das  heisst  nichts 
anderes  als:  mit  veränderter  Quarzdicke  muss  ß  so  verscho- 
ben werden,  dass  das  Minimum  der  sin'-Curve  an  der  alten 
Stelle  bleibt.  Es  ist  dies  ja  auch  leicht  ersichtlich,  da  zu- 
nächst durch  Verstärkung  der  Quarzplatte  nichts  weiter 
geschieht,  als  dass  alle  Ordinaten  der  sin '-Curve  wachsen.  Die 
Flächen: 

ffF{X)  sin«  (Dg(X)  -  ß)  dX  und  fK{X)  %m^{DQ{X)  -  ß)  dX 

werden  mithin  grösser,  bleiben  aber  gleich. 

Eine  geringe  Aenderung  im  Verlauf  der  Curve  tritt 
dadurch  ein,  dass  zwischen  4  und  5  mm  Quarzdicke  rechts 
ein  Maximum  der  sin  «-Curve  in  den  sichtbaren  Theil  des 
Spectrums  tritt.  (Für  Z)  &=  5  mm  liegt  ein  Maximum  bei 
A  =  411/ijii,  während  am  linken  Ende  bei  A  =>  740 /i/t  der 
Winkel  Dq[X)  —  ß  erst  79^  ist.)  Nehmen  wir  nun  an,  wir 
verstärken  den  Quarz  und  verschieben  dabei  ß  immer  so, 
dass  das  Minimum  an  der  alten  Stelle  bleibt,  so  wachsen 
zwar  auf  der  linken  Seite  die  Werthe  von  sin«(Z)()(A)  — /9) 
überall  weiter,  auf  der  rechten  aber  nur  bis  zum  Maximum 
und  werden  jenseits  desselben  kleiner.  Es  ist  klar,  dass  sich 
hierdurch  die  Fläche  der  fF(i)  mehr  als  die  der  K[X)  ver- 
grössert,  und  dass,  um  die  Gleichheit  wieder  herzustellen,  die 
sin  «-Curve  nach  links  verschoben  werden  muss.  Diese  all- 
mähliche Verschiebung  des  Minimums  nach  links,  die  natur- 
gemäss  mit  der  Quarzdicke,  d.h.  je  näher  das  Maximum  dem 
Minimum  kommt,  zunimmt,  charakterisirt  den  Verlauf  der 
Curve  der  ß  bis  zu  Z>=10mm.  Es  wird  dann  ßjD,  welcher 
Werth  den  Ort  des  Minimums  angibt,  mit  wachsender  Quarz 
dicke  kleiner;  die  Curve  weicht  von  den  Geraden  nach  der 
Abscissenaxe  hin  ab.     Für: 
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Z>  =   4  mm  ist  ^  =29,7^,  das  Minimum  ist  also  bei  l  =  509^1^, 
D=    1    r     r,  ^=29,0^     .,  V  .,      „      .,   ;i«514iu.a, 

/^=    9    V     „-^«28,1«,    „  M  V      ,t      r,   A  =  522ju.£i, 

Z>  =  10    „     ,,^=27,4«,    „  M  „      .,      „   A«529jM|it. 

Betrachten  wir  bei  dieser  letzten  Einstellung  die  sin^- 
Curve  genauer:  Wir  finden  dann  ausser  dem  schon  er- 
wähnten Minimum  bei  X  =  529  fifi  noch  ein  zweites  bei 
Ab 419  f.ifjt.  Zwischen  beiden  liegt  ein  Maximum  bei  >las463  fjifij 
ferner  ein  anderes  am  rothen  Ende  bei  X  a  638  fAfA ;  das 
erstere  liegt  also  dicht  hinter  dem  Maximum  der  iT-Ourve. 

Denken  wir  uns  wieder  den  Quarz  allmählich  verstärkt 
und  dabei  das  bisher  betrachtete  (erste)  Minimum  an  der 
alten  Stelle  gehalten  oder  entsprechend  dem  bisherigen  Ver- 
lauf der  Curvc  ein  wenig  nach  links  yerschoben,  so  wird  das 
rechte  Maximum  den  Gipfel  der  iT-Curve  überschreiten.  Es 
tritt  nun  offenbar  bei  der  Verschiebung  der  sin*-Curve  nach 
links  nicht  nur  eine  Verkleinerung  der  fF-Erregung,  sondern 
auch  eine  solche  der  ^-Erregung  ein,  und  es  folgt^  dass  nun 
diese  Verschiebung  eine  sehr  viel  stärkere  sein  muss,  bis 
dadurch,  dass  die  erstere  Erregung  schneller  als  die  zweite 
abnimmt,  wieder  Flächengleichheit  erreicht  ist  Auf  diese 
Weise  entsteht  die  Einknickung  der  ß-Curre  zwischen  10 
and  12  mm  Quarzdicke.    Das  erste  Minimum  liegt: 


für  2)  =  10  mm,  da  ^  =  27,4», 

bei  k  =  529  nn, 

„  2)  =11  „  ,   „  ^  =  26,0», 

„As  541  uu, 

.,  Z)=  12  ,,  ,   „  4-24,7», 

n    X  =  555  ^ju. 

Sehen  wir  nun  schliesslich  zu,  auf  welche  Weise  das 
letzte  geradlinige  Stück  der  ^-Curve  charakterisirt  ist  (von 
Z)  =  13  mm  bis  J9  =  20  mm).  Bei  Z>  ==  13  mm  haben  wir  in 
der  sin^-Curve: 

Mazima  bei  /.  =  658  500  422 

Minima    bei  ;i  =  562  455         (395); 
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bei  2>  =  20  mm: 

Mazima  bei  ;i  =  642  540  470  424 

Minima   bei  X  ^  578  494  440  402. 

Im  Bereiche  der  Ä^Curve  sehen  wir  bei  der  ersteren 
Quarzstärke  zwei,  bei  der  letzteren  drei  Maxima.  Wir  sind 
offenbar  mit  13  mm  zu  einer  Grenze  gelangt,  wo  die  Grösse 
der  JT-Erregung  nach  dem  Durchgang  durch  Quarz  und  Nicol 
durch  eine  Verschiebung  der  Streifen  nicht  mehr  wesentlich 
beeinfiusst  wird.  Je  näher  ein  Maximum  dem  Gipfel  der 
^-Curve  kommt,  um  so  mehr  rückt  das  Yorhergehende  aus 
dem  Bereiche  der  Curve  heraus,  und  wenn  jenes  Maximum 
den  Gipfel  überschritten  hat,  so  ist  ein  anderes  nachgerückt 
Annähernd  wird  also  in  allen  Fällen  durch  Quarz  und  Nicol 
die  Hälfte  der  JT-Erregung  ausgelöscht  werden. 

Im  Bereiche  der  ^-Curve  liegen  die  Streifen  noch  nicht 
so  dicht.  Dass  der  ausgelöschte  Theil  der  ^-Erregung  gleich 
dem  der  JT-Erregung  werde,  wird  wesentlich  bewirkt  durch 
passende  Lage  des  ersten  Maximums  und  des  ersten  Mini- 
mums. Wir  sehen,  dass  diese  bei  13  wie  bei  20  mm  Quarz- 
stärke zu  beiden  Seiten  des  Gipfels  der  fT-Curve  liegen.  Da 
bei  wachsender  Quarzdicke,  wenn  das  erste  Minimum  an 
seiner  Stelle  bliebe,  das  erste  Maximum  dem  Gipfel  der 
JV-CuTve  zu  nahe  kommen,  der  nicht  vernichtete  Theil  der 
^-Erregung  also  zu  gross  werden  würde  (grösser  als 
^/K(X)dk),  80  muss  das  erste  Minimum  langsam  dem 
Gipfel  näher,  also  nach  links  rücken.  Dass  diese  Verschie- 
bung eine  gleichmässige,  der  Veränderung  der  Quarzdicke 
proportionale  ist,  drückt  die  Geradlinigkeit  des  letzten  Thei- 
les  der  /?- Curve  aus,  dass  sie  überhaupt  vorhanden  ist,  zeigt 
sich  daran,  dass  jenes  Curvenstück  weniger  steil  ist  als  die 
Gerade,  welche  den  Coordinatenanfang  mit  dem  Curvenpunkt 
für  Z?  =  18  mm  verbindet. 

Man  erkennt,  dass  man  bei  weiterer  Verstärkung  des 
Quarzes  schliesslich  dahin  kommen  muss,  dass  auch  die 
JF- Erregung  bei  jeder  Lage  der  sin^Curven,  also  bei  jeder 
Stellung  des  ersten  Nicols  halbirt  wird.  Dann  ist  für  jedes 
li  die  Gleichung  (7)  erfüllt,  es  findet  immer  Gleichheit  statt, 
eine  Einstellung  ist  also  unmöglich. 
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Die  Discussion  der  Curve  der  a  ist  nach  dem  Ge- 
sagten mit  Hülfe  der  Grl.  (5)  sehr  leicht.  Nach  dieser  muss 
das  Verh&ltniss  der  nach  dem  Durchgang  durch  Quarz  und 
Nicol  ]V  übrig  bleibenden  Erregung  zur  ganzen  Erregung 
gleich  sein  cos^c^.  Für  Z>bO  wird  alles  ausgelöscht;  also 
ist  a  =  90^.  Mit  wachsendem  D  wird  der  nicht  ausgelöschte 
Theil  grösser;  also  wird  a  kleiner.  Dies  Fallen  der  «-Curve 
wird  nur  dauern  bis  i>  >=  10  mm,  denn  hier  werden,  wie  wir 
sahen,  dadurch  dass  ein  Maximum  der  sin^-üurve  das  der 
JT-Curve  überschreitet,  die  Elementarerregungen  wieder  klei- 
ner; die  Ourve  der  a  steigt  also  wieder.  Schliesslich  muss 
im  letzten  Theile,  wo  nach  dem  früheren  beide  Erregungen 
zur  Hälfte  ausgelöscht  werden,  überall  a  »  45^  sein. 

ni.    Folgerungen. 

Es  würde  zu  weit  führen  und  kaum  hinreichend  von 
Interesse  sein,  die  Discussion  auch  für  die  vier  übrigen 
Leukoskopcurven  durchzufahren,  da  ja  die  /?-Curyen  und  die 
«-Curven  unter  sich  sämmtlich  den  gleichen  Charakter  haben; 
ich  ziehe  deshalb  vor,  jetzt  einige  allgemeinere  Folgerungen 
an  die  experimentell  gefundenen  Curven  und  die  Discussion 
zu  knüpfen. 

1)  Dass  für  dasselbe  Auge  die  /?- Ourve  für  Wolkenlicht 
steiler  als  die  für  Lampenlicht  verläuft,  ist  leicht  erklärt. 

Das  Spectrum  des  Sonnenlichtes  unterscheidet  sich  von 
dem  des  Lampenlichtes  namentlich  durch  das  bedeutend 
stärkere  Auftreten  der  kurzwelligen  Lichtstrahlen.  Die 
Maxima  der  Elementarfarbencurven  rücken  mithin  nach  dem 
blauen  Ende  des  Spectrums  fort,  ebenso  ihr  Schnittpunkt 
Denkt  man  sich  nun  die  vorstehend  gegebene  Discussion  der 
;i- Curve  auf  so  verschobene  Farbencurven  angewandt,  so 
folgt,  dass  bei  jeder  Quarzdicke  auch  die  sin^-Curve  nach  dem 
blauen  Ende  des  Spectrums  hin  verschoben  werden  muss. 
Wir  wissen  aber,  dass  ß  die  Lage  dieser  Curve  angibt  und 
dass  es  um  so  grösser  ist,  je  weiter  die  sin '-Cure  nach  rechts 
verschoben  wird.  Man  wird  also  allgemein  sagen  können^ 
dass  bei  derselben  Quarzdicke  der  Winkel  ß  um  so  grösser 
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eingestellt  werden  muss,  je  mehr  kurzwellige  Strahlen  die 
Lichtquelle  verhältnisamässig  enthält 

Wenn  die  Elementarempfindungscurven  für  verschiedene 
Lichtquellen  sich  wesentlich  nur  durch  ihre  Lage,  nicht  durch 
ihre  Gestalt  unterscheiden,  so  kann  die  Grrösse  der  Quotienten : 

fW{l)dl  ^^"^  fK{}.)dl 

(das  Verhältniss  des  nicht  ausgelöschten  Theiles  der  Erregung 
zur  Gesammterregung)  bei  jeder  einzelnen  Quarzdicke  für 
alle  Lichtquellen  recht  wohl  die  gleiche  sein.  Hieraus  erklärt 
sich  die  Uebereinstimmung  der  Curven  der  a  für  Wolken- 
und  Lampenlicht  Wenn  die  Elementarfarbencurven  ihre 
Form  vollständig  verändern  (wie  es  bei  Anwendung  farbiger 
Gläser  geschehen  kann),  so  wird  dies  im  allgemeinen  nicht 
der  Fall  sein  können. 

2)  Die  Farbencurven  des  Kothblinden  unterscheiden  sich 
von  denen  des  Grünblinden  dadurch,  dass  die  Masse  der 
fT-Erregung  des  ersteren  weiter  nach  dem  blauen  Ende  liegt, 
als  bei  dem  letzteren;  die  J^- Curven  zeigen  dagegen  keinen 
Unterschied.  Vergegenwärtigen  wir  uns  wieder  das  bei  der 
Discüssion  der  Curve  B^  Auseinandergesetzte,  so  erkennen 
¥dr  ohne  weiteres,  dass  bei  jeder  Einstellung  des  Grünblin- 
den für  den  Bothblinden  die  AT- Erregung  denselben,  die 
fF-Erregung  aber  einen  kleineren  Werth  hat.  Um  Gleich- 
heit beider  Erregungen  herzustellen,  wird  also  der  Rothblinde 
jedesmal  die  sin^-Ourve  ein  wenig  nach  dem  blauen  Ende 
hin  verschieben,  d.  h.  ß  vergrössern  müssen.  Es  wird  sich 
also  in  der  That  durch  Leukoskopeinstellungen  die  Frage 
einfachst  entscheiden  lassen,  ob  zwei  streng  getrennte  Clas- 
sen  von  Farbenblinden,  die  sich  in  der  angegebenen  Art 
unterscheiden,  bestehen.  Uebergänge  von  einer  Classe  zur 
anderen  würden  sich. durch  mittlere  Einstellungen  von  ß  zu 
erkennen  geben. 

3)  Werfen  wir  nun  einen  Blick  auf  die  Leukoskopein- 
stellungen von  Trichromaten. 

Von  A.König  und  C  Dieter  ici^)  ist  nachgewiesen  wor- 
den, dass  sich  durch  Superposition  der  Elementarempfindungs- 
1)  a.  aTo. 
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curven  der  beiden  Classen  der  Dichromaten  die  drei  Curven 
des  Trichromaten  bilden  lassen.  Wir  können  mithin  die  bei 
Einstellung  auf  Parbengleichheit  durch  Trichromaten  gefor- 
derten Gleichungen  (3)  durch  die  folgenden: 

[sin^a/K  {X)sin^Dg{)iyß'idk==cos\fK  {X)co%^DQ{iyß}dk 

ersetzen,  wo  sich  fV^  auf  das  grünblinde,  ff\  auf  das  roth- 
blinde Auge  bezieht.  Die  Gurve  B^  gibt  nun  an,  wann  (spe- 
ciell  bei  Lampenlicht)  die  erste  und  dritte,  die  Gurve  R, 
wann  die  zweite  und  dritte  Gleichung  erfüllt  sind.  Alle  drei 
Gleichungen  können  nur  für  Schnittpunkte  beider  Gurven 
befriedigt  sein.  Da  solche  (ausser  dem  Goordinatenanfang) 
nicht  existiren,  so  folgt,  dass  für  den  Trichromaten  bei  keiner 
Quarzdicke,  solange  überhaupt  noch  Färbung  stattfindet,  Far- 
bengleichheit vorhanden  sein  kann.  Man  kann  dasselbe  auch 
so  ausdrücken:  Die  Erfahrung  hat  gelehrt,  dass  zwei  Farben, 
die  der  Normalsichtige  gleich  sieht,  auch  sowohl  dem  Roth- 
blinden wie  dem  Grünblinden  gleich  erscheinen  (abgesehen 
von  geringen  Unterschieden  infolge  von  individuellen  Ver- 
schiedenheiten, wie  sie  sogar  für  die  beiden  Augen  desselben 
Beobachters  vorkommen  können);  wo  also  der  erstere  Farben- 
gleichheit sehen  soll,  müssen  auch  die  letzteren  gemeinsam 
Farbengleichheit  sehen.  Nun  stellt  aber,  wie  wir  erwiesen 
haben,  der  Rothblinde  immer  anders  als  der  Grünblinde 
Farbengleichheit  ein,  also  kann  auch  der  Normalsichtige 
nie  eine  solche  erhalten. 

4)  Auf  welche  Weise  werden  die  Einstellungen  der 
Trichromaten  auf  möglichste  Gleichheit  charakterisirt  sein? 
A.  König  gibt  als  Kriterium  an,  „dass  man  bei  einem  be- 
stimmten Werthe  von  ß  nicht  mehr  zu  entscheiden  vermag, 
welches  der  beiden  Felder  einen  röthlicheren  Ton  besitzt**^) 
(wie  bei  den  Farbenblinden  nicht  ein  Feld  .,gelblicher^'  als 
das  andere  sein  darf).  Hieraus  folgt,  dass  bei  der  von  Tri- 
chromaten für  das  linke  Feld  zu  erfüllenden,  der  Gleichung  (5) 
für  Farbenblinde  entsprechenden  Doppelgleichung: 

1)  A.  König,  Wied.  Ann.  17.  p.  999.  18S2. 
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J'EiDdX  "  fG{k)dk 

_  fVa)nn^{DQil)-ß}dl 
fVWdk 

bei  der  Einstellung  nur  der  erste  Theil  berücksichtigt  wird. 
Denn  wenn  für  die  linke  Seite  des  Gesichtsfeldes: 

fR(k)%m^\Dq(k)--S]dk  ^  fG{k)  Bin'  {Dq  jk)  -  ß] dk 
J  B{k)dk  =>  fQWdk 

ist,  so  ist  für  die  andere: 

fBa)coB'\DQ{^k)-ß\dk  ^jG(k)  cos«  {Bq  jk)  -  ß]  dk 
fR(k)dk  *==  JG{k)dk 

in    einem    von  beiden  Feldern    überwiegt;    also    die   Roth- 
empfindung. 

Ist  Gleichheit  der  beiden  Ausdrücke  hergestellt,  so  ist 
die  Nuance  des  einen  Feldes  (desjenigen,  wo  die  F- Erregung 
kleiner  ist  als  die  iZ- Erregung  und  <r- Erregung)  gegeben 
durch  die  Wellenlänge  des  Schnittpunktes  der  iZ-Curve  und 
6r-Curye  für  diese  Lichtquelle  (bei  Gleichheit  der  von  den 
Curven  und  der  Abscissenaxe  eingeschlossenen  Flächen). 
Ist  die  betrachtete  Lichtquelle  weisses  (Sonnen-)  Licht,  so 
ist  also  die  Nuance  des  einen  Feldes  rein  gelblich;  die  des 
anderen,  da  sie  complementär  sein  muss,  bläulich. 

Man  wird  nun  auch  leicht  angeben  können,  welche  Lage 
bei  solcher  Einstellung  die  dunklen  Streifen  bei  der  spec- 
tralen  Zerlegung,  die  Minima  der  sin^-Curve  haben  müssen. 

Wir  haben  hier  —  wir  wollen  Sonnenlicht  als  Licht- 
quelle annehmen  —  zwei  Empfindungscurven,  deren  Maxima 
sehr  nahe  bei  einander  liegen,  und  die  sich  ungefähr  bei 
X  =  570  fifA  schneiden,  und  es  ist  daher  nach  dem  Früheren 
klar,  dass  in  dieser  Gegend  das  erste  Minimum  liegen  muss, 
denn  in  dem  vorderen  Theile  des  Spectrums,  wo  die  Haupt- 
massen der  beiden  in  Betracht  kommenden  Erregungen  lie- 
gen, hängt  die  Grösse  der  Auslöschung  auch  bei  grossen 
Quarzdicken  fast  nur  von  der  Lage  des  ersten,  bei  der  frühe- 
ren Discussion  stets  betrachteten  Minimums  der  sin^-Curve 
ab.    Diese  Ueberlegung  stimmt   in   der  That  mit  den   von 
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A.  König  angegebenen  Zahlen.^)    Nach  ihm  ist  für  Sonnen- 
licht bei: 

i)=:10mm  /9  =  230,5« 

Z)  =  15  mm  /J  =  342,9 

Z)  =  20  mm  /9  =  450,5  . 

Dem  entspricht  als  Lage  des  ersten  Minimums  bei: 

Z)  =  10  mm  ;.  =  573  fifA 
Z)  =  15  mm  ;.  =  575   „ 
Z>  =  20  mm  A  =  579   „  . 

Der  Normalsichtige  stellt  also  den  ersten  dunklen  Strei- 
fen viel  weiter  links,  d.  h.  er  gibt  ß  einen  sehr  viel  kleineren 
Werth  als  der  Farbenblinde.  In  Fig.  2  sind  zur  Verglei- 
chung  die  /3-Curven  für  Sonnen-  und  Gaslicht  {K^  und  K^) 
punktirt  eingetragen. 

Wenn  nun  der  Trichromat  nur  zwei  der  drei  zu  erfüllen- 
den Gleichungen  befriedigt,  muss  er  seine  Einstellung  eben- 
falls bei  jeder  Quarzdicke  ausführen  können.  Dies  ist  in  der 
That  der  Fall,  aber  bei  den  niedrigen  Quarzstärken  ist  im 
linken  Felde  die  Grösse  der  F- Erregung  so  viel  grösser  als 
die  jß- Erregung  und  G- Erregung,  dass  hier  absolut  gelbe, 
im  rechten  Felde  blaue  Färbung  eintritt;  hier  ist  also  auch 
von  einer  annähernden  Farbengleichheit  keine  Kede.  Mit 
(von  0  mm  an)  wachsender  Quarzdicke  nehmen  im  linken 
Felde  alle  drei  Erregungen  so  lange  zu,  bis  das  dem  betrach- 
teten Minimum  folgende  Maximum  der  sin^-Curve  den  Gipfel 
der  F- Erregung  überschritten  hat.  Dies  tritt  ungefähr  bei 
Z>  =  6  mm  ein.  Von  hier  an  wachsen  die  J2- Erregung  und 
6^ -Erregung  weiter,  während  die  F- Erregung  fällt;  jetzt  zeigt 
sich  also  eine  allmähliche  Entfärbung.  Bei  10  mm  Quarz- 
dicke, wo  die  Entfärbung  so  gross  geworden  ist,  dass  das 
normale  Auge  eine  annähernde  Farbengleichheit  constatiren 
kann,  liegt  ein  Maximum  bei  k==  ^91  fAfi  das  folgende  Mini- 
mum bei  k  =:  438  fifi. 

Dass  auch  der  Tnchromat  für  ß  einen  um  so  grösseren 
Winkel  einstellt,  je  mehr  kurzwellige  Strahlen  die  Lichtquelle 
relativ   enthält,   erklärt   sich   genau  wie  beim  Dichromaten 


1)  A.  König,  Wied.  Ann.  17«  d.  1003.  1882. 
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dadurch,  dass  dem  Ueberwiegen  der  kurzwelligen  Strahlen 
ein  Verschieben  der  Maxim a  der  Empfindungscurven  nach 
rechts  entspricht.  Das  erste  Minimum  der  sin^-Curve  muss 
also  ebenfalls  nach  rechts  verschoben,  d.h.  ß  vergrössert  werden. 
5)  Schliesslich  sei  hervorgehoben,  dass  nach  dem  Gesagten 
das  Leukoskop  auch  für  die  Erkennung  etwa  vorhandener 
Yiolettblindheit  ausserordentlich  dienlich  ist.  Nach  der 
Young-Helmholtz' sehen  Theorie  miissten  sich  die  Farben - 
curven  des  Violettblinden  durch  Superposition  der  R-  und 
G-Curve  des  Normalen  darstellen  lassen.  Da  diese  beiden 
Curven  bei  den  Leukoskopeinstellungen  des  Normalen  allein 
in  Betracht  kommen,  so  müsste  der  Violettblinde  ebenso  wie 
der  Normale  einstellen  mit  dem  Unterschied,  dass  der  letz- 
tere bei  seinen  Einstellungen  vollständige  Gleichheit  erhält. 
Ausserdem  mlisste  er  aber  auch  bei  geringeren  Quarzdicken 
vollkommene  Gleichheit  herstellen  können,  die  dann  für  den 
Normalen  ein  rein  gelbes  und  ein  rein  blaues  Feld  liefern 
würde.  Für  die  Diagnose  der  Farbenblindheit  ist  mithin 
das  Leukoskop  ein  ganz  vorzüglicher  Apparat. 

Es  bleibt  mir  übrig,  für  die  bei  dieser  Arbeit  gewälirte 
Anregung  und  Unterstützung  Hrn.  Geheimrath  v.  Helm- 
holtz,  sowie  Hrn.  Dr.  A.  König  meinen  aufrichtigsten 
Dank  auszusprechen. 


XI.    iM/ininescenz  der  JPyrogdlltissäure ; 
von  Fhilipi)  Lenard  und   Max    Wolf. 


Legt  man  eine  photographische  Platte  nach  dem  Ent- 
wickeln im  Eder'schen  Pottaschenentwickler  (s.  w.  u.)  oder 
im  Sodaentwickler  nach  oberflächlichem  Waschen  in  das 
Alaunbad,  so  sieht  man  im  Dunkeln  erst  die  Platte,  dann 
bald  das  ganze  Bad  überraschend  hell  aufleuchten.  Nach 
zwei  Minuten  ist  die  Erscheinung  verschwunden.  Eder  und 
andere^)  bemerkten  dies  Leuchten  ebenfalls;   wir  fanden  es, 

1.)  Vgl.  Phütugr.  Mitt.  1887.  No.  344. 
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ohne  Kenntniss  davon  zu  haben,  bei  dem  Hervorrufen  einer 
Stempbotographie^  und  es  erschien  uns  interessant  genug, 
nach  seiner  Ursache  zu  suchen. 

Man  hielt  nach  Chan d  1  er  ^)  die  lichtempfindliche  Schicht 
selbst  für  die  Ursache  der  Erscheinung,  dass  dies  jedoch 
nicht  der  Fall  ist,  davon  überzeugten  wir  uns  bald.  Wir 
gössen  frisch  bereiteten  Fottaschenentwickler  (100  g  Wasser, 
1,35  g  Pottasche,  0,86  g  Natriumsulfit  und  0,20  g  Pyrogallol), 
eine  Mischung,  die  sich  an  der  Luft  durch  Oxydation  der 
Fyrogallussäure  sehr  rasch  bräunt,  in  ungefähr  ebensoviel 
gesättigte  Alaunlösung  und  fanden  im  Moment  des  Zusam- 
mengiessens  und  kurz  nachher  das  Aufleuchten  der  Mischung. 

Offenbar  war  also  das  Leuchten  auch  in  der  ßelatine- 
schicht  nur  durch  Mischung  des  zurückgebliebenen  Entwick- 
lers mit  dem  Alaun  zu  Stande  gekommen. 

Betrachtet  man  nach  dem  Leuchten  die  Mischung  am 
Licht,  so  findet  man  die  Thonerde  des  Alauns  durch  das 
kohlensaure  Kali  gefällt.  Die  kohlensaure  Thonerde  zersetzt 
sich  alsbald  in  basisch  kohlensaure  Thonerde,  während  Koh- 
lensäure entweicht. 

Naturgemäss  kamen  wir  auf  den  Gedanken,  zu  unter- 
suchen, welche  von  den  im  Entwickler  enthaltenen  Substanzen 
mit  Alaun  zusammen  das  Leuchten  bewirkt.  Dieser  Unter- 
suchung stellten  sich  sehr  grosse  Schwierigkeiten  entgegen. 
V^or  allem  ging  uns  zeitweise  das  Leuchten  ganz  verloren, 
da  es,  wie  man  sehen  wird,  von  Umständen  abhängt,  die  wir 
von  vornherein  unmöglich  beachten  konnten.  Dazu  kam 
noch,  dass  wir,  weil  die  geringsten  Spuren  von  Pyrogallol 
schon  Leuchten  hervorrufen  können,  durch  einen  Versuch 
zeitweilig  auf  die  falsche  Fährte  geleitet  wurden,  als  ob 
Pyrogallol  überhaupt  unnöthig  sei. 

Als  eine  Phosphorescenz  im  eigentlichen  Sinne  (wie  man 
es  bei  Thonerde  vermuthen  konnte)  erwies  sich  die  Erschei- 
nung nicht,  wir  bezeichneten  sie  daher  auch  als  Luminescenz.^) 
Mehrere  andere  Vermuthungen  erwiesen  sich  auch  als  un- 

1)  Chandler,  Antony  s  Phot.  Bull.  18.  p.  97.  1887. 

2)  Vgl.    Ueber    diese   Bezeichnung:    E.    Wi«demann,   Phys.-med. 
Societät  zu  Erlangen  1887. 
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richtige  aber  wir  machten  die  immerfort  bestätigte  Beobach- 
tung, dass  die  Thonerdefällung  für  das  Leuchten  nothwendig 
ist.  Diese  Fällung  kann  nämlich  sowohl  bei  üeberschuas 
▼on  Alaun  als  auch  Yon  Pottasche  in  Lösung  gehalten  wer- 
den; und  mit  dem  Fehlen  der  Fällung  blieb  jedesmal  auch 
das  Leuchten  aus.  Fällung  andererseits  war  aber  nicht 
jedesmal  mit  Leuchten  verbunden.  Wir  brauchten  nur  Pyro- 
gallol  oder  schwefligsaures  Natron  aus  dem  Entwickler  weg- 
zulassen,  so  erhielten  wir  wohl  die  schönste  Fällung,  aber 
kein  Leuchten  beim  Zusammengiessen  mit  Alaun. 

Wir  begannen  nun,  die  Zusammensetzung  des  Entwicklers 
zu  variiren,  während  die  Alaunlösung  immer  bei  gewöhnlicher 
Temperatur  gesättigt  blieb  und  gleiche  Volumina  der  beiden 
Flüssigkeiten  verwendet  wurden.  Es  zeigte  sich,  dass,  sobald 
nur  Fällung  entsteht,  die  Quantität  der  Pottasche  ziemlich 
gleichgültig  ist.  Von  schwefligsaurem  Natron  dagegen  durfte 
weder  zu  viel,  über  1,26  Proc,  noch  zu  wenig,  unter  0,13  Proc, 
vorhanden  sein,  sonst  leuchtete  die  Mischung  nicht.  Auch 
von  Pyrogallol  verhinderte  ein  Ueberschreiten  über  0,3  Proc. 
die  Erscheinung;  aber  schon  die  kleinste  Spur  dieser  Sub- 
stanz genügt.  Schon  0,006  Proc.  Pyrogallol  im  Entwickler 
geben  helles  Leuchten.  Als  passendsten  Entwickler  nahmen 
wir  schliesslich  100  g  Wasser,  4  g  Pottasche,  0,75  g  schweflig- 
saures  Natron  und  0,1  g  Pyrogallol. 

Die  Pottasche  liess  sich  mit  gutem  Erfolge  durch  eine 
äquivalente  Menge  Soda  oder  doppeltkohlensaures  Na- 
tron ersetzen;  ebenso  der  Alaun  durch  reines  schwefelsau- 
res Aluminium.  Erwärmen  einer  der  beiden  Flüssigkeiten 
oder  beider  vor  dem  Zusammengiessen  begünstigte  das 
Leuchten. 

Aber  auch  mit  diesem  Entwickler  hatten  wir  das  Leuch- 
ten noch  nicht  vollkommen  in  der  Gewalt.  Offenbar  war 
ausser  den  vier  Substanzen  Alaun,  Pottasche,  Pyrogallol  und 
schwefligsaurem  Natron  noch  etwas  Fünftes  nothwendig,  das 
wir  nicht  kannten,  und  dessen  flinzuthun  daher  bislang  dem 
Zufall  überlassen  war. 

Wir  beobachteten,  dass,  wenn  sich  der  Thonerdenieder- 
schlag  nach  einem  Leuchtversuch  abgesetzt  hatte,  der  geklärte 
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Theil  farblos  blieb,  und  blos  die  Fällung  selbst  gelb  war. 
Die  Thonerde  enthielt  alles  Pyrogallol,  w&hrend  in  der  Flüs- 
sigkeit keines  mehr  nachzuweisen  war.  Dass  Thonerde  ge- 
färbte Substanzen  an  ihrer  Oberfläche  mit  grosser  Kraft  ver- 
dichtet, ist  bekannt;  in  dieser  Eigenschaft  dient  sie  ja  in 
der  Färberei  als  Beizmittel. 

Wir  stellten  daher  die  Vermuthung  auf,  dass  die  Thon- 
erde als  höchst  fein  zertheilte  Substanz  auf  ihrer  grossen, 
frischen  Oberfläche  nicht  nur  die  Pyrogallussäure,  sondern 
zugleich  auch  Sauerstoff  verdichte,  und  dass  das  Leuchten 
die  Folge  einer  plötzlichen  energischen  Verbrennung  des  mit 
Sauerstoff  verdichteten  Pyrogallols  sei.  Sauerstoff  wäre  also 
der  gesuchte  nothwendige  fünfte  Körper.  Dass  dies  in  der 
That  so  ist,  haben  wir  durch  folgende  Versuche  bewiesen. 

Wir  füllten  erwärmten  Entwickler  in  einen  hohen  engen 
Standcylinder.  Beinahe  bis  auf  dessen  Boden  reichte  ein 
langes  Trichterrohr  mit  Hahn,  ganz  bis  zur  unteren  Mündung 
mit  Alaun  gefüllt.  Durch  Oeffnen  des  Hahns  floss  der  Alaun 
in  den  Entwickler.  Durch  ein  anderes  Glasrohr  konnte  be- 
liebig Luft  durch  den  Entwickler  geblasen  werden.  Liessen 
wir  den  Alaun  sich  1  Secunde  nach  dem  Luftdurchblasen 
mit  dem  Entwickler  mischen,  so  erhielten  wir  das  Leuchten. 
Bei  einem  zweiten  Versuche  18  Secunden  nach  dem  Luft- 
eintritt gab  es  kein  Leuchten  mehr.  Der  Entwickler  hatte 
während  dieser  Zeit  allen  absorbirten  Sauerstoff  verbraucht. 

Wir  verfertigten  uns  ferner  einen  Glasapparat,  der  aus 
zwei  getrennten  Grefässen  bestand,  deren  Hälse  oben  in  eine 
einzige  Röhre  zusammenliefen.  Li  das  eine  Gefäss  füllten 
wir  Entwickler,  in  das  andere  Alaun,  sodass  in  beiden  noch 
Luft  genug  übrig  blieb;  kehrten  wir  das  Ganze  um,  so  misch- 
ten sich  beide  Theile  und  leuchteten«  Wir  hätten  ebenso  gut 
ausgekochte  Lösungen  nehmen  können,  wie  wir  uns  durch 
Versuche  überzeugten.  Nun  beschickten  wir  den  Apparat 
aufs  neue,  fügten  aber  zu  beiden  Flüssigkeiten  noch  Wasser 
hinzu,  kochten  dann  beide  so  lange  aus,  bis  das  zugefüllte 
Wasser  verdampft  und  zugleich  alle  Luft  ausgetrieben  war, 
und  schmolzen  in  diesem  Augenblick  den  Apparat  zu.  Wurde 
er  nun.  sauerstofffrei,  umgekehrt  und  die  Lösungen  gemischt. 
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so   entstand  wohl  Niederschlag,  aber  kein  Leuchten.     Ohne 
Sauerstoff  also  kein  Leuchten  des  Fyrogallols. 

Nun  leiteten  wir  umgekehrt  aus  einem  Gasometer  Sauer- 
stoff durch  den  Entwickler  und  gössen  5  Secunden  später 
den  Alaun  hinzu.    Das  Leuchten  war  heller  als  je. 

Sauerstoff  in  den  Alaun  eingeleitet ,  gab  ein  weniger 
gutes  Resultat.  Der  in  heftigem  Oxydationsprocess  begriffene, 
im  Entwickler  absorbirte  Sauerstoff  hat  also  eine  stärkere 
oxydirende  Wirkung  als  der  im  Alaun  absorbirte,  obwohl, 
wie  wir  uns  durch  besondere  Versuche  überzeugten,  der 
Sauerstoff  durch  den  Ent¥äckler  nicht  ozonisirt  wird.  - 

Der  Entwickler  muss  also  freien  Sauerstoff  absorbirt 
enthalten  —  Schütteln  kurz  vor  dem  Zusammengiessen  ge- 
nügt —  damit  er  Leuchten  hervorbringen  könne;  und  wenn 
wir  bisher  das  Licht  nicht  hervorbringen  konnten,  so  oft  wir 
wollten,  so  war  der  Mangel  an  Sauerstoff  die  Ursache.  Da- 
her kommt  es  auch,  dass  Versuche,  das  kohlensaure  Kali 
oder  Natron  des  Entwicklers  durch  Aetzkali  zu  ersetzen,  er- 
folglos blieben,  indem  diese  Substanz  zu  raschen  Sauerstoff- 
verbrauch im  Entwickler  bedingt,  was  man  an  dem  raschen 
Braunwerden  erkennt.  Ebendasselbe  ist  bei  Ueberschuss  von 
Pyrogallol  oder  Natriumsulfit  der  Fall.  Ein  solcher  Ent- 
wickler leuchtet  aus  Sauerstoffmangel  nicht. 

Warum  nun  aber  eine  Substanz  wie  schwefiigsaures  Na- 
tron, die  bekanntlich  so  energisch  Sauerstoff  verbraucht,  für 
die  Lichterscheinung  nöthig  ist,  blieb  uns  ein  Räthsel. 

Für  photograpbische  Zwecke  wendet  man  schwefligsaurcs 
Natron  an,  um  die  wässerige  Fyrogallollösung,  die  zur  Bereitung 
des  Entwicklers  dient,  haltbarer  zu  machen.  Wie  man  sich 
diese  Wirkung  des  Natriumsulfits  aber  erklärt,  darüber  kouD- 
ten  wir  nirgends  einen  Anhaltspunkt  finden,  stellten  uns  aber 
vor,  dass  das  schwefligsaure  Natron  allen  Sauerstoff',  der 
durch  die  Oberfläche  des  Entwicklers  eindringt,  sofort  ver- 
braucht und  also  die  Fyrogallussäure  gleichsam  vor  Berüh- 
rung mit  dem  Sauerstoff  schützt.  In  diesem  Falle  aber 
müsste  der  Entwickler,  durch  das  Natriumsulfit  von  Sauer- 
stoff befreit,  gerade  zum  Leuchten  untauglich  werden. 

Das  Conserviren   des  Fyrogallols  ist   für  das  Leuchten 
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UQwesentlich,  wie  folgender  Versuch  zeigt:  Entwickler,  ans 
dem  das  Natrinmsulfit  weggelassen  war,  wurde  für  den  Leucht- 
versuch in  einem  Becherglas  Yorgew&rmt,  während  dessen  er 
stark  braun  —  oxydirt  —  wurde;  dann  erst  wurde  die  ent- 
sprechende Quantität  Natriumsulfit  zugesetzt,  geschüttelt  und 
sofort  der  Alaun  zugegossen:  schönes  Leuchten.  Dies  Re- 
sultat war  auch,  weil  die  kleinsten  Spuren  Fyrogallol  ge- 
nügen, vorauszusehen. 

Das  Natriumsulfit  muss  also  in  den  wenigen  Secunden 
vom  Zusetzen  bis  zum  Fällen  eine  eigenthümliche  Wirkung 
im  Entwickler  gehabt  haben.  Auf  den  Fällungsprocess 
nicht,  denn  Natriumsulfit,  statt  im  Entwickler  im  Alaun  ent- 
halten, kam  erst  dann  zur  Wirkung,  wenn  durch  Zugiessen 
eines  Theiles  der  Alaunlösung  der  Entwickler  schon  sulfit- 
haltig  geworden  war. 

Eine  Verbindung  mit  Fyrogallol  ist  die  Folge  dieser  Ein- 
wirkung des  schwefiigsauren  Natrons  auch  nicht;  denn  einer- 
seits ist  bei  den  genauen  Studien,  denen  man  das  Fyrogallol 
unterworfen  hat,  eine  solche  Verbindung  bisher  nicht  beob- 
achtet, und  andererseits  sind  auch  Fyrogallol  und  schweflig- 
saures Natron  im  Entwickler  beide  wie  in  einem  Gemisch 
nachweisbar. 

Es  blieb  so  nur  mehr  die  einfachste,  aber  merkwürdige 
Annahme  übrig,  dass  das  Gremisch  aus  Wasser,  Fyrogallol,  Na- 
triumsulfit sammt  Fottasche  —  sagen  wir  kurz  Fyro-Natrium- 
sulfit-Fottasche  —  weniger  rasch  Sauerstofi*  verbrauchte,  als 
Fyro-Fottasche  allein,  und  also  der  Entwickler  mit  schweflig- 
saurem Natron  sauerstoffreicher  bleibt,  als  ohne  solches. 

In  der  That  konnten  wir  dieses  auf  verschiedene  Arten 
beweisen.  Unter  anderem  durch  folgenden  Versuch:  Wir 
verfertigten  uns  zwei  genau  gleiche  Apparate.  Jeder  bestand 
aus  einer  1,5  m  langen,  12  mm  weiten  Glasröhre,  die  an 
einem  Ende  mit  einem  Glashahn,  am  anderen  in  einer  kurzen 
Üapillarröhre  endete.  Die  Hähne  der  Bohren  wurden  mit 
einer  Wasserluftpumpe  verbunden  und  so  die  Luft  ausge- 
pumpt. Alsdann  wurden  aus  r inem  anderen  luftleeren  Gefäss 
durch  die  Capillarröhren  bis  zu  einer  angebrachten  Marke 
genau  je  10  ccm  Entwickler  eingelassen,  und  zwar  in  die  eine 
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Bohre  solcher  ohne  Natriumsulfity  in  die  andere  mit  Zusatz 
desselben,  und  die  an  den  Capillarröhren  befindlichen  Schlauch- 
stücke durch  Quetschhähne  geschlossen.  Oeffnete  man  jetzt 
die  Glashähne  beider  Apparate  gleichzeitig,  so  füllten  diese 
sich  mit  Luft.  Die  Glashähne  wurden  wieder  geschlossen 
und  beide  Apparate  von  nun  an  einer  ganz  gleichmässigen 
Behandlung  unterworfen,  welche  darin  bestand,  dass  durch 
fortwährendes  Umkehren  der  Apparate  der  Entwickler  auf 
der  ganzen  Böhrenwand  vertheilt  erhalten  wurde.  Zu  be- 
stimmten Zeiten  unterbrachen  wir  die  Bewegung,  verbanden 
die  Glashähne  mit  nach  abwärts  führenden  Bohren,  die  unter 
Wasser  endeten,  und  konnten  so  beim  Oeffhen  der  Hähne 
die  yerbrauchten  Sauerstoffvolumina  vergleichen. 

Da  ergab  sich  nun  das  oben  erwartete  Besultat.  Ob 
wir  auch  die  Bohren  vertauschten,  es  blieb  dasselbe.  Jedes- 
mal verbrauchte  Pyro-Pottasche-Natriumsulfit  weniger  rasch 
Sauerstoff,  als  Fyro-Pottasche.  Diese  Gonservirung  des 
Sauerstoffes  durch  das  schwefligsaure  Natron  macht  also  das 
Leuchten  möglich. 

Daraus  würde  aber  folgen,  dass  man  auch  bei  Entwickler 
ohne  Natriumsulfit  die  SauerstofiGzufuhr  nur  dem  Verbrauch 
entsprechend  vergrössern  müsste,  um  auch  hier  Leuchten 
zu  bekommen.  Es  zeigte  sich  in  der  That  ein  deutliches, 
wenn  auch  schwächeres  Leuchten,  wenn  wir  Pyro -Pottasche 
mit  reinem  Sauerstoff  sättigten  und  zugleich  Alaun  zugössen. 

Die  Ursache  dieser  Luminescenzerscheinung  ist  daher 
ein  Verbrennungsprocess:  Die  Thonerde  wird  ge- 
fällt; auf  ihrer  sich  bildenden  Oberfläche  wird  Pyro- 
gallussäure  —  gleichzeitig  wohl  auch  der  Sauer- 
stoff —  verdichtet,  und  durch  diese  Verdichtung 
die  Oxydation  bis  zum  Leuchten  beschleunigt.  — 
Aehnliche  Wirkungen  auf  andere  Körper  sind  längst  bekannt. 
Wasserstoff  und  Sauerstoff  auf  frischgeglühtem  Platinschwamm 
verdichtet,  vereinigen  sich  unter  Erglühen.  Knallgas,  hohem 
Druck  ausgesetzt,  explodirt  bei  gewöhnlicher  Temperatur  u.  s.  f. 

Bei  der  unerwarteten  Art  der  Conservirung  des  Pyro- 
gallols  durch  schwefligsaures  Natron  kommen  die  stark  redu- 
cirenden   Wirkungen  dieses   Salzes   gar  nicht  in   Betracht. 
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Dieses  verglichen  damit,  dass  -es  auch  sonst  lauter  antisep- 
tische Mittel  sind,  welche  —  wenn  sie  überhaupt  in  der  Pyro- 
galloUösung  angewandt  werden  können,  ohne  dieselbe  zu  zer- 
stören —  die  Pyrogallussäure  ebenfalls  conserriren  (Glycerin, 
absoluter  Alkohol,  Säuren,  Salicyl^  Thymol  etc.  etc.)  ^),  leitet 
zu  dem  Schlüsse,  dass.auch  das  schwefligsaure  Natron  hier 
nur  als  Desinfectionsmittel  wirkt.  Die  rasche  Oxydation 
der  Pyrogallussäure  könnte  z.  B.  der  Lebensprocess  eines 
Mikroorganismus  sein,  der  die  Oxydation  in  neutraler  Lösung 
bedingt,  in  alkalischer  verstärkt.  Aehnlich  wie  Bacterium 
aceti  im  Alkohol 

Oder  besteht  überhaupt  die  Wirkung  der  Desinfections- 
mittel in  einer  Verzögerung  von  Oxydationsprocessen  or- 
ganischer Materie,  die  auf  eine  unbekannte  Weise  vor 
sich  geht? 

Heidelberg,  April  1888. 


XII.    Beiträge  »ur  Theorie  der  lAiftelectricität; 

von  X.  Sohncke. 

(Aus  dem  ersten  Theil  einer  gleichnamigen  Abh.  in  den  Sitzungsber.  der 
k.  bayr.  Acad.  d.  Wiss.;  mitgetheilt  vom  Hm.  Verf.) 


1.  In  der  vorliegenden  Abhandlung  suche  ich  auf  experi- 
mentellem Wege  die  Frage  zu  beantworten,  ob  die  von  einer 
electrisirten  Flüssigkeit  aufsteigenden  Dämpfe  Electricität 
mit  sich  nehmen,  was  bekanntlich  in  neuerer  Zeit  von  Hrn. 
F.  Exner  wieder  behauptet  und  zur  Orundlage  einer  Theorie 
der  atmosphärischen  Electricität  gemacht  worden  ist.  Ich 
komme  auf  Grund  vieler  Versuche  zu  dem  Ergebniss,  dass 
eine  solche  Mitnahme  der  Electricität  durchaus 
nicht  nachweisbar  ist,  dass  also  die  Exner'sche  Theorie 
vorläufig  jeder  experimentellen  Unterlage  entbehrt. 

Ueber  die  genannte  Frage  liegen  aus  den  letzten  Jahren 
zwei  Arbeiten  vor,  deren  Ergebnisse  einander  direct  wider- 


1)  Vgl.  Eder,  Handb.  der  Phot.  3.  p.  96  ff. 
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sprechen.  1888  veröffentlichte  Hr.  L.  J.  Blake ^)  seine  im 
physikalischen  Laboratorium  der  Berliner  Universität  ausge- 
führte Untersuchnngy  bei  der  er  destillirtes  Wasser,  Koch- 
salzlösung, absoluten  Alkohol,  concentrirte  Schwefelsäure, 
Ostseewasser,  sowohl  bei  Zimmertemperatur  als  bei  +  100^, 
schliesslich  noch  Quecksilber  bei  Zimmertemperatur  und  bei 
360^  anwandte.  Sein  Schlussergebniss  lautet:  ,,Der  aus 
ruhigen  electrisirten  Flüssigkeitsoberflächen  auf- 
steigende Dampf  ist  electrisch  neutral.'' 

1886  veröffentlichte  Hr.  F.  Exner^  eine  Abhandlung 
über  die  Ursache  und  die  Gesetze  der  atmosphärischen  Elec- 
tricität,  in  welcher  er  durch  Versuche  mit  Alkohol  und 
Aether  nachweist,  ;,dass  die  Dämpfe  Electricität  mit 
sich  führen,  wenn  sie  aus  einer  electrisirten  Flüs- 
sigkeit sich  entwickeln'*'). 

Hr.  Blake  hat  seine  Versuche  ausführlich  mitgetheilt; 
sie  scheinen  mit  grosser  Sorgfalt  und  Umsicht  angestellt  zu 
sein  und  machen  einen  sehr  zuverlässigen  Eindruck.  Ueb- 
rigens  wurden  bei  denselben  nicht,  wieHr.  Exner  sagt,  nur 
Fotentialdifferenzen  von  400  Volt  angewandt,  sondern  ver- 
mittelst einer  Töpler'schen  Maschine  auch  solche,  die  einer 
Schlagweite  von  3  bis  8  mm  entsprachen.^) 

Hr.  Exner  berichtet  über  seine  zu  entgegengesetzten 
Ergebnissen  führenden  Versuche  nur  ganz  kurz,  sodass  es 
schwer  hält,  ihre  Zuverlässigkeit  zu  beurtheilen.  Um  die 
Ursache  der  Verschiedenheit  der  von  beiden  Beobachtern 
gewonnenen  Resultate  aufzufinden,  schien  mir  unter  diesen 
Umständen  die  Wiederholung  der  Blake 'sehen  Vorsuche  zu- 
nächst überflüssig,  dagegen  die  Wiederholung  der  Exner'- 
sehen  Versuche  geboten.  Was  ich  dabei  fand,  wird  im  Fol- 
genden mitgetheilt. 

2.  Hrn.  Exner's  Angaben  folgend,  stellte  ich  ein  grosses 
cylindrisches  Messinggefäss  von  Vs  ^  Weite  und  fast  Vs  ^ 


1)  L.  J.  Blake,  Wied.  Ann.  19.  p.  518.  1883. 

2)  F.  Exner,  Wien.  Ber.  08.  II.  Abth.  Febr.-Heft.  1S86. 

3)  1.  c.  p.  31. 

4)  1.  c.  p.  531  u.  532. 
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Tiefe  auf  drei  Schellacksäulchen  isolirt  auf.  Es  war  dazu 
bestimmt,  die  durch  Aetherdämpfe  übertragene  £lectricität 
aufzunehmen.  Der  Aether  befand  sich  etwa  1  cm  über  der 
Mitte  dieses  Gefässes  in  einer  flachen  Messingschale  von 
11  cm  Durchmesser  und  mit  6  mm  hohem  wulstigen  Rande. 
Die  Schale  hing  an  drei  13  cm  langen  Drähten,  die  oben  in 
einen  Ring  zusammenliefen,  letzterer  getragen  von  einem  klei- 
nen Messinghaken,  der  das  Ende  eines  80  cm  langen,  zweimal 
rechtwinklig  gebogenen  Ebonitstabes  | bildete. 

Die  Versuche  verliefen  nun  so:  Das  Messinggefäss  wurde 
erst  zur  Erde  abgeleitet,  darauf  isolirt  und  durch  einen  mit 
isolirter  Handhabe  versehenen  Draht  mit  einem  Pol  eines 
M a sc art' sehen  Electrometers  in  Verbindung  gesetzt,  das 
für  objective  Ablesungen  mit  Lichtzeiger  eingerichtet  war. 
Wenn  das  Gefäss  ganz  allein  stand,  —  ohne  geladene  Mes- 
singschale über  ihm,  —  so  betrugen  die  jetzt  erfolgenden 
Ausschläge  des  Lichtzeigers  meist  10  bis  20,  selten  bis  40, 
Theilstriche,  und  erwiesen  das  Gefäss  fast  ausnahmslos  als 
negativ.  Die  Empfindlichkeit  war  eine  solche,  dass  ein  Pol 
eines  Daniellelementes,  dessen  anderer  Pol  an  Erde  lag,  15 
bis  20  Scalentheile  Ausschlag  gab. 

Solche  Versuche  mit  dem  Messinggefäss  allein  wurden 
zur  Controle  fortwährend  zwischen  die  eigentlichen  Versuche 
eingeschoben.  Um  letztere  anzustellen ,  musste  man  die 
Schale,  sei  es  mit,  sei  es  ohne  AetherfÜUung,  electrisiren. 
Dazu  wurde  sie  auf  den  (+)  Conductor  einer  im  Neben- 
zimmer stehenden  Reibungselectrisirmaschine  gesetzt,  und 
letztere  ein  mal  gedreht.  Dann  wurde  die  Schale  vermittelst 
des  erwähnten  Ebonitstabes,  dessen  anzufassendes  Ende  mit 
Stanniol  bewickelt  war,  vom  Conductor  abgenommen  und 
über  dem  nicht  zur  Erde  abgeleiteten  Messinggefäss  aufge- 
hängt. Nach  1  bis  Vj^  Minuten  wurde  sie  wieder  entfernt 
und  jetzt  die  Electrisirung  des  Gefässes  untersucht.  War 
die  Schale  leer  gewesen,  so  erfolgten  nun  bald  negative,  bald 
positve  Ausschläge,  ohne  Regelmässigkeit.  Die  negativen 
Ausschläge  waren  dabei  oft  wesentlich  grösser  als  bei  freiem 
Gefäss  (ohne  Schale),  was  nur  als  Influenzwirkung  gedeutet 
werden  kann. 
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Die  positiven  Ausschläge  sind  Folge  schwacher  Zerstreu- 
ung der  positiven  Ladung  der  Schale,  die  darüber  gehangen 
hatte. 

Wenn  nun  die  +  electrisirte  Schale  Aether 
enthalten  hatte,  waren  die  nachträglichen  Aus- 
schläge stets  sehr  gross  +;  meist  ging  der  Licht- 
zeiger über  die  Scala  hinaus.  Hrn.  Exner's  Beobach- 
tungen hierüber  finden  also  volle  Bestätigung.  Nichtsdesto- 
weniger ist  der  von  ihm  gezogene  Schluss,  dass  hierdurch 
die  Mitnahme  der  Electricität  dnrch  die  Aetherdämpfe  be- 
wiesen sei,  nicht  haltbar.  Denn  ich  erhielt  nach  Qua- 
lität und  Quantität  genau  ebensolche  Besultate, 
wenn  die  Füllung  der  Schale  nicht  Aether,  sondern 
unter  0^  C.  abgekühltes  Salzwasser  einer  K&lte- 
mischung  war.  Li  diesem  Falle  fand  aber  sicher  keine 
Verdunstung  statt,  sondern  im  Gegentheil  Condensation  der 
Wasserdämpfe  aus  der  umgebenden  Luft  auf  der  abgekühlten 
Schale.  Wenn  trotzdem  auch  in  diesem  Falle  Electricität 
von  der  -|-  electrisirten  Schale  auf  das  darunter  stehende 
Oefäss  übertragen  war,  so  konnte  die  Ursache  nur  in  Luft- 
strömungen liegen,  die  durch  die  starke  Temperaturdifferenz 
erzeugt  waren.  Die  an  der  kalten  Messingschale  herabsin- 
kende Luft,  oder  vielmehr  die  in  ihr  schwebenden  Staubtheil- 
chen,  entführen  der  Schale  Electricität  und  geben  sie  an  das 
unten  stehende  Geföss  ab.  Ganz  ebenso  muss  der  Vorgang 
sein,  wenn  die  Schale  mit  Aether  gefüllt  ist;  denn  durch  die 
Aetherverdampfung  wird  ja  die  Schale  ebenfalls  sehr  stark 
abgekühlt. 

Es  ist  überflüssig,  die  einzelnen  Versuche  aufzuzählen; 
nur  soviel  sei  gesagt:  Wenn  überhaupt  die  Bedingungen  der 
Versuchsanordnung  richtig  getrofi'en  waren,  sodass  von  der 
Aether  enthaltenden  -|-  electrisirten  Schale  +  Electricität 
auf  das  untergestellte  Gefäss  überging,  so  ging  ausnahmslos 
auch  von  der  mit  Eältemischung  gefüllten  -|-  electrisirten 
Schale  +  Electricität  in  mindestens  demselben  Betrag  auf 
das  untergestellte  Gefäss  über.  Derartige  Versuche 
können  also  sicher  nicht  als  Beweis  dafür  dienen^ 
dass   die   von    einer    electrisirten   Flüssigkeit    auf- 
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steigenden  Dämpfe  Electricität  mit  sich  nehmen. 
Die  ganze  Yersuchsanordnung  ist  übrigens  wenig  empfehlens- 
werth  und  namentlich  zu  quantitativen  Bestimmungen  unge- 
eignet, denn  auch  bei  scheinbar  ganz  gleicher  Anordnung 
sind  die  Resultate  oft  wenig  übereinstimmend.  Daher  habe 
ich  noch  eine  andere  Methode  angewendet,  die  quantitative 
Ergebnisse  zu  versprechen  schien. 

3.  Der  Grundgedanke  dieser  Methode  ist  folgender:  Wenn 
die  Dämpfe  einer  electrisirten  Flüssigkeit  wirklich  Electrici- 
tät mit  sich  nehmen,  so  muss  sich  von  einer  isolirt  aufge- 
stellten electrisirten  flachen  Schale  voll  verdunstender  Flüs- 
sigkeit die  Electricität  schneller  zerstreuen  als  von  der  leeren 
Schale.  Man  hat  also  nur  die  Geschwindigkeiten  zu  ver- 
gleichen, mit  welchen  bei  voller  und  bei  leerer  Schale  das 
Potential  von  demselben  Anfangswerth  aus  abnimmt.  Bei 
der  Verwirklichung  dieses  Gedankens  nahm  ich  Abstand  von 
der  Anwendung  des  Mascart'schen  Electrometers,  um  die 
Schale  nicht  auf  einen  eigenen  Isolator  stellen  zu  müssen, 
dessen  Einfluss  die  Erscheinung  compliciren  konnte.  Die 
Electroden  dieses  Electrometers  sind  nämlich  zu  gebrechlich, 
um  die  Schale  an  ihnen  selber  aufzuhängen.  Also  befestigte 
ich  die  Schale  direct  auf  einem  sogenannten  Goldblattelec- 
troskop.  Als  solches  diente  ein  Beetz' sches  Electroskop 
mit  Aluminiumblättchen,  welche  sich  im  Innern  eines  breiten 
liegenden  Messingcylinders  befinden,  dessen  Enden  durch 
Glasplatten  geschlossen  sind.  Die  Blättchen  hängen  an  einem 
Messingstab,  der  durch  Ebonit  und  Schellack  isolirt  durch 
das  Gehäuse  hindurchgeht.  Ausser  dieser  Isolirvorrichtung 
werden  in  den  folgenden  Versuchen  keinerlei  Isolatoren  ver- 
wendet. 

Die  Schale  mit  der  Flüssigkeit  darf  nun  nicht  unmittel- 
bar an  Stelle  des  Knopfes  auf  das  Electroskop  geschraubt 
werden;  denn  die  herabsinkenden  Dämpfe  oder  kalten  Luft- 
strömungen, oder  auch  nur  die  Kälte  der  abgekühlten  Schale, 
die  bis  zum  Isolator  geleitet  wird,  verändern,  wie  ich  mich 
überzeugte,  das  Isolationsvermögen  desselben  in  viel  zu  hohem 
Grade.  Daher  wurde  statt  des  Knopfes  zunächst  ein  20  cm 
langer,  horizontaler,  in  einen  Knopf  endigender  Messingarm 

Aun.  d.  Phy«.  u.  Chem.  N.  F.  XXXIV.  59 
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angesetzt  und  von  seinem  Knopfe  aus  die  (schon  zu  den 
früheren  Versuchen  benutzte)  Schale  vermittelst  der  drei 
Drähte  herabhängen  gelassen.  So  konnte  der  Isolator  mög- 
lichst wenig  durch  Kälteleitung  verändert  werden.  Ein 
grosser  Metallschirm  mit  rundem  Loch  für  den  freien  Durch- 
tritt des  horizontalen  Armes  hielt  die  Dämpfe  möglichst  von 
dem  Isolator  ab.  Der  Beobachter  war  immer  durch  mit 
Stanniol  bekleidete  Pappschirme  vom  Electroskop  getrennt; 
das  Electroskopgehäuse  und  die  Schirme  waren  zur  Erde 
abgeleitet. 

Nach  Mittheilung  einer  Ladung  (durch  einen  geriebenen 
Ebonitstab)  nimmt  die  Blättchendivergenz  langsam  ab.  Dieses 
allmähliche  Sinken  des  Potentials  verfolgte  ich  durch  ein  fest 
aufgestelltes,  bei  allen  Versuchen  unverrückt  stehen  gelas- 
senes Mikroskop  von  horizontaler  Lage  mit  100-theiligem 
Ocularmikrometer.  Der  Werth  eines  Theilstriches  war  V20  ™™« 
Weil  nun  Zehntel  noch  geschätzt  werden  konnten,  so  liessen 
sich  Verrückungen  des  beobachteten  Blättchens  im  Betrage 
von  ^/«oo  ^^^  noch  eben  wahrnehmen.  Im  unelectrischen 
Zustande  stand  das  eine  Blättchen,  welches  stets  allein 
beobachtet  wurde,  ganz  am  Bande  des  Gesichtsfeldes  (beim 
Theilstrich  —  13).  Beim  Electrisiren  macht  es  einen  Aus- 
schlag durch  das  Gesichtsfeld  hindurch,  eventuell  über  den 
anderen  Band  desselben  hinaus.  Man  entzieht  nun,  durch 
Anlegen  eines  mittelmässig  leitenden  Stäbchens,  soviel  Elec- 
tricität,  dass  das  Blättchen  wenig  über  +  82  steht;  dann 
überlässt  man  das  weitere  Sinken  der  Zerstreuung.  Wenn 
das  Blättchen  ungefähr  bis  auf  79  oder  wenig  tiefer  ge- 
kommen ist,  notirt  man  die  Zeit,  sowie  die  Stellung  des 
Blättchens  und  beobachtet  nun  weiter  an  einer  Secunden- 
uhr  mindestens  8  Minuten  lang,  bis  zu  welchem  Strich  das 
Blättchen  nach  je  2  Minuten  gesunken  ist.  So  kennt  man 
die  Strecken,  welche  das  Blättchen  in  je  2  Minuten  durch- 
laufen hat,  und  schliesst  daraus  auf  die  Geschwindigkeit  der 
Zerstreuung  der  Electricität.  Die  Durchlaufung  der  Strecke 
80  bis  60  entspricht  einer  Verminderung  des  Winkels,  den 
das  Blättchen  mit  der  Verticalrichtung  macht,  um  weniger 
als  2^  nämlich  etwa  von  8*^  38'  bis  6^  48'.     Diese  Ausschläge 
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entsprechen  (nach  freilich  sehr  roher  Schätzung)  Potential- 
werthen  von  200  bis  300  Daniell. 

4.  Vorversuche.  Den  Hauptversuchen  mussten  Vor- 
versuche vorausgeschickt  werden,  um  den  Einäuss  verschie- 
dener Nebenumstände  festzustellen.  Zuerst  suchte  ich  den 
Einfiuss  des  Rückstandes  im  Isolator  kennen  zu  lernen. 
Wenn  das  Electroskop  sehr  stark  geladen  und  dann  wieder 
soweit  entladen  wurde,  dass  das  Blättchen  auf  80  stand,  so 
änderte  es  nun  von  selbst  seine  Stellung  ziemlich  schnell  im 
Sinne  wachsenden  Ausschlages  bis  gegen  Theilstrich  90;  man 
hatte  es  also  mit  einer  Bückstandserscheinung  zu  thun:  Die 
disponible  Ladung  wuchs  von  selbst.  Ich  gebe  nur 
ein  Beispiel  aus  vielen. 

Am  13.  October  1887  wurde  das  Electroskop  1  Minute 
lang  sehr  stark  geladen  gehalten  und  dann  bis  Strich  80 
entladen;  der  Ausschlag  wuchs  darauf  von  selbst  bis  88. 
Jetzt  wurde  so  viel  Electricität  entzogen,  dass  das  Blättchen 
bis  81  sank.  Von  dem  Moment,  wo  der  Strich  80  passirt 
wurde,  beobachtete  ich  dann  das  weitere  in  je  2  Minuten 
eintretende  Sinken.  Im  Anschluss  an  diesen  Versuch  machte 
ich  sofort  einen  zweiten  mit  schwacher  Anfangsladung.  Ich 
brachte  das  Blättchen  auf  82  herab,  es  sank  weiter,  ohne 
von  selbst  gestiegen  zu  sein;  und  ich  beobachtete  wieder, 
vom  Momente  des  Passirens  von  Strich  80  an,  das  weitere 
in  je  2  Minuten  eingetretene  Sinken.  Die  Ergebnisse  dieses 
Doppelversuches  waren: 


Sinken  bei 
Zeit  '     starker     schwacher 

I       Anfangsladung 


Differenz 


0—2  Minuten 
2—4        ,, 


l,8»c      I        8,iw      1  1,3«« 

2,3  3,1  0,8 

4—6        »  ;        2,6         ;        8,0  0,4 

1  Sealentheil  sc  =  Vso  ^^' 


Man  bemerkt,  dass  die  Blättchen  nach  voraufgegangener 
starker  Ladung  viel  langsamer  zusammenfallen,  als  nach 
schwacher  Ladung.  Hat  man  also,  unter  übrigens  gleichen 
Umständen,  bei  zwei  Versuchen  Anfangsladungen  von  sehr 
verschiedener  Stärke  benutzt  und  sie  etwa  auch  verschieden 
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lange  andauern  lassen^  so  erfolgt  das  Zusammenfallen  der 
Blättchen  von  derselben  Anfangsstellung  aus  doch  nie  auf 
identische  Weise,  zumal  in  den  ersten  paar  Minuten,  während 
deren  sich  der  Einfluss  des  Bückstandes  am  meisten  fühlbar 
macht.  Der  hier  erkannte  Einfluss  des  zum  Messinstrument 
gehörigen  Isolators  mahnte  zur  äussersten  Vorsicht  Daher 
wurde  bei  den  endgültigen  Versuchen  immer  eine  möglichst 
gleiche  Anfangsladung  ertheilt  (Ausschlag  bis  zum  Strich 
110  bis  120),  dieselbe  möglichst  schnell  bis  etwa  zum  Aus- 
schlag 82  vermindert,  und  der  weitere  Zusammenfall  —  wie 
erwähnt  —  erst  etwa  von  Strich  79  an  beobachtet,  um  den 
in  den  ersten  Minuten  zu  befürchtenden  unregelmässigen 
Einfluss  des  Bückstandes  möglichst  auszuschliesson. 

Femer  glaube  ich  bemerkt  zu  haben,  dass  wenn  nach 
mehrstündiger  Unterbrechung  mehrere  Versuche  dicht  hinter- 
einander unter  möglichst  gleichen  Umständen  angestellt  wur- 
den, die  Blättchen  beim  ersten  Versuch  meist  etwas 
schneller  zusammenfielen  als  bei  den  folgenden,  so 
als  ob  ein  Theil  der  zugeführten  Electricität  zur  Ladung 
des  Isolators  verbraucht  würde.  Als  Beispiel  diene  der  erste 
Versuch  vom  14.  October  1887  (1),  verglichen  mit  dem  un- 
mittelbar danach  angestellten  (II)  und  mit  einem  2  Stunden 
später  angestellten  (III),  nachdem  inzwischen  dauernd  mit 
dem  Instrumente  gearbeitet  war. 


I  II  III 


0—2  Minuten             3,1        I        2,65  2,7 

2—4         »                   2,5        I        2,55  |        2,« 

4—6         „  ,         2,7        ,        2,3  2,3 

6—8         »  1         2,1  J 2,1  2,2 

0—8  Minuten  10,4        '        9,6"        I        9,8 

Der  während  8  Minuten  durchlaufene  Weg  des  Blätt- 
chens ist  im  ersten  Versuche  (10,4  Scalentheile)  merklich 
grösser  als  in  den  beiden  anderen.  Solche  Bemerkung 
machte  ich  wiederholt,  jedoch  nicht  ohne  Ausnahme.  Doch 
sind  im  Folgenden  aus  Vorsicht  alle  Versuche  weggelassen, 
welche  als  erste  nach  mehrstündiger  Unterbrechung  angestellt 
wurden. 
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5.  Weitere  Vorversuche.  Von  weit  störenderem 
Einflüsse  als  der  Bückstand  zeigten  sich  die  Aenderungen 
der  Luftfeuchtigkeit  und  der  Temperatur,  wie  das  ja  schon 
Coulomb  erkannt  hat.  Infolge  dieser  Umstände  waren  Beob- 
achtungen, die  an  verschiedenen  Tagen  oder  nur  zu  wesent- 
lich verschiedenen  Stunden  desselben  Tages  angestellt  waren, 
überhaupt  nicht  miteinander  vergleichbar.  Um  eine  Vor- 
stellung von  der  Verschiedenheit  der  Zerstreuung  zu  ver- 
schiedenen Tageszeiten  und  an  verschiedenen  Tagen  zu  geben, 
auch  wenn  die  übrigen  Bedingungen  möglichst  unverändert 
waren,  kann  folgende  Zusammenstellung  der  G-esch windig- 
keiten des  Blättchens  in  fünf  verschiedenen  Versuchen  dienen, 
deren  jeder  als  zweiter  Versuch  nach  längerer  Unterbrechung 
angestellt  war. 


8.  Oct       12.  Oct. 
Nachm.        Vorm. 


0- 

-2  Minuten 

1 

2- 

-4 

»» 

li 

4- 

-6 

»> 

1 . 

6- 

-8 

#■•      —X 

-i. 

14.  Oct.    '    14.  Oct. 
Vorm.     ':    Nachm. 


15.  Oct 
Vorm. 


6,65  0,8  2,65       I         3,7  1,9 

6,0  0,9  i  2,55       I         8,4  I  1,9 

5,4  1         1,0  ,  2,8                 8,3  1  1,6 

5,55  I         1,0  1  2,1 3,3  .  1,6 

23,6         '         3,7  9,6  18,7        ]        7,0 

Wenn  man  hier  auch  die  beiden  ersten,  höchst  ausser- 
ge wohnlichen  Versuche  weglässt,  so  zeigen  doch  auch  die 
übrigbleibenden,  dass  die  Zerstreuung  an  einem  Tage  doppelt 
so  gross  sein  kann  als  an  einem  anderen.  Daraus  entspringt 
die  Nöthigung,  immer  nur  solche  Versuche  miteinander  zu 
vergleichen,  die  unmittelbar  nacheinander,  also  unter  mög- 
lichst gleichartigen  Bedingungen  des  Luftzustandes,  angestellt 
worden  sind. 

Ich  glaubte  anfangs  den  Isolator  dadurch  jedesmal  in 
denselben  Zustand  versetzen  zu  können,  dass  ich  ihn  dicht 
vor  jeder  Beobachtungsreihe  mit  der  Bunsenflamme  stark 
erhitzte.  Dies  Verfahren  bewährte  sich  aber  nicht,  sodass 
ich  es  fallen  Hess. 

6.  Letzte  Vorversuche.  Um  mich  zu  überzeugen, 
ob  bei  meiner  Versuchsanordnung  auch  wirklich  ein 
wesentlicher  Theil  der  Electricität  sich  in  die  Luft 
zerstreut,  und  nicht  etwa  der  Haupttheil  durch  den  Isolator 
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entflieht,  stellte  ich  am  14«  October  Yormittags  nahe  nach- 
einander drei  Versuche  mit  gleichem  Anfangspotential  an, 
bei  deren  mittelstem  ich  aber  die  am  Horizontalarm  hän- 
gende Schale  entfernt  hatte,  sodass  bei  diesem  Versuche 
eine  wesentlich  kleinere  Oberfläche  des  geladenen  Leiters 
mit  der  Luft  in  Berührung  stand.  Hier  musste  dann  die 
Zerstreuung  geringer  sein.  Die  Zerstreuungsgeschwindig- 
keiten waren: 


Zeit 


0—2  Minuten 
2—4        » 
4—6        » 
6—8        „ 

0—8  Minuten 


Mit 
Schale 

2,7 
2,25 
2,5 
2,2 


Ohne 
Schale 


2,2 

2,1 

1,8 
1,75 


Mit 
Schale 

2,7 
2,6 
2,3 
2,2 


9,65 


7,85 


9,8 


Diese  Versuchsreihe,  sowie , mehrere  analog  angestellte, 
lehren  übereinstimmend,  dass  die  Zerstreuung  wesentlich 
langsamer  erfolgt,  wenn  der  Leiter  durch  Entfernung  der 
Schale  verkleinert  ist,  während  die  Zerstreuung  bei  dem 
ersten  und  letzten  Versuche  (mit  Schale)  recht  befriedigend 
übereinstimmt.  Hiermit  ist  nachgewiesen,  dass  sich  ein 
wesentlicher  Theil  der  Ladung  wirklich  in  die  umgebende 
Luft  zerstreut. 


7.  Versuche  mit  Wasser.  Um  zu  ermitteln,  ob  bei 
der  Verdunstung  des  Wassers  von  Zimmertemperatur  Elec- 
tricität  durch  die  Dämpfe  fortgeführt  wird,  stellte  ich  am 
8.  October  vormittags  bei  18,0®  C.  dicht  hintereinander  drei 
Versuche  an,  die  beiden  ersten  mit  leerer  Schale,  während 
sich  beim  dritten  reines  Wasser  von  Zimmertemperatur  in 
der  Schale  befand.  Die  Zerstreuungsgeschwindigkeiten  waren : 


Zeit         !| 

0—2  Minuten  ,| 

2-4        ,, 

4-6 

6--8    _»  I 

0—8  Minuten   ij 


Schale 
leer 

4,4 
4,3 
4,05 
3^5^ 

16,6 


Schale 
leer 


4,45 

4,0 
4,05 


16.9 


Schale  voll 
Wasser 

4,3 
4,3 
4,2 
4,0 

16,8      " 
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In  diesen,  wie  in  anderen  Versuchen  von  derselben  An- 
ordnung, zeigt  sich  keine  Spur  eines  Einflusses  der  Wasser- 
füllung auf  die  Zerstreuung  der  Electricität. 

Sodann  benutzte  ich  kochendes  Wasser,  das  in  die  stark 
erhitzte  Schale  gegossen  und,  nach  Beruhigung  des  Auf- 
wallens, electrisirt  wurde.  Am  17.  October  wurden  unmittelbar 
nacheinander  fünf  Versuche  angestellt:  der  erste  mit  leerer 
Schale  von  Zimmertemperatur  (20^  C),  der  zweite  mit  stark 
erhitzter  leerer  Schale,  die  sodann  electrisirt  wurde,  der 
dritte  mit  der  Schale  voll  heissen  Wassers,  der  vierte  mit 
erhitzter  leerer,  der  fünfte  mit  der  Schale  voll  heissen 
Wassers. 


Zeit 


Leere 

Schale 

von  20*» 


Leere  Schale 

Schale    i  voll  heiss. 
erhitzt    I    Wasser 


Leere     |     Schale 

Schale    |  voll  heiss. 

erhitzt    1    Wasser 


0—2  Minuten 
2—4        „ 

4—6         ,, 
6-8   _    „  _ 

0 — 8  Minuten 

Wahrend  der  ersten  8  Minuten  nach  Passirung  des 
Striches  durchlief  das  Blättchen  also  bei  leerer  Schale  von 
20^^  9,2  Scalentheile,  bei  leerer  erhitzter  Schale  (im  Mittel 
beider  Versuche)  11,25  Scalentheile,  bei  erhitzter  Schale  voll 
heissen  Wassers  (im  Mittel  beider  Versuche)  11,0  Scalentheile. 
Die  Anwesenheit  des  heissen  stark  verdampfenden  Wassers 
in  der  Schale  hat  hiernach  keinen  nachweisbaren  Einäuss 
auf  die  Zerstreuung  der  Blectricität.  Es  nehmen  also  die 
Wasserdämpfe,  mögen  sie  von  einer  mehr  oder 
weniger  heissen,  electrischen  Wasserfläche  aufstei- 
gen,  keine  nachweisbaren  Electricitätsmengen  mit. 

Dass  die  Electricitätszerstreuung  von  der  erhitzten  Schale 
schneller  stattfindet  als  von  der  kalten ,  hat  seinen  Grund 
offenbar  in  den  durch  die  Temperaturdiiferenz  erzeugten 
Luftströmungen,  worüber  unten  (9.)  mehr. 

8.  Versuche  mit  Aether  und  mit  K&ltemischung. 
Der  in  die  flache  Schale  gegossene  Aether  verdunstete  so 
schnell,   dass   die  Schale  schon  nach  9  Minuten  fast 
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trocken  ist.  Dabei  ist  der  Wärmeverbrauch  so  bedeutend, 
dass  man  unterhalb  der  Schale  mit  der  Hand  den  kalten 
herabsinkenden  Strom  von  Luft  und  Aetherdampf  fühlen 
kann.  Diese  Bemerkung  führte  dazu,  jedesmal  unter  mög- 
lichst gleichen  Umständen  Parallelversuche  mit  Aether  und 
mit  unter  0^  abgekühltem  Salzwasser,  einer  Kältemischung 
von  Kochsalz  und  Schnee  entstammend,  anzustellen.  Die 
hauptsächlichsten  meiner  Versuchsreihen  theile  ich  nun  mit. 
Am  8.  October  nachmittags  stellte  ich  unmittelbar  nachein- 
ander zwei  Versuche  mit  leerer  Schale  und  zwei  Versuche 
mit  Kältemischung  an,  darauf  nach  einviertelstündiger  Pause, 
während  deren  aber  das  Electroskop  schwach  geladen  blieb, 
einen  Versuch  mit  leerer  Schale,  einen  mit  Aether  und  wieder 
einen  mit  leerer  Schale. 


Zeit        ! 

1 

Leere 
Schale 

Leere 
Schale 

Kälte- 
misch. 

Kiilte- 
misch. 

7,1 
6,8 

6,2 

27,9 

Leere 
Schale 

Aether 

Leere 
Schale 

0—2  Min.  , 
2—4     » 
4-6      » 
6—8      „     • 

6,4 
5,9 
5,5 
5,4 

6,65 
6,0 

'      5,55 

7,1 
7,3 

6,6 

5,5 

7,7 

6,7 
0,5 

9,0 
8,0 
7,2 

6,8 

8,0 

7,4 

7,1 
6,5 

0—8  Min. 

23,2 

23,6 

26,5 

28,0      !    31,0 

29,0 

Diese  Versuche  lehren,  besonders  bei  Betrachtung  der 
Zahlen  der  ersten  Horizontalreihe,  folgendes:  Während  die 
ersten  beiden  Versuchsreihen  (mit  leerer  Schale)  sehr  gleich- 
artigen Verlauf  der  Zerstreuung  zeigen,  ist  letztere  bei  Fül- 
lung der  Schale  mit  sehr  kaltem  Wasser  wesentlich  beschleu- 
nigt; beim  ersten  Kälteversuch  durchläuft  das  Blättchen 
binnen  acht  Minuten  2,9  Scalentheile  mehr  als  beim  vorher- 
gehenden Leerschalenversuch.  Durch  die  Versuche  mit  dem 
kalten  Wasser  scheint  das  Isolationsvermögen  so  verschlech- 
tert zu  sein,  dass  bei  dem  15  Minuten  später  angestellten 
Leerschalenversuch  die  Zerstreuung  eben  so  gross  ist  wie 
bei  dem  zuletzt  vorhergegangenen  Versuch  mit  der  Kälte- 
mischung. Aber  bei  dem  nun  folgenden  Versuch  mit  Aether 
durchläuft  das  Blättchen  doch  binnen  8  Minuten  noch  3,0 
Scalentheile  mehr.  Die  Beschleunigung  der  Zerstreu- 
ung gegenüber  dem  vorhergehenden  Leerschalen- 
versuch hat  also  merklich  gleichviel  betragen,  wenn 
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man  die  Schale  mit  sehr  kaltem  Wasser,  oder  wenn 
man  sie  mit  Aether  gefüllt  hat  Beiläufig  sei  bemerkt, 
dass  alle  an  diesem  Nachmittage  beobachteten  Zerstreuungs- 
grössen  bei  weitem  grösser  waren,  als  ich  sie  je  sonst  beob- 
achtet habe. 

Die  Versuche  vom  14.  October  Vormittags  ergaben: 


1 

Zeit 

Leere 
Schale 

'    Aether 

1 
1 

Leere 
Schale 

0—2  Minuten  , 

2,4 

!        3,ü 

1        2,7 

2-4        » 

2,6 

,        2,5 

2,3 

4—6         ,, 

2,15 

2,55 

2,5 

6—8         „ 

2,0 

i        2,1 

2,2 

0—8  Minuten 

9,15 

,      10,15 

9,7 

Vergleicht  man  das  Mittel  der  beiden  Leerschalenver- 
suche mit  dem  Aether  versuch,  so  zeigt  sich,  dass  in  letzte- 
rem das  Blättchen  binnen  8  Minuten  0,73  Scalentheile  mehr 
durchlaufen.  Also  lehrt  auch  diese  Versuchsreihe  eine  frei- 
lich nur  geringe  Beschleunigung  der  Zerstreuung  durch  die 
Aetherflillung  der  Schale. 

Aus  der  grösseren  Zahl  von  Versuchen  vom  14.  Octo- 
ber nachmittags  theile  ich  drei  unmittelbar  nacheinander 
angestellte  mit,  der  erste  mit  leerer  Schale,  die  beiden  fol- 
genden mit  Aether;  sodann  fünf  weitere,  nach  viertelstündi- 
ger Unterbrechung  angestellte,  theils  mit  leerer  Schale,  theils 
mit  Kältemischung. 


Zeit 

0—2  Min. 
2—4    » 
4—6     „ 
6—8     » 


Leere 
Schale 

3,7 
3,4 
3,3 
3,3 


Aether  Aether, 


Leere  ,  Kälte-  |  Leere    Kälte-    Leere 
Schale  i  misch.    Schale    misch,  i  Schale 


0—8  Min.,    13,7 


3,7 

3,6 

3,4 

J^ 

13,9 


3,7 
3,3 
3,4 
3,1 

13,5 


3,7 

3,7 

3,6 

i     3,2 

8,2 

8,2 

3,1 

3,0 

8,1 

3,3 

8,0 

,      8,1 

18,8 

12,9 

;    18,0 

4,0 

4,6 

3,8 

8.4 

3,4 

3,4 

3,1 

3,3 

14,3     i    14,6 


Bildet  man  aus  den  Zahlen  der  beiden  Aetherversuche 
das  Mittel,  so  findet  man  es  übereinstimmend  mit  dem  Leer- 
schalenversuch (13,7). 

In  diesem  Falle  war  also  gar  kein  Einfluss  des 
Aethers  erkennbar. 

Auch    der    erste    Eältemischungsversuch    unterscheidet 
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sich  nicht  merklich  von  dem  dicht  vorher  und  dem  dicht 
nachher  angestellten  Leerschalenversuch.  Bei  den  letzten 
Versuchen  nahm  aber  die  Isolirung  allmählich  ab,  vielleicht 
weil  die  Zimmertemperatur  von  17,5  auf  16,7®  gesunken  war. 
Ich  bilde  daher  das  Mittel  der  letzten  drei  Leerschalenver- 
suche und  vergleiche  es  mit  dem  Mittel  der  beiden  Kälte- 
mischungsversuche und  finde: 


Zeit 


Leere     I     Kälte- 
Schale     I  mischuDg 


Differenz 


_r  Ji... 


0—2  Minuten 
2—4        „ 

4—6  r 

6—8         ,, 


!        3,93 

3,85 

3,27 

3,50 

3,20 

3,20 

3,23 

3,05 

13,63 

13,60 

+  0,08 
-0,23 
±0,00 
+  0,18 


+  0,03 

mindeste  Einfluss   der 

wie  vorher 


0—8  Minuten 

Hier   ist   also   nicht   der 
Kältemischung  nachweisbar,  gerade  so 
kein  Einfluss  des  Aethers. 

Als  letzte  sei  die  Versuchsreihe  vom  15.  October  vor- 
mittags mitgetheilt.  Nach  dem  Versuch  mit  Kältemischung 
fand  eine  viertelstündige  Unterbrechung  statt,  während  deren 
aber  —  wie  immer  in  solchen  Fällen  —  das  Electroskop  schwach 
geladen  gehalten  war.  Die  folgenden  fünf  Versuche  schlössen 
sich  dann  unmittelbar  an. 


Zeit 


ii  Leere  !  Kälte-  |l  Leere 
Schale  !  misch,  i  Schale 


0—2  Min. 

2—4 

4-6 

6—8 


n 


»» 


?' 


1,9 
1,9 

1,6 
1,6 


2,5 
1,95 
1,75 
1,5 


-- 1  — 

1" 


0—8  Min.         7,0      |     7,7 


1,85 
1,35 
1,7 

6,3 


Aether 

2,0 

1,95 

1,7 

7,15 


Leere 
Schale 

2.5 

1,9 
1,7 
2,6 

"7.7"  " 


Aether 

2,0 
1,9 
1,8 
1^45 

"  "77l  5~ 


Leere 
Schale 

2,0 
1,9 
1,85 
M 

7,15 


Der  Kältemischungs versuch  lässt  gegen  den  dicht  Vor- 
hergehenden Leerschalenversuch  eine  geringe  Beschleunigung 
der  Zerstreuung  erkennen  (0,7),  besonders  in  den  ersten 
Minuten;  etwa  ebenso  gross  ist  die  Beschleunigung  beim 
ersten  Aetherversuch  gegenüber  dem  dicht  vorhergegangenen 
Leerschalenversuch  (0,85),  wieder  besonders  in  den  ersten 
Minuten.  Die  folgenden  Versuche  freilich  verrathen  keinen 
nennenswerthen  Einfluss  des  Aethers  auf  die  Zerstreuung 
der  Electricität;  bildet  man  nämlich  das  Mittel  der  drei  letz- 
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ten  Leerschalenversuche  und  vergleicht  es  mit  dem  Mittel 
der  beiden  Aetherversuche,  so  findet  man  sie  im  wesentlichen 
übereinstimmend. 


Zeit 


0—2  Min. 
2—4 
4—6 
6—8 


»» 

»> 


Leere 
Schale 


»> 


2,12 
1,72 
1,75 
1,47 


Aether       Differenz 


2,00 
1,92 
1,75 

1,48 


+  0,12 
-0,20 
±0,00 
-0,01 


0—8  Min.      I,        7,06       '        7,15       |     -  0,09 

Ausser  den  mitgetheilten  habe  ich  noch  mehrere  Ver- 
suche derselben  Art  gemacht,  aber  ohne  wesentlich  andere 
Ergebnisse. 

Zusammenfassend  kann  ich  sagen,  dass  sich  die  Aether- 
füllung  der  Schale  in  manchen  Fällen  ohne  nennenswerthen 
Einfiuss  auf  die  Electricitätszerstreuung  gezeigt,  in  anderen 
Fällen  aber  eine  Beschleunigung  derselben  bewirkt  hat. 
Unter  allen  Umständen  war  aber  das  Verhalten  der  mit 
Eältemischung  gefüllten  Schale  in  den  gleichzeitig  angestell- 
ten Parallelversuchen  mit  dem  Verhalten  der  Aetherschale 
übereinstimmend.  Daraus  geht  hervor,  dass  jedenfalls  nicht 
die  Dämpfe  als  Träger  der  Electricität  wirksam  gewesen  sind, 
sondern  dass  nur  die  infolge  der  Temperaturdifferenz  einge- 
tretenen Luftströmungen  für  die  veränderte  Electricitätszer- 
streuung verantwortlich  gemacht  werden  können. 

9.  Einfiuss  der  Luftbewegung  auf  die  Electrici- 
tätszerstreuung. Schon  in  den  nach  Exner's  Verfahren 
(§  2,  p.  928)  ausgeführten  Versuchen,  und  dann  in  den  eben 
besprochenen  mit  Kältemischung  (§  8)  und  auch  mit  erhitz- 
ter Schale  (§  7,  p.  935)  hat  sich  sehr  deutlich  eine  Beschleu- 
nigung der  Electricitätszerstreuung  durch  stärkere  Bewegung 
der  Luft  —  wie  sie  durch  Temperaturdifferenzen  erzeugt 
wird  —  gezeigt.  Dadurch  ist  dann  auch  die  Zerstreuungs- 
beschleunigung von  der  mit  Aether  gefüllten  Schale  ohne 
weiteres  verständlich  geworden.  Ich  hielt  es  aber  doch  für 
nöthig,  diese  Beschleunigung  durch  Bewegung  der  Luft  auch 
noch  direct  nachzuweisen.  Dazu  wurde  zwischen  je  zwei 
Mikroskopablesungen  Luft  mit  einem  Handblasebalg  ziemlich 
stark  gegen  die  Schale  oder  an  ihr  vorbei  geblasen,  wobei 
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sie  einigermassen  ins  Schwanken  gerieth.  Ein  solcher  Ver- 
such wurde  z.  B.  am  14.  October  yormittags  zwischen  dem 
in  §  6,  p.  934  mitgetheilten  Versuche  mit  Schale  und  dem 
folgenden  ohne  Schale  eingeschaltet.  Also  ist  er  mit  dem 
Mittel  der  obigen  beiden  Schalenversuche,  deren  erster  dicht 
vor  ihm,  deren  zweiter  ^4  Stunde  nach  ihm  angestellt  wurde, 
direct  zu  vergleichen. 


Zeit 


Bewegte 
Luft 


0—2  Minuten 

2—4 

4—6 

6—8 

0—8  Minuten 


)i 


3,4 

2,8 
3,1 
2,8 


Stille 
Luft 

2,70 
2,42 
2,40 
2,20 


Differenz 


0,70 
0,88 
0,70 
0,60 


12,1  9,72  2,38 

Hier  zeigt  sich  also  eine  sehr  wesentliche  Beschleunigung 
der  Zerstreuung  durch  das  Blasen.  Dasselbe  Ergebniss  fand 
ich  noch  öfter. 

Später  habe  ich  auch  noch  eine  etwas  geänderte  Ver- 
suchsanordnung angewandt.  Ich  electrisirte  nämlich  die 
Schale  und  beobachtete  die  Electricitätszerstreuung,  indem 
ich  die  Schale  erst  einige  Minuten  ruhig  hängen  liess,  sie 
dann  während  einiger  Minuten  zwischen  je  zwei  Ablesungen 
mit  dem  Blasebalg  anblies,  sie  dann  wieder  einige  Minuten 
ruhig  hängen  liess  u.  s.  f.  So  erhielt  ich  am  3.  Januar  1888 
folgende  Beobachtungsreihe,  in  der  die  dritte  Spalte  die  vom 
Blättchen  in  je  2  Minuten  durchlaufenen  Strecken  enthält. 


Zeit 

llh  25ra  0««« 
27 
20 
31  _ 

33 
35 
37 
39 


41 
43 
45 
47 


49 


II 
ii 


Strich 

84,8 
83,9 
88,1 
82^ 

81,0 
80,1 
78,9 
77,8 

7(5,9 
76,0 
75,0 
74.1 

72,8 


Strecke 


0,9 
0,8 
0^ 

1,2 
0,9 

1,2 
1,1 
0,9 
0,9 
1,0 
0,9 

1,3 


Luftbewegung 


Schale  ruhig 


Schale  angeblasen 


I?    Schale  ruhig 

}   Schale  angeblasen 
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In  der  ersten  und  zweiten  Periode  des  ruhigen  Hängens 
der  Schale  betrug  hiemach  die  minutlich  durchlaufene  Strecke 
0,43  und  0,46  Scalentheile,  während  in  den  beiden  Blase- 
perioden minutlich  0,55,  resp.  0,65  Scalentheile  durchlaufen 
wurden. 

Ich  stellte  noch  einige  ganz  analoge  Versuche,  jedoch 
mit  Weglassung  der  Schale  an,  sodass  nur  der  Knopf  des 
Horizontalarmes  angeblasen  wurde.  So  fand  ich  z.  B.  am 
3.  Januar  1883: 


Zeit 


Strich 


11h  59m  0«eo 
12      1     0 

3 

5 

89,4 
88,8 
87,4 
86,5 

7 

ftft-O 

Strecke    ,    Luftbewegung 


1,1 
0,9 

0,9 


9 

n 

13' 

15 

17 


19 
21 
23 


25 
27 
29 
31 


83,7 
8^,0 

82,1 
81,4 
80,7 

79,7 

78,8 
78,0 

77,1 
76,3 

75,7 
74,9 


1,5 
1,3 
0,7 

0,9 
0,7 
0,7 

170 
0,9 

0,8 


83 
35 


73,9 
73,0 


0,9 
0,8 
0,6 
0,8 

1,0 
0,9 


Ohne  Blasen 


Mit  Blasen 


Ohne  Blasen 


I  \  Mit  Blasen 


Ohne  Blasen 


Mit  Blasen 


\  Mi 


Also  hat  das  Blättchen  in  den  aufeinander  folgenden 
Perioden  ohne  und  mit  Blasen  minutlich  folgende  Strecken 
durchlaufen : 

Ohne  Blasen     0,48        0,38        0,89 
Mit  ,,  0,58        0,45        0,47. 

Aus  diesen  Versuchen  folgt,  dass  die  Electricitäts- 
Zerstreuung  in  bewegter  Luft  schneller  geschieht, 
als  in  ruhiger,  vermuthlich  infolge  der  grösseren  Anzahl 
der  in  gleichen  Zeiten  herangeführten  Staubtheilchen,  die 
sich  an  dem  electrischen  Körper  laden.  Jedenfalls  ist  nicht 
eine  etwaige  entgegengesetzte  Electrisirung  der  durch  den 
Blasebalg  geschickten  Luft  als  Ursache  der  schnelleren  Zer- 
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Streuung  anzusehen;  denn  die  Beschleunigung  der  Zer- 
streuung durch  das  Blasen  Hess  sich  ebensogut 
nachweisen,  wenn  die  Schale  (  +  ),  als  wenn  sie  (  — ) 
geladen  war. 

Ich  bin  auf  diesen  Gegenstand  etwas  ausführlicher  ein- 
gegangen, weil  ältere  Versuche  von  Matteucci^)  das  ent- 
gegengesetzte Resultat  ergeben  hatten,  und  weil  letzteres  — 
trotz  seiner  inneren  Unwahrscheinlichkeit  —  Eingang  in  gute 
Werke  über  Electricität  gefunden  hat.  ^  Ich  kann  auf  Grund 
meiner  mitgetheilten  .Versuche  die  Ergebnisse  Matteucci's 
nur  füi*  falsch  halten. 

10.  Die  wesentlichsten  Ergebnisse  sind  folgende: 

1)  Aus  Hrn.  Exner's  Versuchen  über  den  üebergang 
der  Electricität  von  einer  mit  Aether  gefüllten  Schale  auf 
ein  anderes  Gefäss  lässt  sich  kein  Schluss  auf  die  Mitnahme 
der  Electricität  durch  die  Aetherdämpfe  ziehen. 

2)  Versuche  über  Zerstreuung  der  Electricität  lassen 
keine  Spur  einer  Mitnahme  der  E  durch  die  Dämpfe  von 
Wasser  oder  von  Aether  erkennen. 

3)  Beiläufig  hat  sich  ergeben,  dass  Bewegung  der  Luft 
die  Electricitätszerstreuung  beschleunigt. 

Nachdem  also  die  den  Blake' sehen  Ergebnissen  schein- 
bar widersprechenden  des  Hrn.  Exner  als  hinfällig  erwiesen, 
und  die  Blake' sehen  Resultate  durch  meine  gänzlich  an- 
ders angeordneten  Versuche  über  Zerstreuung  vollständig  be- 
stätigt sind,  darf  man  behaupten,  dass  eine  Mitnahme 
der  Electricität  durch  die  Dämpfe  einer  electrisir- 
ten  Flüssigkeit  bisher  durchaus  nicht  nachweis- 
bar ist. 

Zu  Gunsten  dieser  Anschauung  lässt  sich  schliesslich 
nur  noch  eine  allgemeine  Ueberlegung  anführen,  nämlich  die: 
dass  die  Electricität  eines  frei  schwebenden  geladenen  Tropfens 
beim  gänzlichen  Verdunsten  desselben  doch  an  das  umgebende 
gasförmige  Medium   übergehen   muss!    Indessen   scheint  die 

1)  Matteucci,  Ann.  de  chim.  et  de  phys.  (3)  28.  p.  386.  1850. 

2)  E.  Mascart,  Handb.  d.  stÄt.  Electr.  Deutsch  von  Wallentin. 
1.  §  41.  p.  101.  Wien  1883.  G.  Wiedemann,  Die  Lehre  v.  d.  Electr. 
4.  2.  Abth.  p.  610  gibt  das  Resultat  als  ,,UD8icher^*  an. 
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Verwirklichung  dieses  gedachten  Vorganges  mit  sehr  grossen 
Schwierigkeiten  verknüpft  zu  sein.  Zwar  erzeugt  Hr  Linss^) 
zu  dem  Zwecke  mittelst  eines  isolirten,  electrischen  Zerstäu- 
büngsapparates  eine  Wolke  kleiner  geladener  Tröpfchen. 
Alsdann  zeigt  ein  Electrometer  yermittelst  eines  Flammen- 
collectors  noch  V4  Stunde  später  beträchtliche  Ausschläge. 
Hieraus  kann  man  aber  keinen  Schluss  auf  Electrisirung  der 
Zimmerluft  ziehen.  Denn  die  electrisirten  Tröpfchen  können 
unmöglich  reine  Flüssigkeit  bleiben,  sondern  sie  müssen  so- 
fort Staubtheilchen  an  sich  ziehen  und,  wegen  der  Benetzung 
letzterer,  mit  ihnen  verbunden  bleiben.  Wenn  sie  dann  ver- 
dunsten, lassen  sie  die  Staubtheilchen  geladen  zurück.  —  In 
welcher  Weise  die  Electricität  eines  völlig  reinen  Flüssig- 
keitstropfens bei  seinem  Verdunsten  sich  der  umgebenden 
Luft  mittheilen  kann,  darüber  sind  wir  zur  Zeit  gänzlich  in 
Unkenntniss. 

Somit  glaube  ich  vollständig  bewiesen  zu  haben,  dass 
eine  Theorie  der  Luftelectricität^  welche  die  Mitnahme  der 
Electricität  durch  die  von  der  geladenen  Erde  aufsteigenden 
Wasserdämpfe  zur  Grundlage  hat,  bis  jetzt  jeder  experimen- 
tellen Stütze  entbehrt. 


XIII.    TJeber  die  Volumenänderung  van  Gasen 

beim  Mischen;   ein  Beitrag  zu/r  JEi'age,    oft   der 

Druck  eines  gesättigten  JDampfßs  im  Vacfwum  ein 

anderer  ist,  als  in  einem  Gase; 

vmi  Ferdinand  Braun. 

(HIersn  Taf.  Vlll    Fig.  4.) 


1.  Die  Frage,  ob  die  Spannung  eines  gesättigten  Dampfes 
im  luftleeren  Räume  die  gleiche  sei,  wie  in  einem  Gase,  wird 
von  denjenigen  Physikern,  welche  sich  mit  dem  Gegenstande 
experimentell  beschäftigt  haben,  als  noch  nicht  entschieden 
angesehen.  Die  thatsächlich  eintretenden  Aenderungen  v^er- 
den  z.  B.  von  Regnault  auf  secundäre  Einflüsse   zurück- 

1)  Lines,  Meteorol.  Zeitschr.  Ootober  1887.  p.  356. 
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geführt,  wobei  das  Niederschlagen  von  Flüssigkeit  an  den 
Wänden  des  Dampfraumes  eine  hervorragende  IU)lle  spielt. 
Auf  theoretischem  Wege  scheint  es,  vorerst  wenig- 
stens, nicht  möglich,  eine  Entscheidung  herbeizuführen. 
Bei  einer  Behandlung  mit  den  Principien  der  Thermo- 
dynamik zerfallen  nämlich  die  Gleichungen  stets  in  je  zwei 
voneinander  unabhängige;  die  eine,  welche  als  gemeinschaft- 
lichen Factor  das  Quantum  der  im  tropfbaren  Zustande  vor- 
handenen Flüssigkeit  enthält,  sagt  direct  nichts  über  die 
gewünschte  Relation  aus;  die  andere,  weiche  sich  auf  die 
gasförmigen  Bestand theile  bezieht,  lässt  keine  Schlüsse  zu, 
solange  man  nicht  über  die  Art,  wie  sich  die  Gesammtenergie 
oder  -entropie  des  Gemenges  aus  derjenigen  der  ungemisch- 
ten Bestand  theile  zusammensetzt,  bestimmte  Formulirungen 
macht.  Die  Annahmen  aber,  welche  man  zu  machen  hat, 
setzen  schon  die  Lösung  der  Frage  selber  —  wenn  auch  in 
anderer  Form  —  voraus.  Man  wird  also  auf  das  Experi- 
ment zurückverwiesen.  Da  nun  die  Theorie  keinen  Anhalt 
gibt  für  die  Auswahl  von  Substanzen,  welche  am  besten 
geeignet  sind,  eine  Entscheidung  zu  ermöglichen,  so  ist  man 
auf  Ueberlegung  nach  Wahrscheinlichkeitsgründen  angewiesen. 
Man  darf  wohl  erwarten,  dass  diejenigen  Gase,  welche  sich 
am  stärksten  in  einer  Flüssigkeit  auflösen,  auch  auf  die 
Spannkraft  des  Dampfes  den  grössten  Einäuss  ausüben. 
Wollte  man  aber  mit  gesättigten  Dämpfen  operiren,  so 
würden  alle  die  Einwände,  welche  gegen  die  früheren  Be- 
obachtungen dieser  Art  gemacht  sind,  wieder  zur  Geltung 
kommen.  Ich  habe  deshalb  versucht,  ob  der  Druck  eines 
dem  Condensationspunkte  nahestehenden  Gases  sich  beim 
Mischen  mit  einem  anderen  Gase  ändere.  Da  bekannt  ist, 
dass  flüssige  schweflige  Säure  und  flüssige  Kohlensäure  sich 
miteinander  mischen,  also  jedenfalls  auch  gasförmige  Kohlen- 
säure sich  beträchtlich  in  flüssiger  schwefliger  Säure  lösen 
wird,  so  habe  ich  speciell  gefragt,  ob  gasförmige  SO2  (bei 
0^  C.  und  Atmosphärendruck)  beim  Mischen  mit  COo  von 
gleicher  Temperatur  und  gleichem  Druck,  eine  Voluraenände- 
rung  zeigt.  Von  denjenigen  Einflüssen,  welche  Regnault 
anführt,  kann  hier,  nicht  mehr  die  Hede  sein. 
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Angenommen,  man  finde  bei  0^  eine  Aenderung,  so  ist 
damit  noch  nicht  direct  gesagt,  dass  dies  auch  eintreten 
müsse,  wenn  die  SO,  als  gesättigter  Dampf,  also  noch  in 
Berührung  mit  Flüssigkeit,  welche  neue  Dampfmengen  liefern 
kann,  Torhanden  wäre.  Denkt  man  sich  aber  den  Versuch 
nicht  bei  0^,  sondern  bei  höherer  Temperatur,  aber  immer 
Atmosphärendruck  angestellt,  so  wird  die  Yolumenänderung 
in  dem  Maasse  kleiner  werden,  als  beide  Gase  sich  dem 
idealen  Zustande  nähern.  Umgekehrt  also  auch,  wenn  man 
die  Temperatur  vermindert.  So  würde  man  jedenfalls  kurz 
oberhalb  derjenigen  Temperatur,  bei  welcher  die  schweflige 
Säure  sich  condensirt,  eine  grössere  Druckänderung  finden 
als  bei  0®  C.  Und  man  wird  daher  nach  der  Continuität 
der  Erscheinungen  schliessen  dürfen,  dass  auch  die  Spannung 
der  gesättigten  schwefligen  Säure  im  Gasraume  eine  andere 
als  im  Vacuum  ist  —  Eine  principielle  Entscheidung  scheint 
mir  also  auf  diesem  Wege  möglich;  auch  über  die  Grösse 
des  Effects  wird  man  einen  ungefähren  Anhalt  bekommen, 
wenn  auch  die  Ermittelung  einer  genauen  Zahl  nur  auf  einem 
mühsamen  Wege,  nämlich  durch  Extrapolation  aus  mehre- 
ren Beobachtungsreihen  bei  verschiedener  Temperatur  mög- 
lich wäre. 

Die  Frage  hat  noch  ein  weiteres  Interesse,  weil  die 
gleichen  Schwierigkeiten,  welche  unser  Problem  einer  theo- 
retischen Behandlung  entgegensetzt,  sich  in  einer  Heihe  ver- 
wandter Aufgaben,  z.  B.  bei  der  Dissociation  von  Gasen, 
wiederholen.  Man  geht  bei  ihrer  Behandlung  von  der  als 
erste  Annäherung  gemachten  Hypothese  aus,  dass  die  Energie 
oder  Entropie  der  gemischten  Gase  gleich  der  Summe  der 
betreffenden  Grössen  der  Componenten  sei.  Die  Abweichungen, 
welche  Theorie  und  Beobachtung  bisweilen  zeigen,  rühren 
wohl  theilweise  davon  her,  dass  diese  Annahme  nicht  streng 
erfüllt  ist.  Insbesondere  würde  auch  hier  wieder  in  Betracht 
kommen,  ob  die  Componenten  im  festen  oder  flüssigen  Zu- 
stande starke  Kräfte  aufeinander  ausüben.  Es  schienen  mir 
daher  einige  Versuche,  welche  einen  Anhalt  zur  Beurtheilung 
geben,  wie  weit  derartige  Voraussetzungen  zulässig  sind,  von 
Interesse. 
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2.  Die  ersten  Beobachtungen  wurden  mit  dem  Fig.  4 
skizzirten  Apparate  angestellt.  Die  Volumina  v^  und  t?^  des 
linken  Theiles  —  ich  will  ihn  den  Mischapparat  nennen  — 
sind  nahezu  gleich.  Der  Apparat  communicirt  durch  ein 
sehr  enges,  gezogenes  Stahlröhrchen  mit  dem  einen  Schenkel 
eines  Quecksilbermanometers  Jf;  der  andere  Schenkel  des- 
selben durch  ein  gleiches  Böhrchen  mit  einem  Gefäss,  dessen 
Volum  Vg^v^+t;^  ist;  es  soll  das  constante  Volumen  heissen. 
Mischapparat  und  constantes  Volumen  sind  in  Schnee  gut 
verpackt.  Die  Gasvolumina,  welche  je  mit  dem  rechten  und 
linken  Manometerschenkel  communiciren,  und  welche  nicht 
mit  Schnee  umgeben  werden  können,  sind  nahezu  gleich  und 
klein  gegen  das  Volumen  v^  Eine  gleiche  Temperaturände- 
rung dieser  Gase  hat  daher  keinen  Einfluss  auf  die  Druck- 
messungen. Soweit  möglich,  sind  sie  noch  dicht  mit  Watte 
umwickelt  —  Der  Gang  eines  Versuches  ist  nun  der  fol- 
gende: v^  wird  mit  trockener  SOj,  ^2  ^^  trockener  COg 
gefüllt,  beide  bei  Atmosphären  druck  und  0^  C.  Der  Baum 
oberhalb  des  Hahnes  H^y  das  Manometer,  soweit  es  nicht 
mit  Quecksilber  geftillt  ist,  und  das  constante  Volumen  ent- 
halten trockene  COg.  Durch  kurzes  Oefihen  der  Hähne  H^^ 
jF/j,  jF/y  und  Ä,  bewirkt  man,  dass  in  allen  Theilen  gleicher 
Druck  hergestellt  ist.  Sind  H^,  11^  und  Hj  wieder  geschlossen, 
so  ist  man  für  die  Druckmessung  nun  vollständig  unabhängig 
vom  Barometerstand  und  dessen  Schwankungen.  Dann  wird 
H^  und  H,  dauernd  geöffnet,  und  endlich  H^.  Ueber  diesem 
Hahne  steht  eine  Quecksilbersäule  von  ca.  90  mm  Länge. 
Diese  fällt  jetzt  in  den  unteren  Baum  und  saugt  die  Bohre 
voll  SO3,  während  in  der  parallel  liegenden  Bohre  COo  auf- 
steigt. Die  Gewichtsdifferenz  der  beiden  Gassäulen  bringt 
die  Mischung  der  Gase  hervor.  Das  Manometer  zeigt  nach 
Ablauf  von  10  Minuten  schon  eine  Druckänderung  an, 
welche  nach  etwa  einer  Stunde  einen  Maximalwerth  erreicht, 
auf  dem  es  stehen  bleibt.  In  der  That  war  der  Schluss  des 
Apparates  bei  den  ersten  Beobachtungen  so  vollkommen, 
dass  das  Manometer  drei  Tage  lang  keine  Aenderung  mehr 
anzeigte. 

Die  Versuche,   weiche   ich   mit  diesem  Apparate  Ende 
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März  des  yorigen  Jahres  anstellte,  gaben  bei  Mischung  von 
CO2  und  SO2  eine  Druckzunahme  von  0,9  mm,  bei  H^  und 
SO2  eine  Druckzunahme  von  2,9  mm.  —  Die  yorgeschrittene 
Jahreszeit  gestattete  nicht  die  Fortsetzung  der  Beobachtun- 
gen; inzwischen  war  aber  gerade  das  Verhalten  von  CO3 
gegen  80.,  durch  die  Pictet' sehen  Betrachtungen  yon  be- 
sonderem Interesse  geworden,  und  ich  habe  daher  die  Be- 
obachtungen diesen  Winter  nochmals  aufgenommen. 

Der  Apparat  blieb  wesentlich  der  gleiche.  Doch  zog 
ich  es  vor  (was  vielleicht  nicht  einmal  zweckmässig  ist),  die 
Mischung  der  Gase  dadurch  zu  bewirken,  dass  man  das  un- 
tere, leichtere  Gas  aus  seinem  Behälter  durch  Quecksilber 
in  den  oberen  drängte,  dort  beide  einige  Zeit  zusammenliess 
und  dann  die  gemischten  Gase  wieder  auf  das  gleiche  An- 
fangsvolumen  brachte.  Diese  Operation  wurde  zur  Controle 
noch  ein  oder  einigemal  wiederholt.  Die  Versuche  wurden 
in  einem  Baume  angestellt,  dessen  Temperatur  dem  Null- 
punkte sehr  nahe  lag. 

Bezeichnet  man  mit  v  das  Volumen  des  Mischapparates, 
mit  p  den  Barometerstand,  welcher  beim  Schliessen  des  Appa- 
rates herrscht,  mit  c  eine  Constante,  so  ist,  solange  die  Gase 
noch  nicht  gemischt  sind: 

vp^cRTj 
wo  R  und  T  bekannte  Bedeutungen  haben.    Während  des 
Mischens  tritt  eine  Aenderung  von  R  ein.    Ist  v^  und  p^ 
Volumen  und  Druck  des  constanten  Volumens,  so  gelten  die 
Gleichungen: 

•  vdp  -f-  pdv  =  c  TdRy     v^dp^  +  Ps^^s  ^  Oj    dv  +  dv^  =  0. 

Nennt  man  dp  die  am  Manometer  beobachtete  Druck- 
änderung, so  ist: 

Sp^dp-  dp^j 

wo  positives  dp  einer  Druckzunahme  beim  Mischen  ent- 
spricht. Misst  man  dp  in  Oentimetern  Quecksilber,  v  in  C 
und  nennt  q  den  Querschnitt  des  (rechts  und  links  gleich- 
weiten) Manometerschenkels  in  C\  so  ist  dv  =  q.dpl2.  Da- 
her wird: 

60* 
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¥-'f(i+^i{7+e- 


Die  Druckänderimg  Ap^  welche  sich  somit  durch  die 
Mischung  der  Gase  bei  constantemVolumen  einstellen  würde,  ist: 

3.  Yersuchsresultate^).  Es  war  7=  1,65  (7^;^  im  Mittel 
=  71  C;  ü  =  315  C^\  Vj  fllr  eine  Anzahl  (mit  einem  *  be- 
zeichneter) Versuche  =287C^;  für  eine  andere  =1494C^ 
Die  Yersuchsergebnisse  sind: 


Oesammtmitttl 

GremiBchte 

dp 

Ap 

der  Draeksa- 

,An^-B 

Qase 

nähme  in 

^^Ä 

MnUm.  Qaeeka. 

CO,  /  SO, 

+0,9* 

+  0*,9        - 

1,25 

1,16 

0,162 

+  0,9 

+  0,9       +1,0 

1,10 

SO./H, 

+2,9» 

+2*,95      -           - 

4,06 

3,94 

0,555 

+3,2 

+  3,16     +3,25     +3,10 

3,88 

CO,  /  H, 

+  0,6* 

+0*,66      — 

0,86 

0,97 

0,137 

+0,92 

+  0,80     +0,86 

1,06 

CO,  /  Luft 

+  0,25* 

—            — 

0,85 

0,35 

0,049 

H,/Luft 

0,00 

—            — 

— 

— 

— 

NWH. 
N,  /  SO, 

+0,17 

—            — 

0,21 

0,21 

0,029 

+  2,20 

+  2,10        - 

2,63 

0,371 

4.  Was  die  Bedeutung  der  Grössen  Jp  betrifft,  so  setzt 
sich  diese  Druckänderung  aus  je  drei  Grliedern  zusammen. 
Wenn   sich   ein   Gas   1    mit   dem   gleichen   Volumen    eines 

1)  Ich  füge  einige  Worte,  die  Darstellung  der  Gase  betreffend,  hinzu: 
SO,:  aus  krystallisirtem  unterschwefligsauren  Natron,  mit  et^va  dem  glei- 
chen bis  dreifachen  Gewicht  Wasser  gemengt  und  concentirter  Schwefel- 
säure in  einem  höchstens  zu  ^/g  vom  Gemenge  erfüllten  Kolben.  Die 
Säure  fliesst  durch  einen  Trichter,  dessen  untere  Oefliiung  nicht  direct  in 
die  Flüssigkeit  taucht,  sondern  mit  einem  Probirröhrchen  umgeben  ist, 
hinzu.  Erwärmen  im  Wasserbad  bis  auf  ca.  50  **  C.  Waschen  mit  Wasser 
oder  Lösung  von  unterschwefligsaurem  Natron.  Trocknen  durch  Perl- 
röhren mit  Schwefelsäure.  Diese  Methode  ist  sehr  empfehlenswerth.  Sie 
liefert  einen  constanteii  Strom  reinen  Gases.  —  CO,:  Kalkspath,  reine 
Salzsäure,  Waschen  mit  NajCOa-Lösung  und  Trocknen  mit  Schwefelsäure- 
perlröhren.  —  II,:  aus  gewöhnlichem  Zink  mit  reiner  Schwefelsäure; 
Waschen  mit  übermangansaurer  Kalilösung;  Perlröhre  mit  concentrirter 
Kalilauge,  dann  ebensolche  mit  Schwefelsäure.  —  N^:  Böttcher'sche 
Mischung  (chromsaures  Kali,  salpetrigsaures  Kali,  salpetersaures  Ammo- 
niak 1.    Waschen  mit  pyrogallussaurem  Kali;  Perlröhre  mit  Schwefelsäure. 
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Gases  2  mischt,  so  dehnt  sich  jedes  auf  das  doppelte  An- 
fangsvolumen aus;  war  p  der  beiden  gemeinschaftliche  An- 
fangsdruck, so  würde  jedes,  wenn  es  deiti  Mariotte' sehen 
Gesetz  streng  folgte,  auf  den  Partialdruck  p/2  kommen. 
Davon  werden  aber  Abweichungen  stattfinden,  sodass  das 
erste  Gas  den  Druck  pl2  +  S^,  das  zweite  den  Druck  p/2 
+  ^2  erreicht«  Dazu  kann  sich  noch  eine  von  der  gegen- 
seitigen Einwirkung  der  Gasmolecüle  herrührende  Druck- 
änderung d^2  gesellen.  Dann  ist  das  oben  angegebene  Ap^S^ 
+  ^2  +  ^2  =  ^2«  I-^^ö  Grösse,  welche  wir  hier  suchen,  ist  d^^. 
Für  die  Grössen  S  lagen  bis  vor  kurzem  nur  wenig  Be- 
obachtungen vor.  Nur  über  SO,  existirten  zwei  verwendbare 
Beobachtungsreihen  von  Regnault^),  eine  von  1341  bis  572, 
die  andere  von  558  bis  388  mm  Druck  reichend;  sie  beziehen 
sich  auf  die  Temperatur  +  7,7^  und  sind  leider  nicht  mit 
ungeändertem  Gasquantum  ausgeführt  Schliesst  man  aber 
dieselben  aneinander  an,  so  berechnet  sich,  dass,  wenn  man 
das  beim  Druck  720  mm  gemessene  Anfangsvolumen  sich 
verdoppeln  lässt,  der  Druck  nicht  auf  360,  sondern  nur  auf 
365,5  mm  sinkt.  Einer  privaten  Mittheilung  von  Hm.  Fr. 
Fuchs  verdanke  ich  die  Angabe,  dass  dasselbe  Gas  bei  0^ 
und  dem  Anfangsdruck  710,  ausgedehnt  auf  das  doppelte 
Volumen,  nicht  den  Druck  355,  sondern  359,1  annimmt.  Von 
S[m.  Fuchs  ^  ist  auch  atmosphärische  Luft,  CO,  und  neuer- 
dings Hg   untersucht  worden.    Ich  will  nun  bezeichnen  als: 

Gas      1  2  3  4 

SO,       COj      Luft       H,. 

Dann  hat  man  die  Gleichungen: 

1^1  +  ^'2  +  ^12  =  «12;  ^1  +  ^8  +  ^13  =*  «13 
^1  +  ^4  +  ^U  =  «14;  ^2  +  ^3  +  4i3  «=  "28 
*2  +  ^4  +  ^24  —  «245      ^3  +  ^4  +  ^'34  =  ^4  > 

und  in  diesen  wäre: 


1)  Regnaalt,  M^m.  de  Tlnst.  de  TAc.  d.  sc.  26.  p.  254. 

2)  Fr.  Fuchs,  Progr.  d.  k.  bayer.  Realschule  zu  Kempten.    1886—87. 
Kempten  bei  Hartmann. 
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*i  =  +  5,5    (Regnault)  ö^g  =  +  ^f^^ 

=  +  4,1    (Fuchs)  fli^  =  +  3,94 

ög  =  +  0,93  (Fuchs)  024  =  +  0,97 

*3  =  -  0,22  (Fuchs)  023  =  +  0,35 

^^=      0       (Fuchs)  ^3^=      0. 

Nimmt  man  für  Stickstoff  das  S  der  Luft,  so  wäre  noch 
(ich  klammere  diese  Werthe  ein): 

«34  =  +  (0.21)  a,3  =  +  (2,63) . 
Kürze  halber  sollen  die  Grössen  d  als  „Druckänderung 
durch  Molecularkräfte^'  bezeichnet  werden.  Dann  ergeben 
sich,  je  nachdem  man  den  Regnault'schen  oder  Fuchs'- 
Bchen  Werth  für  das  S  der  SOg  nimmt  (in  der  Tabelle  durch 
K  und  F  angedeutet). 

Druckänderung  durch  Molecularkräfte: 


SOj  /  CO, 

—  5,28  mm  (R) 
-8,88   „     (F) 

Druekabnahme 

SOJH, 

-1,56   „     (E) 

-0,16    yy      (F) 

}} 

SO,  /  N, 

(-  2,67)  „     (R) 
(-1,21),,     (F) 

»> 

COs  /  Luft 

-0,36 

17 

CO,/H, 

+  0,04 

Druckzunahme 

H,/Luft 

+  0,22 

11 

H,/N, 

(+  0,43) 

11 

Die  Gasmolecüle  üben  also  bei  Partialdrucken  von  we- 
niger als  einer  halben  Atmosphäre  noch  sehr  merkliche 
Kräfte  aus.  Von  besonderem  Interesse  scheint  mir  die  be- 
trächtliche Druckabnahme  von  SOa/COo.  —  Denkt  man  sich 
in  SO2  die  Hälfte  der  Molecüle  weggenommen  und  durch 
COg-Molecüle  ersetzt,  so  fällt  der  Druck  um  4  mm  Queck- 
silber. Man  kann  dies  auch  so  ausdrücken,  dass  man  sagt, 
die  Anziehungskraft  von  SO2  und  CO^  gegeneinander  ist 
grösser,  als  die  der  802 -Molecüle  untereinander.  Das 
Gleiche  würde  auch  noch  gelten  fürS0,/H2,  COg/Luft  und 
SO2/N2. 

5.  Ich  möchte  an  das  Vorstehende  noch  eine  weitere 
Bemerkung  knüpfen.  Wenn  man  mit  dem  Gleichungsystem  (1) 
noch  verbindet  ein  System: 

d\  —  Ö^  =  ö^^     <J^  -  ^3  =  6^3     Jj  —  Ö^  =  b^^y 
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und  annimmt,  dass  alle  a,  b  und  ein  einziges  8  bekannt  seien, 
so  lassen  sich  alle  anderen  8  und  d  berechnen. 

Die  Grrössen  b  lassen  sich  aber  mit  grosser  Schärfe  be- 
stimmen. Es  genügt  dazu,  in  zwei  Apparate,  welche  ähn- 
lich dem  obigen  Mischapparat  construirt  sind,  die  Gase  1 
und  2  einzuführen  und  ihre  Volumina  in  gleicher  Weise  zu  . 
vervielfachen.  Man  hat  dann  nur  kleine  Druckdifferenzen 
direct  zu  beobachten,  wodurch  eine  erheblich  grössere  Ge- 
nauigkeit erreicht  wird,  als  wenn  dieselbe  aus  der  Differenz 
grosser,  je  einzeln  gemessener  Drucke  ermittelt  werden  soll. 

Wenn  wir  diese  Abweichungen  d  und  8  für  chemisch- 
physikalische Schlüsse  verwerthen  wollen,  so  ist  es  jedenfalls 
die  erste  Aufgabe,  dieselben  mit  grösserer  Genauigkeit  zu 
messen,  als  Quecksilbermanometer  gestatten.  Ich  habe  einige 
dahin  zielende  Versuche  gemacht  und  möchte  mir  gestatten, 
auf  eine  als  Manometerflüssigkeit,  wie  mir  scheint,  sehr  ge- 
eignete Substanz  hinzuweisen.  Es  kommt  bei  einer  solchen 
darauf  an,  dass  sie  neben  kleinem  specifischen  Gewicht  ge- 
ringe Dampfspannung  besitzt,  chemisch  indifferent  ist  und 
stets  gleichmässig  benetzt.  Ist  letzteres  nicht  der  Fall,  so 
entstehen  in  Röhren  von  etwa  2  mm  Durchmesser  oft  Ein- 
stellungsfehler von  2  mm.  Die  meisten  hoch  siedenden  orga- 
nischen Substanzen  leiden  an  letzterem  Uebelstande.  Da- 
gegen zeigt  denselben  in  keiner  bemerkbaren  Weise  der  im 
Handel  als  „weisses  Vaselinöl'^  gehende  Körper.  Es  stellt 
sich  in  Bohren,  welche  einen  Durchmesser  von  weniger  als 
2  mm  haben,  zwar  langsam,  aber  doch  mit  einer  solchen 
Schärfe  ein,  dass  eine  Höhendifferenz  von  wenigstens  Vso  ™™ 
mit  voller  Sicherheit  zu  garantiren  ist.  Dies  entspricht  einer 
Druckdifferenz  von  etwa  Vaoo^™  Quecksilber.  Sein  Siede« 
punkt  liegt  nahe  dem  des  Quecksilbers.  Sein  Lösungsver- 
mögen für  Gase  scheint  gering  zu  sein. 

Da  die  Grössen  8  bisher  nicht  genauer  gemessen  sind, 
als  die  von  mir  bestimmten  kleinen  Druckänderungen,  so 
habe  ich  mich  mit  Qnecksilbermanometer  begnügt.  Es  muss 
aber  möglich  sein,  mittelst  solcher  Differenzmethoden  die  in 
Frage  stehenden  Grössen  mit  solcher  Schärfe  zu  ermitteln, 
dass  man  hoffen  darf,  auf  diesem  Wege  über  die  gegenseitige 
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Einwirkung  der  Substanzen  in  dem  sehr  yerdtlnnten  Zustande 
Aufschlüsse  zu  erhalten ,  welche  ihrerseits  wieder  mit  dem 
Verhalten  in  stark  yerdtlnnten  Lösungen  verglichen  werden 
können. 

6.  Was  nun  endlich  die  Ausgangsfrage  betrifft,  so  schliesse 
ich,  dass  die  Spannung  eines  gesättigten  Dampfes  in  einem 
Gase,  auch  wenn  alle  störenden  Einflüsse  vermieden  sind, 
nicht  immer  gleich  der  im  Vacuum  ist.  Speciell  würde  die- 
jenige der  schwefligen  Säure  bei  ihrem  Siedepunkt  kleiner 
sein  in  COj  um  mindestens  3,9  mm,  in  Stickstoff  um  1,3  mm. 

Tübingen,  April  1888. 


XIV.    Ausdehnung,    CampressiblUtät    und  »pect- 

fische   Wärme   von    Chlarkaliuni'   und    Chlor eal- 

d/u/mlOsungen ;   von  Joseph  Drecker* 


Untersucht  man  die  specifische  Wärme  einer  Lösung 
oder  einer  Mischung,  so  ergibt  sich  in  den  meisten  Fällen, 
dass  das  Besultat  verschieden  ist  von  der  mittleren,  aus  den 
Bestandtheilen  der  Lösung  berechneten  specifischen  Wärme. 
Es  ist  nun  möglich,  dass  diese  Aenderung  der  specifischen 
Wärme  darin  ihren  Grund  hat,  dass  die  zur  Ausdehnung  zu 
leistende  innere  Arbeit  (die  äussere  Arbeit  können  wir  be- 
kanntlich bei  flüssigen  Körpern  vernachlässigen),  bei  den 
Lösungen  und  Mischungen  eine  andere  ist,  als  wenn  die 
Körper  gesondert  sich  ausdehnen.  Wäre  die  Aenderung  der 
specifischen  Wärme  einzig  die  Folge  dieser  verschiedenen 
Ausdehnungsarbeit,  so  müssten  die  specifischen  Wärmen  bei 
constantem  Volumen  gleich  den  berechneten  sein. 

Ln  20«  Bande  dieser  Annalen  habe  ich  die  specifischen 
Wärmen  bei  constantem  Volumen  einer  grösseren  Anzahl 
von  Flüssigkeitsgemischen  aus  der  beobachteten  Ausdeh- 
nung und  Compressibilität  und  der  bekannten  specifischen 
Wärme   bei   constantem   Druck  bestimmt.    Es   zeigte   sich. 


Compressibilität  von  Lösungen,  953 

dass  die  specifischen  Wärmen  bei  constantem  Voliimen 
weniger  verschieden  sind  von  den  aus  den  Bestandtheilen 
berechneten,  aber  der  ganze  Unterschied  zwischen  beobach- 
teten und  berechneten  specifischen  Wärmen  wird  durch  die 
Verschiedenheit  der  Ausdehnungsarbeit  nicht  erklärt. 

Im  Folgenden  gebe  ich  nun  die  Resultate  gleicher  Ver- 
suche betreffs  einiger  Salzlösungen.  Die  Versuche  wurden 
ausgeführt  im  physikalischen  Laboratorium  der  hiesigen 
Technischen  Hochschule,  mit  Ausnahme  derer  über  die  spe- 
cifischen  Wärmen,  welche  ich  während  der  Herbstferien  1886 
im  physikalischen  Laboratorium  des  Musee  Teyler  in  Haar- 
lem  ausführte.^)  Da  ich  durch  Berufsarbeiten  sehr  in  An- 
spruch genommen  bin,  kann  ich  erst  jetzt  die  Beobachtungen 
veröffentlichen,  welche  ich  aus  demselben  Grunde  bisher  leider 
nicht,  wie  es  meine  Absicht  war,  über  eine  grössere  Keihe 
von  Lösungen  verschiedener  Salze  ausdehnen  konnte. 

Die  untersuchten  Salzlösungen. 

Es  wurden  sieben  Lösungen  von  Chlorkalium  und  sieben 
Lösungen  von  Chlorcalcium  untersucht.  Die  Bestimmung 
des  Procentgehaltes  der  Chlorkaliumlösungen  wurde  durch 
Wägung  des  verwandten,  scharf  getrockneten  Salzes  und 
des  Wassers  bestimmt.  Bei  der  Herstellung  der  Chlor- 
kalciumlösungen  würde  diese  Methode  zu  ungenaue  Resul- 
tate liefern  wegen  der  Schwierigkeit,  das  Salz  wasserfrei 
herzustellen.  Es  wurde  daher  der  Procentgehalt  dieser 
LösuDgen  durch  Titriren  mit  Silbernitrat  bestimmt.  Die 
im  Folgenden  angegebenen  Procentgehalte  bedeuten  die  Ge- 
wichtsmengen wasserfreien  Salzes  in  100  Gewichtstheilen 
der  Lösung. 

Versuche  über  Ausdehnung. 

Die  Ausdehnung  der  in  Frage  kommenden  Salzlösungen 
wurde  im  Pi^zometer   untersucht,  und   zwar  (einzelne  Fälle 

1)  Den  Leitern  beider  Institute,  dem  Hm.  Geh.  Begierungsrath  Prof. 
Dr.  WüUner  und  dem  Hm.  Dr.  van  der  Yen,  durch  deren  bereit- 
willigstes Entgegenkommen  mir  die  Ausfährung  der  Versuche  ermöglicht 
wurde,   spreche  ich  auch  an  dieser  Stelle  meinen  wärmsten  Dank  aus. 

Der  VerfiBusser. 
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ausgenommen)  mit  derselben  Füllung,  welche  später  zu  den 
Compressionsversuchen  diente.  Die  Pigzometer  hatten  die- 
selbe Form,  wie  das  früher  von  mir  gebrauchte.  Dieselben 
waren  sehr  sorgfältig  calibrirt  und  ihr  Ausdehnungscoefficient 
aus  der  darin  beobachteten  scheinbaren  Ausdehnung  des 
Wassers  sowohl  wie  des  Quecksilbers  und  den  bekannten 
wahren  Ausdehnungscoefficienten  dieser  Körper  berechnet. 
Als  Ausdehnungscoefficient  des  Piezometers  II  ergab  sich 
die  Zahl  0,000  030  5,  resp.  0,000  030  0  aus  zwei  Versuchsreihen 
für  Temperaturen  zwischen  20  und  40^ 

Als  Capacität  der  Capillaren  ergab  sich  0,000  338  2  aus 
der  Beobachtung  mit  Quecksilber,  0,000  339  6  ccm  pro  mm 
aus  der  Beobachtung  mit  Wasser.  Das  Verhältniss  des  Vo- 
lumens pro  Millimeter  der  Capillaren  zum  Gesammtvolumen 
war  0,000006138  bis  0,000006152,  je  nach  der  Lage  des 
betreflfenden  Theilstriches  auf  der  Capillaren.  Es  wurde  nun 
im  Wasserbad  das  Volumen  der  Lösungen  bei  drei  bis  vier 
verschiedenen  Temperaturen  abgelesen.  Die  angewandten 
Thermometer  waren  in  '^j^^^  getheilt  und  wurden  wiederholt 
mit  einem  Normal thermometer  verglichen.  Aus  je  drei  Be- 
obachtungen wurden  alsdann  die  Constanten  der  Formel: 

vt  =  Vo{\  +at  +  bfi) 
berechnet,  nachdem  ausserdem  noch  die  Dichte  der  Lösung 
bei  einer  Temperatur  bestimmt  war.  Die  Resultate  der  Be- 
obachtung geben  die  Columnen  2,  3,  4  der  folgenden  Tabellen. 
In  der  ersten  Columne  findet  sich  der  Procentgehalt,  in  der 
fünften  der  Ausdehnungscoefficient  bei  20®,  a^^^  a  +  40  ä,  in 
der  sechsten  die  Temperaturgrenzen,  zwischen  welchen  die 
Beobachtungen  angestellt  waren,  in  runden  Zahlen,  in  der 
siebenten  die  Dichte  bei  der  in  der  achten  verzeichneten 
Temperatur. 

Ausdehnung  der  Chlorkaliumlösungen. 


^o      '  a  ;  h  a. 


2,49  I  0,9829  '-0,00000271  0,000005749  I  0,000228  ,  10—23« 


4,40 

8,28 

13,02 

16,75 

24,31 


0,9673  1  +  0,0000645'  0,000004587  I  0,000246  |  14—23    1,0320     13,84 


1,01576  16,90 


0,9458 
0,9176 
0,8947 
0,8523 


0,0001379;  0,000003510  0,000278  ,  15-22    1,0543     15,00 

0,0001260    0,000004555  0,000308  i  15— 23  j  1,0867     15,00 

0,00026141  0,000001632  0,000327  i  14—23    1,1129  j  15,00 

0,0002695    0,000002080  |  0,000353  '  16—25    1,1680  i  15,00 
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Ausdehnung  der  Chlorcalciumlösungen. 


5,8 
9,9 
17,8 
24,1 
30,2 
35,4 
40,9 


0,95188| 

0,93193| 

0,86341 

0,81823| 

0,77847; 

0,74690 

0,71389 


0,00007878 
0,00012340 
0,00020386 
0,00028827 
0,00034700 
0,00037945 
0,00042383 


0,0000042742 
0,0000039090 
0,0000033228  ; 
0,0000021213  j 
0,0000014591 
0,0000012772  j 
0,0000008571  , 


0,0002497;  18- 
0,0002798  13- 
0,0003368'  18- 
0,00037311  17- 
0,0004054  17- 
0,0004305i  18- 
0,0004581'  17- 


.25<» 
-24 
-25 
-24 
24 
-26 
-24 


1,0457 
1,0706 
1,1500 
1,2135 
1,2725 
1,3245 
1,3867 


22,8 

13,08 

23,3 

19,5 

23,3 

25,0 

22,0 


Für  Wasser  ergibt  sich  aus  der  bekannten  Kopp'schen 
Formel  für  die  Ausdehnung  zwischen  0  und  25^  £^^0=  0,000  203. 

Die  in  vorstehenden  Tabellen  mitgetheilten  Werthe  für 
a^Q  lassen  sich  wiedergeben  durch  folgende  Formeln,  in  wel- 
chen p  den  Procentgehalt  bedeutet  Wie  die  Zusammen- 
stellung zeigt,  ist  die  Uebereinstimmung  zwischen  den  nach 
der  Formel  berechneten  und  den  beobachteten  Zahlen  eine 
befriedigende. 

Formel  für  die  Chiorkaliumlösungen: 

«20  =  0,000  203  +  0,000  010  3p  -  0,000 000 17  p\ 

Formel  für  die  Chlorcalciumlösungen: 
«20  =  0,000  203  +  0,000  008  39 ;?  -  0,000  000  054  p«. 

Chlorkalinm: 

24.31 

353 

353 

0 


'so 


L 


10® .  a«ft  berechnet 


10® .  «Oft  beobachtet 


'40 


Differenz 


2,49      4,40      8,28       13,02       16,75 
228       245       277         308         328 
228       246       278        308 327_ 

—1 


0 


+  1        +1 


10» 


.  a^o  bi 


erechiiet 


10* .  «20  beobachtet 


Chlorcalc^ium: 

5,8  17,8*  24,1 
250  335  374 
250       337       373 


0 


30,2 

408 

405 


35,4 
433 
430 


40,9 

456 

458 


Differenz 


0 


+2       —1       —3       —3       +2 


Die  specifische  Wärme  der  Salzlösungen. 

Für  die  specifische  Wärme  von  Chiorkaliumlösungen  liegen 
bereits  Beobachtungen  vor,  und  zwar  von  Schulter^),  Thom- 
son^ und  Winkeimann.^)  Die  von  Winkelmann  an- 
gegebenen Werthe  liegen  zwischen  denen  von  Schüller  und 


1)  Schüller,  Pogg.  Ann.    136.    p.  235.    1869. 

2)  Thomson,  Pogg.  Ann.    142.    p.  337.    1871. 

3)  Winkelmann,  Pogg.  Ann.    149.    p.  1.   1873. 
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Thomson.  Winkelmann  hat  aus  seinen  Beobachtungen 
eine  Formel  abgeleitet,  welche  die  beobachteten  Werthe  mit 
grosser  Genauigkeit  wiedergibt.    Die  Formel  lautet: 

c  =  0,9965  -  0,011 491  p  +  0,000  108  6  p\ 

In  dieser  Formel  bedeutet  p  die  Gewichtsmenge  Salz 
auf  100  Theile  Wasser.  Nach  Umrechnung  der  von  mir  an- 
gegebenen Procente  in  100  Theilen  der  Lösung  in  solche 
bezogen  auf  100  Theile  Wasser  habe  ich  für  die  von  mir 
angewandten  Chlorkaliumlösungen  die  specifische  Wärme 
nach  dieser  Formel  berechnet.    Es  ergibt  sich: 

p      2,49      4,40      8,28       18,02       16,75       19,97       24,81 
c     0,968    0,946    0,902     0,849      0,809      0,777      0.739 

Die  specifischen  Wärmen  von  Chlorcalciumlösungen  sind 
meines  Wissens  bisher  noch  nicht  mitgetheilt  worden,  mit 
Ausnahme  einer  Angabe  Thomson's  für  eine  Lösung  von 
sehr  geringem  Procentgehalt  Ich  habe  deshalb  die  speci- 
fischen  Wärmen  dieser  Lösungen  nach  der  von  Wüllner^) 
modificirten  Kopp 'sehen  Methode  selbst  bestimmt,  und  gebe 
in  nachstehenden  Tabellen  die  Resultate  meiner  Beobachtung. 
Kach  der  genannten  Methode  findet  man  die  specifische  Wärme 
der  Flüssigkeit  nach  der  Gleichung: 

In  dieser  Gleichung  bedeutet: 

II  den  Wasserwerth  des  gefüllten  Calorimeters  mit  Rührer 
und  eingetauchtem  Theil  des  Thermometers, 

n  den  Wasserwerth  des  GJäschens, 

S  Anfangs-  und  t  Endtemperatur  des  Calorimeters, 

T  Anfangstemperatur  des  Gläschens, 

^At  die  Temperaturcorrection  infolge  der  Ausstrahlung. 


1)  Bettendorf  und  Wüllner,  Pogg.  Ann.    133.    p.  293.    1868. 

2)  Die  genauere  Correction  wegen  der  Strahlung,  welche  bei  der 
Bestimmung  der  specifischen  Wärme  von  schlechtleitenden  Substanzen 
nothwcndig  wird,  erfordert  die  Anwendung  einer  complicirteren  Formel 
(Wüllner,  Experimentalphysik,  4.  Aufl.  8.  p.  444).  Bei  obigen  Be- 
stimmungen war  die  Anwendung  derselben  nicht  nöthig,  da  die  dritte 
Ziffer  dadurch  nicht  mehr  geändert  würde. 


Compratihmtät  von  LÖmngen. 

Bei  B&mmtlicheD  Yersucben  war: 

J7=  83,16,      B=-0,81. 


T 

/ 

li 

ZA,     1     . 

77,81 

22,720 

18,708  i  +0.(113  10,933 

7H,54 

22,614 

18,675 

+  0,02a    0,940 

7M,4S 

23,38S 

13,417 

+  0,067    0,93(1 

86,64 

23,92H 

19,340 

+  0,012!  0,937 

Bü.ia 

23,420 

19,270 

-0,01«  :  0,932 

80,62 

25,323 

19,100 

-0,022  l0,936 

7B,«fl 

23,032 

19,140 

-0,033    0,936 

92,0!! 

2i,5aS 

19,677'  +0,064    0,938 

Hr.  3.    D  = 
entgehalt  '• 


T         t 

i          Zät 

- 

77,70   22,903 
77,03.22,175 
77,43  ■  22,282 
77,27  1  22,324 
76,64    22,408 
7B,SS  1  22,581 

18,621 
18,625 
18,620 
18,690 
18,818 
19,040 

-0.013 
-0,017 

-0,012 
-0,009 
-0,014 
-0,010 

0,731 
0,791 
0,731 
0,728 
0,729 
0,727 

Proceutgehali 


77,47 
77,92 
77,07 
79,40 


18,899-0,040 
18,e8fl  '  -0,012 
18,495  I  -0,040 
18,831  -0,010 
18,786 !  -0,030 
Hitt«!  e  = 


0,791 
0^78» 
0,789 


Mittele  =  0,936 


Lösung  Nr.  4.    0  = 
Proceatgehalt  I 


78,24  '  23,498  ,  20,899    +0,072 

80,07  '  23,7511  20,549+0,065 
79,17  I  23,766  1  20,596  |  +0,065 
80,21  I  22,742  |  19,400  |  -0,012 


LOsniig  Nr.  5.    p  =>  6,975; 
ProeeDtgehalt  35,4. 


r  1    t    ^6 

^/I, 

c 

79,42 

28,537.19,971 

-0,012 

0,855 

78,84 

22,780    19,106 

-0,021 

0,660 

80;77 

23,559,19,830 

-0,017 

0,657 

79,61 

22,976  h  9,289 

-0,023 

0,667 

78,34 

23,170'  19,571 

-0,019 

0,667 

82,11 

23,464;  19,653 

-0,01« 

0,655 

Mittel  c 


--  0.657 


(aung  Nr,  6.    j>  =  7,070; 
PrtMieDtgelult  40,9. 


T 

& 

2-J, 

Sl,Ofi 

24,600 

21,093 

0,087  1  0.634 

80,92 

23,560 

19,952 

0,085 

0,643 

RO,ftf 

23,822 

20,231 

0,085 

0,643 

79,81 

26,490 

29,838 

0.227 

0,630 

8 1,2s 

21,926 

18,592 

0,049 

79,52 

22,256 

19,064 

-0,016 

0,634 

0,636 


Die  gefiiodenen  Werthe  laasen  sieb  wiedergeben  dnrcb 
folgende  Gleichung,  in  welcher  p  die  Gewicbtsmenge  Salz  in 
100  Theilen  der  Lösung  angibt.  Die  Differenzen  liegen,  wie  die 
Zuaammenatellung  zeigt,  innerhalb  der  Grenzen  der  Grenauig- 
keit  Bei  der  AuEetellung  der  Gleichung  habe  ich  darauf 
verzichten  müssen,  die  erste  Constante  <°=  1  zu  setzen.    Die« 
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selbe  würde  der  Einheit  näher  liegen,  wenn  man  den  Procent- 
gehalt bezöge  auf  100  Theile  Wasser.  Die  Formel  hat  also 
nur  Gültigkeit  für  Lösungen,  welche  innerhalb  der  Grenzen 
der  Beobachtung  liegen.    Es  ergab  sich: 

c  =  1,022  -  0,01603p  +  0,00016p«. 


Procent- 
gehalt 

~'T,7 
17,8 
24,1 
30,2 
35,4 
40,9 


Specifische  Wärme    \    Differenz 
gefunden  |  berechnet 


0,936 

0,935 

0,789 

0,788 

0,729 

0,730 

0,685 

0,685 

0,657 

0,656 

0,636 

0,636 

+  0,001 
+  0,001 
-0,001 

0 
+0,001 

0 


Compressibilität  der  Salzlösungen. 

Die  Beobachtungsmethode  war  dieselbe,  wie  bei  meinen 
Versuchen  über  Compressibilität  von  Flüssigkeitsgemischen. 
Sie  findet  sich  in  der  schon  genannten  Abhandlung^)  aus- 
führlich beschrieben.  Eine  Aenderung  erlitt  nur  das  Mano- 
meter. Dasselbe  erhielt  an  seinem  unteren  Ende  eine  Er- 
weiterung, und  der  obere  Theil  des  Bohres  wurde  enger  ge- 
nommen, als  es  früher  der  Fall  war.  Die  Verhältnisse  waren 
so  gewählt,  dass  das  Quecksilber  etwa  bei  einem  Druck  von 
5  Atmosphären  bis  in  den  oberen  engen  Theil  hineinragte. 
Dadurch  wurde  die  Genauigkeit  der  Ablesung  so  gross,  als 
bei  einem  ganz  cylindrischen  Manometer  von  fünffacher  Länge. 
Dieser  Kunstgriff  ist  meines  Wissens  zuerst  angewandt  wor- 
den von  Amagat.2)  Da  ich  durch  meine  früheren  Versuche 
gezeigt  habe,  dass  zur  Bestimmung  des  Compressionsco^ffi- 
cienten  nur  die  Beobachtung  der  momentanen  Volumenände- 
rung bei  der  Compression  oder  Dilatation  erforderlich  ist, 
vorausgesetzt,  dass  der  Ausdehnungscoefiicient  und  die  speci- 
fische Wärme  der  Flüssigkeit  bekannt  sind,  so  habe  ich  für 
die  Salzlösungen  nur  die  momentane  Dilatation  beobachtet 
Besonders  erwähnt  werden  aber  muss,  dass,  im  Gegensatz  zu 


1)  Drecker,   Wied.  Ann.   20.   p.  870.    1883. 

2)  Amagat,  Aud.  de  chim.  et  de  phjs.  (5)  11«  p.  520.   1877. 
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den  früher  untersuchten  Fiüssigkeitsgemischen,  bei  den  Salz- 
lösungen absolut  erforderlich  war,  dass  dieselben  vor  dem 
Einfüllen  in  das  Piezometer  von  der  absorbirten  Luft  mög- 
lichst befreit  wurden.  Wie  eine  Anzahl  Vorversuche  zeigte, 
wird  nämlich  regelmässig  durch  wiederholte  Druckänderung 
im  Piezometer  Luft  ausgeschieden,  wenn  das  Auskochen 
unterlassen  ist,  und  dadurch  die  Beobachtung  der  Compres- 
sibilität unmöglich  gemacht.  Das  Auskochen  wurde  unmittel- 
bar vor  dem  Einfüllen  in  das  Piezometer  an  einem  Rückfluss- 
kühler vorgenommen.  Der  Procentgehalt  der  Lösungen  wurde 
durch  das  Kochen  nicht  geändert,  da  sich  durch  Wägung 
ergab,  dass  der  Verlust  durch  Kochen  nur  ganz  minimal 
(etwa  04  g  auf  250  g)  war.  Bei  den  Chlorcalciumlösungen 
käme  ein  etwaiger  Fehler  ganz  in  Wegfall,  weil  der  Procent- 
gehalt dieser  Lösungen  erst  nach  jener  Operation  durch 
Titriren  bestimmt  wurde. 

Zu  den  Versuchen  wurden  zwei  Piezometer  Nr.  I  und  II 
gebraucht,  deren  Dimensionen  folgende  waren:  Piezometer 
Nr.  I,  Inhalt  von  1  mm  der  Capillaren  0,000  337  8  ccm  oder 
in  Bruchtheilen  des  Gesammtvolumens  0,000006  87  bis 
0,000  006  88,  Piözometer  Nr.  II,  Inhalt  von  1  mm  der  Capil- 
laren 0,000  338  2  ccm  oder  in  Bruchtheilen  des  Gesammt- 
volumens 0,00000614  bis  0,00000615,  je  nachdem  das  be- 
treffende Millimeter  in  der  Nähe  des  Gefässes  oder  in  der 
Nähe  der  offenen  Enden  der  Capillaren  genommen  wurde. 

Die  Abweichungen  der  einzelnen  Beobachtungswerthe 
vom  Mittel  betragen  durchschnittlich  bei  sämmtlichen  42  Ver- 
suchsreihen 0,51  Proc.  Die  grössten  Abweichungen  kommen 
vor  bei  der  Versuchsreihe  für  die  19,97  procentige  Chlorka- 
liumlösung  bei  25,7  ^  Bei  dieser,  sowie  bei  allen  Versuchen 
älteren  Datums  war  das  oben  beschriebene  verbesserte  Mano- 
meter noch  nicht  im  Gebrauch.  Wo  dasselbe  zur  Anwen- 
dung kam,  überschreiten  die  Abweichungen  vom  Mittel  nir- 
gends 0,4  Proc.  In  den  folgenden  Tabellen  theile  ich  die 
Daten  der  Beobachtungen  für  die  eben  genannte  Chlorcalcium- 
lösung,  sowie  je  einer  Reihe  für  eine  Chlor calciumlösung  und 
Wasser  ausführlich  mit.  Diese  Tabellen  geben  gleichzeitig 
eine  üebersicht  über  die  Grösse  des  angewandten  Druckes. 


Bei  den  Yersucben  mit  Chlorcalciamlösong  and  Wasser  fand 
das  verbesserte  Manometer  Anwendung. 


ChlorkaliomltiBang  Nr.  &. 

Pienmeter  Nr.  I. 

Procen^eiudt  19,97.     Tamp.  30,7°. 


Nr.d.V«. 

mm     1   . 

lO'.I/ 

159 

5074 

S0,1 

810 

5148 

30,6 

311 

161 

5260 

30,6 

304 

lea 

4217 

26,5 

321 

163 

424S 

322 

164 

4092 

23,8 

805 

165 

^2^-t 

19,2 

310 

168 

5042 

30,3 

914 

167 

5273 

31,1 

309 

168 

5414 

32,1 

3!0 

169 

5389 

82,3 

313 

170 

3101 

319 

171 

8255 

19,0 

30i> 

172 

811 

178 

1821 

810 

174 

18G6 

11,1 

311 

175 

1259 

7,7 

320 

178 

1231 

1,3 

8111 

177 

4303 

25,1 

305 

178 

4792 

28,6 

311 

Chlorc&lcinmlÖBiuig  Nr.  ' 
I^e>ometer  Nr.  IL 
Procentgehalt  9,0.     Temp.  I 


Kr.  d.Y««. 

mm 

lO'.JDmo 

40* 

11780 

9«,0 

866 

405 

12630 

867 

406 

7700 

60,9 

389 

407 

11890 

92,8 

365 

408 

7999 

62.S 

867 

409 

13530 

107,1 

870 

410 

7901 

62,2 

868 

411 

12130 

95,8 

869 

413 

10990 

66,1 

368 

Miä«l  £ 
W&aaer. 

Nr.  II.     Temp.  8 

109,9    I  4 

60,9  4 

187,0  4 

130,8    !  4 


8545 
14780 
14540 

6418 
10660 
10540 
12000 
14980 
10B30 


59,8 
99,4 


139,1  ' 

100,8 

Mittel 


483,6 


In  der  ersten  Columne  vorstehender  Tabellen  steht  die 
Nnmmer  des  Versuches,  in  der  zweiten  der  angewandte  Druck 
in  Millimetern  Quecksilber,  in  der  dritten  die  entsprechende 
Yolumenänderung  der  Flliasigkeit,  ausgedruckt  in  Millimetern 
der  Capillaren  des  FiSzometers,  in  der  vierten  die  momen- 
tane  Dilatation  bezogen  auf  den  Druck  einer  Atmosphäre. 

Im  übrigen  beschränke  ich  mich  darauf,  in  den  folgen* 
den  Tabellen  die  Mittelwerthe  der  einzelnen  Versuchsreihen 
mitzutheilen.  Die  letzte  EoriKontalreihe  gibt  die  durch  lineare 
Interpolation  berechnete  momentane  Dilatation  bei  20", 
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Chlorkaliumlösungen: 

Procentgchalt  2,49  4,40  8,28  12,65 

110,2»'    441           14,7*   411,5        14,6«    388  11,5°   358 
14,4     434          22,7      407           22,1      381  19,1      854 
17,4     427  28,0     848 
21,9      419 

10M)«io  bei  20<>  422  408  383  353 

Procentgehalt  13,02  16,75  19,97  24,31 

15,8°   351  14,4  0   333  18,4*    307  14,6«   285 

in?    n  J  24,0      345  15,2     332  25,7      311  15,7      286 

^"  '-^"^  ^  22,2     333  16,5      288 

23,2     294 


10M)wo  bei  20*  347  333  308  291 


Chlor  calciumlösungen: 

Procentgehalt  5,8  9,9  17,8  24,1 

(17,8*   396  13,4*   372  18,6*   805  17,1*   264 

10M)mo  {25,3      387  18,8      367  24,4      802  24,0     267 

] 21,5      364,5 

lO\I)mo  bei  20  "^  893  365  304  265 

Procentgehalt  30,2  35,4  40,9 

,^T    n  /IV^   243  18,1*   216  17,4*   200 

lu  .umo  |25,4      244  24,5      219  23,6      201 


10M)wo  bei  20^^  243  217  200 

Wasser: 

i  16,0*   16,8*   17,4*   22,3*   25,2*   20* 

Dmo       444    442    441    434    428    438 

Um  aus  diesen  Zahlen  die  scheinbare  Compressibilität 
der  Lösungen  zu  erhalten,  ist,  wie  ich  a.  a.  0.  gezeigt 
und  durch  Versuche  bestätigt  habe,  zu  der  Grösse  2>„o  zu 
addiren  (e^|.r)/(l  +  at.t).  Die  Grösse  r  in  diesem  Ausdruck 
bedeutet  die  durch  Compression  hervorgerufene  Temperatur- 
erhöhung, resp.  die  bei  der  Dilatation  eintretende  Tempera- 
turemiedrigung.  Sie  wird  bestimmt  durch  die  Thomson'sche 
Gleichung: 

^t      ÄT(     ,  .^»\ 

Die  Grössen  der  rechten  Seite  der  Gleichung  sind  sämmt- 
lich  bekannt.  Es  ist  A^^j  Cp  die  specifische  Wärme  bei 
constantem  Druck,  T»  293;  da  ich  alle  Werthe  auf  die  Tem- 
peratur 20^  bezogen  habe,  und  der  in  der  Klammer  stehende 
Ausdruck  die  oben  angegebene  Grösse  0^20'  ^0  ^^^  ^^  Cubic- 
metem  pro  Kilogramm  auszudrücken,  also  sind  die  früher  für 
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Vq  gegebenen  Werthe  durch  1000  zu  dividiren,  und  endlich 
ist,  da  die  Druckänderung  1  Atmosph.  beträgt,  die  rechte 
Seite  noch  mit  10334  zu  multipliciren.  Das  Resultat  der 
Rechnung  gibt  folgende  Tabelle.  Ao  ist  die  totale  schein- 
bare Compressibilität 

Chlorkaliumlösungen: 

Procentgehalt  2,49        4,40        8,28        13,02       16,75       19,97      24,31 

r  0,00165  0,00179  0,00207  0,00238  0,00259  0,00275  0,00291 

«7/(1+20«).  10'     3,7  4,4  5,7  7,3  8,4  9,3  10,2 

W.Dto  426  412         389         354         341         317  801 

Chlorcalciumlösungen: 

Procentgehalt            0  5,8  9,9        17,8        24,1        30,2        35,4  40,9 

T                    0,00145  0,00181  0,00212  0,00263  0,00298  0,00324  0,00349  0,0036 

OT/(l  +  20a).10'      2,9  4,5  5,9          8,8          11,1         13,0         14,9  16,7 

W.Dio                441  397  371          313        276          256          232  217 

Die  Zahlen  der  letzten  Horizontalreihen  vorstehender 
beiden  Tabellen  geben  uns  also  die  scheinbare  Compressibi- 
lität der  untersuchten  Lösungen.  Ehe  ich  aus  diesen  Resul- 
taten weitere  Folgerungen  ziehe,  will  ich  eine  Yergleichung 
anstellen  zwischen  den  von  anderen  Beobachtern  gefundenen 
Werthen  für  die  scheinbare  Compressibilität  und  den  vor« 
stehenden.  Aus  den  zahlreichen  Versuchen  der  Herren 
Röntgen  und  Schneider^)  ergeben  sich  nur  wenige  zu 
yergleichende  Zahlen,  nämlich  zwei  für  Chlorkaliumlösungen 
und  eine  für  Wasser.  Da  die  Lösungen  im  Procentgehalt 
nicht  mit  den  von  mir  untersuchten  übereinstimmen,  habe 
ich  aus  den  angegebenen  Werthen  für  eine  9,90-  und  eine 
4,88 procentige  Lösung  durch  lineare  Interpolation  die  Werthe 
für  die  zunächstliegenden,  von  mir  untersuchten  Lösungen 
vom  Procentgehalt  8,28  und  4,40  berechnet.  Es  ergeben  sich 
die  Zahlen  0,875  resp.  0,927  für  die  relative  Compressibilität 
oder  10-^.383  und  10-^.406  für  die  absolute  scheinbare  Com- 
pressibilität. Jede  der  beiden  Zahlen  weicht  um  sechs  Ein- 
heiten der  dritten  Stelle  von  den  von  mir  gefundenen  ab, 
eine  Differenz,  welche  noch  um  etwa  ein  bis  zwei  Einheiten 
derselben  Stelle  vergrössert  wird,  wenn  man  die  Verschieden- 
heit  der   Beobachtungstemperatur    berücksichtigt.     Für    die 


1)  Röntgen  und  Schneider,  Wied.  Ann.  29.  p.  165.  1886. 


CompressibiUtät  von  Lotiungen.  963 

scheinbare  Compressibilität  des  Wassers  geben  die  genannten 
Herren  die  Zahl  10-^438  bei  der  Temperatur  17,84<>,  während 
sich  aus  meinen  Versuchen  durch  Interpolation  bei  derselben 
Temperatur  10~^.443  ergibt.  Auch  hier  ist  wiederum  die  von 
mir  gefundene  Zahl  grösser,  und  zwar  um  fünf  Einheiten 
der  letzten  Stelle.  Die  Abweichungen  betragen  also  im 
Mittel  ungefähr  1,5  Proc.  Bei  der  ziemlich  gleich  bleiben- 
den Differenz  zwischen  den  beobachteten  Zahlen  liegt  jedoch 
die  Yermuthung  nahe,  dass  auch  diese  immerhin  nicht  sehr 
bedeutende  Abweichung  ihren  Grund  haben  könne  in  der 
verschiedenen  Compressibilität  der  Piezometer;  denn  streng 
genommen  sind  scheinbare  Compressibilitäten  nur  vergleich- 
bar, wenn  sie  in  denselben  Piezometem  beobachtet  wurden. 
Ferner  hat  Hr.  Schumann^)  eine  grosse  Keihe  von  Ver- 
suchen über  Compressibilität  von  Salzlösungen  mitgetheilt. 
Darunter  finden  sich  auch  Lösungen  von  Chlorkalium  und 
Chlorcalciuih.  Die  in  dieser  Arbeit  enthaltenen  Zahlen  sind 
bald  grösser,  bald  kleiner  als  die  meinigen.  Der  Unterschied 
beträgt  einige  mal  über  10  Proc.  Auf  eine  genaue  Zu- 
sammenstellung der  Zahlen  des  Hrn.  Schumann  mit  den 
meinigen,  wozu  eine  Interpolation  auf  gleichen  Procentgehalt 
erforderlich  wäre,  habe  ich  verzichtet;  ich  bemerke  nur  noch 
Folgendes.  Die  von  Hrn.  Schumann  gefundene  Anomalie 
verdünnter  Chlorkalium-  und  Chlorcalciumlösungen,  bei  15^ 
eine  grössere  Compressibilität  zu  besitzen  als  das  Wasser, 
hat  mich  veranlasst,  nachträglich  noch  die  in  den  obigen 
Tabellen  mit  aufgeführte  Chlorkaliumlösung  vom  Procent- 
gehalte 2,49,  welche  der  Lösung  des  Hm.  Schumann  von 
2,52  Proc.  hinreichend  nahe  liegt,  herzustellen  und  zu  unter- 
suchen. Die  angeführte  Anomalie  zeigte  sich  nicht;  die  ge- 
fundene Zahl  ist  dieselbe,  welche  sich  durch  lineare  Inter- 
polation zwischen  den  Werthen  für  Wasser  und  der  4,4pro- 
centigen  Lösung  ergeben  würde.  Ich  bemerke  noch,  dass 
die  Anomalie  auch  von  den  Herren  Röntgen  und  Sehn  eider ') 
bestritten  worden  ist.  Ferner  findet  sich  unter  Nr.  5  der 
„Besultate^^  der  Satz:   „Die  Lösungen  von  Chlorammonium 

1)  Schumann,  Wied.  Ann.  81,  p.  14.  1887. 

2)  Röntgen  u.  Schneider,  Wied.  Ann.  31«  p.  1000.  1887. 
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und  Chlorcalcium,  wahrscheinlich  auch  diejenigen  von  Chlor- 
kalium besitzen  bei  jeder  Goncentration  die  Eigenschaft  des 
Wassers,  eine  mit  wachsender  Temperatur  abnehmende  Com- 
pressibilitäf  Auch  diese  Behauptung  steht  mit  meinen  Er- 
fahrungen in  Widerspruch.  Chlorkalium  ist  wohl  durch  ein 
Versehen  in  diesen  Satz  gerathen;  es  wird  Chlorbarium  heissen 
sollen.  Bei  Chlorkalium  gibt  Hr.  Schumann  den  Tempe- 
raturfactor  in  seiner  Gleichung  /u«  =  jUo  (1  -f-  tat)  für  die  ver- 
dünnte Lösung  positiv,  für  die  concentrirteren  negativ.  Aus 
meinen  Beobachtungen  ergibt  sich  sowohl  bei  Chlorkalium 
als  auch  bei  Chlorcalcium  das  umgekehrte  Resultat.  Die 
Unrichtigkeit  der  Werthe  der  von  Hrn.  Schumann  ange- 
gebenen Temperaturcoefficienten  zeigt  sich  namentlich  bei 
den  Chlorcalciumlösungen  (auf  p.  37  der  Abhandlung),  von 
denen  der  22,5procentigen  ein  negativer  Temperaturfactor 
und  allen  übrigen,  sowohl  schwächeren  als  stärkeren  Lösun- 
gen, ein  positiver  zukommt. 

Um  aus  den  bisher  mitgetheilten  scheinbaren  Com- 
pressionsco^fficienten  die  wirklichen  zu  berechnen,  müsste 
man  die  Compressibilität  des  Pi^zometers  y  kennen.  Diese 
Grösse  ist  abhängig  von  der  Natur  des  Glases  und  von  der 
Temperatur.  Regnault^)  findet  die  Zahl  7^  =  0,00000185. 
Nimmt  man  diese  Zahl  auch  für  meine  Pigzometer  als  richtig 
an,  so  erhält  man  die  wirklichen  Compressionscoefficienten 
der  Lösungen  durch  Addition  dieser  Zahl  zu  den  mitgetheil- 
ten Grössen  Dto-  Die  Aenderung  des  Werthes  für  y  mit 
der  Temperatur  ist,  wie  aus  den  Versuchen  der  Herren 
Pagliani  und  Vicentini*)  hervorgeht,  nicht  sehr  bedeu- 
tend. Diese  Beobachter  legen  den  Grassi'pchen  Werth  für 
die  wahre  Compressibilität  des  Wassers  bei  0^,  a^j  =«0,0000503, 
ihren  Rechnungen  zu  Grunde  und  finden  aus  der  Differenz 
der  beobachteten  scheinbaren  Compressibilität  und  jener  Zahl 
den  Aenderungsco^fficienten  A  ihres  Piezometers.  Da  bei 
ihren  Versuchen  die  Compression  nur  im  Innern  des  Piezo- 
meters ausgeführt  wird,  so  setzt  sich  die  Volumänderung  zu- 

1)  Regnault,    M6m.  de  Tacad.  des  scieuces  de  Tinst.  de  France. 
21.  p.  429.  1847. 

2)  Pagliani  e  Vicentini,  Nuovo  Gimento  (S)  16.  1S84. 
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sammen  aus  der  .Aenderung  des  äusseren  Volumens  h}  und 
der  des  Glases  y\  erstere  wurde  durch  directe  Beobachtungen 
bei  0^  und  100^  bestimmt.  Unter  der  Annahme,  dass  die 
Aenderung  des  inneren  Volumens  sich  in  demselben  Verhält- 
niss  mit  der  Temperatur  ändert,  wie  die  des  äussern,  und 
dass  diese  Aenderung  der  Temperatur  in  beiden  Fällen  pro- 
portional sei,  ergibt  sich  aus  jenen  Beobachtungen: 
ro  =  *o-*'o  =  0.000ü019  und  ^^^^  =  ^loo  -  ^U  =  0.000  002  2. 
Vergleicht  man  die  von  Fagliani  und  Vicentini  an- 
gegebenen wahren  Compressibilitäten  des  Wassers  mit  den 
von  mir  bei  denselben  Temperaturen  gefundenen  scheinbaren, 
so  ergibt  sich  bei  allen  Beobachtungen  die  gleiche  Differenz, 
nämlich  0,000  000  6.  Es  würde  sich  demnach  unter  der  An- 
nahme, dass  die  Zahlen  der  Herren  Fagliani  und  Vicen- 
tini richtig  sind,  die  Zahl  0,000000  6  als  Aenderungscoeffi- 
cient  meiner  Fiezometer  ergeben.  Dass  beide  von  mir  an- 
gewandten Fiezometer  gleiche  Compressibilität  haben,  folgt 
aus  der  Uebereinstimmung  der  Werthe  für  Wasser,  welche 
sowohl  im  Fiezometer I,  als  im  Fiezometer II  bestimmt  wurden. 

In  den  folgenden  Untersuchungen  habe  ich  zur  Bestim- 
mung der  wahren  Compressibilität  den  Regnault' sehen 
Werth  y  =  0,000  001  8  benutzt. 

Die  Herren  Böntgen  und  Schneider  ^)  haben  die 
Gleichung  aufgestellt: 

(y-Ä)  (w  +  ^)  =  (l-^)a, 
worin  y  die  „relative  scheinbare  Compressibilität"  der  Lösung, 
b  die  des  gelösten  Körpers,  n  die  Anzahl  der  Molecüle,  welche 
auf  lg  Wasser  kommen,  d.  h.  n  =  10®/wi./9/'{100— /?)  (m  Mole- 
culargewicht  des  Salzes,  p  Frocentgehalt  der  Lösung),  und  a 
eine  Constante  bedeutet.  Die  aus  dieser  Gleichung  für  die 
Chlornatriumlösungen  berechneten  Werthe  finden  sich  in 
guter  Uebereinstimmung  mit  den  beobachteten.  Es  ergaben 
sich  für  a  und  d  die  Zahlen  7391  und  0,044. 

In  einer  folgenden  Abhandlung  ^)  theilen  dieselben  Herren 
dann  das  Besultat  ihrer  Versuche  über  die  Compressibilität 
von  festem  NaCl  mit.    Die  Versuche  wurden  in  der  Art  an» 

1)  Böntgen  u.  Schneider,  Wied.  Ann.  29.  p.  165.  1886. 

2)  Böntgen  u.  Schneider,  Wied.  Ann.  tl.  p.  1000.  1897. 
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gestellt,  dass  Steinsalzstäbchen  in  das  im  übrigen  mit  con- 
centrirter  NaCl-Lösung  gefüllte  Piezometer  gebracht  wurden 
und  aus  dem  bestimmten  Verh&ltniss  der  Volumina  des 
festen  Salzes  und  der  Lösung,  dem  bekannten  Compressions- 
co6f&cienten  der  letzteren  und  der  beobachteten  Gesammt- 
compression,  der  Compressionsco^fficient  des  festen  Salzes 
abgeleitet  wurde.  Für  die  relative  scheinbare  Compressibi- 
lität  des  Ghlomatriums  ergab  sich  der  Werth  0,049,  eine 
Zahl,  welche  von  der  Constanten  b  der  obigen  Gleichung  0,044 
wenig  abweicht.  Es  ist  jedoch  bei  dieser  Bestimmung  ausser 
Acht  gelassen,  dass  die  Sättigungsmenge  einer  Lösung  vom 
Druck  abhängig  ist,  und  zwar  ergibt  sich  für  NaCl  aus 
einer  Arbeit  dos  Hm.  Braun  ^),  dass  eine  concentrirte 
NaCl-Lösung  durch  Drucksteigerung  noch  weiteres  Salz  auf- 
löst Bei  der  Kleinheit  der  zu  messenden  Grösse  kann  die- 
ser Umstand  möglicherweise  einen  nicht  zu  vernachlässigen- 
den Einäuss  auf  das  Resultat  haben.  Dass  die  Compressi- 
bilität  eines  festen  Körpers  aus  der  Compressibilität  seiner 
Lösungen  sich  jedenfalls  nur  sehr  ungenau  nach  der  Gleichung 
der  Herren  Röntgen  und  Schneider  ableiten  lässt,  ergibt 
sich,  wenn  man  die  Constanten  aus  anderen  Werthepaaren 
ableitet.  Nimmt  man  z.  B.  statt  der  14,07procentigen  und 
26,4procentigen  Lösungen  die  4,05procentige  und  die  26,06- 
procentige,  so  erhält  man  a=7199,  ^  =  0,059.  Dieser 
Werth  für  b  ist  30  Proc.  grösser  als  der  oben  angegebene, 
und  es  lassen  sich  mit  diesen  beiden  Constanten  die  beob- 
achteten Zahlen  der  Herren  Röntgen  und  Schneider  selbst 
noch  besser  wiedergeben,  als  mit  den  von  ihnen  selbst  ange- 
wandten Constanten,  wie  folgende  Tabelle  zeigt. 

Procentgehalt                             0  4,05  8,27  14,07      20,06  2G,40 

Moleculargehalt                         0  724  1544  2S05       4300  6145 

relat  schembar.l  beob.  1000  0,914  0,833  0,737      0,648  0,566 

Compression    \  bereehn.  1000  0,914  0,834  0,736 0^648  0,566 

Differenz  Ö       +(),Öör'^Ö^Öl         0  Ö~ 

Ich  habe  die  Relation^) 

{y  -  y")  (w  +  a)  =  [y-  y')  a, 


1)  Braun,  Wied.  Ann.  30.  p.  257.  1887. 

2)  Königen  u.  Schneider,  1.  c.  p.  198. 
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worin  ij  die  Compressibilität  der  Lösung,  y  diejenige  des 
Wassers,  y"  diejenige  des  festen  Salzes,  n  den  Molecular- 
gehalt  und  a  eine  Constante  bedeutet,  auch  auf  die  von  mir 
untersuchten  Lösungen  angewandt.  Für  Ghlorkalium  ergab 
sich  a  =  8310,  y'=  0,000  00040,  für  Chlorcalcium  a  =  4891, 
j/"=  0,00000247.  Die  Zahlen  für  y"  würden  unter  der  Vor- 
aussetzung der  Gültigkeit  der  Formel  über  das  Beobach- 
tungsgebiet hinaus  die  scheinbaren  Compressibilitäten  der 
festen  Salze  bedeuten.  Einen  Vergleich  zwischen  beobach- 
teten und  den  mit  den  Constanten  nach  der  Gleichung  be- 
rechneten Werthen  gibt  die  folgende  Zusammenstellung. 

Chlorkaliumlösungen: 

Procentgehait                              2,49  4,40  8,28  13,02  16,75  19,1)7  24,31 

Moleculiirgehalt                          343  619  1213  2012  2704  3354  4317 

.^7         scheinbare   |  beob.        426  412  389  354  341       317  301 

^"   •  ^  Compressiont  berechn.  425  413  389  361  341       324  302 

Chlorcalcium  lösungen: 

Procentgehait  5,8 

Moleculargehalt  555 

^^7        scheinbare  |  beob.  397 

••^  Compressioul  berechn.  398 

Auch  hier  ist  die  Uebereinstimmung  mit  Ausnahme  der 
24procentigen  GaGl, -Lösung  eine  ziemlich  gute;  es  darf  je- 
doch nicht  unerwähnt  bleiben,  dass  man  mit  anderen  Gon- 
stanten  eine  ebenso  gute  Uebereinstimmung  erreichen  kann, 
z.  B.  bei  GaGIg- Lösungen  mit  den  Gonstanten  a  =  4610  und 
y<  =  0,000003  13,  welche  sich  ergeben,  wenn  man  zunächst 
aus  der  Verbindung  eines  Werthepaares  für  y  und  n  mit 
allen  übrigen  a  bestimmt,  dann  mit  dem  Mittelwerthe  für  a 
aus  sämmtlichen  Gleichungen  y"  berechnet  und  hieraus  wie- 
der das  Mittel  nimmt. 

Was  sich  mit  voller  Bestimmtheit  aus  den  mitgetheilten 
Versuchen  ergibt,  ist  Folgendes:  Die  Gompressibilität  der 
Lösungen  von  Ghlorkalium  und  Ghlorcalcium  ist  stets  kleiner 
als  die  des  Wassers,  jedoch  ist  die  durch  Hinzufligung  des 
Salzes  hervorgerufene  Gompressibilitätsverkleinerung  nicht 
proportional  dem  Salzgehalt.  Die  Gompressibilität  der  unter- 
suchten Salzlösungen  nimmt  bis  zu  einem  bestimmten  Gon- 
centrationsgrade  mit  der  Temperatur  ab,  analog  dem  Ver- 
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halten  des  Wassers,  dann  aber  nimmt  die  Compressibilität 
mit  steigender  Temperatur  zu,  wie  es  bei  anderen  Flüssig- 
keiten (Alkohol,  Aether,  Chloroform  etc.)  der  Fall  ist.  Der 
betreffende  Concentrationsgrad  ist  für  Chlorkaliumlösungen 
etwa  bei  16  Proc,  für  Chlorcalciumlösungen  etwa  bei  20  Proc. 
erreicht.  Die  Compressibilität  dieser  Lösungen  ist  demnach 
von  der  Temperatur  unabhängig. 

Specifische  Wärme  der  Salzlösungen  bei  constautein 

Volumen. 

Zwischen  der  specifischen  Wärme  der  Flüssigkeiten  bei 
Constanten  Volumen  und  derjenigen  bei  constantem  Druck 
besteht  die  Relation: 

Cv  '~  ^P  "*"  ji;   d 

T 
p 

Beziehen  wir  diese  Gleichung  auf  f  =  20"  und  setzen  für 
die  Differentialquotienten  die  betreffenden  Werthe  ein,  so  er- 
gibt sich  die  Gleichung: 

In  der  Berechnung  der  folgenden  Tabellen  habe  ich  die 
oben  mitgetheilten  Werthe  für  Cp  zu  Grunde  gelegt.  Streng 
genommen  müssen  auch  diese  sich  auf  die  Temperatur  20^ 
beziehen,  das  ist  aber  nicht  der  Fall;  die  aus  der  Winkel- 
mann'sehen  Formel  berechneten  Werthe  geben  die  speci- 
fischen Wärmen  fiir  die  Chlorkaliumlösungen  bei  18^,  wäh- 
rend die  von  mir  gefundenen  Werthe  für  Chlorcalcium  die 
mittlere  specifische  Wärme  zwischen  den  Beobachtungstem- 
peraturen darstellen.  Die  Abweichung  dürfte  aber  eine  er- 
laubte Grenze  nicht  überschreiten.  Berechnet  man  aus  dem 
Procentgehalt  der  Lösung  die  Wärme,  welche  das  Wasser 
der  Lösung  gebrauchen  würde,  wenn  es  für  sich  allein  er- 
wärmt würde,  so  zeigt  sich,  wie  schon  Schüller^  nachge- 
wiesen, dass  dieselbe  bei  constantem  Druck  für  Chlorkalium- 


1)  Clausius,  Mach.  Wärmetheorie.    2.  Aufl.    1.  p.  189. 

2)  Seh ü Her,  Pogg.  Ami.  136.  p.  235.  li<69. 
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lösungen  einen  grösseren  Betrag  hat,  als  die  Wärme,  welche  die 
Lösung  gebraucht.  Bezieht  man  die  gebrauchte  Wärme  auf 
1000  g,  so  geben  die  mit  J^  überschriebenen  Columnen  der  fol- 
genden Tabelle  die  Wärmemengen  in  Calorien,  welche  1000  g 
Lösung  zur  Temperaturerhöhung  um  1^  weniger  gebrauchen,  als 
das  in  ihnen  enthaltene  Wasser  allein.  J^  gibt  die  Zahlen  glei- 
cher Bedeutung  für  die  specifischen  Wärmen  bei  constantem 
Volumen.  Die  Werthe  für  Ap  sowohl,  als  diejenigen  für  A^ 
nehmen  f&r  beide  Salzlösungen  zunächst  mit  steigendem  Salz- 
gehalt zu,  erreichen  bei  einem  bestimmten  Gehalt  ein  Maxi- 
mum, um  alsdann  wieder  abzunehmen.  Bei  den  concentrir- 
ten  CaCl2- Lösungen  werden  sie  negativ,  d.  h.  diese  Lösungen 
gebrauchen  mehr  Wärme,  als  das  darin  enthaltene  Wasser 
allein.  Stets  aber  ist  die  specifische  Wärme  der  Lösungen 
kleiner,  als  die  aus  den  Bestandtheilen  nach  der  Gleichung: 

berechnete  mittlere  specifische  Wärme  m.  Bei  der  Berech- 
nung von  mp  (mittlere  specifische  Wärme  bei  constantem 
Druck)  habe  ich  die  von  Eegnault^)  angegebenen  Werthe 
0,1729  für  die  specifische  Wärme  des  Chlorkaliums  und 
0,1642  für  die  specifische  Wärme  des  Chlorcalciums  zu 
Grunde  gelegt. 

Ferner  ist  zu  bemerken,  dass  die  Differenzen  zwischen 
beobachteten  und  berechneten  specifischen  Wärmen  bei  con- 
stantem Volumen  grösser  sind,  als  bei  constantem  Druck, 
dass  also  die  innere  Ausdehnungsarbeit  in  den  Lösungen 
eine  grössere  ist,  als  die  Summe  dieser  Arbeiten  bei  den  Be- 
standtheilen der  Lösung.  Es  tritt  demnach  bei  den  Salz- 
lösungen der  umgekehrte  Fall  ein,  wie  bei  den  früher  von 
mir  in  dieser  Beziehung  untersuchten  Flüssigkeitsgemischen, 
bei  welchen  sich  die  Differenz  zwischen  beobachteter  und 
berechneter  specifischer  Wärme  wenigstens  zum  Theil  durch 
die  geänderte  innere  Ausdehnungsarbeit  erklären  Hess.  Bei 
den  KCl-  und  CaCl,- Lösungen  ist  also  die  specifische  Wärme 
kleiner,  als  die  mittlere,  aus  den  Bestandtheilen  berechnete, 


1)  Begnault,  Ann.  de  chim.  et  de  phys.  (3)  !•  1S41. 
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trotzdem  die  innere  AnsdebnongBarbeit  in  der  Lösasg  grösser 
ist,  als  in  den  getrennten  Bestandtheilen. 

ChloTkaliumlOBangen.  Cblorcalciumlöeungen: 


Gehiitj     "p     ■  ''p       "p          '"u         ^v 

a-,  ^ 

^i-    1    %    j     ".    f  ^. 

0      1 1,000'  —  1    — 

0,995 

_ 

0        1,000 
5,8     0,986 

-[     -    Il0,995i  - 

2,49 

0,968'     7 

0,979 

0,960 

9 

6|0,952||0,926|   U 

4,40 

0,940     10 

0,964 

0,936 

14 

9,9    0,87!) 

•it   0,911    0,666,  30 

8,28 

0,902,1  15 

0,931 

0,889 

23 

17,8  [0,789 

28    0,B5I    0,768 1  50 

13,02 

0.B49  1  21 

0,893 

0,SS2 

SS 

24,1     0,7SO 

29    0,199    0,703.  62 

16,75 

0,809    23 

0,881 

0,790 

30,2  1  0,(iS5  , 

U   0,748   0.652!  « 

19,97 

0,777  1  23 

fl,W3a 

0J55 

40 

S5,4    0,65« 

-10  0.704  0,617 1  se 

24,31 

0,739     18 

0,799  I|Ö,7I5 

38 

40,9     0,686 ! 

-45   0,668   0,691] -2 

Lacben, 

Marz 

188fc 
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XV.    TJeher  die  Gescfi  winäigkeit,  mit  welcher  Gase 

den  Maxwell' sehen  Zustand  erreiclien; 

von  Ladislaus  Natanaon. 


In  seinen  „IlluBtrationB  of  tbe  dynamical  theory  of  gases" 
hat  Maxwell  den  Satz  ausgesprochen,  dass  die  Zahl  der- 
jenigen MoIecUle,  die  sich  in  einem  Gase  mit  einer  zwischen 
V  und  V  +  dv  enthaltenen  Geschwindigkeit  bewegen, 

gleich  ist,  wenn  sich  das  Gas  im  Wärmegleichgewicht  be- 
findet. Hierin  bedeutet  N  die  Gesammtzahl  der  Molecfile, 
a  die  wahrscheinlichste  Geschwindigkeit  (Geschwindigkeit^ 
modulus).  Bereits  Maxwell  hat  hervorgehoben,  dass  dieses 
Gesetz  nur  annähernd  in  der  Natur  erfüllt  sein  könne,  da 
es  in  voller  Strenge  nur  auf  den  Fall  von  unendlich  grossem 
N  anzuwenden  wäre.  Hr.  ßoltzmann,  welchem  man  den 
exacten  Beweis  dieses  Gesetzes  verdankt,  hat  weiter  gezeigt, 
dass  dasselbe  noch  aus  anderem  Grande  eine  Annäherung 
ist;  sollte  es  nämlich  strenge  Geltung  haben,  so  müsste  die 
Zeitdauer  eines  Zusammenstosses  gegen  die  Zeit,  die  zwi- 
schen zwei  ZusammenstöBsen  vergeht,  verschwinden,  was  nur 
annäherungsweise  den  thatsächlichen  Verhältnissen  entspre- 
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chen  kann.  Das  Maxwell' sehe  Gesetz  hat  man  demnach 
als  Grenze  anzusehen,  welcher  sich  das  wahre  Yertheilungs- 
gesetz  in  Gasen  nähert ,  wenn  die  Anzahl  der  Molecüle  un- 
begrenzt wächst,  und  die  Dauer  der  Zusammenstösse  immer 
mehr  abnimmt. 

Ich  glaube,  eine  weitere  Beschränkung  hinzufügen  zu 
dürfen.  Stellen  wir  uns  ein  ideelles  Gas  vor,  welches  sowohl 
die  MaxwelPsche,  wie  die  Boltzmann' sehe  Bedingung  er- 
füllen mag.  Wir  stören  dessen  Zustand  ^]  in  beliebiger  Weise 
und  überlassen  es  sich  selbst.  Das  Gas  nähert  sich  zwar 
dem  durch  das  Maxwell'sche  Gesetz  vorgeschriebenen  Zu- 
stande, jedoch  nimmt  die  Geschwindigkeit  dieses  Vorganges 
mehr  und  mehr  ab,  je  näher  der  schliessliche  (Maxwell'- 
sche) Zustand  ist.  Mit  anderen  Worten,  die  Annäherung  ist 
asymptotisch.  Und  obwohl  das  Gas  sehr  schnell  solche  Zu- 
stände annimmt,  die  vom  Maxwell'schen  nur  wenig  abwei- 
chen, so  wird  es  doch  genau  den  Maxwell'schen  Zustand 
erst  nach  Ablauf  unendlich  langer  Zeit  erreichen. 

Von  der  Richtigkeit  dieser  Sätze  war  ich  schon  seit 
längerer  Zeit  überzeugt. 2)  Vor  kurzem  hat  Hr.  Tait') 
ein  damit  verwandtes  Problem  behandelt  (worauf  ich  weiter 
unten  eingehen  will),  und  in  einer  eben  erschienenen  Abhand- 
lung^) hat  Hr.  Boltzmann  die  im  Titel  angeführte  Frage 
berührt.  Es  sei  mir  gestattet,  zur  weiteren  Beleuchtung  des 
Gegenstandes  einige  Betrachtungen  hier  mitzutheilen. 

1.  Das  Problem  ist  folgendes:  Ein  Gas,  welches  aus  N 
einatomigen  Molecülen  besteht,  ist  zur  Zeit  ^  =3  0  in  einem 
beliebigen  Zustande  begriffen,  wird  jedoch  von  diesem  Augen- 
blicke an  sich  selbst  überlassen.  Die  gesammte  lebendige 
Kraft  soll  N.  L  betragen.  Welchem  schliesslichen  Zustande 
das  Gas  zustreben  wird,  hat  Hr.  Boltzmann  in  seinen 
„Weiteren  Studien  über  das  Wärmegleichgewicht  unter  Gas- 


1)  Mit  dem  Worte  Zustand  soll  immer  eine  gewisse  Vertheilungsart 
der  Geschwindigkeiten  auf  die  Gasmolecüle  bezeichnet  werden. 

2)  In  meiner  Magisterschrift  (Ueber  die  kinetische  Theorie  unvoll- 
kommener Gase,  Dorpat,  18S7)  sind  sie  z.  B.  als  These  6  angeführt. 

3)  Tait,  Trans,  of  the  Roy.  Soc.  of  Edinb.  88.  p.  82.  1886. 

4)  Boltzmann,  Phil.  Mag.  (5)  25.  p.  88.  1888. 
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molecülen^' ^)  und  in  späteren  Abhandlungen  in  vollständigster 
Weise  erläutert;  wir  aber  wollen  das  Gesetz  suchen,  welches 
bestimmt,  in  welcher  Weise  das  Gas  diesem  schliesslichen 
Zustande  zustrebt.  Dazu  will  ich  mich  einer  Methode  be- 
dienen, die  zuerst  in  den  „Weiteren  Studien"  angewandt  wor- 
den ist,  auch  manche  Bezeichnungen  dieser  Abhandlung  werde 
ich  behalten.  Wir  setzen,  dass  die  Molecüle  nicht  im  Stande 
sind,  eine  Reihe  continuirlich  ineinander  übergehender  Werthe 
der  lebendigen  Kraft  anzunehmen,  sondern  nur  folgende  Werthe 
derselben: 

(1)  €,^€,i>£, ^  pS  m 

Zugleich  wollen  wir  L=:  Xe  setzen.  Zur  Zeit  t  soll  das 
Gas  aus  w^  Molecülen  mit  der  lebendigen  Kraft  e,  aus  w^ 
Molecülen  mit  der  lebendigen  Kraft  26,...,  aus  Wp  Mole- 
cülen mit  der  lebendigen  Kraft /?€  bestehen.  Die  Grössen  tr 
sind  mit  der  Zeit  variabel,  müssen  jedoch  stets  den  Glei- 
chungen: 

(2)  w^  +  w2  +  w^  + +  Wp=^  N, 

(3)  Wj  +  2«72  +  3m?3  + +pwp  =  N.  l 

genügen.  Wir  wollen  nun  ganz  wie  Hr.  Boltzmann  in  der 
citirten  Abhandlung  verfahren.  Die  Grössen  xo  ändern  sich 
durch  Zusammenstösse;  von  diesen  wollen  wir  nur  voraus- 
setzen, dass  in  ihnen  die  Summe  der  lebendigen  Kräfte  beider 
Molecüle  erhalten  bleibt.  Sind  also  m«,  nc  die  lebendigen 
Kräfte  der  Molecüle  vor,  und  ue,ve  die  lebendigen  Kräfte 
nach  dem  Zusammenstösse,  so  soll  immer: 

(4)  TW  +  n  =  ^  +  r 

sein.  Durch  jeden  Zusammenstoss  von  solcher  Beschaffenheit 
wird  Wft,  und  tb\  um  eine  Einheit  vergrössert,  w,^  und  m?«  um 
eine  Einheit  vermindert  Ist  also  N'^'^l  die  Zahl  der  Zu- 
sammenstösse, die  während  der  Zeit  /It  so  geschehen,  dass 
die  lebendigen  Kräfte  vor  dem  Stosse  me,  ne  und  nach  dem- 
selben fiBjVB  sind,  so  haben  wir  die  Aenderung  Jwi  von  tr, 
während  der  Zeit  Jt  folgendermassen  zu  bilden: 


1)  Bültzmann,  Wien.  Ber.  66.  p.  397.  1872. 
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(5)  Jw,  =  -IVi\-  Nili. 2 N'iU-  Ni\ 

+  M':l  +  Ntr^--  + +  Nif  +  N\:i 

—  ly  i+1,1  —  iV  i,  2  —  —  -tV2,  <  —  iV  1,  i+l 

+  N^''  +  iv;;i  + +  NU  +  N]:t' 


+  ivi.v-*'' + iv!+/-«'- + +  ivrr'-' + N)r+^' 


l 

') 

+  m:^-i+i  +  iv?,;^f+i  + +  Nl'ßiUi  +  N]:^i+i 

-  N'ij-i  -  N'^i,  i+t NUi,p-i  -  N'i'^ 

+  m,;  +  Nt^'- '+'  + +  iVt+/'^^  +  iVt  J  •  ^ 

In  der  mehrmals  citirten  Abhandlung  Hm.Boltzmann's 
ist  der  Beweis  enthalten,  dass: 

(6)  iv;::  =  jf^'^5-': 

y  mn 

ist,  worin  B^^'^  eine  m,n,fjLyV  enthaltende,  von  der  Zeit 
vollkommen  unabhängige  Function  bezeichnet,  die  folgende 
Eigenschaft  besitzt: 

(7)  b;::^b%:' 

Setzt  man  (6)  und  (7)  in  (5)  ein,  und  berücksichtigt, 
dass  die  Molecüle  keine  anderen  als  die  p  lebendigen  Kräfte 
der  Beihe  (1)  annehmen  können,  so  findet  man: 


(8) 


JtDs 


1)  Diese  Bilduiigsweise  gut  nur,  bis  i  +  1^1  gleich  p  geworden  ist. 
Denn  grösser  als  pe  ka^nn  keine  lebendige  Kraft  werden. 

2)  Der  Vollständigkeit  halber  werden  hier  absichtlich  Glieder  gezählt, 
die  gleich  Null  sind,  oder  sich  mit  anderen  tilgen. 
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Hierin^]  setzen  wir  )/z.tti  =  fi7i  und  lassen  Jt  beständig 
abnehmen;  es  kommt: 

1=1»— i+i  fc=i+i— 1 

v^i  77  =  2    2  -^i+'-fc. ^  (M.+i~k  «k  -  w£  ui) 


(9) 


1=1»     k=3p-»+4 

ein  System  von  p  Differentialgleichungen,  welches  in  Verbin- 
dung mit  (2)  und  (3)  die  Abhängigkeit  der  Grössen  u  von 
der  Zeit  bestimmt. 

2.    Ich  setze  nun  ^==3  und  untersuche  diesen  speciellen 
Fall  etwas  näher.    Das  System  (9)  reducirt  sich  auf: 

(1.)    ^  =  ß(V-«i«3),  (Ib)    V2^  =  2B («,«,-«,*), 

(1.)  V'S  Yt  =  B {u,» -  u,v,) , 

worin  anstatt  bI*^  einfach  B  geschrieben  ist.  Die  Bedingungs- 
gleichungen haben  die  Gestalt: 

(2)  Wi+    y2u^+    V3u^  =  N  und: 

(3)  Mj  -f  2 1/2^2  +  3 1/81/3  =  iV.  A. 

Anstatt  «2* """1^3   kann  man   demnach   a  +  b7i^  +  cu^- 
setzen,  wenn: 

(4)  a=N^^^^%     ^=iV[2(y3-l)-A(2y3-l)];     c=6-V3 

angenommen  wird.  Die  Co^fficienten  a,  b,  c  können  also  von 
iVund  X  abhängig  gedacht  werden;  N  und  k  haben  gegebene, 
Druck  und  Temperatur  definirende  Werthe.  Diese  Co§ffi- 
cienten  kann  man  noch  in  anderer  Weise  berechnen.  Hr. 
Boltzmann  hat  bewiesen,  dass  im  vorliegenden  Falle  das 
Gas  sich  einem  Zustande  nähert,  welcher  nicht  mehr  ver- 
lassen wird.  Ist  dieser  Zustand  eingetreten,  so  sollen  die 
Grössen  u^yU^,  u^  die  Werthe  Ij\  ,  Z/,  ,  f/g  angenommen  haben. 
Aus  (Itt),  (Ib),  (Ic)  folgt  aber: 


1)  Die  zweite  Summe  könnte  noch  geschrieben  werden: 


Kinetische  Gastheorie.  975 

(5)  du,  =  ^Vldu,^ySdu^, 

und  daraus  ergibt  sich: 

(6)    j    "^  +  Ä=^'-*-Ä=     «i-V3«,-t7,-T/3l73; 

Man  kann  daher  u,*  —  «1^3  in  die  Form  a  +  hu^+  cu^ 
bringen,  wenn  man: 

setzt.    Die  61.  (Ic)  nimmt  die  Gestalt  an: 

(8)  ^ =  ^rf^ 

und  wird,  da  6^— 4ac  stets  positiv  ist,  unmittelbar  integrirt  zu: 

(9)  l'J^^±±±yj_^Ae-^IT, 

2ct/,+  6-VA: 

Mit  k  ist  Ä*— 4ac,  mit  T  ist  yä/SVÄ,  mit  A  eine  vom 
Anfangszustande  abhängige  Constante  bezeichnet.  Die  erhal- 
tene Gleichung  lässt  sich  noch  in  folgender  Weise  umformen: 

,lO^  „ ^_  _  V^   x  +  Äe-"'' _     h+rk  _  Vi"     ^^-^/^ 

Diese  Gleichung  gibt  die  Anzahl  der  Molecüle  (mit  V3 
dividirt)  an,  die  die  lebendige  Kraft  Sc  haben,  und  zwar  nicht 
mehr  flir  den  schliesslichen  Zustand  des  Wärmegleichgewich- 
tes, sondern  für  eine  beliebige  Zeit  t.  Da  der  schliessliche 
Zustand  mit  der  Zeit  nicht  weiter  veränderlich  sein  soll,  so 
kann  er  erst  nach  Ablauf  unendlich  langer  Zeit  eintreten. 
Dann  verschwindet  das  zweite  Glied  auf  der  rechten  Seite 
von  (10),  und  es  wird: 

(11)  ^3=--^' 

sodass  Gl.  (10)  auch  als: 

(12)  «3  =U,-^  .  -^ZiT 

c       i  —  Ae     ' 

geschrieben  werden  kann.  Dass  U^  gerade  diejenige  Grösse 
ist,  welche  für  u^  vom  Maxwell' sehen  Gesetze  gefordert 
wird,  ersieht  man  daraus,  dass  —  (Ä  +  yÄ)/2c  eine  Wurzel 
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der  Gleichung  a  +  ÄM3  + 01/3^=  0  ist;  diese  letztere  nimmt 
unter  Berücksichtigung  von  (7)  die  Form  U^  U^  =  U^^  an, 
die  nach  Boltzmann  im  vorliegenden  Falle  mit  dem  Max- 
well'schen  Gesetze  gleichbedeutend  ist. 

Von  der  Gl.  (12)  ausgehend,  können  wir  nun  weiter  unter 
Zuhülfenahme  von  (6)  Formeln  für  i/j  und  u^  erhalten: 

(13)  ^/i=  U,-VS^       ^'"^'^''    - 


(14)  ,,^  =  f7,  +  y6l^.-^"!^^/^^ 

c      1  —  Ae     ' 

sie  genügen  natürlich  den  Gleichungen  (2)  und  (3),  indem  in 
den  Summen  u^  +  Y^u^-^-  V Sug,  «^  +  2y2 1/3  +  SV' 3 1/3  alles 
verschwindet,  was  von  der  Zeit  abhängig  ist.  Will  man  end- 
lich zu  den  uns  eigentlich  interessirenden  Zahlen  w  wieder- 
kehren, so  setzt  man  '^iUi=^  Wi  und  findet: 

(15)  u,,^w,-  ysf^^^, 

(16)  u,,=^fV,  +  2y6^-^_^f. 

c     1  —  Ae     ' 

(17)  w,=^w,-  Y^YJ^  ^^'-J^-^. 

c     1  —  Ae 

Hierin  sind  «r»  die  veränderlichen,  ^  die  MaxwelT- 
schen  Werthe  der  Molecülzahlen,  welche  eine  lebendige  Kraft  it 
haben;  A,  c,  T,  A  sind  Constanten. 

Zwei  Bemerkungen  mögen  hier  Platz  finden.  Wir  haben 
gesehen,  dass  der  Maxwell'sche  Zustand  erreicht  wird,  wenn 
die  Grösse  u^^  —  u^u^,  die  ich  f  nennen  will,  verschwindet 
Interessant  ist  also  nachzusuchen,  welchen  allgemeinen,  die 
Zeit  enthaltenden  Ausdruck/  hat.  Da  nach  (lo)  5/=  VS  du^  jdt 
ist,  so  findet  man  leicht: 

k  Ae"^^'^ 

oder  auch,  wenn  mit  f^  der  der  Zeit  ^  =  0  entsprechende 
Werth  von  /  bezeichnet  wird: 

(19)  -^""-^^(TriT-'/^)*' 
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Die  hier  vorkommende  Grösse  T  hat  die  Bedeutung  einer 
Zeitperiode.  Sie  ist  von  derselben  Grössenordnung  wiel /B.N 
(das  GasYolumen  ist  gleich  Eins  gesetzt),  und  B  ist  von  der 
Grössenordnung  nR^Uj  wenn  mit  R  der  Radius  der  soge- 
nannten Molecularsphäre  oder  die  Anfangsentfemung  zweier 
zusammenstossender  Molecüle  bezeichnet  wird.  Man  findet  ^), 
dass  die  Grössenordnung  von  T  f ür  1  ccm  Sauerstoff  z.  B. 
bei  0^  C.  und  Atmosphärendruck  auf  10"®  See.  geschätzt 
werden  kann.  Dies  führt  zu  den  in  der  Einleitung  aufge- 
stellten Sätzen. 

Betrachten  wir  die  ausgeführten  Bechnungen,  so  ersehen 
wir,  dass,  wie  oben  für  u,,  ein  ganz  analoger  Weg  für  u^  oder 
tiji  eingeschlagen  werden  könnte.  Wir  hätten  alsdann  neue, 
den  vorigen  Oy  b^  Cj  k,  T,  A  entsprechende  Constanten  einzu- 
führen; die  resultirenden  Formeln  wären  dadurch  unwesentlich 
geändert.  Bezeichnen  wir  die  Grösse  VX.i4e-*/^/c(l  — ^^—'/^ 
mit  den  auf  Ui  sich  beziehenden  Constanten  A^  kj  Cf  T  mit  0i 
(die  in  den  bisherigen  Formeln  vorkommende  Grösse  dem- 
nach mit  63)  so  können  wir  folgendes  Gleichungensystem 
aufstellen: 

(20)  1^2=^2+2  0,,     ?r,=:fr.  +  y2Ö2,     w^=^W,  +  2yh0^, 

[tv,^w,^e„     »r3=fr3-vj02,    tr3«fF3-y"303. 

Addiren  wir  jede  drei  Gleichungen,  die  in  einer  Horizontal- 
linie stehen,  untereinander  und  bezeichnen  0^  -|-  V J  ©2  +  V 3^08 
mit  i&,  so  kommt: 

(21)  Wj  =  fTj  - 1?-,    1/72=  ^2  +  2'9-,    M?3=^3-'9-; 

&  ist  eine  Function,  die  mit  unendlich  wachsender  Zeitdauer 
gegen  Null  convergirt. 

3.  In  complicirteren  Fällen  stehen  nun  eingehenderer 
Behandlung  analytische  Schwierigkeiten  im  Wege.  Wird 
z.  B.  p  =3  4  angenommen,  so  findet  man,  dass  die  Lösung 
des  Problems  in  den  Gleichungen: 


1)  Eine  vollkommen  analoge  Grösse  T  hat  schon  Hr.  Tait  in  der- 
selben Weise  berechnet  (§  4). 

▲nn.  d.  Phyi.  n.  Chem.  N.  F.  XXXIV.  62 
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du 

enthalten  ist;  die  Integration  derselben  bietet  indessen 
Schwierigkeiten.  Um  aber  zur  Grenze  (/?  ss  oo]  übergehen 
zu  können,  wäre  eine  ganz  allgemeine  Integration  eines  Sy- 
stems von  [p  —  2)  quadratischen  Differentialgleichungen  erster 
Ordnung  erforderlich.  Uebrigens  lässt  sich  ohne  Integration 
erkennen,  dass  die  Function  /  {x,  t),  die  die  Wahrscheinlich- 
keit einer  zwischen  x  und  x  +  du!  enthaltenen  lebendigen  Kraft 
zu  einer  beliebigen  Zeit  t  angiebt,  die  Variable  t  ^asymp- 
totisch^' enthalten  muss.  Dies  erhellt  aus  der  Gleichung,  die 
BLr.  Boltzmann  in  den  y,Weiteren  Studien'',  unter  (16)  als 
Fundamentalgleichung  für  die  Veränderung  der  Function 
/  (:r,  t)  aufstellt.  Ist  die  lebendige  Kraft  des  einen  Molecüls 
vor  dem  Stosse  zwischen  x  und  x  +  dx,  nach  dem  Stosse 
zwischen  |  und  £  +  ^|  enthalten;  die  des  anderen  vor  dem 
Stosse  zwischen  x'  und  x'  +  dx\  nach  dem  Stosse  zwischen 
I'  und  I'  +  e/|'  enthalten ,  bezeichnet  xfj  (x,  x,  |)  eine  der 
vorigen  Grösse  Vmn. J5^'?  entsprechende,  die  Natur  des 
Stosses  bestimmende  Function,  so  ist: 

dt       JJ  [  V^     V^'        Vx     yx  J  '  V  ,  »5; 

0  0 

die  Boltzmann'sche  Gleichung.  Je  näher  der  Max  welTsche 
Zustand  ist,  um  so  kleiner  wird  die  eingeklammerte  Differenz 
(die  der  obigen  u^  —  u^  u^  entspricht);  dann  aber  nimmt 
df(x,t)ldi  immer  mehr  ab,  d.  h.  die  Geschwindigkeit,  mit 
welcher  sich  das  Gas  dem  Endzustande  nähert,  nimmt  mehr 
und  mehr  ab.  Dieser  Maxwell' sehe  Endzustand  wird  also 
nach  unendlich  langer  Zeit  erreicht.  Was  aber  die  Function 
f{x,t)  betrifft,  so  darf  man  vorläufig  voraussetzen,  dass  die 
Anzahl  von  Molecülen,  die  zu  einer  Zeit  ^,  wenn  Wärme- 
gleichgewicht noch  nicht  eingetreten  ist,  eine  zwischen  t;  und 
V  +  dv  enthaltene  Geschwindigkeit  haben,  durch: 

(3)  -i -L  U-e~  «•  -Cf.{v)--  *-"---, ,- ;  dv 
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gegeben  ist    Hierin  sind  <f  [v),  A  und  T  unbekannte  Func- 
tionen von  Vy  die  t  nicht  enthalten,  und  folgende  Gleichungen : 

00  X 

(4)  J  9P (") TT^-^Tt <'''"'''      (5)  J  "* T H  i--^;^r7^ '^'^  =  " ' 

0  0 

identisch  erfüllen. 

4.  In  §§  23  und  24  seiner  ersten  Abhandlung  „On  the 
foundations^'  u.  s.  w.  hat  Hr.  Tait,  um  eine  Vorstellung  von 
der  Geschwindigkeit  zu  erhalten,  mit  welcher  Gase  dem 
Mazwell'schen  Zustande  zustreben,  folgendes  Problem  be- 
handelt: die  Energie  zu  berechnen,  welche  in  einem  Gas- 
gemenge von  N^  Molecülen  mit  der  Masse  m^  und  N^  Mole- 
cülen  mit  der  Masse  m^  —  den  Molecülen  m^  von  Seiten  der 
Molecüle  m^  in  der  Zeiteinheit  abgegeben  wird.  Die  gleiche 
Energiemenge  habe  ich  (unter  etwas  anderen  Annahmen,  als 
Hr.  Tait)  berechnet.^)  Es  seien  a, /9  die  wahrscheinlichsten 
Geschwindigkeiten  für  beide  Gase,  R  die  charakteristische 
Entfernung  des  Zusammenstosses  m^m^.  Ich  finde  die  er- 
wähnte Energiemenge  zu: 


(1) 


n 


N.  iV,Ä2^^j?li:^*i.?^  rrM:5^-tcM«^4-/y-N  sin«ö)sinu^cos  ve/i/'rftt-. 

0   0 

Wirken  aber  die  Molecüle  in  der  Entfernung  R  wie  elastische 
Kugeln  aufeinander,  so  hat  das  Doppelintegral  den  Werth 
{oc^  +  ß^fl^r  ^^^  obige  Energiemenge  hat  die  Grösse: 

(2)        4 y ^  («f i^,).-  ^1  ^^ «* y^+r* {m,ß*-m,a*)' 

Wird  hierin  IN^m^a^  mit  w,  lN2m^ß^  mit  p,  1/a*  mit  A, 
1//9*  mit  Ä,  weiter  m^,  wig,  N^y  N^y  R  mit  P,  Q,  yh,  n,  «  er- 
setzt, so  erhält  man  aus  (2)  die  von  Hrn.  Tait  gegebene 
Grösse,  welche  er  in  der  Form  einer  Differentialgleichung 
schreibt,  indem  (2)  dem  Differentialquotienten  d{\N^m^a})jdt 
gleichgesetzt  wird.   Diese  Gleichung  wird  angenähert  integrirt, 

1)  Lad.  Natanson,  Wied.  Ann.  33.  p.  683.  1888. 
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unter  der  Annahme,  da88  V  a^  +  ß^  constant  ist.  Für  den 
Zweck  der  betreffenden  Betrachtungen  genügte  dies  Tollstän- 
dig;  indessen  kann  (wie  auch  Hr.  Tait  mir  brieflich  mitzu- 
theilen  die  Güte  hatte)  die  Integration  genau  ausgeführt 
werden.  Ich  setze  dazu  die  constante  Grösse  N^m^a^ 
+  N^m^ß^  gleich  N^L,  weiter  bezeichne  ich  N^IN^  mit  w, 
und  16 m^m^N^R^Vn  13 {m^  +  m^y  mit  C; 

ist  dann  unsere  Differentialgleichung.  Setzt  man  weiter  (wenn 
m2^nm^  ist,  sonst  ist  Hrn.  Tait's  Gleichung  streng  richtig): 

(5)  c  |/^^  (« + 1)7.  =  1. 

so  findet  man  aus  (8): 

(6)     -^- =x — (1— y2)  -    ^  ^  Ae        1     y= 77=-» 

^  ^     de        2T^        ^  '         1  +y  ^1  +^e-'/^ 

wo  A  eine  Constante  ist.    Man  überzeugt  sich  leicht,  dass: 

CJ)  1   —  //2  =  ^a  ~  ^^1  .  »*tß^—  ^  «^ 

folglich  ist; 

(8)     nuj   -  m,«    -  iV«;^V[^;j^  (j^rj^ry 

Die  Differenz  (w^/?*  —  rw^a^),  die  nach  MaxwelTs 
Theorem  jerschwinden  muss,  convergirt  also  gegen  Null  mit 
wachsendem  t  nach  obigem  Gesetze.  Die  angenäherte  Glei- 
chung in  Hrn.  Tait's  Abhandlung  enthält  nur  den  Zähler 
der  Zeitfunction.  Die  Zeit  T  berechnet  Hr.  Tait  zu 
0,73 .  10-^®  Secunden  und  weist  darauf  hin,  dass  schon  nach 
Verlauf  der  überaus  kurzen  Zeit  4,6  T  die  Differenz  m^ß^--  m^a^ 
auf  1/100  ihrer  ursprünglichen  Grösse  herabsinken  muss. 
Um  so  bemerkenswerther  scheint  mir  zu  sein,  dass  dieser 
übrig  bleibende  1/100.  Theil,  um  vollständig  zu  verschwinden, 
der  Ewigkeit  bedarf. 

Warschau,  März  1888. 
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XVI.    Bestimmung  der  Mastidtütscanstanten 
von  Topas  und  Baryt;  von  W.  Voigt. 

(Im  Auszug  vom  Herrn  Verf.  mitgetiieilt  aus  den  Nachr.  d.  k.  Ges.  d. 

Wiss.  zu  Göttingen,  1887,  Nr.  19.) 

(Hleri«  Taf.  Till  Flf.  6— S.) 


Formeln  für  das  rhombische  System. 

Die  Elasticitätsconstanten  cmt  für  das  rhombische  System 
definiren  wir  durch  das  folgende  System  Formeln,  welches 
sich  auf  die  Hauptaxen  der  Krystalle  bezieht: 


(1)          \        ^ 

«Cjix,  4-C2jyy  + 

Cjs«» 

—    Z,      =    CgiO:,    +    C^^Jfy    + 

«^ss«. 

—  i«  =  <^44y«»  ""^« 

"  CjjZx, 

—  A,  —  CjjXy; 

hierin  ist  Ckk^  c^i* 

* 

Bezeichnet  man  mit: 

!      ^11       ^12       ^13 

0 

0 

0 

S  = 

^21       ^22       ^23 

^31       ^33       ^33 
0          0          0 

0 
0 

C44 

0 
0 
0 

000 

0       0       0 

0 

^ii 

0 

0       0       0 

0 

0 

^66 

die  Determinante  des  Systems  der  neun  Co^fficienten  c»  und 
mit  Shk  den  Coefficienten  des  Aten  Elementes  der  Aten  Beihe 
dieser  Determinante,  so  drücken  sich  die  Biegungen  und 
Drillungen  prismatischer  Stäbe  durch  die  Verhältnisse: 

(3)  SkklS^sjü, 

aus,  deren  Anzahl  wegen  der  Belation  s^k  ^  ijA  im  allge- 
meinen 21  beträgt. 

Für  das  rhombische  System  verschwinden  von  diesen 
Verhältnissen  zwölf  und  bleiben  nur  die  neun  folgenden 
übrig: 

*11  ?    ^J3  >   *33  »   *44  y   *Ö6  »   *ee  y   *23  ?   *31  9   *12' 

Die  Biegung  r^  eines  prismatischen  Stabes  ist  gegeben 
durch  die  Formel: 

(4)  V  -  jsD^' 
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worin  L  die  Länge,  B  die  Breite,  D  die  Dicke  des  Prismas, 
P  die  Belastung  und  £  den  Co§fficienten  der  linearen  Dila- 
tation (das  Reciproke  des  sogenannten  Elasticitätscoefficien- 
ten  E,  der  passender  Biegungs-  oder  Dehnungswiderstand 
genannt  würde)  bezeichnet,  der  sich  durch  die  s^k  folgender- 
massen  ausdrückt.  Es  ist,  falls  a,  ß,  y  die  Richtungscosinus 
der  Längsrichtung  des  Prismas  bezeichnen: 

E==  l/£'  =  Äiia*  +  522^  +  Ä33;^* 

^    ^  +  (*44  +  2^2S)  ß'r'  +  K5  +  2^81)  r'«'  +  (*66  +  2*1,)  «- .5«. 

Nach  diesem  Werthe  ist  es  mögUch,  durch  Biegungs- 
beobachtungen sechs  Aggregate  der  neun  s^  oder  der  neun 
Elasticitätsconstanten  c^^  zu  bestimmen.  Wir  bezeichnen  die- 
jenigen Stäbchen,  welche  mit  ihren  Längsaxen  in  die  Rich- 
tungen der  drei  Krystallaxen  fallen,  mit  I,  II,  III;  ihre  Be- 
obachtung ergibt  die  Grössen  von: 

Von  den  Aggregaten  [s^  +  2*^3)  etc.  bleibt  in  (5)  je  eines 
übrig,  wenn  die  Längsaxe  des  Stäbchens  in  eine  Hauptebene 
fällt;  die  Stäbchen,  welche  so  in  der  YZ-,  ZJf-,  AT- Ebene 
liegen,  seien  mit  IV,  V,  VI  bezeichnet;  ihre  Beobachtung  gibt: 

1    E/r  =  *22  /*'  +  *33  y*  +  K4  +  2*23)  ß'  /''  , 

(7)  j    Ef    =  ^33  /*  +  ^11  U^  +  (*65  +  2^31)  ;'2  «2  , 

Schliesst  die  Längsaxe  mit  den  beiden  bezüglichen  Kry- 
stallaxen die  Winkel  izjA.  ein,  so  wird  am  einfachsten: 

(8)  4E;f  =  *22  +  ^33  +  *44  +  2«23  ^-  S-  f-, 

oder  in  Rücksicht  auf  (6): 

4E/K  —  (E//  +  E//i)  =  s^^  +  2^23 . 

Um  die  drei  noch  fehlenden  Aggregate  der  s^c  zu  be- 
stimmen, genügt  es,  drei  Gattungen  von  Torsionsbeobach- 
tungen vorzunehmen.  Es  empfiehlt  sich  vor  allem  anderen 
die  Drillung  von  Stäbchen,  deren  Längs-,  Dicken-  und  Breiten- 
richtung  in  Krystallaxen  liegen,  weil  für  diesen  Fall  die 
Theorie  völlig  streng  durchführbar  ist.  Die  hier  möglichen 
sechs  verschiedenen  Orientirungen  führen  auf  die  Bestimmung 
nur  dreier  Aggregate,  nämlich  dreier  specieller  Werthe  des 
allgemeinen  Drillungscoefficienten  T,  des  Reciproken  des  sonst 
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gebräuchlichen  Factors  T  (des  Drillungswiderstandes),  der  für 
rhombische  Erystalle  die  Grestalt  annimmt: 

(9)  T  =  4(.,,a»«,»  +  ^22i^*A'  +  ^33?'Vi*) 

+ 2[(^4i + ^h^)ßßiry\ + {hl + 4*13)^/1  ^^i + (^66 + 4^i2)««i/?/'i] 

darin  bezeichnen  (^  ßt  y  wie  vorhin  die  Bichtungscosinus 
der  Längsrichtung,  aber  a^,  ß^,  y^  diejenigen  der  grosseren 
Querdimension. 

Die  angedeuteten  sechs  Orientirungen  der  Stäbchen  seien 
nun  so  bezeichnet,  dass  zu  dem  Index  I,  Ily  III,  welcher 
die  Lage  der  Längsaxe  in  der  I.,  IL  oder  III.  Erystallaxe 
andeutet,  die  Indices  a,  b,  c  hinzugefügt  werden,  entsprechend 
der  Richtung  der  Breite  des  Stäbchens;  z.  B.  hat  also  das 
Prisma  111«  die  Längsaxe  parallel  der  dritten,  die  Breite 
parallel  der  ersten  Krystallaxe. 

Die  speciellen  Werthe  des  Drillungscoefficienten  für  die 
sechs  speciellen  Orientirungen  sind: 

entsprechend  dem  allgemeinen  Satze,  dass  der  Werth  von 
T  sich  bei  der  Vertauschung  der  Richtungen  von  Länge  und 
Breite  nicht  ändert. 

Die  Drillung  eines  jeden  der  genannten  Stäbchen  hängt 
von  den  beiden  Co^fficienten  T  ab,  welche  den  seiner  Längs- 
richtung entsprechenden  Zahlenindex  haben;  z.  B.  ist  für  die 
Gattung  (He)  der  Drillungswinkel  r: 

3TiiLN 

\        16  ^  B  K  TiiJ 
hingegen  fllr  (11«): 


^//a=  — 


STii„LN  . 


l        16     J9  K  TiiJ 


und  ebenso  f(lr  die  vier  übrigen. 

In  diesen  Formeln  haben  die  Buchstaben  L,  B,  D  die 
frühere  Bedeutung,  N  ist  das  um  die  Längsaxe  ausgeübte 
Drehungsmoment,  X  eine  Function   von  DjBy  welche  für 
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Werthe  desselben  kleiner  als  1/3  merklich  constant  gleich 
»3,361  ist. 

Da  das  Verhältniss  D/B  eine  kleine  Grösse  ist,  so  ist 
das  zweite  Glied  des  Nenners  von  nur  geringem  Einfluss, 
und  für  die  Berechnung  der  Co^fficienten  T  genügt  es,  zu- 
nächst Näherungswerthe  zu  bilden,  indem  man  jenes  Glied 
gleich  Null,  oder  besser,  da  die  T  voraussichtlich  nicht  sehr 
stark  dififeriren  werden,  gleich  SXD/16B  nimmt,  und  mit  den 
so  erhaltenen  dann  die  definitive  Berechnung  desselben  aus- 
zuführen. 

Ist  das  benutzte  Stäbchen  nicht  streng  prismatisch,  so 
ist  in  die  Torsionsformeln  (11)  für  den  Werth  B  und  D  ein- 
fach das  arithmetische  Mittel  der  beobachteten  Dimensionen 
auf  dem  in  Betracht  kommenden  Stück  zu  setzen,  da  bei  der 
Drillung  alle  Querschnitte  gleich  viel  in  Anspruch  genommen 
sind.  In  der  Biegungsformel  (4)  lässt  sich  dies  nur  für  die 
wenig  variirende  Breite  B  thun;  die  Dicke  D,  welche  in 
(n  -I-  1)  gleich  weit  voneinander  entfernten  Querschnitten  ge- 
messen ist,  entspricht  stets  sehr  nahe  dem  Gesetz: 

D^  D^±  aS^  +  a-Ö^,  «  =  0,  1,  2,..; 

die  in  Brechnung  zu  ziehende  Dicke  ist  dann  gegeben  durch: 

(12)  (z>)=z?,+|-;(d,-2V). 

Aus  den  neun,  nach  dem  Obigen  durch  die  Biegungs- 
und Drillungsbeobachtungen  zu  findenden  Determinantenver- 
hältnissen Sfoc  bestimmen  sich  die  neun  £lasticitätsconstanten 
Chk  durch  die  Formeln: 

^11  ^11  "•     ^12  *12     »     ^13  *13  ^^  ^  »    ^21  *31   "t"  ^22  *32  "•     ^23  ^33  ^^  ^ 

(13)     ^2J  *21   ^"  ^22  ^22  +  ^33  *23  ^   1 »    ^31  *11   "l"  ^32  *12  "^  ^33  ^13  ~  ^ 

^31  *31  "•     ^32  *82  "T"  ^33  ^33*^   *  >    ^11  *21   ^"  ^12  *22  "1"  ^13  *23  ^^  ^ 

Hieraus  findet  sich,  falls  man  setzt: 


(14) 


*11     'l«    'l3 
'«l    *««    '«8 


=  (7,  des  System  Werthe: 


«Sl    «82    *88  ! 
1     1^29    ^J8  ^  ^      ^38    *81  ^  ^     i^ll    ^IS 
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_  1 

^23  —  ^ 


Diese  neun  Constanten  werden  Toneinander  abh&ngig, 
wenn  die  Molectile  des  Krystalles  keine  Polarität  besitzen, 
ihre  Wechselwirkungen  also  nur  Functionen  der  Entfernungen 
sind;  in  diesem  Falle  ist  nämlich: 

Die  Resultate  der  Beobachtung  gestatten  zu  beurtheilen, 
ob  die  erwähnte  Hypothese  ftLr  eine  bestimmte  Substanz  zu- 
lässig ist. 

Da  die  Constanten  cu  aus  den  nahezu  direct  gefundenen 
Shk  sich  erst  durch  complicirte  Rechnungen  bestimmen,  wer- 
den sie  relativ  ungenauer  sein  als  diese.  Für  die  Bestim- 
mung der  Grösse  der  elastischen  Deformationen  kommen 
aber  ausschliesslich  jene  Shk  in  Betracht  und  besitzen  dem- 
nach die  grössere  praktische  Wichtigkeit. 

Beispielsweise  wird  ein  beliebiges  Stück  eines  rhombi- 
schen Krystalles,  welches  einem  allseitig  gleichen  Druck  p 
ausgesetzt  wird,  parallel  den  Hauptaxen  lineare  Dilatationen 
^x,  yyj  2s  erfahren,  die  gegeben  sind  durch: 

^«  =   -P  Kl  +  *12  +  *13)»      yy  =   — P  (*21  +  *22  +  *23)> 

2*^^   "^  P  ('31  +  *32  "i    ^33)  > 

die  Co^fficienten  der  linearen  Dilatation  sind  also: 

(lO)   Aa  =  *ii  +  *i2  "•    *13  >   ^^  ^^  *21  "t"  *22    »"  *23  »    *"«  ^^  *81  "•    *82  "»    ^33* 

der  Coöfficient  der  cubischen  Dilatation  (identisch  mit  dem 
reciproken  sogenannten  Elasticitätsmodul)  aber  wird: 

(17)  M  =  (5jj   +  ^22  +  «33)  +  2(^23  4-  Ä31  +  ^12). 

Zwei  Ebenen  innerhalb  oder  aussen  an  dem  Kry stall, 
deren  Normalen  durch  die  Bichtungscosinus  a^,  ß^j  Y\  ^'^^ 
a^j  ß^j  ^2  dcfii^^^  sii^d  ui^d  den  Winkel  x  einschliessen,  wer- 
den bei  allseitig  gleichem  Druck  gedreht,  sodass  der  Winkel 
X  einen  Zuwachs  d/  erfährt,  der  gegeben  ist  durch: 

8in/.^;if  =  -p[[s^i  +  *i2  +  ^is)  [2^1  «2  -  K*  +  «2*)  ^^x] 
(18)  +  (*2i  +  ^22  +  ^23)  [2  A  /?2  -  (Ä'  +  A')  cos;^] 

+  (^31  +  ^32  +  ^33)  [2^1  72  -  (Ti*  +  n^)  cos/] }. 
wobei  cos/  =  a^  «j  +  ß^  ß^  +  Yi  Tr 


(19)[ 


(20){' 
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Hierdurch  bestimmen  sich  die  Winkeländerungen,  die  ein 
rhombischer  Krystall  durch  allseitig  gleichen  Druck  erfährt. 

Ein  mit  seinen  Flächen  zu  den  Hauptaxen  a,  b^  c  oder 
X,  Y,  Z  normales  Prisma  wird  unter  der  Wirkung  von 
Drucken  pa,  pb,  pc  auf  die  zu  a,  b,  c  normalen  Flächenpaare 
Deformationen  erleiden,  die  gegeben  sind  durch: 

\^x  "^—iPaSn  +PbSl2  +PcSi3\    I/y=  —{Pa-hi  +/?6^22  +J^c*23)> 

r.  =  -  [pa  c«3i  +pb  ^32  +PcS^3)y    y«  =  ^*  =  -^y  =  0; 

die  Erwärmung  eines  beliebigen  Stückes  eines  rhombischen 
Kry Stalles  um  &  Grad  ergiebt: 

\xx  =  t?"  (9a  *n  +  96  *i2  +  9c *i 3)»   !/y  =  '^  (?«  *2i  +  9&  *22  +  9c  ^23)» 

•«  =  ^  [qa  h\  +  qh  «32  +  9c "^33)»     J/«  =  ^«  =  ^y  =  0> 

worin  9«,  9^,  qc  das  Maass  der  Wärmeabstossung  parallel  je 
einer  Hauptaxe  bezeichnet.  Bei  einem  wie  gesagt  prismati- 
schen Stück  lässt  sich  hiernach  die  Wirkung  der  Erwärmung 
durch  drei  passend  gewählte  Drucke  />«,  ph^  pc  aufheben. 
Sind  die  s^u  durch  Elasticitätsbeobachtungen  und  ebenso  die 
thermischen  AusdehnungscoSfficienten  a«,  05,  Oc  parallel  den 
Hauptaxen  bestimmt,  so  lassen  sich  die  Grössen  qay  qhj  9e 
aus  den  Gleichungen: 

U   =  qa  ^11   +  96  ^12  +  9c  ^*13>       «6   ==  9«  ^21  +  9^  '"^22  +  9c*23» 

fl'c  =  9a  *31    -^  9&  *J2  +  q^'  -^33 

berechnen;  man  erhält: 

r/„  =  1  La  !*"  '''^  +  Oi  '''  *"■  +  a, ''»-  *^0  u.  9.  f., 

oder  kürzer  nach  (14)  in  merkwürdig  einfacher  Beziehung^): 

1)  Diese  Beziehung  findet  eine  allgemeine  und  directe  Begründung 
durch  folgende  Erwägung.  Die  Zuwachse  der  molekularen  Drucke  (JT^) . . 
werden  als  lineare  Functionen  der  Temperaturerhöhung  &  angesehen, 
also  wird  UY,J  =  q^&,  (Ty)  =  q^&,  {Z^)  =  ^c^,  iY^)  =  9a^.  l^x)  =  n^ 
(A'  )  =  ^'c&  za  setzen  sein.  Bei  einem  gleichförmig  erwärmten  Körper, 
der  äusseren  Drucken  nicht  ausgesetzt  ist,  findet  Gleichgewicht  statt, 
wenn  gilt: 

A', +  (Xj  =  o,    ry  +  (ry)  =  o,   , 

wobei  wie  gewöhnlich: 


(21)  {  "' 


•  « 
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Endlich  sei  noch  angefügt,  dass  die  Drillung  r  eines 
Kreiscylinders,  aus  der  Substanz  eines  rhombischen  Erystal- 
les  gefertigt,  sich  durch  die  Grössen  SJ^Jc  folgendermassen  be- 
stimmt. Ist  R  der  Radius  des  Querschnittes,  L  die  Länge 
des  Cylinders,  N  das  wirkende  Moment,  und  sind  a,  /?,  y  die 
Bichtungscosinus  der  Axe,  so  gilt: 

(23)  ^  =  --W->  worin: 

77  IC 


(24) 


T  '  =  «*  (^55  +  ^«e)  +  ß'  (*68  +  *44)  +  y'  (^44  +  *6b) 
+  4/9V^  (*S2  +  «83  -  *44  -  2*23) 


Die  2^  .  .  .  sind  gleichfalls  lineare  Functionen  der  Temperaturerhöhung, 
und  wir  setzen  daher: 

worin  die  a  die  linearen  thermischen  AusdehnungscoSfficienten  parallel 
den  Coordinatenaxen,  die  a  die  Co^ificienten  der  thermischen  Winkel- 
änderong  zwischen  diesen  Axen  bezeichnen;  sind  die  Coordinatenaxen 
identisch  mit  den  thermischen  Hauptaxen,  so  sind  die  a    =  0. 

Sonach  erhftlt  man  für  den  Zustand  des  Gleichgewichtes  die  Be- 
dingungen: 

von  denen  die  obigen  Formeln  (22)  den  dem  rhombischen  Systeme  ent- 
sprechenden speciellen  Fall  darstellen. 

Sind  die  Coordinatenaxen  mit  den  thermischen  Hauptaxen  identisch, 
80  sind,  wie  gesagt,  die  a  gleich  Null ;  daraus  folgt  aber  keineswegs  all- 
gemein auch  das  Verschwinden  der  q'j  wie  aus  den  letzten  Gleichungen 
zu  sehen,  welche  hier  ergeben: 

9a  =  ^a  '41  +  «6  *42  +  «c  *43» 
9b  =  ^O  '51  +  ^h  *8«  +  ^C  '58» 
9c    -  ^a  *«I   +  ^h  '62  +  «c  *«»• 

Hieraus  folgt,  dass  in  den  Rrystallen  der  thermische  Druck  im  allge- 
meinen auch  nicht  einmal  auf  den  Flächen  normal  steht,  welche  normal 
zu  den  thermischen  Axen  liegen,  —  noch  weniger  natürlich  auf  anderen. 
Hiemach  ist  die  in  Hm.  F.  Neamann*s  Vorlesungen  über  Elasticität 
(Leipzig  1885  p.  116  u.  f.)  angestellte  Betrachtung  zu  vervollständigen. 
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Erläuterungen  zu  den  Beobachtungstafeln. 

Die  im  Folgenden  im  Auszug  gegebenen  Beobachtungs- 
resultate sind  in  derselben  Weise  angeordnet,  wie  die  ent- 
sprechenden in  meiner  Abhandlung  über  den  Beryll  und 
Bergkry stall^) ,  die  ausführlichen  Tabellen  finden  sich  am  un- 
ten angegebenen  Orte.^ 

Bei  der  Bestimmung  der  Dimensionen  zeigte  sich  eine 
eigenthümliche  und  mir  neue  Schwierigkeit,  die  viele  Arbeit 
verursachte. 

Die  Stäbchen  kamen  vom  Verfertiger  jederzeit  im  völlig 
reinen  Zustande  an  —  sie  waren  durch  Waschen  mit  Benzin 
von  dem  Eatt  befreit,  mittelst  welches  sie  auf  der  Polir- 
scheibe  befestigt  gewesen  waren,  und  zeigten  schönen  Glanz. 
Auf  den  absichtlich  in  Form  einer  schwach  gekrümmten  Linse 
geschlififenen  Tisch  des  Sphärometers  gebracht,  gaben  sie  deut* 
Uch  Newton'sche  Ringe,  das  Merkmal  dafür,  dass  sie  wirk- 
lich sehr  nahe  zur  Berührung  mit  der  Unterlage  kamen.  Ich 
hielt  es  demnach  für  genügend,  die  Stäbchen  für  die  Beob- 
achtungen mit  Alkohol  oder  Benzin  leicht  abzuwaschen  und 
mit  einem  Leinentuch  zu  trocknen. 

Indess  durch  einen  Zufall  wurde  ich  darauf  aufmerksam, 
dass  die  anscheinend  so  reinen  Flächen  der  Stäbchen  noch 
immer  mit  einer  fremdartigen  Schicht  überzogen  waren,  die 
erst  bei  längerem  Aufbewahren  in  Alkohol  oder  Benzin  und 
wiederholtem  Abreiben  verschwindet. 

Ich  verfolgte  diese  Erscheinung  sorgfältig  zuerst  bei  dem 
Barytstäbchen  II  No.  3. 

Die  erste  Messung  ergab  hier  die  Werthe: 

Dq  =  516,8,     S^  =  1,7,     dg  =  -  0,89; 

nachdem  das  Stäbchen  24  Stunden  in  Alkohol  gelegen  hatte, 
fand  sich: 

D^  =  515,6,     Ö^  =  1,6,     Ö^  =  -  0,86, 

also  ein  Unterschied  der  Dicke  um  etwa  0,001  mm.    Um  zu 
sehen,  ob  die  Reinigung  eine  vollständige  wäre,   wurde  das 


1)  W.  Voigt,  Wied.  Ann.  81.  p.  474  u.  701.  1887. 

2)  W.  Voigt,  Götting.  Nachr.  1887,  Nr.  19.  p.  561. 
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Stäbchen  abermals  längere  Zeit  in  Alkohol  gelegt  und  dann 
sehr  kräftig  abgerieben;  es  fand  sich  nun: 

D^  =  5154,     S^  =  1,6,     ^2  =  -  0>80. 

Die  so  erhaltene  Aenderung  ist  als  unmerklich  zu  be- 
zeichnen  und  rührt  jedenfalls  zum  grössten  Theil  von  der 
schleifenden  Wirkung  des  Abreibens  her;  es  scheint  mir  da- 
durch erwiesen,  dass  die  einmalige  gründliche  Reinigung  ge- 
nügend ist. 

Schliesslich  stellte  ich  mir  noch  die  Frage,  ob  das  sonst 
beliebte  Foliren  blanker  Flächen  mit  Leder  nicht  vielleicht 
eine  Fettschicht  auf  dieselben  bringt  und  eben  dadurch  der 
Glanz  so  merklich  erhöht  wird.  Die  Messung  des  mit  Leder 
polirten  Stäbchens  ergab  folgende  Werthe: 

Dq  =  515,7,    Jj  =  1,7,    ^2  =  -  0.85. 

Es  ist  also  die  Dicke  des  Stäbchens  merklich,  wenn  auch 
wenig  yergrössert  worden. 

Ich  habe  demgemäss  für  das  Abreiben  der  Stäbchen  nie* 
mals  Leder,  sondern  immer  weiches  Leinen  benutzt. 

Die  Entdeckung  jener  Oberflächenschicht  geschah  leider 
erst,  nachdem  alle  Messungen  vollendet,  ja  die  Beobachtun- 
gen am  Topas  schon  gesetzt  waren.  Es  wurde  sonach  nöthig, 
die  gesammten  Dimensionsbestimmungen  von  vom  anzufan- 
gen —  eine  ermüdende  Arbeit,  wenn  man  erwägt,  dass  sie 
für  Topas  und  Baryt  zusammen  über  2000  Messungen  er- 
forderten. Den  Herren  Dr.  Drude  und  Pockels  bin  ich 
für  die  ausdauernde  Hülfe,  die  sie  mir  hierbei  geleistet  haben, 
zu  aufrichtigem  Danke  verpflichtet. 

Es  war  nun  die  Möglichkeit  nicht  ausgeschlossen,  dass 
die  Biegungen  und  Drillungen  ebenfalls  durch  die  erwähnte 
Oberflächenschicht  beeinflusst  würden,  und  ich  habe  demge- 
mäss Controlbeobachtungen  angestellt.  Indess  Hess  sich  ein 
Einfluss  nicht  mit  Sicherheit  nachweisen,  und  ich  habe  daher 
von  der  Wiederholung  der  übrigen  Messungen  (wohl  15000 
an  der  Zahl)  absehen  zu  können  geglaubt.  In  der  That  ist 
es  auch  plausibel,  dass  jene  dünne  Schicht,  die  wahrscheinlich 
aus  dem  Wachs  besteht,  auf  welches,  soviel  mir  bekannt,  das 
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Polirmittel  aufgetragen  wird,  den  Deformationen  keinen  merk- 
lichen Widerstand  entgegensetzt. 

Die  Umrechnung  der  alten  Beobachtungen  mit  den  neuen 
Dimensionswerthen  ergab  das  erfreuliche  Besultat,  dass  der 
wahrscheinliche  Fehler  der  erhaltenen  Biegungs-  und  Dril- 
lungsconstanten  erheblich  vermindert  wurde.  Die  üeberein- 
stimmung  ist  namentlich  beim  Topas,  der  infolge  der  grös- 
seren Härte  einen  gleichmässigeren  Schliff  erlaubt,  weit  grösser, 
als  ich  erwartet  hatte.  Der  Baryt  zeigte  nicht  nur  unregel- 
massigere  Gestalt  der  Stäbchen,  gegen  die  Kanten  hin  merk- 
lich gerundete  Flächen,  sondern  auch  im  allgemeinen  eine 
viel  dickere  Oberflächenschicht,  was  wohl  darauf  hindeutet, 
dass  er  die  Politur  schwerer  annimmt  Alles  dies  erklärt 
die  hier  schliesslich  erreichte  geringere  —  indess  noch  immer 
nahe  Viooo  betragende  —  Sicherheit  der  Endresultate. 

Die  Biegungen  sind  mit  dem  früher  beschriebenen^)  Ap- 
parat gemessen,  der  nur  in  der  Weise  yervoUkommnet  wor- 
den war,  dass  die  am  unten  angegebenen  Orte  erwähnten 
Röllchen  nicht  mehr  zwischen  Spitzen  gingen,  sondern  mit 
Schneiden,  die  ihre  Axen  bildeten,  auf  Glasplatten  ruhten; 
die  Reibung  war  auf  diese  Weise  auf  Bruchtheile  eines  Milli- 
meters der  Beobachtungsscala  herabgesetzt  und  konnte  mit 
Leichtigkeit  in  der  früher  angegebenen  Weise  völlig  eliminirt 
werden. 

Der  Werth  von  1  mm  der  Beobachtungsscala  betrug  nach 
vielen  Bestimmungen,  die  in  der  Weise  angestellt  wurden,  dass 
eine  und  dieselbe  besonders  grosse  Biegung  (ca.  1270  mm  der 
Scala)  zugleich  mikrometrisch  gemessen  wurde,  0,0002934  mm; 
wiederholte  Beobachtungen  der  Biegungen  gaben  eine  Sicher- 
heit bis  auf  den  zehnten  Theil  —  eine  Genauigkeit,  die  in 
Verbindung  mit  der  Bequemlichkeit  der  Handhabung  den 
Apparat  sehr  empfiehlt. 

In  den  Tabellen  über  die  Biegungsbeobachtungen  gibt 
L  die  Länge  des  Stäbchens  in  Millimetern,  aus  dem  Abstand 
der  Schneiden  erhalten  —  eine,  da  die  Schneiden  keine  ma- 
thematischen Linien  sind,  nicht  eben  sehr  genau  bestimmbare 


1)  W.  Voigt,  Wied.  Ann.  31.  p.  476.  1887. 
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Grösse  — ,  ^  die  in  Kecbnung  zu  ziehende  Breite,  D  die 
Dicke  in  Spärometertheilen,  P  die  Belastung  in  Grammen. 
Die  f]  sind  die  an  der  Beobachtungsscala  abgelesenen  Sen- 
kungen in  Millimetern  der  Scala;  die  mitgetheilten  Zahlen 
sind  bereits  die  Mittelwerthe  von  8 — 12  Ablesungen. 

Bei  den  Biegungen  der  Topasstäbchen  wurde  eine  be- 
sondere Vorsicht  dadurch  nöthig,  dass  bei  der  grossen  Starr- 
heit des  Materiales  und  der  geringen  Länge  einiger  Gat« 
tungen  von  Stäbchen  die  unangenehme  Fehlorquelle,  welche 
die  Eindrückung  der  Lager  schneiden  bei  der  Belastung  dar- 
bietet;  einen  ausserordentlichen  Einfluss  erreichte.  Ein  genaues, 
sehr  zeitraubendes  Studium  dieser  Erscheinung  hat  mir  ge- 
zeigt, dass  dieselbe  von  Umständen  abhängig  ist,  denen  man 
von  vorn  herein  gewiss  keine  Bedeutung  beilegen  würde. 
Eine  kleine  Verunreinigung  der  Oberfläche  z.  B.  durch  Be- 
rührung mit  der  Hand,  einige  mikroskopische  Stäubchen  oder 
Fäserchen,  die  sich  zwischen  Stäbchen  und  Lagerschneiden 
befanden,  Hessen  die  Biegung  merklich  grösser  erscheinen 
—  wahrscheinlich  indem  sie  als  äusserst  dünne  Kissen  sich 
bei  der  Belastung  zusammendrückten.  Hierfür  ein  Beispiel. 
Einige  Topasstäbchen  waren  gebogen  worden,  bevor  sie  der 
Drillung  unterworfen  wurden;  nachdem  sie  von  dem  hierbei 
auf  ihre  Enden  gebrachten  Kitt  mit  Alkohol  sorgsam  gerei- 
nigt waren,  wurden  sie  abermals  gebogen  und  gaben  nun 
eine  um  2 — 3  Theile  der  Beobachtungsscala  grössere  Ein- 
drückung der  Lagerschneiden;  erst  nachdem  sie  längere  Zeit 
in  Benzin  aufbewahrt  waren,  stellte  sich  der  ursprüngliche 
Werth  angenähert  wieder  her.  Dies  ist  wohl  nur  so  zu  er- 
klären, dass  bei  dem  erstmaligen  Reinigen  eine  dünne,  ab- 
solut unsichtbare  Schicht  des  Wachs-Colophonium-Kittes  auf 
der  Oberfläche  verrieben  worden  war,  die  in  der  angegebenen 
Weise  als  weicheres  Kissen  wirkte  und  erst  bei  längerem  Auf- 
bewahren in  Benzin  verschwand. 

Nun  wäre  jener  Ueberzug  ohne  Einfluss  auf  die  Bestim- 
mung der  Biegungsconstanten,  wenn  er  die  ganze  Oberfläche 
eines  jeden  Stäbchens  gleichmässig  bedeckte,  denn  sein  Ein- 
fluss würde  dann  bei  Beobachtungen  in  verschiedenen  Län- 
gen,  vermittelst  deren  die  Eindrückung  eliminirt  wird,   mit 
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herausüallen;  da  man  dessen  aber  nicht  sicher  sein  kann,  so 
muss  man  suchen,  ihn  durch  sorgfältige  Reinigung  möglichst 
vollständig  zu  beseitigen.  Das  mit  Benzin  abgewaschene  und 
mit  weicher  Leinwand  getrocknete  Stäbchen  wurde  also  gar 
nicht  mit  der  Hand,  sondern  nur  mit  einer  Pincette  berührt 
und  vor  dem  Auflegen  auf  die  Lager  noch  vorsichtig  mit 
einem  Pinsel  von  etwa  anhängenden  Fäserchen  befreit;  so 
gelang  es,  den  Kesultaten  die  Uebereinstimmung  zu  geben, 
welche  die  folgenden  Tafeln  zeigen. 

Für  den  angeregten  Punkt  sind  dieselben  in  der  folgen- 
den Hinsicht  von  Bedeutung.  Jedes  Stäbchen  ist  erst  in  der 
geringsten  Länge  (14,3  mm)  gebogen,  die  der  Apparat  bequem 
gestattete  y  darauf  in  der  grössten,  welche  seine  Gestalt  zu- 
liess,  und  aus  diesen  Beobachtungen  ist  die  Durchdrückung 
der  Lagerschneiden  bestimmt.  Das  in  der  ersten  Beobach* 
tungsreihe  jeder  Tafel  neben  tj  stehende  ti  gibt  den  so  er- 
haltenen Werth.  Fasst  man  die  bei  verschiedenen  Stäbchen 
derselben  Art  so  erhaltenen  Werthe  zusammen,  so  findet 
man  eine  sehr  gute  Uebereinstimmung.  Eine  absolute  ist 
schon  dadurch  ausgeschlossen,  dass  in  den  1/  nicht  nur  die 
Eindrückung  der  Schneiden,  sondern  auch  diejenige  des  Stäb- 
chens selbst  an  der  Auflagestelle  steckt,  und  diese  je  nach 
der  zufälligen  Gestalt  desselben  verschieden  sein  wird,  bei 
starker  convexer  Oberfläche  selbst  grösser.  Bei  Stäbchen 
verschiedener  Art  ist  das  7/  merklich  verschieden,  offenbar 
weil  diese  Eindrückung  des  Stäbchens  mit  der  Orientirung, 
Politur  etc.  desselben  wechselt. 

Bei  der  Berechnung  der  Biegungsconstante  E,  resp.  E 
ist  der  mittlere  Werth  aller  17'  für  dieselbe  Gattung  in  Rech- 
nung gezogen  und  unter  (r/)  beigeschrieben,  weil  dadurch  eine 
grössere  Sicherheit  der  Resultate  zu  gewinnen  möglich  schien. 

Inwieweit  dieser  Werth  nun  an  den  verschiedenen  Stellen 
desselben  Stäbchens  stattfindet,  gestattet  eine  Reihe  von  Beob- 
achtungen zu  übersehen,  welche  dasselbe  Stäbchen  in  verschie- 
denen Längen  benutzt,  so  namentlich  IIa  Nr.  2.  und  4.,  Illb 
Nr.  1.  und  2),  IV  Nr.  1.  und  2.,  V  Nr.  1.  Die  Uebereinstimmung 
der  so  erhaltenen  Werthe  E  oder  E  ist  so  befriedigend,  dass 
der  unangenehme  Fehler  als  eliminirt  angesehen  werden  kann. 
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Beim  Baryt  lagen  die  Verhältnisse  im  allgemeinen  gün- 
stiger,  da  die  Biegungen  infolge  grösserer  Länge  der  Stäb- 
chen und  geringerer  Starrheit  im  allgemeinen  grösser  ausfielen. 
Nur  bei  den  Sorten  I,  IV,  V  und  VI  ist  die  Bestimmung 
von  t]'  in  derselben  Weise  ausgeführt  wie  beim  Topas,  bei 
den  übrigen  genügte  es,  sie  an  einigen  Stäbchen  anzustellen. 

Die  Tafeln  für  die  Drillungsbeobachtungen  enthalten  wie- 
derum zunächst  die  in  Rechnung  zu  ziehenden  Dimensionen, 
dann  die  an  dem  früher  beschriebenen  ^)  Apparat  beobachte- 
ten Drehungen  ap  des  beweglichen  gegen  den  festen  Spiegel 
in  Millimetern  der  Scala  (reducirt  von  der  Tangente  auf  den 
Bogen),  wie  er  der  Belastung  mit  dem  Gewicht  P  entspricht; 
die  mitgetheilte  Zahl  ist  aus  20—30  Beobachtungen  unter 
Elimination  der  Axenreibung  berechnet. 

Die  Entfernung  der  Spiegel  von  der  Scala  betrug  5173mm, 
die  Millimeter  der  letzteren  waren  um  0,00374  zu  gross. 

Die  Rollen  des  Apparates  sind  vor  dem  Beginn  der  Be- 
obachtungen neu  abgedreht  und  der  Hebelarm,  an  welchem 
bei  den  Beobachtungen  die  Belastung  angreift,  danach  be- 
stimmt. Dies  geschah  in  doppelter  Weise.  Einmal  wurde 
mittelst  eines  Schublineales  direct  der  Durchmesser  der 
Rollen  plus  dem  umgelegten  Draht,  an  welchem  später  die 
Belastung  angehängt  wurde,  gemessen  und  davon  die  ein- 
fache (mikroskopisch  gemessene)  Drahtdicke  (0,15  mm)  in  Ab- 
zug gebracht;  hierdurch  fand  sich  für  den  doppelten  Hebel- 
arm an  beiden  Rollen  (mit  IR  und  rR  bezeichnet): 

IR  73,65  mm     rR  73,54  mm. 

Sodann  wurde  der  erwähnte  Draht  über  die  Rollen  gelegt 
und  beiderseitig  belastet  und  danach  der  Abstand  der  an 
beiden  Seiten  herabhängenden  Enden  direct  gemessen;  auf 
diese  Weise  wurden  erhalten: 

IR  73,68  mm     rR  73,55  mm. 
Die  Werthe: 

IR  73,66  mm     rR  73,54  mm, 

oder  für  den  einfachen  Hebelarm: 

36,83  mm  36,77  mm, 

1)  W.  Voigt,  Pogg.  Ann.  Erg.-Bd.  7.  p.  185.  1875. 
Ann.  d.  Phjt.  u.  Clwm.  N.  F.  XXXIV.  63 
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d.  h.  im  Mittel  36,80,  sind  hiernach  bis  über  den  tausendsten 
Theil  sichergestellt 

Bei  der  Berechnung  des  Drillungscoefiicienten  T,  resp. 
T  aus  den  Beobachtungen  nach  Formel  (11)  zeigte  es  sich 
nöthigy  um  den  viel  schwierigeren  Drillungsbeobachtungen 
wenigstens  annähernd  dieselbe  Genauigkeit  zu  geben,  die  bei 
den  Biegungsbeobachtungen  schliesslich  erreicht  ist,  auch  den 
Einfluss  der  an  den  Enden  der  Stäbchen  aufgekitteten  IStan- 
niolbelege,  die  ich  diesmal  viel  dicker  als  früher  gewählt 
hatte,  durch  eigene  Beobachtungen  zu  bestimme;!.  Die  da- 
durch nöthig  gemachte  Correction  ist  nicht  sehr  genau  und 
unter  der  Bezeichnung  dT  beigeschrieben. 

Topas. 

Hr.  Bittergutsbesitzer  v.  Jansen  auf  Schloss  Gerdauen 
(Ostpreussen)  hat  die  Freundlichkeit  gehabt,  mir  für  die  Be- 
stimmung der  Elasticitätsconstanten  des  Topases  aus  seiner 
berühmten  Sammlung  ausgezeichnet  schönes  Material  zu  über- 
lassen, und  ich  bin  ihm  für  sein  grossartiges  und  werthvoUes 
Geschenk  zu  aufrichtigem  Danke  verpflichtet. 

Hr.  V.  Jansen  hat  mir  drei  nahe  gleich  grosse,  gleich 
gestaltete  und  gleich  gefärbte,  hellgrünliche  Krystalle  von 
demselben  Fundort  „von  Mursinka  im  Ural,  näher  vom  kleinen 
Makruschkinberge  bei  Alabaschka*^  übersandt,  ein  Umstand 
von  grossem  Vortheil,  da  hierdurch  die  Garantie  gegeben 
ist,  dass  das  gefundene  System  von  Constanten  ebenso  als 
zusammengehörig  zu  betrachten  ist,  als  wäre  es  an  einem 
einzigen  Individuum  erhalten,  was  ja  immer  das  Erwünsch- 
teste sein  würde.  Die  Krystalle  waren  nahezu  parallelepipe- 
disch  oder  säulenförmig  gestaltet  und  massen  ca.  3  cm  parallel 
der  Längs-,  2  cm  parallel  den  Queraxen.  Es  war  hiernach 
möglich,  in  den  verschiedenen  Richtungen  Stäbchen  von  2 
bis  3  cm  Länge  herzustellen.  Die  Ausführung  derselben  hat 
zum  Theil  die  Firma  Voigt  und  Hochgesang  hier,  nach 
dem  Tode  des  Leiters  dann  Dr.  Steeg  und  Reuter  in  Hom- 
burg vor  der  Höhe  übernommen;  demgemäss  ist  die  Politur 
der  Stäbchen  nicht  identisch  ausgefallen;  die  von  den  letz- 
teren hergestellten  (Nr.  III,  IV  und  V)  sind  vollkommener. 
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Um  die  Orientirung  der  beobachteten  Stäbchen  klar  zn 
stellen,  denke  ich  mir  im  Topas  die  C'Axe  parallel  der  Nor- 
male auf  der  Spaltungsrichtung  (Basis),  die  a-Axe  in  die 
Brachy-,  die  b-Axe  in  die  Makrodiagonale  gelegt  und  das 
System  a,  b,  c  mit  dem  Coordinatensystem  X,  Y,  Z  zusam- 
menfallen. Dann  sind  die  sechs  benutzten  Gattungen  Stäb- 
chen durch  folgende  Bezeichnungen  charakterisirt,  welche 
den  nebenstehenden  Richtungen  der  Länge  L  und  Breite  B 
entsprechen : 

L\\a,     B\\c, 

L\\b,     B\\u, 

L\\v,     B\\b, 

<{L,b)  =  <{L,c)  =  4öo,     B\\<, 

<{L,c)  =  <(L,a)  =  450,     B\\b 

<  (/.,  a)=<  (A,  b)  =  45«,     B 


(II.) 

(Hlb) 
(IV) 

(V) 
(VI) 


c. 


Die  verschiedenen  Stäbchen  derselben  Gattung  sind  durch 
beigeschriebene  Ordnungsnummern  unterschieden,  welche  den 
in  die  Stäbchen  eingeritzten  entsprachen. 

Bei  den  Messungen  der  Biegungen  und  der  Dimen- 
sionen hat  Hr.  F.  Pockels  mir  freundlichst  vielfache  Hülfe 
geleistet. 


Ic         Nr.  1.     B  =  3778, 

L  =   14,3, 
Z=  24,2, 

Ic         Nr.  2.     B  =  8773, 

L  =   14,3, 
L  =  24,2, 

Ic         Nr.  3.     jö  =  3762, 

L  =   14,3, 
L  =  26,2, 

le         Nr.  4,    B  =  3762, 

Z  =    14,3, 

L  =  22,2, 

Gesamnitmittel 

Wahrscheiulicher 


B 

n  = 
v  = 
/>  = 

n  = 

D  = 

V  = 

n  = 
7  = 


legungen.- 

558,9,     P  =  200.3, 

35,3,      v'=      3,6, 

157,2,  (17)=      3,6, 

558,9,     P  =  200,8, 

36.0,  1;'  =      8,4, 
161,5,  (v')=      8,6, 

554.8,  P  =  200,3, 

36.1,  rj  =      3,5, 

203.9,  (1;')=      3,6, 

562,7,     P  =  200,3, 
35,0,      7'=»      4,0, 
120,0,  (v')=      8,6 


E  =  23  020  000. 


E  =  23  040  000. 


E  =  23  000  000. 


E  =:  23  080  000. 


Ej  =23  040  000,     E^  »4,341.10-«. 


IIa       Nr.  1.    B  =  3786,    D 

L  =   14,3,      »7 
L  =  22,2,      /y 


Fehler       ±12000 

539,4,     P  =  200,3, 

31,4,      17'«      3,3, 

108,6,  (,;')=      3,3, 


±0,0023. 


E  =  28  800  000. 
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IIa       Nr.  2.     5  =  3775,  D  =  538,'.>,    P  =  200,3, 

L  =  14,3,  17  =    31,9,      7'  =      3,6, 

L  =  24,2,  17  =  140,4,  (1;)=      3,3,    fj;  =  28 900 000. 

Z  =  22,2,  Ti  =  108,8,  (jy')=      3,3,    E  =  28  990  000. 

Ha       Nr.  3.    J9  =  3749,  D  =  533,6,    P  =  200,3, 

L  =    14,3,  jy  =     32,5,       ;;  =       3,3, 

Z=:  22,2,  jy  =  112,6,   (//)=      3,3,    JS=28  940  000. 

IIa       Nr.  4.     P  =  3758,  D  =»  537,5,    P  =  200,3, 

L  =   14,3,  ri  =    31,7,      V  =      8,3, 

Z  =  24,2.  17  =  141,3,  (v')=      8,3,    JBJ  =  28  940  000. 

L  =  22,2,  7  =  110,2,  (jy')=      3,3,    £?  =  28  880  000. 

IIa       Nr.  5.     ;?  =»  3758,  D  =  534,2,     P  =  200,3, 

Z=   14,3,  7  =    32,2,      // =      3,2, 

Z=  22,2,  1/ =  112,2,  (17)=      3,8,    A' »  28  850  000. 

Gesammtmittel        E^j^  =  28  900  000,     E^j  =  3,460 .  10 
Wahrscheinlicher  Fehler      ±19000  ±0,0023. 

Illb     Nr.  1.    P  =  3845,  D  =  567,4,     P  =   110, 

Z  =   14,3,  ri  =    16,4,      7=    2,3, 

Z  =  28,2,  17  =  111,1,  (17')=    2,3,      E  =  26  520  000. 

Z=26,2,  17  =    89,2,  (17)=    2,3,      £;  =  26  630  000. 

nib     Nr.  2.    P  =  3877,  D  =  580,4,     P  =   110, 

Z  =   14,3,  17  =  15,55,      17'  =    2,5, 

Z  =  30,2,  17  =  126,0,  (i/')=    2,3,      E  =  26  560  000. 

Z  =  28,2,  ri  =  103,3,  (;;  )=    2,3,      E  =  26  480  000. 

Z=26,2,  17=    83,4,  (,/)=    2,3,      JK  =  26  440  000. 

nib     Nr.  3.     P  =  3870,  Z>  =  569,6.     P=110, 

Z  =    14,3,  ri  =    16,0,      17=    2,2, 

Z=26,2,  17=    88,1,(17)=    2,3,      iE;  =  26  490  000. 

Gesammtmittel       Ejjr  =  26  520  000,    Err,  =  3,771 .  10 
Wahrscheinlicher  Fehler     ±18000  ±0,0026. 

IV       Nr.  1.     P  =  3989,  D  =  578,3,     P  =  200,3, 

Z  =    14,3,  17  =    27,5,      q=      4,0, 

Z=   32,2,  ,7  =  271,7,  (v')=      3,9,    J^=26  610  000. 

Z  =   30,2,  r;  =  224,2,  (i/)=      3,9,    /*:  =  26  680  000. 

IV        Nr.  2.     P  =  3986,  D  =  580,9,     P  =  200,3, 

/:  =    14,3,  17  =    27,0,      //'=      3,7, 

L  =   32,2,  /;  =  268,8,   (;;')=      3,9,    E  =  26  560  000. 

Z  =  30,2,  /;  =  222,1,   (,/')=      3,9,    J^"  =  26  5S0  000. 

IV        Nr.  3.     P  =  3990,  D  =  575,4,     P  =  200,3, 

Z  -    14,3,  TI  =    27,8,      »7=      4,0, 
Z  -  30,2,      f/  =  227,6,  (//)=      3,9,    E  =  26  650  000. 
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IV       Nr.  4.M  J?=  8989,  D  «  566,1,  P  =  200,8, 

Z=    14,3,  i;  =    29,0,      j;'«      8,9, 

Z=  30,2,  /;=«  240,0,  (17')=      8,9,    1:7  =  26  670  000. 

IV  Nr.  5.     5  =  8987,  D  =»  577,6,  P  =  200,3, 

L=  14,3,      1;=    27,5,      17=      M, 
Z  =  28,2,      r;  =  183,2,   (,7)=      3,9,    Ä  =  26  770  000« 
Gesammtmittel         ^^^  =  26  650  000,    Ejy  =  8,763 .  10-». 
WahrscheinHcher  Fehler    ±  19000,  ±  0,0027. 

V  Nr.  1.    P  =  3990,    D  =  574,8,     P  =  200,8, 

Z  =  14,3,  jy  =     26,1,  rj'=  4,0, 

Z=  32,2,  J7  =  254,7,  (17)=  3,9,  jB  =  28  910000. 

Z  =  26,2,  17  =  139,1,  (/7')=»  3,9,  jB  =  28  900  000. 

Z=  20,2,  7=    65,8,  (7')  =  3,9,  £7  =  28  930  000. 

V  Nr.  2.    P  =  3979,     2)  =  572,3,     P  =  200,3, 

Z=   14,3,    \  =    26,0,      17»      3,7, 

Z  =  30,2,      J7  =  213,9,  (7)=      3,9,    /;;  =  28  940  000. 

V  Nr.  3.    P  =  3987,     D  =  565,3,     P  =  200,3, 

Z=   14,3,      7=    26,9,      17=      3,8, 

P=  30,2,      /;  =  221,4,  (j7')=      8,9,    15=28  940  000. 

V  Nr.  4.    P  =  3978,     D  =  575,8,    P  =  200,3, 

Z=  14,3,      17  =    25,7,      v'=      -^A 

Z=  28,2,      17  =  171,6,  (J7)=      8,9,    K  =  28  990  000. 

V  Nr.  5.     P  =  3984,    D  =  574,3,    P  =  200,8, 

Z=   14,3,      ,7=    26,2,      ,7'=      4,1, 

Z  =  28,2,      V  =  l'^3,3,  (17')=      3,9,    f^  =  28  860  000. 

Das  Stäbchen  V  Nr.  1  ist,  wie  oben  gesagt,  zu  einer 
Untersuchung  über  die  Constanz  der  Eindrückung  V  in  mög- 
lichst verschiedenen  Längen  beobachtet;  zur  Bestimmung  von 
E  sind  die  bei  kleinen  Längen  angestellten  Beobachtungen 
nicht  günstig;  sie  würden  also  zu  viel  Einfluss  erhalten,  wenn 
man  ihnen  das  volle  Gewicht  der  übrigen  beilegen  wollte. 
Ich  habe  demgemäss  den  bei  den  beiden  Längen  26,2  mm 
und  20  mm  gefundenen  Werthen  nur  das  halbe  Gewicht  der 
übrigen  beigelegt. 

1)  Die  eine  Kante  dieses  Stäbchens  war  durch  Scharten  zerstört, 
welche  sich  bis  ca.  0,1  uim  Tiefe  in  die  angrenzende  Breitseite,  bis  nahezu 
auf  die  Hälfte  der  Dicke  in  die  angrenzende  Schmalseite  erstreckten. 
Für  die  Berechnung  von  £  habe  ich  angenommen,  dass  sie  durch  eine 
gleichmässige  Abstumpfung  der  Kante  durch  eine  Ebene  ersetzt  werden 
könnten,  welche  auf  der  Schmalseite  von  der  Mitte  ausgehend  die  Kante  in 
0,05  mm  Tiefe  abschneidet.  Hierdurch  ergab  sich  eine  Uorrection  von  £  im 
Betrage  von  140000.  Der  Werth,  der  so  erhalten  wurde,  ist  oben  angeführt. 
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Geaammtmittel  Ey  =  2S  920  000,     E  ^  =  3,457  .  10    «. 

Wahrscheinlicher  Fehler     ±  13000  ±  0,0016. 

VI       Nr.  1.     -B  =  3753,     D  =  537,3,    P  =  200,8, 

L  =   14,3,      ri  =    30,7,      ij*  =      4,7, 
L  =  25,3,      rj  =  148,3,  (i;')=      4,9,    ß  =  31  920  000. 

VI       Nr.  2.     J5  =  3762,    D  =  543,6,     P  =  200,3, 

Z=   14,3,      »7  =»    80,0,      !/'=      5,0, 
Z  =24,25,      ri  =  126,9,  (v')=      4,9,    E  =  31  820  000. 

VI       Nr.  3.     J9  =  3762,     2)  ^  542,8,    P  =  200,3, 

L  =s   14,3,      <y  =    30,3,      ?/'=      5,1, 
Z  =24,25,      17  =  127,0,(1/)=      4,9,    J?=81820  000. 

VI       Nr.  4.    -B  =  3760,    B  =  538,5,    P  =  200,3, 

i=   14,3,      1/ =    30,6,      17'=      4,8, 
X  =24,25,      V  =  180,6,  (7')=      4,9,    ß  =  81  780  000. 

VI       Nr.  5.     B  =  3763,     Z)  =  588,8,     P  =  200,8, 

L  =    14,3,      j;  =    30,5.      1/'  =      4,9, 
i  =  22,2,      7  =  100,7,  (17)  =      4,9,    A'  »  31  950  000. 

Gesammtmittel        Eyj  =  31  860  000,    E,,^  =  3,140 .  10    \ 

Wahrscheinlicher  Fehler    ±  23000,  ±  0,0022. 

Die  durch  die  vorstehenden  Beobachtungen  erhaltenen 
Werthe  von  Ey  resp.  E  sind  insofern  noch  unrichtig,  als  die 
benutzten  Stäbchen  mit  ihren  Axen  nicht  genau  diejenigen 
Bichtungen  haben,  welche  oben  unter  den  Bezeichnungen 
I  bis  IV  verstanden  sind. 

Die  Gattungen  I  bis  III  sollen  mit  ihren  Axen  in  die 
Krystallaxen  fallen  und  weichen  von  ihnen  nur  wenig,  im 
Maximum  etwa  1,5^  ab;  da  die  Symmetrieaxen  Richtungen 
grösster  oder  kleinster  Werthe  von  E  sind,  so  geben  Ab- 
weichungen der  Richtung  auf  diese  Grösse  einen  Einfluss 
zweiter  Ordnung,  der  nicht  in  Betracht  kommt.  Die  Werthe 
Ei,  E//,  E///,  sind  also  als  richtig  anzusehen. 

Die  Gattungen  IV  bis  VI  sollen  mit  ihren  Längsaxen 
in  Symmetriebenen  liegen  und  mit  den  in  denselben  befind- 
lichen Symmetrieaxen  den  Winkel  45^  einschliessen.  Eine 
Abweichung  ihrer  Axe  aus  der  Symmetrieebene  gibt  aus 
demselben  Grunde,  der  eben  erörtert  ist,  nur  einen  Einfluss 
zweiter  Ordnung,  der  zu  vernachlässigen  ist;  dagegen  ist 
die  Abweichung  ihrer  Axe  von  der  vorgeschriebenen  Lage 
in  der  Symmetrie  in  Rechnung  zu  ziehen. 
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Für  Stäbchen,  die  in  der  ^c-£bene  liegen,  gilt: 

Ist:  ß  =  -L  (1  +  d),    /  =  ;^  (1  -  d),    so  gibt  dies: 

oder,  wenn  man  E/f,  E//,  E///  im  früheren  Sinne  benutzt: 

(E/f)  =  E/7  +  (E//  —  E///)  ^2- 
Da  aber  E//  und  \Lni  direct  richtig  beobachtet  sind,  so 
erhält  man   aus  dem  durch  Beobachtung   gefundenen  (E/r) 
das  corrigirte  nach  der  einfachen  Formel: 

E/F  =  (E/f)  —  (E/f  —  E///)  ^3, 
ebenso  auch: 

Ef  =  (Ef)  —  (E//  —  E/)  ^3,    Ef/  =  (Ef/)  —  (E/  —  E//)c)i. 

Hierin  bezeichnet  J^,  d,,,  ^3  resp.  die  Grösse,  um  welche 
der  Winkel  zwischen  der  Axe  des  Stäbchen  und  der  a-,  h» 
oder  c-Axe  den  Werth  45^  überschreitet. 

Diese  Winkel  zu  messen,  boten  sich  zwei  Wege. 

Da  bei  dem  Ausschneiden  der  Stäbchen  aus  der  dazu 
hergestellten  Platte  durch  mechanische  Vorrichtungen  der 
Parallelismus  der  Schnitte  erhalten  wird  und  durch  das  Schlei- 
fen der  abgesägten  Stücke  nur  eine  sehr  kleine  Veränderung 
in  der  Lage  der  Fläche  hervorgebracht  werden  kann,  so  bie- 
ten sich  die  Reste  der  benutzten  Platten  von  selbst  zur  Be- 
stimmung der  Winkel. 

Mittelst  eines  gut  gearbeiteten  Anlegegoniometers  war 
es  möglich,  auf  diese  Weise  bis  auf  0,1^  zu  constatiren,  dass 
die  Längsaxe  der  Gattung  IV^  mit  der  Prismenkante,  d.  h. 
der  c-Axe,  sehr  genau  den  Winkel  43,8^  einschloss,  die 
Gattung   V    den    Winkel    45,P.      Es    war    also    Ä,  =  1,2^ 

Die  Gattung  VI  gestattete  leider  diese  Behandlung  nicht, 
da  die  zu  benutzenden  Krystallüächen  nicht  vollkommen  eben 
waren.  Hier  musste  die  optische  Bestimmungsmethode  ein- 
treten, die  auf  der  Aufsuchung  der  Polarisationsebenen  des 
normal  durch  die  Stäbchen  fortgepflanzten  Lichtes  beruht. 
Diese  Methode  ist  deshalb  für  unseren  Zweck  bedenklich, 
weil  es   nicht   ausgeschlossen  ist,   dass  durch  irgend  welche 
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Spannungen,  die  auf  das  elastische  Verhalten  bekanntlich 
nicht  einwirken,  das  optische  Verhalten  beeinflusst  wird. 
Wenigstens  hat  Hr.  Dr.  Drude,  der  diese  Beobachtungen 
anstellte,  gefunden,  dass  bei  den  Gattungen  IV  und  V  die 
nach  den  beiden  genannten  Methoden  erhaltenen  Orientirun- 
gen  nicht  übereinstimmen.  Für  Gattung  VI  hat  er  als  Mittel 
aus  zahlreichen  Messungen  den  Werth  S^  =0,35^  gefunden, 
und  die  Messung  mit  dem  Anlegegoniometer  zeigte,  dass  die- 
ser Werth  nahe  richtig  sein  muss.  Hiemach  würde  folgen- 
des corrigirte  System  Constanten  folgen: 

K/  =  (4,341  ±  0,0023)  10-8,  E,r=  (3,747  ±  0,0027)  10-«, 
En  =  (3,460  ±  0,0023)  lO"»,  Ey  =  (3,456  ±  0,0016)  10-«, 
Eij/=  (3,771  ±  0,0026)  lO-«,    Eyi  =  (3,145  ±  0,0022)  10-«. 

Drillungen. 

Ic         Nr.  1.    i  =  22,32,        B  =  3778,        D  =  558,1, 

(7,0  =  122,9,      (5  r  =  -  70000  (T  =  13  410  000). 

Ic         Nr.  2.    Z.=  21,66,        B  =  3773,        D  =  553,1, 

(T40  =  121,8,      (5  r  =  -  70000  T  =  13  500  000. 

Ic         Nr.  3.    L  =  23,51,        B  =  3762,        D  =  553,8, 

(T^o  =  132,3,      dT=  -  30000  r  =  13  550  000. 

L  =  20,87 

<r,o  =  117,9,      (5  r  =  -  20000  T  =  13  480  000. 

Ic         Nr.  4.     L  =»  17,85,        B  =  3762,         D  =  562,5, 

(7,0  -    95,1,      ÖT=  -  7000  T  =  13  «30  000. 

Ic         Nr.  5.     Z  =  15,36,        B  =  3767,         D  =  550,7, 

(T^o  =  0*^,45)      (5  T  =  -  70000  T  =  13  510  000. 

Der  Werth  von  T  für  das  Stäbchen  Ic  Nr.  1  weicht 
merklich,  wenn  auch  nicht  erheblich,  von  den  übrigen  ab; 
ich  schiebe  dies  auf  den  Umstand,  dass  das  Stäbchen  einen 
kleinen  Sprung  parallel  einer  Schmalseite  besass,  der  zwar 
bei  der  Biegung  ohne  Einfluss  bleiben,  aber  die  Drillung  ein 
wenig  vergrössern,  d.  h.  T  verkleinern  musste.  Es  ist  daher 
vielleicht  angemessen,  diesen  Werth  von  der  Beobachtung 
des  Gesammtmittels  auszuschliessen.     Man  erhält  dann: 

Gesammtmittel         Tj  =  13  530  000,     T^   =  7,391  .  10   •. 

Wahrscheinlicher  Fehler       ±18000  ±0,()09x. 

IIa       Nr.  1.     /.  =  21,06,         Ä  =  3780,         Z>  =  538,5. 

.7,0  =  129,95,      i>  r  =  -  80000  T  =  13  360  000. 
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IIa       Nr.  2.     L  =  21,75,        B  =  8775,        D  =  535,7. 

<r4o  =  135,6,        5  r  =  -  80000  T  «  18  340  000. 

X  =  18,18 

(T.o  =  114,3,        ÖT^  -  30000  T  =  13 280 000. 

IIa       Nr.  3.    Z  «  20,42,        B  =  3749,        2)  =  538,1. 

(T40  =  130,2,        d  r  =  -  80000  T  =  13  440  000. 

IIa         Nr.  4.    Z  =  20,34,         B  «  3770,        D  =  537,5. 

(r,o  =  95,06,        «5  r  =  -  80000  T  =  1 3  370  000. 

IIa         Nr.  5.     L  =  18,95,         B  =  3758,        D  =  534,1. 

cTjo  =  90,65,        (5  r  «  -  80000  T  =  13  350  000. 

Gesammtmittcl         Tj^^  =  13  360  000,    Tjj    «  7,485 .  10" •. 
Wahrscheinlicher  Fehler        ±14000  ±0,0078 

Illb       Nr.  1.     Z  =  26,20,        B  =  3845,        2)  =  567,5. 

(r„  =  160,6,        J  r  =  -  120  000  T  =  11  080  000. 

L  =  22,26 
CT40  =  137,65,        0  r  «  -  60000  T  =  11  040  000. 

Illb       Nr.  2.    L  =  26,95,        B  =  3877,         D  =  580,6 

(T^o  =  154,3,  «3  r  =  -  80000  T  =  11  040  000. 

L  =  25,05 
(T^o  =  144,6,  aT=  -  40000  T  =  10 980 000. 

Illb       Nr.  3.     Z  =  2*^,25,        B  =  3870,        D  =  569,7. 

(r4o  =  139,6,        ö  r  =  -  120000  T  =  11  100  000. 

/.  =  20,76 

rr^o  =  126,4,        ,5  r  =  -  60000  T  =  11  020  000. 

Gesammtniittel      Tj^^  =»  11  040  UOO,  T^,;^  =  1)0,50  .  10-8. 

Wahrscheinlicher  Fehler        ±  12000  ±  0,0099. 

Resultate. 

Die  im  Obigen  bestimmten  Zahlen  stellen  wir  hier  noch- 
mals zusammen,  und  zwar  beschränken  wir  uns  auf  die  Grössen 
K  und  Ty  da  diese  für  die  Anwendungen  der  Theorie  direct 
in  Betracht  kommen. 

Wir  haben  gefunden: 

{  E/    =(4,841  ±0,0023)10-«,  K/v  =  (3,747 ± 0,0027)  10-^ 

K,,  =(3,460±0.0023)10-«,  Kf  =(3,466 ±0,00 16)  10"«, 

K,;;  =  (3,771  ±0.0026)10-«,  f::v7  =  (3,145±0,0022)10-«, 

T/r  =  Trffj=  (9,059  ±  0,0099)  10-«. 

1;,;^=  T,^   =  (7,391  ±  0  0098)  10-«, 

T,,   =  T//„  =  (7,485  ±  0,0078)  10-«, 


(25) 
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Der  wahrscheinliche  Fehler  beträgt  im  Mittel  noch  nicht 
ein  Tausendtheil  des  gesammten  Werthes,  und  da  das  für  die 
Beobachtung  benutzte  Material  tadellos  war,  so  kann  eine 
Tlnsicherheit  dieser  Zahlen  über  diesen  Betrag  hinaus  wohl 
nur  entweder  von  etwaigen  Fehlern  bei  der  recht  schwieri 
gen  Auswerthung  des  Sphärometers  oder  von  Fehlern  bei 
der  Bestimmung  der  Dimensionen,  welche  in  Unvollkommen- 
heiten  der  Politur,  fremdartigen  Oberflächenschichten  und 
dergleichen  ihren  Grund  haben,  herrühren.  Aber  derartige 
Fehlerquellen,  welche  auf  alle  nahe  gleich  dicken  Stäbchen 
in  gleicher  Weise  einwirken,  modiiiciren  auch  die  Werthe 
der  Shk  und  Chk  im  gleichen  Verhältnisse,  sodass  sie  auf  die 
interessanteste  Frage  nach  dem  Verhältnisse  der  Constanten 
cjub  ohne  Einfluss  bleiben. 

Die  vorstehenden  Werthe  bestimmen  zunächst  nach  den 
Formeln  (6),  (8)  und  (10)  sogleich  folgendes  System: 


(26) 


— S 


— !> 


Äji  =  (4,341  ±0.0023)  10-«,  s.^^  =-(0,651  ±0,0083)  10 
^22  =  (3,460 ±0,0023)  10-«,   ^3,  =  -(0,840 ±0,007 7)  10-^ 
•''33  =  (3,771  ±0  0026)10-«,   ^,2  =  - 0»353±0,0067)10 
5^j=(9,059±0,0099)10-«, 
.V55  =  (7,391  ±0,0098)  10-«, 
Ä,,  =  (7,485±0,0078)10-«, 


Hierin  sind  wahrscheinlichen  Fehler  der  s.,^y  s^^  uud  s^,  durch 
die  Wurzeln  aus  der  Summe  der  Quadrate  der  wahrschein- 
lichen Fehler  ihrer  Theile  nach  den  Formeln  (8)  gegeben;  die 
^23'  ^31  ^^^  ^12  ^^^^  naturgemäss  am  ungenauesten  bestimmt, 
da  sie  sich  aus  je  vier  völlig  unabhängigen  Beobachtun^^- 
reihen  bestimmen. 

Diese  neun  Werthe  (26)  sind,  wie  oben  ausgeführt,  die 
für  alle  Anwendungen  massgebenden  Aggregate  der  Elastici- 
tätsconstanten,  welche  in  anderen  Combinationen  kaum  vor- 
kommen dürften;  darum  ist  die  vorstehende  Zusammenstellung 
eines  der  Hauptresultate  unserer  Untersuchung. 

Die  erhaltenen  Zahlen  gestatten  zunächst,  nach  der  For- 
mel (5)  den  allgemeinen  Ausdruck  für  den  Dehnungscoefii- 
cienten  E  zu  bilden.     Wir  erhalten: 
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j  E  -  1/JS:  =  [4,341 .  «*  +  3,460 .  ß^  +  3,771  .  y* 
^^^^       1       +  2  (3,879 .  ß^y^  +  2,856 .  y^a^  +  2,390 .  a^-ß-] .  lO-». 

Mazima  und  Minima  erlangt  E  nur  in  den  Uauptebenen; 
dieselben  haben  folgende  Lagen  und  Werthe: 

I.    *c- Ebene,         <L,  a  =  ^ 

</.,/>  =  Ü,  E//  =3.460.10-«. 

<L,b  =  63^V,     (E/r)=  3J92. 10-8, 
<LJ,  =  ?«0^         E///=  3.771 .  ir-^ 

II.    crt-Ebene,         <7.,  Ä  =  ^ 

<Z,6'  =  0,  K/,/«  3,771 .  10-«, 

<  /.,  c  =  39^5',     (Ek)  =  3,422  .  10-^ 
</.,<:  =  90^         E,    =4  341.10-^ 

IIL  a*-Ebene,         <Z,  t=y 

<Z,a  =  0,  E/    =  4,341. 10-^ 

<L,u  =  530O8',  (Ef/)  =  3,12b.  10-% 

<  A,  a  =  90^         E//  =  3,460 .  10-\ 

Das  Minimum  von  E  in  der  £/6- Ebene  gibt  den  klein- 
sten Werthy  der  für  Topas  existirt,  und  damit  den  kleinsten 
bisher  bekannten  überhaupt;  es  entspricht  ihm  ein  Elastici- 
tätscoSfficient  oder,  nach  der  von  mir  vorgeschlagenen  Be- 
zeichnung, ein  Dehnungswiderstand  von  32  450000g. 

Die  Abhängigkeit  von  E  mit  der  Richtung  wird  durch 
Fig.  5  (Taf.Vin)  veranschaulicht,  welche  die  Gestalt  der  drei 
Schnittcurven  der  Oberfläche  (27)  mit  den  Symmetrieebenen 
darstellt  Die  Grösse  der  Längsdehnung  oder  Biegung  eines 
Cjlinders  von  constanten  Dimensionen  ist  bei  wechselnder 
Orientirung  seiner  Axe  mit  E  proportional. 

Der  allgemeine  Werth  des  Drillungsco^fticienten  T  lautet 
nach  dem  System  (26)  und  der  Formel  (9): 

(  T  =  1/r  =[17,36.  «2 «^2+ 13,84. /92^i2+ 15,08.;- Vi' 
J       +  I2m0. ßß.yy,  +  Sfi^.yy.aa,  +  4M^.au,ßß, 
^^^'  +  dfib9{ß'y,'  +  y^ß^^)  +  7,391  [y^a,^  +  «Vi') 

+  7,485(c^Vr  +  /*'«i')]10-«; 

er   eignet   sich   w^eniger   für   die  Discussion  und  graphische 
Darstellung,  da  er  von  zwei  Richtungen  (L  und  B)  abhängig 
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ist.  Einfache  Werthe  erhält  man,  wenn  man  die  eine  der 
beiden  Richtungen  in  eine  Axe  festlegt,  also  z.  B.  nach  der 
Abhängigkeit  des  DrillungscoSfficienten  von  der  Lage  der 
Querdimensionen  des  Prismas  fragt,  wenn  die  Längsaxe  in 
die  a-Axe  fällt.    Dafür  wird: 

1  =  7,391.^12+7^485.^,2, 

—  ein  Werth,  der  zeigt,  dass  Maxima  und  Minima  eintre- 
ten, wenn  die  Querdimensionen  ebenfalls  in  Krystallaxen 
liegen. 

Sehr  übersichtlich  ist  der  Werth   des   Drillungscoeffi- 
cienten  für  einen  Kreiscy linder,  welcher  nach  (24)  hier  lautet: 
T'=  (14,88.  «2+  16,54.^«+  16,45.  ^^^ 

-  2,10 .  ß^y^  +  9.60 .  r^u^  +  12,09 .  a'-ß^)  .10-«, 


(29) 
oder: 


=  (14,88«*+  16,54/?*+  16,45;'* 

+  30,89/?V  +  40,89y«a3  +  43,51  a«/?») .  10"«. 

Die  Maxima  und  Minima  in  den  Hauptschnitten  haben 
folgende  Lagen  und  Werthe: 

I.    Äc-Ebene,         <i,  a  =  ^ 

<L,b=>0,  T//  =  16,54 .10-«, 

<£,,*  =  44"54',   (T,'k)=  15,97.10-«, 
<  Z,,  6  =  90*',  T;„=  16,45 .  10-  *, 

II.  (•«-Ebene,        <L,  l>  —  % 

<Z,.c  =  0,  T///=  15,45.10-«, 

<L,c  =  44<»6',     (ly)  =  18,08 .  lO"», 
<L,  c  =  90«,         T/  =  14,88 .  10-», 

III.  ai- Ebene,         <L,  b=" 

<L,«  =  0,  1/    =  14,88.10-«, 

<L,a^  45*^52',  (!>/)=  18,75.10-«, 
<L,a  =  90^  T//  =  16,54 .  10"«. 

Die  Abhängigkeit  der  Grösse  T'  von  der  Richtung  wird 
durch  die  Figur  7  dargestellt,  in  welcher  die  drei  Haupt- 
schnitte der  Oberfläche  (29)  gezeichnet  sind.  Die  Grösse 
der  Drillung   eines   Kreiscylinders   von    constanten    Dirnen- 
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sionen  ist  bei  wechselnder  Richtung  seiner  Axe  mit  T'  pro- 
portional. 

Aus  dem  System  der  s^k  (26)  folgend  weiter  die  Coeffi- 
cienten  der  linearen  Dilatation  bei  allseitig  gleichem  Druck 
nach  (16)  folgendermassen: 

(30)     Aa  =  2,148 .  10-8,     kl  =  1,456 .  10-«,     A,  =  2,280 .  10-«; 

ebenso  der  Coefficient  der  dabei  eintretenden  cubischen  Di- 
latation nach  (17): 

M  =  5,884.10-8, 

letzterer  noch  kleiner  als  selbst  für  Beryll,  für  welchen  die 
Beobachtungen  M  =  7,255. 10-«  ergeben  hatten. 

Die  Elasticitätsconstanten  selbst,  wie  sie  für  das  rhom- 
bische Krystallsystem  in  den  Formeln  (1)  definirt  sind,  be- 
stimmen sich  nach  den  Gleichungen  (14),  natürlich  durch  die 
complicirte  Rechnung  zum  Theil  mit  verhältnissmässig  ge- 
ringer Genauigkeit,  wie  folgt: 

Cii  =  28,7o  •  10^     6*22  =  35,6o .  10«,     C3.3  =  80,02  •  10^ 


(31)      c,,  =  11,0,.  10«,     c,,  =  13,53.10«,     c,,  =  13,3«.  10«, 
1  C23  =    9,0i .  10«,     C31  =    8,6^ .  10«,     C12  =  12,8^ .  10«. 

Diese  Constanten  setzen,  wie  auch  das  System  der  s^k  (26), 
die  im  Eingang  erörterte  Aufstellung  des  Krystalles  voraus. 
Bestände  der  Topas  aus  Molecülen,  deren  Wechselwir- 
kungen nur  von  den  Entfernungen  abhängig,  also  nicht  polar 
wären,  so  müssten  nach  (15)  die  Relationen  gelten: 

Wie  gering  man  immer  die  Zuverlässigkeit  der  erhaltenen 
Zahlen  anschlagen  möge,  so  können  dieselben  als  Stütze 
dieser  Beziehungen  doch  in  keinem  Falle  gelten.  Die  Be- 
obachtungen lassen  also  auf  eine  starke  Polarität  der  Mole- 
cüle  des  Topases  schliessen.  Die  von  Hrn.  Prof.  Riecke^) 
ausgesprochene  Anschauung,  dass  diese  Polarität  electrischen 
Ursprunges  ist,  und  Krystalle,  welche  sie  besitzen,  pyroelec- 
trisch  sein  müssen,  findet  durch  dieses  Resultat  bei  den  be- 
kannten electrischen  Eigenschaften  des  Topases  eine  neue 
Stütze. 


1)  Biecke,  Gott.  Nachr.  1887.  Nr.  7.  p.  194. 
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Schliesslich  können  wir  die  gefundenen  Werthe  noch 
benutzen,  um  die  Grössen  ga,  qi,  qc  zu  berechnen,  welche 
nach  dem  zu  den  Formeln  (22)  Gresagten  das  Maass  der 
thermischen  Abstossung  parallel  den  Haup.taxen  darstellen. 

Nach  Beobachtungen  von  Fizeau^)  sind  die  thermi» 
sehen  linearen  Dilatationscoefficienten  des  Topases  parallel 
seinen  Axen 

aa  =  0,000  004  84,    05=  0,000  004  14,    «c  =  0,000  005  92. 
Daraus  folgt  nach  den  genannten  Formeln: 

qa  =  243 ,  qi,  =  263 ,  qc  =  256. 
Diese  Werthe,  welche  im  Vergleich  zu  sonst  bekannten  ausser- 
ordentlich gross  sind,  sagen  aus,  dass  der  Topas  bei  einer 
Erwärmung  eine  höchst  bedeutende  Druckkraft  entwickelt 
Um  nämlich  die  Dilatation  aufzuheben,  welche  er  parallel 
den  Axen  bei  der  Erwärmung  um  nur  PC.  erfährt,  würden 
auf  die   Flächen   eines   Prismas   normal  zu   den  Axen   die 

Drucke  von  resp. 

243        263        256 

Grramm   pro  Quadratmillimeter,    oder   circa  24,  26  und  25 

Atmosphären  ausgeübt  werden  müssen. 

Bemerkenswerth  ist  die  sehr  nahe  gleiche  Grösse  dieser 

drei  Zahlen,  welche  zeigt,  dass  die  Dilatation,  welche  durch 

eine  Erwärmung   eines  Topases   hervorgebracht   wird,   sehr 

vollständig  durch  einen  allseitig  gleichen  Druck  aufgehoben 

werden  kann. 

ß  a  r  y  t. 

Das  Material  für  die  Beobachtungen  lieferte  mir  ein 
prachtvoller  Krystall  von  Aiston  Moor  in  Cumberland,  den 
ich  der  Güte  des  Hrn.  Prof.  Hirschwald  in  Charlottenburg 
verdanke.  Seine  Gestalt  war  tafelförmig  bei  einer  Dicke 
von  über  2  cm  und  Querdimensionen  von  nahe  8  cm;  obgleich 
in  erheblichen  Theilen  von  Sprüngen  durchzogen,  gestattete 
er  doch  bei  einiger  Ueberlegung  neun  Gattungen  verschieden 
orientirter  Stäbchen  —  also  drei  mehr,  als  zur  Bestimmung 
der  Constanten  absolut  nothwendig  sind,  —  in  für  die  Beob- 
achtungen genügenden  Dimensionen  herzustellen;  —  ein  grosser 

1)  Fizeau,  Pogg.  Ann.  135.  p.  368.  1868. 
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Vortheil,  wenn  man  berücksichtigt,  dass  die  Hauptfrage, 
welche  die  Untersuchung  zu  stellen  hat,  das  Verhältniss  der 
Werthe  der  Elasticitätsconstanten  betrifft,  und  es  immerhin 
denkbar  ist,  dass  verschiedene  Fundorte  Krystalle  mit  ein 
wenig  Terschiedenen  absoluten  Constantenwerthen  liefern. 
Um  so  mehr  fühle  ich  mich  verpflichtet.  Hm.  Prof.  Hirsch- 
wald f&r  die  Ueberlassung  dieses  schönen  Stückes  den  herz- 
lichsten Dank  auszusprechen. 

Die  Herstellung  der  Stäbchen  für  die  Messungen  ist  von 
den  Herren  Dr.  Steeg  und  Reuter  in  Homburg  v.  d.  Höhe 
in  ganz  vorzüglicher  Weise  ausgeführt,  und  die  Präparate 
lassen  bei  der  feinen  Politur  der  Breitseiten  die  unvergleich- 
liche Reinheit  und  Klarheit,  welche  der  Krystall  in  seinem 
bei  weitem  grössten  Theile  besass,  aufs  deutlichste  erkennen. 

War  sonach  ein  vollendet  schönes  Beobachtungsmaterial 
verfügbar,  so  bot  doch  die  Ausführung  der  Beobachtungen, 
namentlich  derjenigen  der  Drillung,  ganz  eigenthümliche 
Schwierigkeiten  durch  die  ausserordentliche  Sprödigkeit  und 
Spaltbarkeit  des  Baryts,  welche  z.  B.  diejenige  des  Fluss- 
spaths  weit  übertrifft.  Für  die  Torsionsbeobachtungen  war 
es  nöthig,  nahe  den  Enden  kleine  Stücke  Bleifolie  auf  die 
Stäbchen  aufzukitten,  um  dadurch  den  auf  das  Stäbchen  zu 
setzenden  Spiegelklemmen  Halt  zu  geben,  —  danach  waren 
die  Stäbchen  mit  ihren  beiden  Enden  an  dem  Torsionsapparat 
durch  Einklemmen  oder  Einkitten  anzubringen  und  zu  cen- 
triren  —  schliesslich  die  Spiegelklemmen  auf  den  Stäbchen 
zu  befestigen  — ;  bei  allen  diesen  Operationen,  wo  die  Stäb- 
chen ungleichförmigen  Erwärmungen  und  nicht  unerheblichen 
Drucken  ausgesetzt  werden  mussten,  entstanden  auch  bei 
peinlichster  Vorsicht  leicht  Sprünge,  welche,  wenn  sie  auch 
nicht  das  Stäbchen  sogleich  zerstörten,  dasselbe  doch  für  die 
Beobachtung  untauglich  machten.  Und  wenn  alle  diese  ge- 
fahrlichen Vorbereitungen  glücklich  überstanden  waren,  so 
sprang  oft  genug  das  Stäbchen,  nachdem  es  bereits  einige 
Belastungen  ausgehalten  hatte,  aus  unbekannten  Gründen  an 
einer  Befestigungsstelle  durch,  sodass  die  ganzen  mühsamen 
Vorbereitungen  verloren  waren.  Unter  diesen  Umständen 
war   es  nöthig,   alle   einigermassen  brauchbaren  Fragmente 
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der  Beobachtung  zu  unterwerfen,  um  eine  Zuverlässigkeit  der 
Endresultate  zu  erhalten,  welche  den  Verbrauch  so  schönen 
Materials  rechtfertigt. 

Die  von  einem  Stäbchen  noch  weiter  benutzten  Bruch- 
stücke sind  in  den  folgenden  Tafeln  durch  an  die  Ordnungs- 
nummer desselben  angefügte  Indices  bezeichnet. 

Die  vorstehend  beschriebene  war  aber  keineswegs  die 
einzige  Schwierigkeit,  welche  sich  aus  der  grossen  Spaltbar- 
keit des  Baryts  ergab;  es  besteht  noch  eine  weitere,  welche 
die  Genauigkeit  aller  an  so  spaltbarem  Material  erhaltenen 
Constanten  in  Frage  stellt. 

Wiederholt  habe  ich  bemerkt,  dass  bei  der  Erwärmung 
der  Stäbchen  behufs  Aufkitten  der  Stanniolbeläge  grossere 
oder  geringere  Sprünge  entstanden,  welche  sich  bei  der  Ab- 
kühlung wieder  schlössen,  sodass  sie  absolut  unwahrnehmbar 
wurden,  ja  mitunter  schlössen  sich  vorhandene  Sprünge  beim 
neuen  Erwärmen  und  blieben  auch  nach  der  Abkühlung,  so- 
gar im  polarisirten  Lichte,  unsichtbar.  Man  wird  aber  kaum 
annehmen  dürfen,  dass  sie  nun  auch  in  ihrer  Wirkung  be- 
seitigt seien;  jedenfalls  zeigte  sich  eine  auffallende  Neigung 
der  Stäbchen,  parallel  derartigen  geschlossenen  Sprüngen  bei 
anderer  Grelegenheit  definitiv  zu  brechen,  und  bei  dem  früher 
gezeigten  bedeutenden  Einfluss,  welchen  kaum  sichtbare  Spal- 
ten auf  die  Beobachtung  ausüben,  ist  es  nur  zu  wahrschein- 
lich, dass  auch  jene  geschlossenen  Risse  einen  wenngleich 
kleineren  Einfluss  geben. 

Ist  nun  aber  hiernach  anzunehmen,  dass  Sprünge  voll- 
ständig unsichtbar  werden  und  doch  noch  wirksam  sein  kön- 
nen —  welche  Garantie  bietet  das  optisch  tadellose  Verhalten 
bei  so  leicht  spaltenden  Medien  für  normale  Structur?  und 
wollte  man  auch  bei  der  Handhabung  der  Stäbchen  jede  Er- 
wärmung vermeiden,  so  wäre  dieselbe  bei  ihrer  Herstellung 
doch  nicht  zu  umgehen,  und  die  Wirkungen,  denen  der  Kry- 
stall  im  Erdinnern  ausgesetzt  gewesen  ist,  entziehen  sich  nun 
gar  völlig  jeder  Beurtheilung.  Man  wird  hiernach  wohl  thun, 
den  durch  Beobachtung  an  so  spaltbaren  Medien  erhaltenen 
Constantenwerthen  nicht  allzu  grosses  Gewicht  beizulegen, 
zwisdien    verschiedenen    an   derselben   Substanz    erhaltenen 
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Zahlen  für  die  elastischen  Widerstände  aber  der  grösseren 
auch  mehr  Vertrauen  zu  schenken,  da  diese  wie  manche  an- 
dere Fehlerquellen  (Oberflächenschichten,  mangelhafte  Politur) 
zu  kleine  Werthe  veranlassen. 

Die  grosse  Spaltbarkeit  des  Baryts  wirkt  endlich  noch 
in  einer  dritten  Hinsicht  störend  auf  die  Beobachtungen  ein. 
Sehr  spaltbare  Substanzen  nehmen  bekanntlich  nach  verschie- 
denen Flächen  verschieden  leicht  Politur  an  —  eine  That- 
sache,  die  nach  dem  Mechanismus  des  Schleifens  und  Polirens 
leicht  verständlich  ist.  Demgemäss  ist  eine  uns  schliesslich 
als  blank  erscheinende  Oberfläche  je  nach  der  verschiedenen 
Orientirung  von  verschiedener  Structur,  enthält  speciell  mehr 
oder  weniger  tiefe  Poren,  die  durch  herausgerissene  winzige 
Fragmente  gebildet  sind  und  sich  der  Messung  natürlich 
völlig  entziehen. 

Da  nun  diese  Poren  die  Dicke  der  wirklich  wirksamen 
Schicht  vermindern,  so  muss  die  scheinbare  Dicke  der  Stäb- 
chen je  nach  der  Orientirung  der  Breitseiten  um  verschie- 
dene Beträge  falsch  sein.  Ein  Fehler  von  0,001  mm  macht 
aber  die  elastischen  Coefücienten  je  nach  Umständen  bereits 
um  den  zwei  bis  dreihundertsten  Theil  fehlerhaft;  demgemäss 
tritt  nicht  nur  eine  Unsicherheit  der  absoluten  Werthe  um 
einen  solchen  Betrag  leicht  ein,  sondern  es  kann  auch  in 
scheinbarem  Widerspruch  mit  der  Theorie  geschehen,  dass 
Stäbchen  mit  gleicher  Orientirung  der  Längs-,  aber  verschie- 
dener der  Querrichtung  verschiedene  BieguDgsconstanten  er- 
geben. Auch  hier  ist  im  allgemeinen  der  grössere  Werth  der 
wahrscheinlichere. 

Freilich  gibt  es  auch  eine  Fehlerquelle,  die  entgegenge- 
setzt wirkt,  als  die  erwähnten,  nämlich  der  Einfluss  der  bei 
der  Drillung  aufgelegten  Stanniolbeläge.  Bei  dem  sehr  kleinen 
Torsionswiderstand  einiger  Gattungen  von  Stäbchen  gewann 
dieselbe  einen  ganz  ausserordentlichen  Einfluss;  sie  ist  wie 
oben  beim  Topas  in  den  Tafeln  mit  8T  bezeichnet.  Wie 
beim  Topas,  sind  auch  hier  Controlbeobachtungen  zur  Bestim- 
mung desselben  angestellt  worden,  indem  absichtlich  grosse 
Stücke  der  Beläge  zwischen  die  Schneiden  eingeschaltet  wur- 
den; aber  die  Resultate  waren  wenig  übereinstimmend,  ofl^en- 
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bar,  weil  die  angewandte  Kittmenge  nicht  immer  die  gleiche 
sein  konnte.  Das  beste  Verfahren  ist,  die  Stanniolbeläge 
nur  am  äusseren  Ende  auüzukitten,  sodass  sie  im  übrigen  lose 
am  Stäbchen  anliegen,  aber  dies  bietet  bei  einem  so  äusserst 
zerbrechlichen  Material  wie  Baryt  technische  Schwierigkeiten; 
da  man  nicht  eine  einzelne  Stelle  für  sich  erwärmen  kann, 
so  verfliesst  der  Kitt  leicht  in  den  ganzen  Zwischenraum 
zwischen  Stanniol  und  Ejystall,  und  auch  die  nahe  liegenden 
Auswege,  wie  z.  B.  das  Emporbiegen  eines  Theiles  des  Be- 
lages beim  Aufkitten  u.  a.,  haben  sich  nicht  bewährt 

Alles  in  allem  hat  sich  die  Bestimmung  zuverlässiger 
Werthe  trotz  der  langjährigen  Erfahrungen  wiederum  als 
eine  recht  schwierige  Aufgabe  erwiesen,  die  eine  ausserordent- 
lich grosse  Zahl  von  Messungen  erfordert.  Beispielsweise 
erfordert  jede  einzelne  Reihe  von  Drillungsbeobachtungen 
über  200  Ablesungen,  und  die  Gesammtzahl  der  am  Baryt 
nur  zur  Bestimmung  der  drei  DrillungscoSfficienten  T  ange- 
stellten Ablesungen  am  Torsionsapparat  beträgt  über  6000, 
die  ich  ihrer  grossen  Subtilität  wegen  niemandem  anvertrauen 
mochte,  während  ich  bei  den  Messungen  der  Dimensionen 
und  der  Biegungen  die  zuverlässige  und  dankenswerthe  Hülfe 
des  Hrn.  Dr.  Drude  gern  wieder  in  Anspruch  nahm. 

Um  die  der  Beobachtung  unterworfenen  Stäbchen  zu 
charakterisiren,  denke  ich  mir  den  Barytkrystall  so  aufge- 
stellt, dass  die  Brachy diagonale  des  Spaltungsprismas  die 
a-Axe,  die  Makrodiagonale  die  ^-Axe,  also  die  Normale  zur 
Basis  die  c-Axe  ist. 

Dann  stellen  sich  die  neun  Gattungen  beobachteter  Stab- 
chen, falls  man  die  Längsrichtung  mit  L,  Breite  mit  B,  Dicke 
mit  D  bezeichnet,  folgendermassen  dar: 

{Ih)  :L\\a,  B\\b',  (Ic)  :  L\\a,  B\\c', 
(II c)  '.JA\f^,  B\\c;  (IIa)  :L\\b.  B\\a', 
[lila)  :  L  II  c,    ß  II  a;     (III*') :  Z  ||  c,   <  {B,  b)  =  50^50'. 

(IV)  :  <  (Z, b)  =  <  (Z, c)  =  45^  B\\a; 

(V)  :  <  [L,  c)  =  <  (/.,a)  =  45«.  B  \\  b; 

(Vr)    :  <(/.,r7)  =  50^50',   <(/.,/>)  =  39^10',  jD  ||  c. 
Die    beiden  Gattungen  (III *')   und   (VV)   sind   von  den 
übrigen  abweichend  orientirt,   weil  die  Form   des  benutzten 


Elasticität  von  Topas  und  Baryt  1011 

Krystalls  nahe  legte,  eine  Platte  parallel  der  vorhandenen 
Spaltungsfläche  abzutrennen  und  zu  verarbeiten. 

Biegungen. 

Ib       Nr.  \.    B^  5596,     D  =  874,0,    P  =  HO, 

L  =   16,3,      ri  =     18,2,      »/'=   2,3, 
L  =  46,2,      ri  =  386,6,  (i/j=  2,3,       E  »  6  208  000. 

Ib       Nr.  2.    5  =  5418,    B  =  874,1,    P  =  llO, 

i  =  56,15,     q  =  714,2,  (17)=  2,3,       A'  =  6 213 000. 

Ib       Nr.  S.    5  =  5441,     D  =  870,0,    P  =  110, 

2.=    14,3,     7=    14,1,     v=  2,2, 
i  =    50,2,     1?  =  516,5,  |J7')=  2,3,       £?  =  6  206  000. 

lü       Nr.  4.    JB  =  5612,     2)  =  873,6,    P=110, 

Z=    58,2,     17  =  768,4,(1;')=    2,3,      11;=  6  215  000. 

Ib       Nr.  5.    JB  =  5610,     D  =  871,7,     P  =  110, 

/:=    14,3,      17  =    14.0,      17' =  2,5, 
L  =    62,2,      17  =  942,3,  (rj')=    2,3,      £;  =  6  280  000. 

Ic        Nr.  1.    JB  =  5102,    D  =    907,      P=    40, 

Z  =    14,3,      17  =    5,3,      17=  1,1, 
L  =    52,2,     J7  =»  201,2,  (17  )=    1,6,      /s?  =  6  164  000. 

Ic        Nr.  2.    B^  5540,    D  =  906,0,     P  =  60, 

i^    14,3,      1/  =      8,1,     17=   2,4, 
X  =    52,2,      ri  =  278,6,  (i/')=      2,3,    £7  =  6  164  000. 

Ic        Nr.  3.     L  =    50,2,    5  =  5437,     B  =  903,7,     P  =  60, 

,7  =  253,1,     17'  =      2,3,    K  =  6 193  000. 

Hier  liegt  meines  Erachtens  der  Fall  vor,  der  in  der 
Einleitung  erwähnt  ist:  zwei  Gattungen  Stäbchen  mit  der- 
selben Orientirung  der  Längsaxe  und  verschiedener  der 
Querdimensionen  geben  merklich,  wenn  auch  unerheblich 
verschiedene  Kesultate.  Beachtet  man,  dass  bei  der  ersteren 
Gattung  die  Hauptspaltungsrichtung  in  die  Breitseiten  fällt, 
die  beiden  anderen  normal  dazu  stehen,  so  ist  es  sehr  ein- 
leuchtend, dass  diese  leichter  und  vollkommener  Politur  an- 
nimmt, als  die  letztere,  bei  welcher  die  Hauptspaltungsrich- 
tung normal  steht,  die  anderen  die  Winkel  von  ±50®  dagegen 
bilden;  denn  bei  letzteren  wird  es  viel  leichter  stattfinden, 
dass  das  Schleifmittel  kleine  Fragmente  herausreisst.  Der 
grössere  Werth  E  ist  also  der  wahrscheinlichere  von  beiden. 
Da  indess  die  anderen  benutzten  Stäbchen  meist  Orien- 
tirungen  haben,   welche  die  verschiedenste  Einwirkung  der 
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Spaltungsrichtungen  auf  die  Politur  ergeben,  so  schien  es 
mir  der  gleichen  Behandlung  aller  Richtungen  zu  entsprechen, 
wenn  zur  Berechnung  des  6esammtmittels  alle  Stäbe  be- 
nutzt würden.  Die  absoluten  Werthe  sind,  wie  oben  gesagt, 
so  alle  um  eine  Kleinigkeit  zu  klein.    Wir  erhalten: 

Gesammtmittel  Ej  =  6  199  000,       E^  =  16,13 .  10-8. 

Wahrscheinlicher  Fehler    ±  5700  ±  0,015. 

II C       Nr.  1.     J?  =  5627,     D  =  743,7,     P=     50, 

X=    14,3,     ,7=    11,7,  (V)=     2,1, 
rj  =  326,5,  (//)=      2,1,      L  =    44,2,    E  =  6  395  000. 

IIc      Nr.  3.    L  =    52,2,     B  =  5607,     B  =  741,3,    P  =  80, 

fj  =  286,5,  {ri')=      1,8,    E=h  392  000. 

IIc       Nr.  4.     2)  =  5613,    D  =  742,6,     P  =     30, 

Z=    14,3,      ,7=      7,6,      17=     1,8, 
L  =    52,2,     jy  =  283,4,  (//  )=      1,8,    E  =  5  414  000. 

IIa      Nr.  1.     JB  =  5536,     D  =  520,7,    P  =     20, 

Z=    14,3,     v=    12,1,  (»?')=  0,7ö, 
Z=    40,2,     J7  =  253,1,   (17')=      0,8,    A' =  5  413  000. 

IIa      Nr.  2.     JB  =  5546,     B  =  517,2,     P  =     25, 

Z=    14,3,     17=    15,6,      17'=     1,1, 
X=    38,2,    ,7  =  277,4,   (17')=      1,1,    /';=5  400  000. 

IIa      Nr.  8.    5  =  5544,     2)  =  515,0,     P  =     25, 

i=    14,3,     17=    15,5,      17'=     0,8, 
i  =    38,2,     r;  =  281,9,  (//)=      1,1,     E -=  h  390  000. 

IIa      Nr.  4.     P  =  5505,     B  =  520,0,     P  =     25, 

Z=    14,3,     v=    15»5,      i/'=     1,2, 
L  =    32,2,     //  =  164,3,  (//)=      1,1,    E  =  5  426  000. 

IIa      Nr.  5.     P  =  551S,     B  =  520,6,     F  =     25, 

Z=     14,3,     r/=     15,7,      17=      1,4, 
X  =    30,2,     1;  =  135,7,  (r7)=      1,1,    E  =  5  400  000. 

IIa      Nr.  6.     P  =  5546,     B  =  522,0,     P  =     25, 

L  =    14,3,     17  =     15,0,      //=     0,9, 
L  =    32,2,     /;  =  162,3,  (^7)=       1,1,    E  =  5  395  000. 

Gesammtmittel  E^  --=  5  403  000,     E^^  =  18,51 .  10-8. 

Wahrschciulicher  Fehler    ±  2300  ±  0,008. 

Bei  dieser  Gattung  stimmen  die  Resultate  merklich  über- 
ein, obgleich  die  Breitseiten  von  IIc  anders  orientirt  sind, 
als  von  IIa;  die  Politur  von  beiden  mag  sonach  gleich  sein, 
oder  wenigstens  das  Verhältniss  der  oberÜächlichen  Uneben- 
heiten zu  der  ganzen  Dicke   übereinstimmen.    Im  letzteren 
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Falle  würde  wieder,  wie  bei  den  Gattungen  I,  die  Politur 
der  Sorten  II c,  welche  die  Breitseiten  normal  zur  Haupt- 
spaltungsrichtung besitzt,  weniger  y ollkommen  sein,  als  die 
der  Sorte  IIa,  bei  denen  sie  parallel  sind. 

Illa    Nr.  1.     JB  =  5490,     D  =  532,9,         P  =  80, 

L  =    14,3,       rj  =    26,9,       ;;'=     3,5, 
L  =  22,3,      7  =    94,5,  (17)=      2,9,    K  =  9  580  000. 

III  a    Nr.  2.     R  =  5487,     D  =  583,5,         P  =  80, 

Z=   14,3,      ,7=    26,7,       1/-     2,3, 
Z=  20,3,     17=    72,2,  (»7')=      2,9,    1:;  =  9  530  000. 

ina    Nr.  3.     JB  =  5483,  D  =  529,5,  P  =  90, 

Z  =   14,3,  17  =    30,6,  J7'  =     2,7, 

Z  =  22,3,  17  =  108,6,  (,7)=     3,5,    ^  =  9  590  000, 

Z=  20,3,  7=    82,6,  (7')=     3,5,    jC  =  9  620  000. 

Illa     !^r.  4.     5  =  5488,    2)  =  530,6,  P  =  90, 

Z=   14,3,      ri  =    31,3,     (7')=     3,9, 
Z=22,3,     7  =  107,9,    (v')=      3,5,    /^' =  9  580  000. 

Illa     Nr.  5.    J?  =  5487,    D  =  530,0,  P  =  90, 

Z  =   14,3,     V  =    ^lA       V'=     ^A 

Z  =  22,3,     //  =  107,9,    (7)=      3,5,    E  =  ^  010  000. 

IHa     Nr.  6.    5  =  5504,    Z)  =  531,0,  P  =  90, 

Z=    14,3,      y  =    31,2,        r/'=      3,7, 
Z  =  22,3,     17  =  107,9,   (17')=      3,5,    K  =  9  580  000. 

Illb    Nr.  1.     Z  =  22^8,      B  =  5375,     D  =  524,6,    P  =  90, 

7  =  113,4,    (7)=      3,6,    /i?  =  9  610  000. 

III  b    Nr.  2.     5  =  5394,    D  =  519,8,  P  =  70, 

Z  =    14,3,      17  =  26,3,    iJ7')=     3,4, 
Z=  22,3,      7=  90,3,  (r/')=      3,1,    A' =  9  620  000. 

III  b     Nr.  3.     J?  =  5385,    D  =  529,1,         P  =  70, 

Z=    14,3,       r7=   24,6,    (17')=      2,7, 

Z=  22,3,      7=  85,8,    (7')=      3,1,  /<;  =  9  650  000. 

Geaammtmittel        E^^^  =  9  594  000,  V.j„  «  10,42  .  10-». 
Wahrscheinlicher  Fehler  i  9000  ±  0,0097. 

Beide  Gattungen  III  geben  merklich  übereinstimmende 
Resultate;  in  der  That  liegt  hier  die  Hauptspaltungsebene 
normal  zu  den  Breitseiten  beider. 

IV  Nr.  l.     5  =  5492,    D  =  529,8,  P  =  30, 

Z  =   14,3,  »7  =    25,9,  rj'  =     2,4, 

Z  =  32,2,  17  =  270,9,  (;;)=      2,0,     fcJ  =  8  768  000. 

IV       Nr.  2.     5  =  5491,  D=  584,7,  P  =  30, 

Z  =   14,3,  17  =    24,8,  J7'=     2,1, 

Z  =  32,2,  7  =  261,8,  (17)=      2,0,    AJ  =  8  779  000. 
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IV       Nr.  3.     5  =  5494,    D  =  518,5,         P  «  30, 

X=   14,3,      rj  =    26,8,       i;'«      1,8, 
L  =  32,2,      7  =  285,6,    (7)=      2,0,    JE7  =  8  788  000. 

IV       Nr.  4.    JB  =  5495,     2)  =  538,0,         P  =  30, 

i=  14,3,      1/  =    23,9,       I?«     1,5, 
X  =  32,2,     fj  =  257,3,   (17')=      2,0,    B=%  768  000. 

IV       Nr.  5.     P  =  5499,     B  =  528,6,  P  =  80, 

i  =   14,3,      fj  =    25,4,        jy'  =     2,0 
L  =  32,2,     1/  =  270,3,    (v')=      2,0,    E^%  781  000. 

IV       Nr.  6.     P  =  5493,     B  =»  529,8,  P  =  40, 

Z  =   14,3,      ri  =    33,3,        jy'  =     2,0, 
L  =  26,2,     7;  =  194,6,    (j7')=      1,9,    .E  =  8  765  000. 

IV  Nr.  7.     P  =  5496,     B  =  511,4,         P  =  40, 

L=   14,3,      Tj  =    36,4,       rf'=     1,7, 

Z=  26,2,     17  =  215,1,    (j7')=      1,9,    J5  =  3  776  000. 

Gesammtmittel  Bj  j,  =  8  775  000,      E^^  =  26,50 .  10-8. 

Wahrscheinlicher  Fehler     ±  2800  ±  0,020. 

V  Nr.  1.    P  =  5543,    B  =  597,7,         P  =  50, 

Z  =   14,3,      jy  =    16,5,       jy'=     6,1, 

L  =  32,2,     7j  =  165,7,  (1/')  =      2,1,    jE;  =  7  085  000. 

V  Nr.  2.    P  =  5565,     B  =  598,4,         P  =  50, 

X=   14,3,      17  =    16,5,      !/'=     2,8, 

i  =  32,2,      17  =  164,9,  (17)=      2,1,    /5  =  7  066  000. 

V  Nr.  3.     P  =  5567,    B  =  598,4,  P  =  50, 

Z=   14,3,      ,7  =    16,5,       17=     2,8, 

L  =  32,2,      17  =  164,2,    (17  )=      2,1,    ^  =  7  006  000. 

V  Nr.  4.     P  =  5535,    B  =  584,0,         P  =  50, 

Z=  14,3,      ,7=    17,1,       ,7=     1,6, 

Z  =  30,2,     ^7  =  147,9,    (17)=      2,1,    J^J  =  7  040  000. 

V  Nr.  5.     P  =  5359,    B  =  592,3,         P  =  50, 

Z=   28,2,      17  =  119,6,     (r;')=      2,1,     ft:=705SOOO. 

V  Nr.  6.    P  =  3530,     B  =  596,9,         P  =  30, 

Z  =   14,3,      17  =    15,4,       77=     2,H, 

Z=28,2,     17  =  106,8,   (//)=      2,3,    ^=7  044  000. 

Gesammtmittel  /^V  =  7  068  000,      E  ^  =  14,16  .  10-8. 

Wahrscheinlicher  Fehler     ±  6000  ±  0,005. 

Die  folgende  Gattung  VI'  war  von  allen  die  ungünstigste, 
da  die  Stäbchen  infolge  eines  Unglücksfalles  auf  den  Wege 
von  Homburg  hierher  zerbrochen  in  meine  Hände  kamen, 
sodass  nur  wenige  Stücke  die  Beobachtung  überhaupt  zu- 
liessen.     Die  Nummern  (1)  —  (3)   waren   darunter  am  besten 
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zu  verwerthen;  um  sie  möglichst  vollständig  auszunutzen  und 
ihnen  einen  entsprechenden  Einfluss  zu  gewähren,  sind  sie 
nicht  nur  in  verschiedenen  Längen,  sondern  auch  bei  ver- 
schiedenen Belastungen  (60  und  110  g)  beobachtet. 

Indessen  habe  ich  nur  die  Beobachtungen  mit  60  g  Be- 
lastung mitgetheilt,  da  es  sich  zeigte,  dass  bei  110  g  die 
dünneren  Stäbchen  nahe  an  der  Grenze  ihrer  Tragfähigkeit 
waren  und  sich  deshalb  wohl  unregelmässig  verhielten^);  sie 
gaben  nämlich  übereinstimmend  merklich  grössere  Werthe 
von  E  als  bei  geringerer  Inanspruchnahme.  Durch  besondere 
Beobachtungen  überzeugte  ich  mich,  dass  bei  90  g  Belastung 
die  Proportionalität  zwischen  Gewicht  und  Biegung  noch 
vollständig  war.  Für  die  Berechnung  habe  ich  nur  die  eine 
Belastung,  aber  verschiedene  Längen  angewandt,  weil  dabei 
nur  ein  Werth  von  rf  in  Betracht  kam,  der  durch  das  Mittel 
der  an  allen  Stäbchen  erhaltenen  recht  genau  bestimmt  wer- 
den konnte. 

Die  Nummern  (4)  und  (5)  waren  nicht  ganz  tadellos, 
sondern  an  den  Enden  mit  kleinen  Sprüngen  oder  Fort- 
wachsungserscheinungen  behaftet;  da  dieselben  aber  an  den 
Enden  geringen  Einfluss  haben,  so  glaubte  ich  die  bezüglichen 
Beobachtungen  nicht  unterdrücken  zu  sollen. 

Das  Stäbchen  (6)  war  das  einzige  Fragment  einer  ganzen 
Reihe  dickerer  Stäbchen,  das  noch  eine  Beobachtung  zuliess; 
um  eine  messbare  Biegung  zu  erhalten,  war  hier  die  grössere 
Belastung  von  110  g  erforderlich;  die  vereinzelte  Messung 
von  rj'  hat  wenig  Zuverlässigkeit,  —  ein  etwas  kleinerer 
Werth  als  3,0,  vielleicht  2,8  ist  nach  anderen  Beobachtungen 
wahrscheinlicher. 

VI        Nr.  1.     5  =  5143,     D  =  523,6,      P  =  60, 

i=    14,3,     ^^    26,2,       v=     1,4, 

L  =    22,3,     tj  =  101,5,   (7')=      1,5,      E  =  7  400  000. 

L  =  20,25,      ri  =    77,2,  (7')=      1,5,      E=l  880  000. 

1)  In  der  That  sprangen  zwei  in  ganz  unerklärlicher  Weise,  als  ihnen 
die  Belastung  von  110  g  nochmals  für  eine  Wiederholung  der  Beobach- 
tungsreihe zugemuthet  wurde.  Y&  scheint  hiemach  iast,  dass  ähnlich  wie 
Metallstäbe  durch  fortgesetztes  Hin-  und  Herbiegen  spröder  werden,  auch 
die  KrystaUstäbchen  an  Zerbrechlichkeit  zunehmen. 
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VI 


VI 


VI 


VI 


VI 


Nr. 

2. 

B  =  5347, 

/>  =  528,3, 

P  = 

60, 

L  =    14,3, 

1?=    26,4, 

1,6, 

Z=    22,3, 

»7  =    95,5, 

(./)= 

1,5, 

K--1  870  000. 

Z,  =  20,15, 

7=    72,4, 

(-?•)= 

1,5, 

t:  =  7  380  000. 

Nr. 

3. 

B  =  5355, 

2)=  527,1, 

p= 

60, 

L  =    14,3, 

7=    26,2, 

1,7, 

X  =    24,3, 

r/  =  121,9, 

(v')= 

1,5, 

^  =  7  490  000. 

L  =  20,25, 

V  =   72,1, 

(V)= 

1,5, 

^  =  7  440  000. 

Nr. 

4. 

5  =  5164, 

D  =  523,9, 

p  = 

60, 

L  =    14,3, 

V=    27,8, 

W  = 

1,3, 

Z  =    18,3, 

1/  =    56,9, 

{v)  = 

1,5, 

^  ==  7  360  000. 

Nr. 

5. 

B  =  5254, 

D  ==  528,2, 

P  = 

60, 

L  =    14,3, 

1?=    27,5, 

1,7, 

Z  =    18,3, 

rj  =    55,8, 

W)- 

1,5, 

E^l  370  000. 

Nr. 

6. 

B  =  5361, 

Z)  =  794,5, 

p  = 

110, 

X=    14,3, 

7=    16,4, 

> 

'7  = 

3,3, 

Z=    20,3, 

J7  =  40,8, 

(V)= 

2,8, 

jR;  »  7  400  000. 

Geflammtmittel           Ey^  »  7  400  000, 

Ep.^=  13,51.10- 8 

Wahrscheinlicher  Fehler 

±9300 

±0,017. 

Die  im  Vorstellenden  erhaltenen  Werthe  sind  nun  noch 
wegen  der  Abweichung  der  Orientirung  der  Stäbchen  von 
der  vorgeschriebenen  zu  corrigiren.  Auf  die  Gattungen  I, 
II  und  III  haben  allerdings  kleine  Orientirungsfehler  keinen 
merklichen  Einfiuss,  wohl  aber  auf  IV,  V  und  VI. 

Bezeichnet  man  resp.  mit  45®  +  S^  und  45°  +  Ö^  den 
Winkel,  den  die  Stäbchen  der  Gattung  IV  und  V  resp. 
mit  der  b-  und  c-Axe  einschliessen ,  so  gelten  die  frühereu 
Formeln  (s.  p.  999) 

E/K  =  (E/r)  —  (E// —  E///)  ^2 ,     Er  =  (Er)-—  (E///  —  E/)d3; 

hierin  bezeichnen  die  in  Klammern  gestellten  E  die  direct 
beobachteten  Werthe. 

Bei  der  Gattung  IV  gab  die  Messung,  die  an  den  Resten 
der  Platten  angestellt  wurde,  aus  welchen  die  Stäbchen  ge- 
sägt waren,  d;  =  -0,6°,  bei  der  Gattung  V  Ö^  =  +0,8*^;  die 
erlangte  Genauigkeit  von  0,P  genügt  Itir  unseren  Zweck. 
Berechnet  man  die  dadurch  bedingte  Correction,  so  ergiebt 
sich,  dass  zu  den  beiden  beobachteten  Werthen  von  E  0,08 
additiv  hinzuzufügen  ist. 

Die  Orientirung   der  Stäbchen  VI'   fand   sich  merklich 
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richtig,   wie   zu   begreifen   ist,   da  bei  der  Orientirung  eine 
Spaltungsrichtung  massgebend  war. 

Die  corrigirten  Werthe  der  E  sind  hiernach: 

Ej  =  (16,13  ±  0,015)  10-^  E/K  =  (26,58  ±  0,020)  10-^ 
E//  -  (18,51  ±  0.008)  10-«,  Er  =  (14,24  ±  0,005)  lO-'^ , 
E//7  =  (10,42  ±  0,010)  10-S     Er/  =  (13,51  ±  0,017)  10-^ 

Drillungen. 

Ib        Nr.  1.     J5  =»  5596,       D  =  873,6, 

L  =  29,63,       (Tso  =  98,8,       dT=  -  9000  T  =  2  825  000. 

L  =  -'2,26,      (T40  =•  102,8,     ÖT^  -  9000  T  =  2  829 000. 

Ib        Nr.  2.     J9  =  5424,      D  =  873,5, 

Z  =  42,81,       (Tao  =  154,3,      (J  T  =  -  5000  T  «  2  823  000. 

Ib        Nr.  3.    ^  =  5437,       D  =  870,0, 

L  =  88,47,      cTao  =  139,1,     <)  T  =  -  6000,  T  =  2  887  000. 

L  =  30,91       (7,0  =  112,1,       dT=  -  6000,  T  =  2  828  000. 

Ib        Nr.  4.     5  =  5612,      2)  =  873,0, 

L  =  46,50,      (Tjo  =  IS*^»«»     d  T  =  -  5000,  T=  2  826  000. 

Ib       Nr.  5.     B  =  5ßll,      D  =  871,0, 

L  =  46,94,      (T^  =  164,2,     6T=  -  5000,  T  =  2  824  000. 

Geeammtmittol  T^^  =  2  828  000,      T^  =  35,36 .  lO"». 

Wahrscheinlicher  Fehler  ±1200  ±0,015. 

Ic        Nr.  1.     J9  =  5705,      B  =  906,2, 

L  =  3^,12,      (Tjo  =  127,5,      (5  r  =  -  8000  T=  2  Ö34  000. 

Ic        Nr.  2.     ^  =  5441,       B  =  905,8, 

L  =  35,43,      (jgo  =  111,05,    ÖT=  -  8000  T  =  2 919 000. 

Z  =  30,00,      (T^o  =  125,45,    (J  T  =  ~  0  T  =  2  925  000. 

Ic        Nr.  4.     B  =  3876,        D  =  908,6, 

Z  =  81,89,      (Tjo  =    97,1,      ÖT=  -  5000  T  =  2  936  000. 

Z  =  28,51,       (Tgo  =    87,05,      d  2'  =  -  0,  T  «  2  932  000. 

Ic        Nr.  5.     5  =  3925,       2)  =  904,4, 

Z  =  26,44,      (f^o  =    80,75,      ^  T  =  -  6000         T  =  2  917  000. 

Z  =  19,42,      (Tjo  =    o9,10,      ^  T  =  -  6000,       T  =  2  927  000. 

Gesammtmittel  T^   =  2  927  000,      T^  =  34,16  .  lO"«. 

Wahrscheinlicher  Fehler  ±1900  ±0,022. 

Die  folgende  (rattung  (IIc)  bot  bei  der  Beobachtung 
grosse  Schwierigkeiten.  Einerseits  erwies  sie  sich  zerbrech- 
licher als  irgend  eine  frühere,  was  damit  zusammenhängen 
mag)  dass  die  Hauptspaltungsrichtung  normal  zu  den  Breit- 
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Seiten  steht,  die  beiden  anderen  mit  ihnen  Winkel  von  nahe 
40^  bilden,  aber  keine  von  ihnen  den  Breitseiten  parallel 
liegt.  Ferner  zeigte  sie  einen  äusserst  geringen  Drillungs- 
widerstand —  nur  etwa  0,4  der  beiden  vorhergehenden  Gat- 
tungen — ,  sodass  die  Fehler,  welche  durch  die  aufgelegten 
Stanniolstreifen  entstanden,  sehr  bedeutend  wurden;  trotzdem 
Hess  die  grosse  Zerbrechlichkeit  nicht  zu,  die  Belege  dünner 
zu  wählen,  weil  dann  die  Stäbchen  durch  den  Druck  der 
Spiegelklemmen  noch  mehr  gefährdet  gewesen  wären.  Bnd- 
lich aber  zeigten  die  verschiedenen  Stäbe  untereinander  fast 
ganz  constante  Abweichungen  in  den  Resultaten,  die  sich 
weder  aus  Verschiedenheiten  in  der  Politur  erklären  lassen 
—  denn  die  Biegungsbeobachtungen  zeigen  sie  nicht  — , 
noch  aus  Inhomogenitäten  der  Substanz  — ,  denn  das  opti- 
sche Verhalten  war  tadellos;  überdies  ftihrte  die  Benutzung 
derselben  Stäbchen  in  verschiedenen  Längen  auf  merklich 
dieselben  JElesultate.  Ein  Grund  für  die  Abweichungen  war 
also  nicht  nachweisbar,  und  es  blieb  nichts  anderes  übrig, 
als  von  den  weit  über  2000  Ablesungen,  die  ich  zur  Bestim- 
mung des  einen  Coef fielen ten  Tn^  angestellt  habe,  diejenigen 
Reihen  zusammenzustellen,  welche  an  den  vier  längsten 
Stäbchen  gemacht  waren,  und  die  mit  den  kurzen  Fragmen- 
ten erhaltenen  zu  unterdrücken,  weil  bei  diesen,  welche  in 
Fassungen  eingekittet  beobachtet  wurden,  sich  stets  Kitt  aus 
den  Fassungen  an  den  Stanniolbeiegungen  hinzog  und  den 
Drillungswiderstand  vermehrte,  wie  dies  durch  die  Beobach- 
tung auch  bestätigt  wurde.  Die  Genauigkeit,  welche  die  mit- 
getheilten  Reihen  geben,  reicht  nicht  ganz  an  diejenige  der 
früheren  heran,  doch  würde  eine  weitere  Wiederholung  der 
Beobachtungen  nur  eine  trügerische  Verbesserung  gegeben 
haben,  da  die  constanten  Differenzen  zwischen  den  Resultaten 
der  verschiedenen  Stäbchen  unerklärt  bleiben. 

II  c   Nr.  1.  B  =  5630,  D  =  743,5, 

L  =  29,90,   a,o  =  123,25,  öT^  ~  9000,   T  =  1  216  000. 
L  =  24,56,   (7,0  =  101,40,  aT=  -  9000,   T -  1  214 000. 

II c  Nr.  2.  B  =  5641,   D  =  734,6, 

L  =  25,85,   a^o  =  107,6,    «>  T  =  -  24000,  T  =  1  229  000. 
L  =  23,95,   (Jio  =  101,9,    Ö  T  =  0,       T  =  1  227  000. 
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IIc     Nr.  3  .    B  =  8863,         D  =  741,5, 

L  =  23,92,     (r,o  =  149,1,     cJ  T  =  -  9000,     T  =  1  213  000. 

III  c     Nr.  4.    B  =  5618,        D  =  744,5. 

L  =  37,75,     cr,o  =  157,9,     ÖT^  -  4000,     T  =  1  210  000. 

Z  =  36,40,     (f,o  =  153,0,     dT=  "  3000,     T  =  1  206  000. 

L  =  17,70,     (7,0  =  '^^jSS,    (5  T  =  -  5000,     T  =  1  206  000. 

Gesammtmittel  Tjj  =  1  215  000,       T^^  =  82,30  .  10    •. 

Wahrflcheinlicher  Fehle/         ±2000  *"       ±0,14. 

Die  YorsteheDd  mitgetheilten  Beobachtungen  benutzen 
die  besten  vorhandenen  Gattungen  Stäbchen;  an  sich  wären 
auch  die  Gattungen  IIa  und  lUa  zur  Bestimmung  der  Con- 
stanten T  zu  benutzen  gewesen,  aber  wegen  ihrer  geringeren 
Länge  war  auch  für  die  Beobachtungen  der  Biegungen  die 
Dicke  kleiner  gewählt,  und  hierdurch  wurden  die  Drillungs- 
beobachtungen  gefährlicher  und  ungenauer.  Da  übrigens  die 
Constanten  7/.  und  7/   sich  oben  bereits  mit  ausreichender 

o  c 

Genauigkeit  ergeben  haben,  Tu^  aber  durch  die  noch  vorhan- 
denen übrigen  Stäbchen  sich  nicht  bestimmt,  so  theile  ich 
auch  die  angestellten  Beobachtungsreihen,  welche  nur  zur 
Bestätigung  des  Gesetzes  7V^  =  7//^  und  7/^  =  T///^  dienen 
könnten,  nicht  mit. 

Resultate. 

Für  die  Anwendung  stellen  wir  das  gefundene  System 
Werthe  noch  einmal  zusammen.     Es  war: 

E/   =  (16,13  ±  0,015).  10-«,  E/r=  (26,58  ±  0,020).  10-«, 
Ell  =  (18,51  ±  0,008) .  10-«,  Er  =  (14,24  ±  0,005) .  10"«, 
E///=  (10,42  ±  0,010).  10-«,  Er/=  (13.51  ±  0,017).  10"«, 
T//^  =  Trii,=  (82,30  ±  0,140) .  10-«, 
Tz//^=  T/^   =  (34.16  ±  0,022) .  10-«, 
T/,   =  Tu^=  (35,36  ±  0,015) .  10"«. 


(32) 


Es  ist  für  die  Folgerungen  unangenehm,  dass  die  grösste 
von  diesen  Zahlen  auch  den  relativ  grössten  wahrscheinlichen 
Fehler  hat,  indess  Hess  sich  dies,  wie  oben  erörtert,  nicht 
ändern. 

Aus  diesem  System  folgt  die  Reihe  der  smc  folgender- 
massen : 
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(33) 


^11=  (16,18  ±  0,015) .  10-«,  ^23=  -  (2,46  ±  0,075) .  10-«, 
«22=  (18,57  ±  0,008).  10-8,  ;^^^  _  (1^88  ±  0,015).  10-«, 
4=  (10,42  ±  0,010) .  10-8,  5^^^  __  (8  80  ±  0,021) .  10"«, 
«44=  (82,80  ±0,140).  10-8, 
5,,=  (84,16  ±0,022).  10-8, 
*66=(35»36±  0,015).  10-8. 

Die  wahrscheinlichen  Fehler  sind  wie  auf  p.  1002  be- 
rechnet 

Die  erhaltenen  Zahlen  bestimmen  nach  Formel  (5)  den 
allgemeinen  Werth  des  Dehnungscoefficienten;  wir  erhalten: 

(34)     E  =  l/£=  [16,13.  a*+  18,51  ./?*+  10,42./* 

+  2  (38,79 .  /?V*  +  15,21 .  y^a^  +  8,88 .  a^*)]  lO""*- 
Maxima  und  Minima  liegen  in  den  Hauptebenen  an  fol- 
genden Stellen  und  haben  folgende  Werthe: 

I.     Äc-Ebene,         </,,</  =  —- 

</:,*  =  0,  Er/  ==  18,51.10-8, 

<L,  b  =  40^12'     (E/r)=  26,93 .  10-8, 
<L,b  =  90^         E///  =  10,42 .  10-8. 

IL     ca-£bene,         <Z,,  Ä  =  y 

<L,c  =  0,  Eiu=  10,42.10-8, 

<Z,c  =  90^  K/    =16,13.10-8. 

III.   aÄ-Ebene,         <Z,  c  =  y 

</..«  =  0,  E/    =  16,13.10-8, 

<L,a  =  40<>57',  (Ev/)=  10,84.10-8, 
<Z,a  =  90%  Ej/  =  18,51 .  10-8. 

Es  bietet  hiernach  der  Baryt  ein  interessantes  Beispiel, 
insofern  E  in  jeder  Hauptebene  sich  anders  verhält;  in  der 
Äc-Ebene  erreicht  es  zwischen  den  Hauptaxen  ein  Maximum, 
in  der  a^-Ebene  ein  Minimum,  in  der  ca- Ebene  keines  von 
beiden. 

Ausser  diesen  nimmt  E  noch  ein  relatives  Maximum 
ausser  den  Hauptebenen  an  für: 

<L,a  =  30M4',     <L,b  =  76^'2r,     <L,c  =  63%3' 
sein  Werth  beträgt: 

(E)-  15,54.10-8. 
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Absolute  Maxima  und  Minima  stellen  die  Werthe: 

K///  =  10,42 .  10-8  und  (E/k)  =  26,93 .  lO^« 

dar;  die  üitferenz  zwischen  ihnen  ist  ganz  ausserordentlich 
und  ähnlich  noch  bei  keiner  krystallinischen  Substanz,  ausser 
etwa  bei  Kulkspatb,  erhalten. 

Die  Aenderung  von  E  mit  der  Richtung  im  Baryt  wird 
durch  die  Fig.  6  (Taf.  VIII)  anschaulich  gemacht,  welche  die 
drei  Hauptschnitte  der  OberÜäche  (34)  darstellt.  Die  Grösse 
der  Längsdehnung  oder  Biegung  eines  Cylinders  von  constan- 
ten  Dimensionen  ist  bei  wechselnder  Orientirung  seiner  Axe 
mit  E  proportional. 

Das  allgemeine  Gesetz  des  Drillungscoefiicienten  T  lautet 
nach  dem  System  (33)  und  der  Formel  (9): 

(35)  T  =  l/T=:  [4(16,13.  «2£^i2+ 18,51. /92/9i2+ 10,42.^2^-1 2) 

+  2(72.46 .  ßß^  yy^  +  26  64 .  yy^  aa^  +  0,16 .  aa^  ßß^) 
+  82,3O0:?Vi'  +  rVi')  +  34,16(;'2^,2  +  ^2^^.) 
+  35,36(«2/9j2  +  /92(/i2)-|    10-8. 

Bemerkenswerth  ist  die  ausserordentliche  Verschieden- 
heit der  drei  Coefficienten  der  zweiten  Beihe. 

Einfacher  ist  der  Werth  des  Drillungscoefficienten  eines 
KreiscylinderS;  welcher  lautet: 

(36)  r  =  [69.52  ,a^  +  n  7,66  .ß^+\  16,46 .  y^ 

+  4(- 48,45 . /SV  -  3)85 .  ^2^2  ^  11,17 .  «2/9«)] .  10-8, 

oder  auch: 

=  (69,52.a*+ 117,66. /S*+ 116,46  y* 

+  2(20,16 . /9V*  +  85,29 . /««a  +  127,35 .  a2^2jj.  10-«. 

Maxima  und  Minima  liegen  in  den  Hauptschnitten  und 
haben  folgende  Lagen  und  Werthe: 

I.  Äc-Ebene,     </., a  =  — > 

<L,b=Q,  Tn    =117,7.10-8, 

<Z,4  =  45»1',     (T'jk)    =68,61.10-*, 
<Z,^  =  90»,  Vnt  =116,6.10-«. 

IL  ca -Ebene,     <.L,b  —  ^f 

<L,c  =  0,  Tjjj  =  1 1 6,5 .  10-8, 

<jL,c-90»  Ti     =    69,5.10-8. 
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III.  a^-Ebene,     <  Z,  c  =  - 1 

<Z,a  =  0,  Ti     =    69,5.10-». 

<  L,  a  =  67,44',     {Tvi)  =  119,1 .  10-«, 
<Z,a  =  90^  T'//    =117,7.10-8. 

Ausserdem  findet  ein  relatives  Maximum  statt  in  einer 
Richtung,  die  gegeben  ist  durch: 

<  Z,a  =  47056',     <  /.,Ä  =  65^19',     <  Z,c  =  52<>8'; 

seine  Grösse  beträgt:     T'  =  85,54. 10-». 

Die  Abhängigkeit  der  Grösse  T'  von  der  Richtung  der 
Axe  des  Kreiscylinders  wird  durch  Fig.  8  verdeutlicht,  welche 
die  Hauptschnitte  der  Oberfläche  (36)  darstellt.  Die  Grösse 
der  Drillung  eines  Kreiscylinders  ist  bei  constanten  Dimen- 
sionen mit  T'  proportional. 

Die  CoSfflcienten  der  linearen  Dilatation  bei  allseitig 
gleichem  Druck  ergeben  sich  aus  den  Formeln  (16)  in  Rück- 
sicht auf  das  System  (33): 

(37)     Aa  =  5,45 .  10-8,     Ab  =  7,25 .  10-»,     Ae  =  6,08 .  10-«, 

ebenso  der  Coefficient  der  cubischen  Dilatation: 

M  =  18,78 .  10-8, 

also  ausserordentlich  viel  grösser  als  bei  Topas.  Von  den 
Ooefficienten  A  hängen  auch  die  durch  allseitigen  Druck  auf- 
tretenden Winkeländerungen  ab. 

Es  erübrigt  noch  die  Berechnung  der  Elasticitätscon- 
stanten  cjnt  aus  den  in  (33)  angegebenen  s^^t  gemäss  den  For- 
meln (4).     Man  erhält: 


(31) 


f  Cjj  =  9,07. 10«,  C22  =  8,Oo.  10«,  C33  =  10,74. 10«, 
c,,=  1,20.10«,  4  =  2,93.10«,  Cee=  2;83.10«, 
c,3  =  2,7a.l0«,     031  =  2,75.10«,     Ci2=    4,69.10«. 


Die  Poisson' sehen  Relationen  (15): 

finden  sich  auch  bei  Baryt  sehr  wenig  bestätigt;  man  wird 
also  seinen  Molecülen  eine  merkliche  Polarität  beilegen 
müssen. 
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Anhang. 

Während  die  Schwierigkeiten  der  Drillungsbeobachtungen 
andere  Bearbeiter  von  dem  Problem  der  Bestimmung  aller 
Elasticitätsconstanten  bisher  fern  gehalten  haben,  sind  Bie- 
gungswiderstände in  nicht  geringer  Zahl  gemessen  worden, 
und  es  steht  zu  erwarten,  dass  noch  weitere  Arbeiten  der 
Art  folgen  werden.  In  Kücksicht  hierauf  halte  ich  mich  für 
verpflichtet,  einige  Bedenken  über  die  zumeist  angewandte 
Methode  hier  auszusprechen,  auf  die  mich  die  Wahrnehmung 
der  theilweise  bedeutenden  Differenzen,  die  andere  Beobachter 
derselben  Materialien  gegenüber  meinen  Zahlen  erhalten 
haben,  geführt  hat. 

Die  Beobachtungen  sind  fast  ausnahmslos  mit  dem  sinn- 
reichen Warburg-Koch'schen  Apparat  ausgeführt,  von 
dessen  Benutzung  mich  nur  der  Zustand  meiner  Augen,  die 
mikroskopische  Ablesungen  nur  kurze  Zeit  leisten  können, 
abgehalten  hat.  In  Bezug  auf  seine  Anwendung  ist  mir 
Folgendes  aufgefallen. 

Die  von  Hrn.  War  bürg  aufgestellte  Formel  für  die 
Biegung  ist  nur  eine  angenäherte,  nicht  so  sehr  wegen  des 
von  Hrn.  Koch  erwähnten  Umstandes,  dass  sie  eine  bestimmte 
Vertheilung  der  biegenden  Ejräfte  auf  die  Querschnitte  vor- 
aussetzt, sondern  besonders,  weil  sie  gerade  in  Bezug  auf  die 
am  meisten  gespannten  mittleren  Stabelemente  Voraussetzun- 
gen benutzt,  die  in  Wirklichkeit  nicht  erfüllt  sind. 

Hr.  Koch  bezieht  sich  bei  der  Reproduction  der  Ab- 
leitung auf  das  Lehrbuch  der  Elasticitätstheorie  von  Clebsch. 
Auf  p.  105  stehen  dort  die  Werthe  der  Verschiebungen  m, 
V,  w  parallel  der  Dicke,  Breite  und  Länge  des  Prismas,  wenn 
die  Kraft  A  wirkt,  in  folgender  Form: 

.«-2-  (^-^)  +  T-T+n"ä^)oJ' 


"""  Eqk^\_^ 


^^^^r«''^^^^-^)' 


A 
w  = 


[-'"+^'+«.-'(m] 


J':qV 

Hierin  bezeichnet  q  die  Fläche  des  Querschnitts,  l  den 
Trägheitsradius  desselben  um  die  F-Axe,  u  ist  das  Verhält- 
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niss  von  Quercontration  und  Längsdilatation.  B^  ist  eine 
Function  von  x  und  y,  welche  von  der  Form  des  Querschnit- 
tes ahhängt. 

Von  diesen  Formeln  ist  die  letzte  durch  ein  Versehen 
unrichtig,  welches  sich  durch  mehrere  Abschnitte  des  Buches 
hinzieht^);  wie  die  Formeln  (72)  auf  p.  72  zeigen,  fehlt  in  der 


1)  Ich  benutze  diese  Gelegenheit,  um  auf  einen  anderen  Fehler  auf' 
merksam  zu  machen,  der  in  diesem  vorzüglichen  Buch  stehen  geblieben 
ist  und  sich  mehr  versteckt,  dabei  aber  grösseren  Einfluss  besitzt 

In  §  24  werden  die  Functionen  untersucht,  auf  welche  das  De  St.  Vd- 
nan tische  Problem  führt.   Die  Function  i2,  welche  durch  die  Gleichung 66) 

Ji2  =  0 
und  einen  gewissen  Werth  für  dSljdn  in  Gleichung  (67)  definirt  ist,  wird 

zerlegt  in:  iü  =  65  +  6o  Äo  +  ^  ^i  +  *«  ^« » 

und,  indem  jedes  dieser  Glieder  für  sich  behandelt  ¥rird,  erwiesen,  dasa 
die  Function  B  unmöglich,  die  Constante  h  also  nothwendig  gleich  Null 
sein  muss. 

Indessen  ist  dabei  stillschweigend  vorausgesetzt,  dass  die  vier  Con- 
stanten h  voneinander  unabhängig  sind,  also  beliebig  gleich  Null  ge- 
nommen werden  können.     Und  dies  ist  nicht  zulässig. 

Wendet  man  aber  das  p.  83  auf  die  B  angewandte  Verfeihren  auf 
das  ganze  i2  an,  so  gelaugt  man  zu  folgendem  Resultat 

Aus  J/(i  =  0  folgt  bekanntlich  das  Randintegral: 

J  ^'  dn  =  J    "^'Kdx  "^'  ('•'  '^  +  ~di  «>«<»»yV  =  ö- 
Nun  ist  dSijdn  gegeben  in  der  Form: 

«  -  =  Xcos  fn,  x)  +  y  cos  (n.  y). 

an  «    '.7' 

Setzt  man:       X  =  -.,--  -H  -^ >        1  =    ;r^ -J^ 

öx        ay  oji        ox 

dX      dY  ,         dX      dY 

oder  also:  Jg  = -^-    +    r»  - »       Jw;  = -v-   — ^      , 

^        ox        ay  ^       ay        ox 

so  berechnet  sich:      \  ds—^     =    l  df  Jq  +  j  ds  ^  . 

Dies  letztere  Glied  über  die   geschlossene  Randcurve  integrirt  ver- 
schwindet, und  es  bleibt  sonach: 


r  .   dSi        r.JdX  ^dY\      ^ 


Setzt  man  aus  der  Gleichung  (67)  die  Werthe  für  X  und  Y  ein,  so 
lässt  sich  das  Flächenintegral  berechnen,  man  erhält: 
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Klammer  das  Glied  —  xy*  und  muss  r*/2  der  Factor  x  haben, 
es  ist  richtig: 

Dieser  Werth  steht  aber  mit  dem  thatsächlichen  Ver- 
halten des  durch  Belastung  in  der  Mitte  gebogenen  Stabes 
im  mittelsten  Querschnitt  im  Widerspruch.  W&hrend  in 
Wahrheit  dort  f&r  alle  Elemente  des  Querschnittes  die  Ver- 
schiebung w  gleich  Null  ist,  giebt  die  obige  Formel  auf 
r  =3  0  angewandt: 


«^ = j?ji' 


_.3,.+  5.-.(-^^')J; 


daraus  folgt,  dass  auch  die  Spannungen  gerade  in  diesen  am 
meisten  in  Anspruch  genommenen  Querschnitten  in  Wirk- 
lichkeit andere  sind,  als  sie  die  aus  den  obigen  Gleichungen 
abgeleitete  Biegungsformel  voraussetzt.  Der  Fehler,  der 
hierbei  gemacht  ist,  dürfte  schwer  zu  beurtheilen  sein,  denn 
mit  der  richtigen  Nebenbedingung 

für:   z  =  0,        M?  =  0, 

ist  die  ganze  De  St.  Venant'sche  Methode  gar  nicht  anwend- 
bar; —  aber  soviel  ist  klar,  dass  er  mit  abnehmendem  Ver- 
hältniss  der  Länge  zur  Dicke  sehr  wachsen  muss,  und  es 
scheint  mir  sehr  wahrscheinlich,  dass  er  bei  Beobachtungen,, 
wo  die  Länge  ca.  12  mm,  die  Dicke  ca.  1  mm  beträgt,  nicht 
zu  vernachlässigen  ist;  —  ja  ich  glaube,  dass  die  Anwendung 
des  Warburg 'sehen  Correctionsgliedes  trügerisch  ist,  und 
in  allen  Fällen,  wo  dieses  merklich  wird,  auch  der  erwähnte 
Fehler  sich  geltend  macht  In  der  That  bemerkt  Hr.  Koch^), 
dass  die  Warburg'sche  Formel  seine  Beobachtungen  an 
kurzen  und  langen  Stäbchen  nicht  vollständig  zur  Ueberein- 
stimmung  bringt. 

falls  ^  und  rj  die  Schwerpunktscoordinaten  des  Querschnitts  bezeichnen. 
Die  C  leb  8  eh 'sehe  Folgerung  6  =  0  ist  also  nur  richtig,  wenn  der 
Schwerpunkt  des  Querschnitts  der  als  Befestigungspunkt  definirte  Coor- 
dinatenanfang  ist.  Diese  Annahme  ist  aber  nicht  gemacht,  sie  wird  erst 
viel  später  p.  ^6  zur  Vereinfachung  der  Resultate  in  specielk'u  Fällen, 
eingeführt. 

1)  Koch,  Wied.  Ann.  5.  p.  264.  1878. 

Auu.  d.  Pbyf.  u.  Chem.  N.  F.  XXXIV.  65 
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Daher  habe  ich  von  jeher  mit  der  Länge  auch  die  Dicke 
der  Stäbchen  abnehmen  lassen,  bei  20  mm  Länge  sind  die 
benutzten  Dicken  schon  nur  ca.  0^5  mm.  Dies  zur  Anwen- 
dung der  Theorie  auf  die  Beobachtungen. 

Zu  diesen  selbst  möchte  ich  auf  die  Bemerkung  ver- 
weisen, die  Hr.  Koch  in  Bezug  auf  die  Eindrückung  von 
Stäbchen  und  Lagerschneiden  macht  ^);  es  scheint  mir  hier- 
nach nicht  zulässig  bei  der  Anwendung  kurzer  Stäbe  mit 
geringer  Durchbiegung,  wo  der  bezügliche  Einfiuss  sehr  gross 
wird,  für  die  Eindrückung  einen  Werth  zu  benutzen,  der  an 
einem  anderen  als  dem  beobachteten  Material  erhalten  ist. 
Ja,  nach  den  im  Vorstehenden  niedergelegten  Erfahrungen 
halte  ich  es  sogar  für  erwünscht,  die  Bestimmung  der  Ein- 
drückung in  jenen  Fällen  an  jedem  Stäbchen  durch  Anwen- 
dung desselben  in  zwei  verschiedenen  Längen  vorzunehmen; 
sowohl  die  Gestalt  als  die  Politur  der  Breitseite,  auf  welcher 
das  Stäbchen  aufliegt,  ist  von  Einfiuss  auf  jene  Grösse. 

Was  die  von  Hm.  Niedmann^  durch  Beobachtung  an 
Stäben  von  Baryt  erhaltenen  Biegungswiderstände  angeht, 
die  mir,  nachdem  vorstehende  Beobachtungen  im  wesentlichen 
vollendet  waren,  durch  die  freundliche  Zusendung  der  Arbeit 
durch  den  Verfasser  bekannt  wurden,  so  liefert  eine  Ver- 
gleicbung  seiner  Zahlen  mit  der  meinigen  folgendes  Bild: 

N.  V. 

Et         6,50  6,20 

Ell        5,41  5,40 

Eni       8,49  0,60. 

Der  erste  Werth  stimmt  leidlich,  der  zweite  durchaus, 
der  dritte  weicht  völlig  ab.  Hr.  Niedmann  hat  für  die 
erste  und  letzte  Bestimmung  ein,  für  die  mittlere  zwei  Stäb- 
chen benutzt.  Ob  sein  Material  von  dem  meinigen  abweichende 
chemische  Zusammensetzung  hat,  und  diese  überhaupt  eine 
solche  Abweichung  erklärt,  weiss  ich  nicht.  Dagegen  ist 
mir  zweierlei  bemerkenswerth  erschienen. 

Erstens  liegt  normal  zur  Längsaxc  der  Stäbchen,  die  Ejn 

1)  Koch,  Wi.Ml.  Ann.  IS.  p.  3H7.  1880. 

2)  H.  Ni<uinianii.  Z.  f.  Kryst.  u.  Min,  l:{.  p.  361'.  1>>T. 
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bestimmen,  die  Hauptspaltungsrichtung,  —  es  ist  also  hier 
am  wahrscheinlichsten,  dass  Sprünge  das  Resultat  beeinflussen 
und  J?  verkleinern. 

Zweitens  ist  das  aus  den  Beobachtungen  von  Kreisscheiben 
erhaltene  Verhältniss  der  Biegungswiderstände  Em: Ei  und 
Eur :  Ell  so  nahe  gleich  dem  aus  der  Beobachtung  an  Stäb- 
chen erhaltenen  gefunden,  dass  es  Bedenken  erregen  muss; 
denn  es  ist  von  vom  herein  klar,  dass  bei  der  Biegung  einer 
Kreisplatte,  die  im  Centrum  belastet  ist  und  auf  zwei  paral- 
lelen Sehnen  aufliegt,  die  je  nach  der  Lage  dieser  Sehnen 
erhaltenen  Unterschiede  viel  geringer  ausfallen  müssen,  als 
bei  normal  zu  diesen  Sehnen  orientirten  Stäben.  Ich  möchte 
demgemäss  die  Uebereinstimmung  einer  Störung  der  Beobach- 
tung an  den  Stäbchen  zuschreiben. 

Die  durch  Beobachtungen  an  den  Kreisscheiben  erhal- 
tenen Maxima  und  Minima  der  Biegungswiderstände  fallen 
ziemlich  genau  in  diejenigen  Richtungen,  welche  die  strenge 
Methode  der  Beobachtung  an  Stäbchen  ergeben  hat 

Hr.  Niedmann  findet  in  der  ^c-Ebene,  ausser  den  Mi- 
nimis  in  den  Hauptaxen,  ein  Maximum  in  der  Richtung  38^ 
gegen  die  Ä-Axe,  ich  in  der  Richtung  40^12'  —  in  der  ab- 
Ebene,  ausser  den  Maximis  in  den  Hauptaxen,  ein  Minimum 
in  der  Richtung  39,5^  gegen  die  a-Axe,  ich  in  der  Richtung 
40^57'  — ,  endlich  in  der  ac-Ebene  kein  Maximum  oder  Mi- 
nimum ausserhalb  der  Hauptaxen,  ich  desgleichen.  Hierin 
bewährt  sich  also  die  Methode  der  Beobachtung  an  Kreis- 
Scheiben,  die  sich  wegen  des  geringen  Materialverbrauchs 
empfiehlt,  ganz  entschieden.  Richtige  Verhältnisse  der  Bie- 
gungswiderstände oder  gar  brauchbare  absolute  Werthe  kann 
sie  in  der  bisherigen  Form  nicht  liefern.  Setzt  man,  um  Ver- 
hälltnisszahlen  zu  vergleichen,  Eni=  1,  so  erhält  man  füi- 
sämmtliche  Maxima  und  Minima  folgendes  Tableau. 


N. 

V. 

I. 

Äc-Ebene: 

Ea 

1.54 

1,78 

{Eiy) 

1,79 

2.59 

Em 

100 

1,00 

II. 

ca- Ebene: 

Errr 

1,00 

1,00 

Et 

1,32 

1.55 

65- 
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E.  GrimsehL 

III.    a£- Ebene:     Ej       1,35 

1,55 

(£„)     1,25 

1,04 

El,      1,54 

1,78. 

Der  letzte  Werth  Eu  ist  in  Hrn.  Niedmann's  Tafel 
aus  der  Beobachtung  in  der  6c- Ebene  herübergenommen. 
Berücksichtigt  man  dies,  so  bemerkt  man,  dass,  wie  von  vom 
herein  zu  erwarten,  die  Beobachtungen  mit  den  Kreisschei- 
ben alle  Unterschiede  der  Grössen  E  bedeutend  verringert 
erscheinen  lassen.  Denn  dass  diese  enormen  Unterschiede 
sich  auch  nur  zum  Theil  durch  das  verschiedene  Material 
erklären,  halte  ich  bei  einer  Substanz  wie  Baryt  f&r  ausge- 
schlossen. 


XVII.   Tmtstärkemessung ;  von  JErnst  GrimsehL 

(Programmabhaudlung  des  Bealgymnasioms  zu  Hamburg  1888,  för  die 

Annalen  bearbeitet  vom  Hm.  Ver£) 

(HlersB  T»f.  Till   Flg.  9—15.) 


Die  Bestimmung  der  Stärke  eines  Schalles  oder  eines 
Tones  bietet  bisher  noch  grosse  Schwierigkeiten,  da  es  an 
passenden  Instrumenten  für  die  Tonstärkemessung  fehlt.  Die 
Vi erordt' scheu  Arbeiten  auf  diesem  Gebiete  gründen  sich 
alle  auf  eine  directe  Vergleichung  von  Schallen.  Nach  seinem 
Vorbilde  haben  später  auch  andere  Physiker  Messungen  ge- 
macht. Die  Ob  erb  eck*  sehen  Versuche  gehen  von  der  That- 
sache  aus,  dass  die  Aenderungen  des  mittleren  V^iderstandes 
in  einem  Mikrophon  von  der  Stärke  des  auf  das  Mikrophon 
wirkenden  Tones  abhängen  und  demnach  aus  der  Widerstands- 
änderung auf  die  Tonstärke  ein  Schluss  gemacht  werden  kann. 
Bisher  sind  die  mechanischen  Wirkungen  eines  Tones  noch 
nicht  zu  Intensitätsmessuiigen  benutzt,  obwohl  besonders  von 
Dvorak  eine  Reihe  von  Apparaten  angegeben  ist,  welche 
die  mechanischen  Wirkungen  eines  Tones  zeigen;  auch  findet 
sich  in  einer  seiner  Abhandlungen  die  Bemerkung,  dass  sich 
diese  Wirkungen  wohl  zur  Construction  eines  Phonometers 
eignen  würden,  aber  ausgeführt  ist  keine  Construction.     Die 
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einfachste  mechanische  Wirkung  eines  Tones  ist  die,  dass  ein 
Blättchen,  in  einer  tönenden  Luftsäule  drehbar  aufgehängt, 
das  Bestreben  zeigt,  sich  senkrecht  gegen  die  Axe  der  Luft- 
säule zu  stellen.  Diese  Erscheinung  ist  zuerst  von  Lord  Ray- 
leigh  beobachtet. 

Die  directe  Vergleichung  zweier  Töne  oder  Schalle  durch 
das  Ohr  hat  den  Nachtheil,  dass  die  subjectiven  EigenthtLm- 
lichkeiten  des  Ohres  des  Beobachters  eine  zu  grosse  Bolle 
spielen  und  die  Resultate  der  Beobachtungen  in  einer  empfind- 
lichen Weise  beeinflussen  können.  Die  Veränderung  des  Wider- 
standes eines  Mikrophons  hängt  zwar  von  der  Amplitude  der 
Schwingungen  also  auch  von  der  Stärke  des  Tones  ab,  aber 
die  Widerstandsänderungen,  welche  durch  nicht  akustische 
Einflüsse,  beispielsweise  durch  geringe  Erschütterungen,  her- 
vorgenifen  werden,  sind  oft  grösser  als  die  Aenderungen,  welche 
der  Ton  hervorruft.    Daher  sind  die  Resultate  oft  unzuverlässig. 

Die  mechanischen  Einwirkungen  eines  Tones  lassen  sich 
hingegen  zur  Construction  eines  Phonometers  benutzen,  welches 
nur  den  akustischen  Einflüssen  ausgesetzt  ist.  Die  oben  er- 
wähnte, von  Lord  Rayleigh  zuerst  beobachtete  Erscheinung 
ftlhrte  mich  zur  Construction  eines  Phonometers,  welches  zu 
Tonintensitätsmessungen  in  vorzüglicher  Weise  geeignet  ist. 
Im  Folgenden  soll  dasselbe  in  der  Form  beschrieben  wer- 
den, welche  dasselbe  jetzt  angenommen  hat,  nachdem  andere 
Formen  sich  als  weniger  geeignet  erwiesen.  Figur  9  ist  eine 
perspectivische  Ansicht  des  Phonometers.  In  ein  drittel  natür- 
licher Grösser  ist  Fig.  11  eine  Durchschnittszeichnung  des 
mittleren  Theiles  desselben.  Die  Figur  zeigt  folgendes:  Auf 
einem  mit  Stellschrauben  versehenen  Dreifuss  ist  eine  cylin- 
drische  Axe  befestigt.  Auf  dieser  Axe  befindet  sich  eine 
Messinghülse  A,  welche  auf  der  Axe  drehbar  ist  und  durch 
eine  Schraube  festgestellt  werden  kann.  Der  obere  Theil  der 
Hülse  trägt  ein  Gehäuse  C,  welches  zur  Aufnahme  eines  mit 
Glycerin  geftülten  Gefässes  B  dient.  Auf  das  Gehäuse  C  ist 
durch  ein  kurzes  Zwischenstück  eine  cylindrische  Hülse  F  be- 
festigt Oberhalb  derselben  ist  der  Teller  G  angebracht, 
in  dessen  Versenkung  drehbar  das  Spiegelgehäuse  H  und  die 
Suspensionsröhre  /  vermittelst   der  Schrauben  K  festgehalten 
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werden.  Das  obere  £nde  der  Suspensionsröhre  trägt  den 
Torsionskopf.  In  demselben  ist  die  eigentliche  Suspension 
befestigt.  Die  Hülse  F  besteht  ans  zwei  Theilen,  welche 
durch  ein  Chai*nier  mit  einander  verbunden  sind  und  durch 
eine  Schraube  zusammengehalten  werden.  Die  beiden  Theile 
der  Hülse  stossen  in  einer  Ebene  zusammen,  welche  genau 
durch  die  Axe  der  Suspensionsröhre  geht  An  der  oberen 
und  unteren  Seite  befindet  sich  eine  kleine  Durchbohrung, 
welche  nahezu  von  der  Fahne ^  die  hier  hindurchgeht,  ver- 
schlossen wird.  Der  in  der  Figur  linke  Theil  der  Hülse  F 
nimmt  ein  cylindrisches  Rohr  F  von  30  mm  Durchmesser  au^ 
dasselbe  wird  an  dem  anderen  Ende  durch  das  Rohr  Q, 
welches  sich  an  dem  oberen  Ende  eines  seitlichen  Armes  E 
befindet,  gehalten.  In  dem  Rohre  F  ist  ein  Stempel  R  an- 
gebracht, welcher  an  der  Triebstange  S  befestigt  ist  Diese 
Triebstange  wird  durch  den  Trieb  T  bewegt  Der  rechte 
Theil  der  Hülse  F  nimmt  ebenfalls  ein  cylindrisches  Rohr  V 
auf.  Letzteres  kann  durch  eine  dünne  Kautschukmembran  au 
dem  äusseren  Ende  verschlossen  werden.  Die  Triebstange  ist 
mit  einer  Millimeterscala  versehen,  welche  angibt,  wie  weit 
der  vordere  Theil  des  Stempels  R  von  der  Axe  der  Suspen- 
sionsröhre entfernt  ist  Der  untere  Theil  des  Spiegelgeh&uses 
und  der  Torsionskopf  hat  eine  Eintheilung  in  Grade. 

An  der  Suspension  ist  durch  Coconfäden  die  Fahne  bifilai* 
aufgehängt  Dieselbe  besteht  aus  einem  Stahldraht,  welcher 
an  dem  oberen  Ende  mit  einem  Haken  versehen  ist  45  mm 
unterhalb  des  Hakens  ist  ein  Spiegel  a  angebracht,  70  mm 
tiefer  ist  eine  rechteckige  Messinghülse  6,  deren  vordere  Fläche 
entfernt  werden  kann,  um  ein  dünnes  Blättchen  c  aufzunehmen, 
diese  Fläche  wird  alsdann  mit  einer  kleinen  Schraube  wieder 
festgeschraubt  An  dem  unteren  Ende  des  Drahtes  sind  zwei 
kleine  Querstäbe  d  angebracht,  welche  in  das  Glycerin  des 
Gefässes  D  tauchen  und  als  Dämpfer  wirken. 

Soll  das  Phonometer  benutzt  werden,  so  hat  man  darauf 
zu  achten,  dass  die  Fahne  absolut  centrisch  hängt  Die  Con- 
trole  hierfür  ist  leicht,  wenn  man  die  Hülse  F  auseinander 
klappt.  Durch  Verstellen  der  Schrauben  am  Dreifuss  lässt 
sich  die  eentriselie  Aufhängung  leicht  erreichen. 
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Wenn  mau  nun  das  Blättchen,  welches  bei  meinen  Ver- 
suchen aus  Glimmer  bestand,  so  aufhängt,  dass  dasselbe  mit 
der  Axe  des  Elohres  einen  Winkel  einschliesst,  und  in  der  Nähe 
des  Phonometers  einen  Ton  erzeugt,  auf  welchen  auch  das 
Rohr  des  Phonometers  abgestimmt  ist,  so  hat  das  Blättchen 
das  Bestreben,  sich  senkrecht  gegen  die  Axe  des  Bohres  zu 
stellen,  und  zwar  um  so  mehr,  je  stärker  der  erzeugte  Ton  ist. 

Der  Beobachtungsraum  war  das  Sammlungszimmer  des  physi- 
kaiischen  Cabinets  des  Realgymnasiums  in  Hamburg.  Zu  einigen 
Beobachtungen  wurde  die  Aula  des  Realgymnasiums  benutzt. 

Als  Tonerzeuger  wurde  bei  allen  Versuchen  eine  offene 
Lippenpfeife  verwandt.  Die  Schwingungszahl  wurde  durch 
ein  Bleiplättchen ,  welches  mehr  oder  weniger  die  Oeffnung 
der  Pfeife  verschloss,  auf  dieser  Höhe  gehalten.  Der  möglichst 
volle  Ton  konnte  dadui*ch  erzielt  werden,  dass  die  Lippe  der 
Pfeife  verstellbar  war.  Der  Luftstrom  wurde  von  einem 
Appunn' sehen  Blasetische  aus  durch  einen  längeren  Gummi- 
schlauch zur  Pfeife  geleitet  und  trat  senkrecht  zur  Axe  der 
Pfeife  ein.  In  der  Verlängerung  der  Axe  nach  unten  war 
ein  offenes  Wassermanometer  angebracht,  um  den  Druck  der 
Luft  ablesen  zu  können.  Der  Luftzutritt  und  der  Luftdruck 
wurden  regulirt  dadurch,  dass  der  Blasebalg  verschieden  be- 
lastet wurde,  und  dadurch,  dass  die  Luftaustrittsöffnung  des 
Blasebalges  verschieden  weit  geöfihet  wurde;  kleinere  Reguli- 
rung  endlich  durch  eine  Schlauchklemme,  welche  in  der  Nähe 
des  Blasetisches  auf  den  Schlauch  aufgesetzt  war. 

Bei  den  Versuchsreihen  wurden  theils  das  Phonometer, 
theils  die  Pfeife  verschoben  und  somit  ihre  gegenseitige  Ent- 
fernung variirt  Die  angegebenen  Entfernungen  sind  stets 
gemessen  von  der  Mundöffnung  der  Pfeife  bis  zur  Axe  des 
Phonometers.  Der  Spiegelöffnung  des  Phonometers  gegen- 
über war  in  einer  Entfernung  von  270  mm,  resp.  540  mm  eine 
Millimeterscala  aufgestellt,  auf  welche  das  Bild  des  unterhalb 
der  Scala  befindlichen  erleuchteten  Spaltes  fiel.  An  der  Be- 
wegung dieses  Spaltbildes  wurde  der  Ausschlag  des  Blättchens 
gemessen.  Unter  „Ausschlagt'  ist  stets  die  Verschiebung  dieses 
Bildes  auf  der  Scala  in  Millimetern  verstanden. 

Das  Beobachtungsverfahren   bestand   in  Folgendem:    Es 
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wurde  vor  Beginn  einer  Beobachtungsreihe  die  Tonhöhe  auf 
die  Schwingungszahl  412  gebracht  und  gleichzeitig  der  Luft- 
zutritt 80  regulirt,  dass  das  Manometer  einen  bestimmten 
Luftdruck  anzeigte.  Darauf  wurde  der  Stempel  in  dem 
Phonometerrohr  so  lange  verschoben,  bis  das  Maximum  des 
Ausschlages  erzielt  war.  Dann  wurde  die  Pfeife  in  einer 
Entfernung  von  dem  Phonometer  aufgestellt,  welche  der  An- 
fangsentfernung in  der  Beobachtungsreihe  entsprach,  und  noch- 
mals constatirt,  ob  keine  Veränderung  der  Tonhöhe  eingetreten 
war,  wie  überhaupt  in  der  B.egel  nach  ftbif  Beobachtungen 
jedesmal  Tonhöhe  und  Druck  der  zuströmenden  Luft  unter- 
sucht, event.  regulirt  wurden.  Auf  ein  gegebenes  Zeichen 
wurde  dann  der  Blasebalg  getreten  und  so  lange  in  Thätig- 
keit  gehalten,  bis  der  Ausschlag  vollkommen  constant  blieb; 
es  geschah  dieses  fast  sofort,  da  die  Ausschläge  fast  völlig 
aperiodisch  waren.  Dann  wurde  abgelesen  und  darauf  die 
Luft  abgelassen.  Nachdem  das  Blättchen  wieder  in  die  frühere 
Lage  zurückgekehrt  war,  wurde  der  Versuch  unter  denselben 
Bedingungen  wiederholt,  und  so  geschah  es  auf  jede  Entfer- 
nung fünfmal. 

Die  Resultate  der  Beobachtungen  sind  zur  Construction 
von  Gurven  benutzt,  welche  auf  Tafel  VIII  abgedruckt  sind. 
Figur  12  gibt  die  Grösse  der  Ausschläge  an,  welche  das  Bild 
des  Spaltes  auf  der  Millimeterscala  machte,  wenn  die  Pfeife 
in  geringer  Entfernung  vom  Phonometer  stand.  Die  Pfeife 
wurde  nur  sehr  schwach  angeblasen,  das  Manometer  zeigte 
einen  Luftdruck  von  8  mm  Wassersäule.  Die  Scala  hatte  von 
dem  Spiegel  die  Entfernung  540  mm,  Schwingungszahl  des 
Tones  war  412.  Bei  der  construirten  Curve  gibt  die  hori- 
zontale Axe  die  Entfernung  in  Centimetern,  die  verticale  Axe 
die  Ausschläge  in  Millimetern  an.  Die  Ausschläge  bei  ge- 
ringeren Entfernungen  als  3  cm  waren  zu  unregelmässig  und 
gross,  als  dass  sie  gemessen  werden  konnten,  während  über 
60  cm  hinaus  die  Ausschläge  kaum  mehr  bemerkbar  waren. 
Aus  dieser  Darstellung  geht  hervor,  dass  in  geringen  Entfer- 
nungen die  Intensitäten  rasch  abnehmen,  in  grösseren  Ent- 
fernungen langsamer  abnehmen  und  sich  asymptotisch  dem 
Mullpunkte  zu  nähern  scheinen. 
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Für  grössere  Entfernungen  der  Pfeife  vom  Phonometer 
niusste  die  Intensität  vergrössert  werden  dadurch  ^  dass  der 
anblasende  Luftstrom  unter  grösserem  Drucke  eintrat,  und 
zwar  war  bei  den  Curven,  welche  in  Fig.  13  abgebildet  sind, 
der  Luftdruck  25  mm  Wassersäule,  die  Scala  war  nur  270  mm 
vom  Spiegel  entfernt  Die  beiden  Curven  in  Fig.  13  zeigen 
eine  eigenthümliche  Schwankung  der  Intensität,  wenn  die 
Entfernung  von  Pfeife  und  Phonometer  verändert  wurde. 
Offenbar  liegt  der  Grund  der  Schwankungen  in  den  Reflexionen 
des  Tones  an  den  Wänden  des  Beobachtungsraumes.  Inwieweit 
scheinbar  geringe  Einflüsse  eine  Rolle  spielen,  zeigt  sich  durch 
Yergleichungen  der  Figuren  13  a  und  13  b.  Die  Curve  13  a 
gibt  die  Intensitätsveränderung  an,  wenn  in  dem  Beobachtungs- 
raume  die  Rouleaux  geöffnet  waren,  während  13b  dieselbe 
Yertheilung  bei  geschlossenen  Rouleaux  zeigt.  Die  Lage  der 
Maximal-  und  Minimalpunkte  ist  bedeutend  verschoben  und 
verändert.  In  der  ersten  Curve  zeigt  sich  bei  70  cm  eine 
geringe  Ausbauchung,  welche  in  der  zweiten  Curve  als  ein 
starkes  Maximum  hervortritt.  Die  übrigen  Maxima  und 
Minima  sind  in  beiden  Curven  vorhanden,  liegen  aber  an 
etwas  verschiedenen  Stellen  und  sind  auch  an  Grösse  ver- 
schieden. 

Die  Curve,  Fig.  14,  soll  die  Abhängigkeit  der  Toninten- 
sität der  Pfeife  von  dem  Drucke  des  anblasenden  Luftstromes 
angeben.  Die  horizontale  Axe  der  Curve  stellt  den  Druck 
der  Luft  in  Millimetern,  die  verticale  Axe  den  Ausschlag 
dar.    Scala  und  Spiegel  waren  270  mm  voneinander  entfernt. 

Die  Pfeife  stand  50  cm  vom  Phonometer  entfernt.  Der 
Druck  der  zuströmenden  Luft  wurde  regulirt  durch  die 
Schlauchklemme  am  Zuleitungsrohr,  durch  die  Ausströmungs- 
öffnimg am  Blasetisch  und  für  grössere  Drucke  vergrössert 
durch  Aufsetzen  von  Gewichten  auf  den  Blasebalg  des  Blase- 
tisches. Für  jeden  Druck  wurden  wiederum  fünf  Ablesungen 
gemacht.  Es  wurde  mit  dem  niedrigsten  zulässigen  Drucke 
angefangen  und  der  Druck  bis  zum  höchsten  allmählich  ge- 
steigert, darauf  wieder  bis  zum  niedrigsten  allmählich  ver- 
ringert. Bei  jedem  Druck  wurde  erst  wieder  die  Tonhöhe 
auf  n  =:  412   gebracht   und  die  Lippe  der  Pfeife  so  gestellt, 
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dass  der  Ton  möglichst  rein  war.  Die  Drucke  wurden  ab- 
gelesen an  dem  unter  der  Pfeife  befindlichen  Manometer. 

Bei  einem  Drucke  von  3  mm  war  ein  Ton  der  Pfeife 
wahrnehmbar,  bei  einem  Drucke  von  25  mm  war  die  grösste 
Intensität  vorhanden,  bei  einem  Drucke  von  60  mm  ging  der 
Ton  in  ein  allgemeines  Tongeschwirr  mit  vielen  Obertönen 
gemischt  über. 

Bemerkenswerth  an  der  Intensitätscurve  ist,  dasa  erst  ein 
allmähliches  Stärkerwerden  stattfindet,  dass  dann  sehr  rasch 
die  InteDsität  zunimmt,  sich  dann  eine  kleine  Zeit  fast  völlig 
auf  dieser  Höhe  hält,  um  fas^  plötzlich  zu  einer  geringen 
Inti'usität  herabzusinken.  Von  diesem  Punkte  an  nimmt  dann 
die  Intensität  allmählich  bis  zum  völligen  Verschwinden  ab. 
Wurde  der  Druck  noch  weiter  über  60  mm  gesteigert,  so 
folgten  sehr  bald  Obertöne,  die  wiederum  Ausschläge  am 
Phonometer  bewirkten,  jedoc)i  waren  dieselben  von  der  gröastcn 
Unregelmässigkeit. 

Es  wären  hiermit  die  beabsichtigten  Versuche  abge- 
schlossen, wenn  man  wüsste,  wie  die  Berechnung  der  Intensität 
aus  den  Ausschlägen  vorzimehmen  wäre. 

Diese  Abhängigkeit  in  einer  bestimmten  Formel  zusammen 
zu  fassen,  ist  mir  bis  jetzt  nicht  gelungen.  Daher  wandte  ich 
mich  der  praktischen  Lösung  dieser  Frage  zu. 

Der  leitende  Gedanke  war  der.  dass  man  annehmen  könnte: 
Wenn  die  Intensität  einer  Pfeife  gleich  „Eins"  gesetzt  wird, 
Bo  müsse  für  die  Intensität  zweier  gleichen  Pfeifen,  welche 
völlig  unabhängig  voneinander  sind,  die  Intensität  „Zwei^^  zu 
setzen  sein.  Man  hätte  es  daim  vollständig  in  der  Hand,  be- 
liebige Intensitäten  herzustellen  und  könnte,  wenigstens  auf 
empirischem  Wege  eine  gesetzmässige  Abhängigkeit  constatiren. 

Diese  Annahme  erwies  sich  bald  als  vöUig  unrichtig. 

Um  eine  Unabhängigkeit  der  Pfeifen  zu  erreichen,  blies 
ich  jede  Pfeife  durch  einen  besonderen  Blasebalg  an  und  stellte 
die  Pfeifen  nebeneinander.  Es  zeigte  sich  nun,  dass  jedesmal 
beim  Anblasen  einer  Pfeife  ein  stärkerer  Ton  gehört  wurde, 
als  beim  gleichzeitigen  Anblasen  beider  Pfeifen;  dass  also  der 
Ton  der  Doppelpfeife  viel  schwächer  war  und  zugleich  von 
Obertönen  stark  verwischt. 
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Genau  wie  das  Ohr  eine  SchwächuDg  des  Toues  beim 
Zusammentöneu  beider  Pfeifen  zeigte,  so  auch  das  Phonometer. 
Diese  Schwächung  des  Tones  fand  jedoch  nur  in  dem  hohen 
Maasse  statt,  wenn  die  beiden  Pfeifen  unmittelbar  neben 
einander  standen,  während  bei  gewissen  Entfernungen  Ver- 
stärkungen gehört  und  auch  mit  dem  Phonometer  beobachtet 
werden  konnten. 

Um  leichter  die  Entfernung  der  beiden  Pfeifen  reguliren 
zu  können,  construirte  ich  den  in  Fig.  10  angegebenen 
Apparat. 

Es  stellte  sich  nämlich  bald  heraus,  dass  die  Wirkung 
der  Schwächung  und  Verstärkung  ganz  unabhängig  davon  sei, 
ob  die  Pfeifen  dieselbe  Luftquelle  oder  verschiedene  hatten. 
Daher  nahm  ich  in  Zukunft  nur  einen  Blase  tisch,  von  welchem 
aus  die  Luft  durch  einen  Schlauch  zu  der  Einströmungsöffnung 
E  des  Kastens  K  ging.  Aus  dem  Eüsten  tritt  die  Luft  durch 
zwei  Oeffnungen  O  und  Oj,  welche  durch  zwei  Ventile  V  und 
V^  beliebig  geöffnet  und  geschlossen  werden  können.  Li  die 
Oeffiiungen  münden  zwei  horizontal  drehbare  Messingarme  M 
und  M^  von  je  50  cm  Länge,  deren  andere  Enden  durch  ein 
verticales,  oben  und  unten  offenes,  kuizes  Messingrohr  R  und 
R^  begrenzt  sind.  In  die  obere  Oeffnung  dieses  Messingrohres 
ist  die  Pfeife  gesetzt,  in  die  untere  Oeffnung  ein  kleines  Wasser- 
manometer zur  Messung  des  Luftdruckes. 

Diesem  Apparate,  den  ich  mit  „Doppelpfeife"  bezeichne, 
steht  das  Phonometer  in  einer  bestimmten  Entfernung  gegenüber. 

Schon  mit  dem  Ohre  beobachtet  man,  dass  ein  periodi- 
sches Stärker-  und  Schwächerwerden  des  Tones  stattfindet, 
wenn  die  Pfeifen,  die  ursprünglich  zusammenstehen,  voneinander 
entfernt  werden.  Der  Ton  der  Doppelpfeile  ist  am  schwächsten, 
wenn  die  Pfeifen  unmittelbar  neben  einander  stehen.  Entfernt 
man  die  Pfeifen  voneinander,  so  nimmt  der  Ton  an  Stärke 
zu,  bis  die  Pfeifen  eine  Entfernung  von  35  cm  haben,  nimmt 
wiederum  ab,  bis  bei  einer  Entfernung  von  80  mm  ein  Mini- 
mum der  Tonstärke  eintritt.  Ein  Maximum  zeigt  sich  bei 
115  cm  Entfernung.  Die  Schwingungszahl  der  beiden  Pfeifen 
war  440.  Der  Luftdruck  war  12  mm.  Das  Phonometer  war 
von   den   Mundöffnungen  der  Pfeifen,  wenn  dieselben  neben- 
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einander  standen,  1  m  entfernt.    Die  Ausschläge  sind  zur  Con- 
struction  der  in  Fig.  15  abgebildeten  Cunre  benatzt. 

Eine  einfache  Berechnung  zeigt,  dass  die  Entfernung  der 
beiden  Pfeifen  voneinander  bei  einem  Minimum  gleich  Null 
oder  gleich  einem  geraden  Vielfachen  einer  halben  Wellen« 
länge,  dagegen  bei  einem  Maximum  gleich  einem  ungeraden 
Vielfachen  einer  halben  Wellenlänge  war. 

Die  Erklärung  f&r  diese  eigenthümliche  Interferenzerschei- 
nung liegt  darin,  dass  erstens  bei  zwei  Pfeifen,  welche  unmittel- 
bar nebeneinander  stehen,  folgende  Beeinflussung  durch  die 
äussere  Luft  stattfindet.  Es  möge  die  eine  Pfeife  allein  an- 
geblasen werden,  so  wird  in  dem  Augenblick^  in  welchem  aus 
der  oberen  Pfeifenöffnung  Luft  austritt,  eine  momentane  Luft- 
yerdichtung  in  der  unmittelbaren  Umgebung  stattfinden,  ako 
auch  über  der  Oeffnung  der  zweiten,  schweigenden  Pfeife. 
Hierdurch  wird  ein  Einströmen  von  Luft  in  dieselbe  bewirkt. 
Das  Umgekehrte  findet  bei  einem  Einströmen  der  Luft  bei 
der  tönenden  Pfeife  statt,  es  wird  während  des  Einströmens 
eine  Luftverdünnung  in  unmittelbarer  Umgebung  stattfinden, 
also  ein  Ausströmen  der  Luft  aus  der  schweigenden  Pfeife 
bewirkt  werden.  Daraus  folgt,  dass  die  schweigende  Pfeife 
in  Schwingungen  geräth,  dass  aber  der  Schwingungszustand 
der  entgegengesetzte  ist,  wie  bei  der  tönenden  Pfeife.  Dieses 
Mitschwingen  wird  sich  zwar  auch  als  Ton  bemerkbar  macheOf 
aber  die  Intensität  des  Tones  ist  sehr  klein  im  Vergleich  zum 
Tone  der  tönenden  Pfeife.  Lässt  man  dagegen  in  die  zweite 
Pfeife  ebenfalls  Luft  einströmen,  um  sie  zum  Tönen  zu  bringen, 
so  wird  sie  mit  derselben  Intensität  wie  die  erste  Pfeife 
tönen,  aber  in  dem  entgegengesetzten  Schwiugungsstadium 
verbleiben.  Es  treten  demnach  aus  beiden  Pfeifen  Schall- 
wellen aus,  welche  in  entgegengesetzten  Schwingungsphasen 
sind,  also  sich  gegenseitig  völlig  aufheben  würden,  wenn  sie 
in  demselben  Punkte  erzeugt  würden.  Bei  der  unmittelbaren 
Nähe  findet  aber  immerhin  noch  ein  fast  völliges  Aufheben 
des  Tones  statt.  Das  Geräusch,  welches  noch  gehört  wird, 
rührt  von  den  Obertönen  der  Pfeife  her. 

Im  zweiten  Falle  mögen  die  Pfeifen  um  eine  halbe  Wellen- 
länge voneinander  abstehen.      Nimmt   man  wieder    an,    dass 
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zuerst  nur  eine  Pfeife  tönt,  so  wird  die  Luftverdichtung, 
welche  durch  den  Austritt  der  Luft  aus  der  tönenden  Pfeife 
und  die  Lriftverdünnung,  welche  durch  den  Lufteintritt  bewirkt 
wird,  die  Zeit  einer  halben  Schwingungsdauer  gebrauchen,  um 
zur  schweigenden  Pfeife  zu  gelangen.«  Ist  sie  dort  angelangt, 
so  befindet  sich  die  tönende  Pfeife  schon  in  dem  entgegen- 
gesetzten Schwingungsstadium.  Also  werden  bei  der  Entfer- 
nung einer  halben  Wellenlänge  tönende  und  schweigende 
Pfeifen  in  demselben  Schwingungsstadium  sich  befinden.  Bringt 
man  nun  die  bis  jetzt  schweigende  Pfeife  zum  Tönen,  so  wird 
sie  wieder  in  demselben  Zustande  weiter  schwingen.  Beide 
tönenden  Pfeifen  sind  in  demselben  Sch¥nngung8stadium,  ver- 
stärken sich  also  in  ihren  Wirkungen.  Dasselbe  findet  statt, 
wenn  beide  Pfeifen  gleichzeitig  angeblasen  werden,  da  sich 
sofort  eine  gegenseitige  Beeinflussung  von  Pfeife  zu  Pfeife 
bemerkbar  macht.  Es  würde  ein  labiler  Grieichgewichtszustand 
sein,  wenn  zwei  unmittelbar  nebeneinander  stehende  Pfeifen  in 
demselben  Stadium,  zwei  um  eine  halbe  Wellenlänge  entfernte 
Pfeifen  im  entgegengesetzten  Stadium  wären,  welcher  Zustand 
durch  die  geringste  Ursache  in  den  stabilen  Zustand  verwan- 
delt wird.  Dass  sich  eine  ähnliche  Ueberlegung  machen  lässt, 
wenn  die  Pfeifen  in  grösseren  Entfernungen  voneinander  sind, 
ist  wohl  selbstverständlich.  Nur  wird  der  Grad  der  Beein- 
flussung nicht  so  gross  sein,  sondern  es  werden  noch  andere 
Factoren  hinzukommen,  welche  es  nicht  dazu  kommen  lassen, 
dass  eine  völlige  Aufhebung  wieder  stattfindet 

Aus  den  letzten  Beobachtungen  geht  hervor,  dass  es 
schwer  hält,  praktisch  eine  Tonscala  zu  construiren,  in  welcher 
jeder  folgende  Ton  eine  Intensität  hat,  welche  zu  der  Inten- 
bität  des  vorhergehenden  Tones  in  einem  bestimmten  Verhält- 
nisse steht  Dennoch  wird  es  möglich  sein,  die  Abhängigkeit 
von  Tonstärke  und  erzeugtem  Ausschlag  nachzuweisen,  wenn 
man  bedenkt,  dass  die  Tonstärke  dem  umgekehrten  Quadrate 
der  Entfernung  von  der  Tonquelle  proportional  ist  Man  wird 
zu  dem  Zwecke  auf  freiem  Felde  die  Beobachtungen  für  ver- 
schiedene Entfernungen  machen  müssen,  welche  ich  bis  jetzt 
nur  im  Zimmer  gemacht  habe.  Eine  Cune,  welche  im  wesent- 
lichen die  Gestalt  von  Fig.  12  hat,  wird  dann  diese  Abhängig- 
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keit  zeigen,  und  man  wird  dann  mit  Hülfe  derselben  auf 
empirischem  Wege  eine  Tabelle  constniiren  können,  aus  welcher 
die  ziffernmässige  Abhängigkeit  hervorgeht.  Ich  hoffe,  in  einer 
späteren  Arbeit  auf  diesen  Gegenstand  nochmals  zurück  zu 
kommen,  sowie  auch  die  Theorie  des  Phonometers  zu  ent- 
wickeln. Bemerken  möchte  ich  nur  noch,  dass  es  nach  meinen 
bisherigen  Erfahrungen  nur  hydrodynamische  Gesetze  sind, 
welche  das  Blättchen  im  Phonometer  befolgt,  denn  da  das 
Blättchen  am  Schwingungsbauche  der  Luftsäule  ist,  spielt 
die  Veränderung  der  Dichtigkeit  der  Luft  eine  untergeordnete 
Rolle. 

]ji  vorliegendem,  für  die  Annalen  vom  Verf  bearbeiteten 
Auszuge  sind  die  Beobachtungsresultate  nur  durch  die  Curveii 
angegeben.  Die  Grössen  der  Ausschläge  selbst  sind  in  der 
Progi-ammabhandlung  angegeben.  De^leichen  sind  einige  andere 
Beobachtungen,  sowie  eine  Literaturübersicht  hier  nicht  berück- 
sichtigt. Es  muss  dieserhalb  auf  die  Programmabhandlung  ver- 
wiesen werden. 

Hamburg.  Mai  188S. 


XVIII.    Vehcr  das  JE/ ectr aar äof neter; 
von  W.  Michelson. 

Folgender  sehr  einfache,  aber  meines  Wissens  noch 
unbekannte  Versuch  kann  als  gute  Illustration  zur  Theorie 
der  Condensatoren  und  der  Electroraeter  dienen. 

Wenn  man  die  innere  Fläche  eines  gewöhnlichen  Glas- 
aräometers leitend  macht,  also  z.  B.  versilbert,  so  wird  beim 
Eintauchen  in  eine  leitende  Flüssigkeit  offenbar  ein  Conden 
sator  von  veränderlicher  Capacität  gebildet  Ladet  man  die 
Flüssigkeit  und  die  innere  Belegung  zu  verschiedenen,  con- 
stant  gehaltenen  Potentialen,  so  strebt  die  Energie  dieses 
Condensators  einem  Maximum  zu.  Es  entsteht  also  eine 
Kraft,  welche  das  Aräometer  in  die  Flüssigkeit  tiefer  ein- 
taucht.   Das  Aräometer  sinkt,   bis  die  hydrostatische  Keac- 
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tion  der  Flüssigkeit  so  gross  wird,  dass  sie  auch  dieser  neu 
hinzugekommenen  Kraft  das  Gleichgewicht  halten  kann. 

Nach  vollständiger  Entladung  stellt  sich  das  Aräometer 
wieder  in  seine  frühere  Lage  ein. 

Wenn  man  zunächst  von  den  durch  Electrisirung  her- 
vorgebrachten Aenderungen  der  Gapillarkräfte  absieht,  und 
den  aus  der  Flüssigkeit  noch  herausragenden  Theil  des  Aräo- 
meterrohres als  sehr  lang  im  Vergleich  zu  den  Verschiebun- 
gen des  Aräometers  voraussetzt,  so  kann  der  Werth  der  oben 
genannten  Kraft  leicht  aus  einer  bekannten  FormeP)  für  die 
Energie  W  eines  cylindrischen  Condensatorausschnittes  von 
der  Länge  /  und  den  Radien  a  und  b  {b>  a)  entnommen 
werden.  Sind  nämlich  die  constant  erhaltenen  Potentiale  der 
Belegungen  A  und  B,  so  ist  diese  Kraft: 

j       BW      KU-B)^- 

^'  =  T/=-7"   h 

4  log  - 

K  ist  die  Diölectricitätsconstante  der  Glassorte,  aus  welcher 
das  Aräometer  angefertigt  ist. 

Bezeichnen  wir  die  Dichtigkeiten  der  beiden  Flüssig- 
keiten, an  deren  Grenzfläche  das  Aräometer  schwimmt,  mit 
8^  und  ^2«  so  erhalten  wir,  indem  wir  die  hydrostatische 
Gegenkraft  dem  obigen  Ausdrucke  gleich  setzen,  für  die 
Gleichgewichtslage  eine  Senkung: 

4  n  h^.  ff  .  (.*,  —  ,H^) .  log  — 

Wir  sehen,  dass  die  »Senkung  dem  C^uadrate  der  Poten- 
tialdiflerenz  proportional  sein  muss.  Dadurch  lässt  sich 
erklären,  dass  die  Erscheinung  bei  geringen  Spannungen 
ganz  unmerkbar  ist,  während  bei  grösseren  eine  regelmässige 
und  unter  günstigen  Umstanden  sehr  erhebliche  Senkung 
stattfindet. 

Einige  von  mir  angestellte  Versuche  scheinen  das  ange- 
führte theoretische  Gesetz  wenigstens  für  nicht  sehr  grosse 
Senkungen   zu    bestätigen.     Bei   grösseren    Ausschlägen  (10 


1)  Maxwell,  Electr.  uii'l  Magu.  Art.  126. 
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bis  40  mm)  dagegen  stellte  sich  scheinbar  eine  einüache  Pro- 
portionalität zwischen  den  Zunahmen  der  Potentialdifferenz 
und  der  Senkung  ein.  Diese  Abweichung  kann  übrigens  auf 
die  UnvoUkommenheit  meiner  Versuche  und  Terschiedene 
störende  Wirkungen  zurückgeführt  werden. 

Um  die  innere  Fläche  des  Aräometers  in  leitender  Ver- 
bindung mit  einer  Electricitätsquelle  zu  erhalten,  ohne  dabei 
seine  Beweglichkeit  zu  sehr  zu  beeinträchtigen ,  stellte  ich 
eine  Art  hydrostatischer  Wage  aus  feinen  CapiUarglasröhren 
her.  Durch  diese  Röhren  ging  ein  sehr  feiner  Silberdraht^ 
welcher  einerseits  im  Aräometer,  andererseits  in  einem  be- 
sonderen Wassergefäss  endete. 

Sehr  wesentlich  ist  es  auch,  dass  die  leitende  Flüssig- 
keit das  Aräometerrohr  nicht  benetze,  sonst  steigt  sie  an 
demselben  beim  Electrisiren  empor,  und  die  Üapacität  des 
Condensators  wird  vergrössert,  ohne  dass  dabei  eine  bemerk- 
bare Senkung  eintritt.  Gebraucht  man  als  leitende  Flüssig* 
keit  gewöhnliches  Wasser,  so  muss  im  oberen  Theile  des  Ge- 
fässes  die  Luft  durch  ein  Oel  ersetzt  werden,  unter  welchem 
Wasser  das  Glas  nicht  benetzt.  Natürlich  wird  dadurch  zu- 
gleich die  Empfindlichkeit  des  Apparates  beträchtlich  erhöht 

Nach  genaueren  Messungen  könnte  die  Vergleichung 
der  beobachteten  und  berechneten  Senkungen  einen  Anhalt 
zur  Bestimmung  der  Aenderungen  der  Capillarkräfte  bei 
höheren  Potentialen  geben. 

Wenn  aber  dieser  Einfluss  der  Capillarkiäfte  bestimmt 
und  elimioirt  wäre,  so  könnte  das  Electroaräometer  vielleicht 
auch  zur  Messung  von  grösseren  Potentialdifferenzen  als  ab- 
solutes Electrometer  gebraucht  werden.  Freilich  dürften 
seine  Angaben  keinen  Anspruch  auf  grosse  Genauigkeit  haben. 

Berlin,  Februar  1888. 
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XIX.    Versuche  über  das  Mitschwingen  zweier 
PendeV);    van  A.  Oberbeck» 


Um  die  Grundgesetze  des  Mitschwingens  oder  der  Reso- 
nanz aus  einfachen  Vorlesungsversuchen  entwickeln  zu  können, 
habe  ich  die  folgende  Anordnung  getroffen. 

An  einer  rechteckigen  eisernen  Stange  (s.  die  beistehende 
Figur),  welche  von  zwei  Eisenstäben  getragen  wird,  sind  zwei 
verschiebbare  Messing- 
hülsen angebracht,  wel- 
che Lager  für  die  Schnei- 
den der  beiden  Pendel 
tragen.  Dieselben  beste  • 
hen  aus  Stahlstangen,  an 
denen  zwei  linsenförmige 
Messinggewichte  festge- 
schraubt werden  können. 

Die  Gewichte  können 
verstellt  und  dadurch  die 
Schwingungszeiten  der 
Pendel  verändert  werden. 

Um  nun  das  eine  Pendel  durch  die  Schwingungen  des 
anderen  ebenfalls  in  periodische  Bewegung  zu  versetzen, 
muss  zwischen  denselben  eine  mechanische  Verbindung  her- 
gestellt werden.  Man  kann  hierzu  sehr  verschiedenartige 
Mittel  benutzen.  Es  genügt  schon,  einen  halbkreisförmig 
gebogenen  Draht  an  den  beiden  Pendelstangen  zu  befestigen. 
Die  Biegung  desselben  wird  während  der  Schwingungen  der 
Pendel  grösser  und  kleiner  und  bewirkt  eine  veränderte 
Spannung  zwischen  den  beiden  Punkten.  Ebenso  kann  man 
Drahtspiralen  zwischen  denselben  anbringen.  Noch  zweck- 
mässiger ist  es,  einen  Eaden  an  den  Pendeln  zu  befestigen^ 
der,  wie  die  Figur  zeigt,  durch  ein  kleines  Gewicht  gespannt 
wird.  Endlich  kann  dafür  eine  leichte  Metallkette  angehängt 
werden. 


1)  Mittheil iingen  des  naturwissenschaftlichen  Vereins  fär  Neuvorpom- 
mern und  Rügen.   Jahrg.  19.    1887. 

Ann.  d.  PbjB.  n.  Cbera.   N.  F.  XXXIV.  66 
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Um  irgend  eine  dieser  Vorrichtungen  bequem  anbringen 
zu  können,  befinden  sich  an  den  Pendelstangen  zwei  kleine 
Klemmschrauben,  welche  auf  denselben  verschoben  werden 
können.^) 

Die  Intensität  der  Wechselwirkung  der  beiden  Pendel 
kann  durch  Verschiebung  der  Schrauben  verändert  werden, 
da  das  hier  in  Betracht  kommende  Drehungsmoment  von  der 
Länge  der  Hebelarme  abhängt.  Ferner  kann  man  dasselbe 
bei  Benutzung  des  Fadens  durch  Veränderung  des  Gewichtes 
variiren.  Die  Versuche  verlaufen  nun  so,  wie  man  es  nach 
den  Principien  des  Mitschwingens  zu  erwarten  hat. 

2.  Beide  Pendel  mögen  zunächst  gleiche  Schwingungs- 
dauer haben.  Wird  das  eine  Pendel  in  Schwingungen  ver- 
setzt, während  das 'andere  in  der  Buhelage  bleibt,  und  dann 
das  System  sich  selbst  überlassen,  so  geräth  das  zweite  Pen* 
del  ebenfalls  in  Schwingungen,  deren  Amplituden  fortdauernd 
zunehmen,  während  dieselben  bei  dem  ersten  Pendel  kleiner 
werden.  Nach  einiger  Zeit  ist  die  ganze  Schwingungsenergie 
auf  das  zweite  Pendel  übergegangen.  Hierauf  kehrt  sich  der 
Vorgang  um  u.  s.  w.  Man  kann  leicht  eine  grössere  Anzahl 
(jedenfalls  über  zwanzig)  solcher  Uebertragungen  beobachten. 
Die  Zeit,  welche  von  dem  Stillstand  des  einen  bis  zum  Still- 
stand des  anderen  Pendels  vergeht,  will  ich  als  Uebertra- 
gungsdauer  bezeichnen.  Dieselbe  Längt  von  der  Intensität 
des  Uebertragungsmechanismus  ab.  Als  z.  B.  die  Schwin- 
gungsdauer der  beiden  Pendel  1  Secunde  betrug,  und  ein 
Faden  mit  spannendem  Gewicht  benutzt  wurde,  betrug  die 
Uebertragungszeit: 

bei      20      40      60  g 
110      60      40  See. 

Es  scheint  mir  nicht  unwahrscheinlich,  dass  man  die  Be- 
obachtung der  Uebertragungszeit  zur  Messung  schwacher, 
elastischer  Spannungen  wird  benutzen  können. 

1)  Nach  der  Mittbeilung  der  hier  beschriebenen  Versuche  maclite 
mich  Hr.  Professor  W.  Holtz  auf  eine  Publikation  von  leen krähe 
(Carl' 8  Kepertorium  der  Physik  IC.  99— IIb.  Iböü)  aufmerksam.  Die- 
selbe enthält  ebenfalls  Versuche  über  das  Mitschwingen  isochroner  Pendel, 
bei  welchen  die  Uebertragung  durch  die  Erschütterungen  des  Holzgcstclls 
erfolgt,  an  welchem  die  Pendel  hängen. 
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3.  Bisher  waren  zwei  ganz  gleiche  Pendel  benutzt  wor- 
den. Die  Messinggewichte  derselben  betrugen  800  g.  Ein 
drittes  ähnliches  Pendel  hatte  eine  dünnere  Stahlstange  und 
trug  ein  Gewicht  von  350  g.  Lässt  man  dasselbe  isochron 
mit  einem  der  schweren  Pendel  zusammenschwingen,  so  er- 
folgt die  üebertragung  in  ganz  derselben  Weise.  Die  Ampli- 
tuden des  leichteren  Pendels  sind  aber  jetzt  grösser  wie  die- 
jenigen des  schweren.  Der  Vorgang  ist  analog  dem  elasti- 
schen Stoss  zweier  Kugeln  von  ungleicher  Masse. 

4.  Es  seien  femer  die  Schwingungszeiten  der  beiden 
Pendel  ungleich.  Hierzu  wurden  wieder  die  beiden  schweren 
Pendel  benutzt;  das  Messinggewicht  des  einen  lag  aber  höher, 
als  dasjenige  des  anderen. 

Wird  Pendel  I  in  Schwingungen  versetzt,  während  Pen- 
del II  ruht,  so  geräth  zwar  letzteres  auch  in  Schwingungen. 
Die  Schwingungsamplituden  nehmen  aber  nach  kurzer  Zeit 
wieder  ab.  Pendel  II  kommt  wieder  zur  Buhe.  Die  Schwin- 
gungsbewegung beginnt  aufs  neue  u.  s.  w.  Während  dessen 
haben  die  Schwingungsamplituden  von  Pendel  I  nur  kleine 
Grössenschwankungen  erfahren.  Es  geht  daher  nur  ein  ge- 
ringer Theil  der  Schwingungsenergie  an  das  zweite  Pendel 
über.  Als  z.  B.  die  Schwingungsdauer  des  einen  Pendels 
1  Secunde,  diejenige  des  anderen  0,87  Secunden  betrug  und 
das  erste  Pendel  in  Bewegung  gesetzt  wurde,  nahm  das 
zweite  Pendel  zwar  etwas  an  den  Schwingungen  Theil,  aber 
es  kam  stets  in  Zeiträumen  von  13  bis  16  Secunden  wieder 
zur  Ruhe. 

5.  Die  beschriebenen  Versuche  unterscheiden  sich  von 
den  akustischen  Resonanzerscheinungen  dadurch,  dass  sie 
sehr  langsam  verlaufen  und  auf  diese  Weise  alle  Einzelheiten 
des  Vorganges  erkennen  lassen;  ferner  dadurch,  dass  die 
Dämpfung  der  Schwingungen  sehr  gering  ist.  Deutlich  tre- 
ten die  folgenden  Hauptgesetze  der  beschriebenen  Erschei- 
nungen hervor: 

a)  Eine  Üebertragung  von  Schwingungsenergie 
bei  zwei  mechanisch  verbundenen  Systemen  findet 
stets  statt. 

b)  Dieselbe  ist  aber  nur  dann  eine  vollständige 

66  ♦ 
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(Austausch  derEnergieen  in  bestimmtenintervallen), 
wenn  die  Schwingungszeiten  der  beiden  Pendel  über- 
einstimmen. 

c)  Je  mehr  die  Zeiten  der  beiden  Einzelschwingungen 
voneinander  verschieden  sind,  um  so  geringer  ist  die  über- 
tragene Energie. 

Bei  den  akustischen  Resonanzerscheinungen  entziehen 
sich  die  Bewegungen  in  dem  letzten  Falle  meist  wegen  der 
starken  Dämpfung  der  Beobachtung.  Eine  Reihe  bemerkens- 
werther  Beispiele  und  die  allgemeinen  Gesetze  solcher  Be- 
wegungen hat  E.  Warburg  in  einer  Abhandlung  ,,Ueber 
tönende  Systeme"^)  gegeben. 

Die  hier  beschriebenen  Versuche  lassen  sich  mathematisch 
verfolgen.  Man  kann  dabei  sehr  einfache  Annahmen  zu  Grunde 
legen,  sodass  man  im  wesentlichen  das  folgende  Problem  zu 
behandeln  hat. 

Zwei  Punkte  A  und  B  seien  fähig,  Schwingungen  um 
zwei  bestimmte  Gleichgewichtslagen  {Aq  und  Bq)  in  der  Rich- 
tung ihrer  Verbindungslinie  auszuführen.  Von  Aq  und  Bq 
aus  wirken  demnach  anziehende  Kräfte,  proportional  der  Ent- 
fernung, auf  A  und  B. 

Ferner  mögen  sich  die  beiden  Punkte  A  und  B  anziehen 
oder  abstossen,  je  nachdem  ihre  Entfernung  grösser  oder 
kleiner  als  eine  gewisse  mittlere  Entfernung  Aq  Bq  ist.  Diese 
Kraftwirkung  sei  der  Differenz  der  Entfernungen  AB— A^Bq 
proportional.  Hiernach  sind  die  Beziehungen  der  Punkte  zu 
einander  ungefähr  so  gewählt,  wie  man  sie  sich  zwischen  den 
Molecülen  denken  kann,  um  das  langsame  Fortschreiten 
einer  Schwingungsbewegung  durch  eine  Punktreihe  (wie  z.  B. 
bei  der  Wärmeleitung)  zu  erklären. 

Nach  den  gemachten  Annahmen  sind  die  Beweguags- 
gleichungen  für  die  beiden  Punkte: 


-a^^x-hb^iy-x),       m,jf^  =  - 

a^-.v  -1 

Setzt  man: 

—  =  •/.,      —  =  /-,     also:    — 

=1/5 

1)  Warbi 
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so  erhält  man:     -t~  +  a^x  —  x^ij  =  0,     ^- ^  +  ß^y  —  X^x  =  0. 

Die  allgemeinen  Lösungen  dieser  Gleichungen  sind: 

a?  =  -4  cos  (<7i  0  +  ^  sin  (<Ti  /)  +  Ccos  (<7j  0  +  -^  sin  (o-j  ^). 
y  =  ;'i{^cos(o-i^)  +  -Bsin((yiO}  +  ;'2{^cös(o-2/)  +  X>sin(<720}« 
In  demselben  ist: 

^2  ^  «!+ Ü  qz  j ]/(a2  _  ^2)2  _,.  4—2X3 


_  H*  -  ß^  ±y(a*  -  ß*y  +  4  xH* 

Der  Index  1  bei  o-  und  y  entspricht  dem  oberen,  der 
Index  2  dem  unteren  Vorzeichen.  Um  die  allgemeinen  Lö- 
sungen den  angestellten  Versuchen  anzupassen,  kann  man  an- 
nehmen, dass  für: 

Dann  ist: 

^  =  ^^  [^2  cos (a^t)  ^  y^  cos  {(s^t)}, 

y  =  ^\^  {cös (^1 0  -  cos  {6^t)]. 

Die  Bewegungen  der  beiden  Punkte  bestehen  daher  aus 
zwei  Schwingungsbewegungen.  Die  Schwingungszeiten  der- 
selben hängen  von  den  Einzelschwingungen  und  von  der  Wir- 
kung des  Mechanismus  ab. 

Von  besonderem  Interesse  sind  nun  die  folgenden  beiden 
speciellen  Fälle: 

I.  Die  Schwingungen  der  beiden  Punkte  ohne  gegen- 
seitige Beeinflussung  mögen  gleiche  Zeitdauer  haben.  Ferner 
sei  diejenige  Kraft,  welche  von  der  ursprünglichen  Gleich- 
gewichtslage ausgeht,  erheblich  grösser  als  die  von  der  Wech- 
selwirkung der  Punkte  herrührende  Kraft.     Es  sei  also: 

u  =  ßj    ferner  u  gross  im  Vergleich  zu  x  und  L 

Dann  ist:  ^'i  =  T'     ^i=  -  T» 

und  angenähert:       a.  =^  a—  ~- .     (7„=a  +  ^.  Also: 
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Die  Schwingungen  der  beiden  Punkte  setzen  sich  also 
aus  zwei  Einzelschwingungen  zusammen,  deren  Dauer  bei 
der  einen  grösser,  bei  der  anderen  kleiner  ist,  als  die  den 
nicht  miteinander  verbundenen  Punkten  zukommende  Schwin- 
gungszeit.   Man  kann  auch  schreiben: 


j?  =  a  cos  I  * 


^^tj  cos {at),     y  =  a-^  sin  \^^tj  sin  (ai). 


Setzt  man  noch :  a  =  ~j     '^  -  =  ~ , 

1  OL  \T 

so  ist  d-  die  zuvor  als  Uebertragungsdauer  bezeichnete  Zeit. 
Fasst  man  als  Amplituden  der  Einzelschwingungen  der  bei- 
den Pendel  die  Ausdrücke: 

acos^~   und  a  — sm^r-^ 

auf,  so  sieht  man,  dass  dieselben  in  Intervallen  von  &  ihre 
grössten  und  kleinsten  Werthe  annehmen.  Bei  dieser  Auf- 
fassung des  Vorgangs  kann  man  sagen:  die  Punkte  vollführen 
demnach  ihre  Schwingungen  in  der  ihnen  eigenthümlichen 
Schwingungszeit  T,  die  durchschnittliche  lebendige  Kraft  ihrer 
Bewegungen  verändert  sich  wie  die  Ausdrücke: 

sin-—    und     ( -1  cos*-?^. 
2d^  \x  2& 


Wie  oben  bemerkt,  ist  (A/x)  =  VtWj  Im^.  Die  Amplituden 
des  leichteren  Pendels  sind  demnach  grösser  als  diejenigen 
des  schwereren  und  verhalten  sich  wie  die  Quadratwurzeln 
der  Massen.    Sind  die  beiden  Massen  gleich,  so  ist  A  =  x. 

II.  Die  Eigenschwingungen  der  beiden  Massenpunkte 
seien  so  sehr  voneinander  verschieden,  dass:  {a^—ß^)^  gross 
ist  im  Vergleich  zu  4x^1'^,    Dann  ist  in  erster  Annäherung: 

(T^   =■'  ßy  0*2  =  cc. 

Die  Schwingungsbewegung  des  zum  Mitschwingen  erregten 
Punktes  ist: 

//  =  -^j,-  {cos/9/-  cos«/} . 

Dieselbe  besteht  also  aus  zwei  übereinander  gelagerten  Be- 
wegungen mit  den  Schwingungszeiten  der  beiden  Einzel- 
schwingungen. Die  Amplitude  derselben  bleibt  aber  stets 
erheblich  kleiner  als  die  erste  Amplitude  a  des  erregenden 
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Punktes.  Ferner  stören  sich  dieselben  gegenseitig,  sodass 
der  erregte  Funkt  in  kurzen  Intervallen  immer  wieder  zur 
Kühe  kommt. 

Hiernach  werden  die  beobachteten  Erscheinungen  in 
ihren  Hauptzügen  durch  die  mitgetheilte  Rechnung  wieder- 
gegeben. 

Greifswald,  den  11.  Mai  1888. 


XX.    l>fe  BestinmiHHij  des  Dampfdrucks  ans  der 

Verdampfun  ysyesch  iv  ii  i  dlgkeit; 
von  W.  Müller ' Bvzhach . 


Durch  die  an  einen  Strom  trockener  Luft  abgegebenen 
Wassermengen  bestimmte  G.  Tammann^)  den  Dampfdruck 
wasserhaltiger  Verbindungen  und  fand  bei  dieser  der  meini- 
gen ähnlichen  Methode  die  Spannungswerthe  für  gesättigte 
Lösungen  in  Uebereinstimmung  mit  mir  denen  der  baromet- 
rischen Methode  gleich,  während  er  die  für  feste  wasserhaltige 
Salze  auch  aus  meinen  Messungen  abgeleiteten  Resultate 
ohne  eigene  Versuche  darüber  für  ungenau  ansieht.  Ich 
werde  an  anderer  Stelle  die  gemachten  Einwürfe  ausführ- 
licher besprechen  und  beschränke  mich  hier  auf  Folgendes: 

1)  Im  Anschluss  an  Stefanos  bekannte  Formel  findet 
man  die  Dampfmenge  d^  des  nicht  gebundenen  Wassers  aus 
d^  =  cll\ogpl{p  —  p^)j  wenn  c  die  Üiffusionsconstante  und  / 
die  Länge  der  oftenen  Röhre  bedeutet.  Annähernd  ergibt 
sich  also  d^l/c  =  2;^^  ^Iji^^P  —  Pi)  und  für  gebundenes  Wasser 
d^JIC==2p.^MI(2p-p.^  oder  d^jd.,^p^jp^,  da  {2p-p^)i{2p-p^) 
der  Einheit  nahezu  gleich  ist.  Unter  der  Voraussetzung  ein- 
facher Abhängigkeit  der  Ditlusion  von  dem  Dampfdruck  und 
dem  Quadrate  der  absoluten  Temperatur  findet  man  die  Glei- 
chung d^jdo^p^lp.^  noch  unmittelbarer. 

2)  Meine  Beobachtungen  messen  die  während  der  ganzen 
Zersetzung,  selbst  beim  Schmelzen,  unveränderliche  Disso- 
ciationsspannung,  nach  der  statischen  Methode  wird  dagegen 

1)  G.  Tarn  mann,  Wiod.  Ann.  :13.  p.  322.  1886. 
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der  die  Zerlegung  aufhebende  Enddruck  bestimmt  Tam- 
mann's  Verfahren  nähert  sich  der  letzteren  umsomehr,  je 
langsamer  der  Luftstrom  fliesst. 

3)  Alle  nach  meiner  Bestimmungsart  bisher  erhaltenen 
Resultate  weichen  wenig  von  einander  ab,  selbst  die  wegen 
der  gleichmässigen  Sättigung  versuchte  Verwendung  eines 
bis  180  mal  grösseren  Verdampfungsraumes  durch  Benutzung 
von  Flaschen  bis  zu  60  ccm  für  die  Aufnahme  der  Salze  ändert 
dieselben  nicht  und  lässt  sie  mit  unbedingter  Sicherheit 
für  dasselbe  Salz  als  Constante  erkennen. 

4)  Die  Werthe  für  die  Dampfspannung  ändern  sich  mit 
der  Natur  der  Salze,  durch  Verdunsten  von  einem  Theile 
des  Ery  stall  Wassers  oder  auch  durch  längeres  Liegen  an  der 
Luft  ohne  wesentliche  Verdunstung  werden  viele  leichter 
zersetzbar. 

5)  Den  aus  meinen  Messungen  abgeleiteten  Dampfdruck 
gelang  es,  durch  einige  beim  Chromalaun  und  beim  Kupfervitriol 
ausgeführte  Versuche  in  der  Atmosphäre  über  den  Salzen 
direct  nachzuweisen.  Kupfervitriol  hat  nach  meinen  Angaben 
zwischen  43  und  50®  die  relative  Spannung  von  0,22  bis  0,24, 
wie  sie  das  um  26®  kältere  Wa'  -  besitzt.  Dementsprechend 
zeigte  eine  durch  eine  enge  Glasröure  fast  ganz  verschlossene 
Flasche  von  60  ccm  Inhalt  mit  einer  grösseren  Menge  von 
Kupfervitriol  längere  Zeit  bis  4P  erhitzt  nach  dem  Ab- 
kühlen auf  17®  nicht  die  Spur  eines  Beschlages  von  Was- 
ser, während  ein  solcher  beim  Abkühlen  von  44®  und  mehr 
auf  17®  leicht  beobachtet  werden  kann.  Der  relative 
Dampfdruck  jener  Atmosphäre  beträgt  also  bei  44® 
mehr  als  0,21  und  bei  41®  nicht  über  0,25. 


Berichtigung. 
Bd.  XXXIII.     (A.  Gockol)   p.  710  unterste  Zeile  muss  es  hcissen 

Q=,^x5x,.    statt     Q  =  gxf 


Druck  von  Metzjfer  &  Wlttljr  In  Leipzifr. 
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